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OENKKAL  SUMMARY. 

'riic  wt'jitlicr  \\;i<  rciuiirl<!ilily  mild  iiml  dn  .  Kroin  the  ll^lli 
to  tlic  iMttli.  llic  tcinpcmlurc  was  (•.nil  iiuinii-ly  aliuvc  ihc  avcr- 
ajri',  and  at  the  cldsi-  of  tiiis  warm  period  fruit  trees  were  put- 
ting forth  l)ud.<.  On  the  evening  of  tile  •_'!»! Ii,  a  cold  wave  of 
moderate  severity  set  in.  whieli  was  attended  hy  minimum  tem- 
peratures of  7  in  the  nortiiern  district  and  2.")  in  the  southern 
district  on  the  oOth  and  :>lst.  Very  little  precii^itation  occurred 
during  tiH>  first  -JS  days.  On  the  ^Oth,  general  and  moderately 
heavy  rains  occurred,  and  on  the  80th  there  waB  some  snow. 
The  percentage  of  possible  sunshine  received  was  unusually 
large.  'Ph(>re  w<'re  many  sunny  and  halmy  days.  On  the  whole 
■lamiarv  was  a  verv  |)l(>asant  month. 


PRESSURE. 

The  mean  sea-  level  atmosi)heric  |)ressure  at  Little  IJock  was 
80.04  inches.  The  highest  i)ressure  recorded  was  80.50  inches, 
on  the  lltli;   and  the  lowest  was  29.49  inches,  on  the  8th. 

.\t  Fort  Smith  the  mean  sea-level  pressure  was  30.02  inches. 
Th(^  high(>st  pressure  recorded  was  30.53  inches,  on  the  11  th; 
and  the  lowc^st  was  29.44  inches,  on  the  Sth. 

.Vt  Benton ville  the  mean  .sea-level  pressure  was  30.00  inclies. 
The  highest  pressure  recorded  was  30.49  inches,  on  the  11  th; 
and  the  lowest  was  29. 5S  inches  on  the  9th. 

TEMPERATURE. 

Th(>  monthly  mean  for  the  section.  41  stations  reporting, 
was  4(i.(^.  which  is  H.4-  above  the  normal.  The  wannest  place 
was  Huttig.  with  a  monthly  mean  of  51.8";  the  coldest  place 
was  Swain,  with  a  monthly  mean  of  40.4  .  The  highest  tem- 
perature recorded  was  82 -,  at  Camden,  on  the  19th:  the  lowest 
recorded  was  7".  at  Pond,  on  the  31st. 

As  compared  with  the  noniial  for  .lanuary.  there  was  a  mark- 
ed excess  in  temperature  in  all  districts. 

HUMIDITY. 

.\t  Little  Rock  the  average  humidity  was  7S  percent  at  7  a.  m.. 
and  .')8  i)er^cent  at  7  p.  m.  \{  Fort  Smith  tlie  average  hum- 
idity was  ,4  ()er  cent  at  7  a.  m..  and  .")7  |)er  cent  at  7  p.  m. 
At  Bentouville  the  average  humiditx'  was  SO  per  cent  at  7  a.  m. 

L  PRECIPITATION. 

-^^    The  average    for  the    .section.  .")(;  stations    reporting,  was  1  ..")7 
finches,  which  is  2.2(1   inches    below    the    normal.      The  w(>ttest 
>lace  was  Hardy,   with  a  monthly  fall  of  8.71    inches;  the  dri- 
"Yst  place    was    Eldorado,    with  a  monthly    fall  of  onlv  a    trace    I 
The  greatest  24-hour  fall  was  2.2.".  in.-hes  at  Marked  Tree  on  the  I 
•29th  and  80th.    Fir  the  s.ction  as  a  whole  there  was  an  average 
ol  4  days  with  measui-ab!e  [)reeipiiation.  | 


Snow   (iceiiriril  :i|   :',i\    slalioii-,    tin      ;i\.ragi'  lall  loi     ilic-e  -in 
tions  was  2.S  inehi-;.     The  greatest    monthly    amounl     rer-ordid 
WHS  7.2  inclicK  ai    h'lddtily.        As    eompar<d     wilhlhe    normal 
|>recipitation  foi-  .lamiaiv  .     llieie  wa-  a  d  rieii^ncy  jii  nil  -tation- 
but  etne.   ihc  cxeeplion  iieinn   l'",-iyil  Icvijjc. 

WIND. 

Al  Little  bock  liiiloi;il  wind  niovcmeiii  lor  lln'  monih  was 
S.jCili  milrs.  an<l  thea\'erage  hourly  x'elocily  wiis  I  I  .0  miles. 
44ie  highest  \cloeit\-  for  .">  niiinites  was  .''K  ndles  per  hour  from 
1  he  soutiiw  I'Sl  on  the  22nd. 

.\t  Foi't  Smith  the  total  wind  movement  for  the  month  was 
i>.')~S  miles,  and  the  axci'age  hourly  velocity  was  8,8  miles.  The 
highest  \cloeity  for  •")  mimites  was  8(i  miles  [x-r  hour  from  the 
northwest  on  tlie  29th. 

At  Bentouville  the  total  wind  movement  for  the  month  was 
5,887  miles,  and  the  ;i\crage  hourly  velocity  was  7.2  miles.  'I'lie 
highest  velocity  for  •")  miuule-  was  2S  miles  per  hour  from  the 
South  on  till'  2Nt  li . 

The  prevailing  direction  of  t  he  wind  for  the  whole  section 
was  imi-t  h  west . 

SUNSHINE  AND  CLOUDINESS. 

.\t  Little  Ivoek  the  pereentagi' of  possible  sun<liini'  was  (iH: 
at  Fort  Smith.  •")9 ;  at  Bentouville.  45.  For  the  whole  section 
there  was  an  average  of  ];!  clear  days,  il  partly  cloudy  days, 
and  !'  cloud\'  days. 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

4'hund(  rstoi'ins  occuri'ed  on  one  or  iimre  da.vs  at  S  stations. 

Lunar  llalos.—  Fori  Smith.  lOth;  l-Jenton ville.  Ijtii.  12tli: 
Little    Hock,  lOtii.  11th,    12th:     l>utherville.     Oth:    Bond.    Sth. 

Solar  Halos. —  Fort  Smith.  10th.  Kith;  Little  Bock.  12th: 
Lutherville,  10th. 

Dense  Fog.  Centerpoint.  19th:  Clarendon.  2(;th:  Dardan- 
elle.  19th.  25tli:  Fort  Smith.  (">th.  CMh.  2C)tli:  Hardy.  1st, 
19th,  2.5th;  Little  Bock,  (ith,  19tli,  2(itli:  Lutherville.  (ith. 
19tli:    Bine  \>>\uff.  2(lth:  Stuttgart.  2(;th;  Subiaco.   19th. 
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stations. 
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Bef  Branch  — 
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Black  Rock  — 
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Temperature  (Degrees  Fahrenheit.) 
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T. 

.03 

0  93 

Ii,.(i 



1.43 

CieoI■f^>to^vn  t+  . .  . 

llnnly 

Uiloim+t 

Hot  Springs 

lUittiif 

.loiiesl)oro 

.luuctioii 

Lake  Kann 

Lew  isville 

Little  Rock 

Lutlierville 

Malvern ++ 

Maiimiotb  Spritig. 
Marked  'I'reott... 

Mena 

Newport  ++ 

rinoBUilIt+ 

Pocahontas 

Ponil 

Portland  +t 

Prescoit++ 

Prineeton  +t 

.10 

.80 

1.65 

.45 

03 

■;25 

.06 

2  01 

do . . . . . 

.01 

.10 

' 

T. 

•  50 

3  71 

' 

.12 

.02 

1.74 

Ouachita  ... 
do 

T. 

.35 

.40 

1  52 

7.S 

0  75 

Whit^ 

1.10 

.02 
T. 

.68 
.45 
.21 

1,17 
,95 
,:» 

2,25 

,63 
,80 
.75 
,95 
.20 
.10 
1.15 
1.02 
.62 
.25 

90 

".3(1 
.20 
.16 

V65 
.15 
.06 

".ia 

.30 
.09 

tv 

1  12 

.68 

0  68 

......... 

'"   1 

1.05 

.03 

1  76 

I?  Oil 

T. 

.42 

T. 

.79 
.62 
.99 

1  24 

, 

.05 

':54 
.54 

.05 
.16 

1.35 

do 

2.32 

T. 

1  79 

18 

.^S 

1  72 

St.  Francis. 

.02 

.23 
1.14 

3  26 

08 

Whitf' 

.08 

.01 

".in 

.01 
.03 

.30 
.25 
.10 
T. 
.99 
.18 
.51 
1.60 
T. 

.11 

1  37 

Arkansas.. . 

1. 1 

1 

1  20 

.22 
.15 

40 

1  95 

' 

2,06 

2  41 

Ouachita... 

1           do 

.15 

I  26 

1  63 

1   " '     'do 

1  62 

do 

.01 

2  22 

.33 

.35 

n  93 

Sheridan  tt 

Sprin.atliank  ++  — 
Stuttgart  

.10 

1  00 

Red 

T. 

T. 

.10 

T. 

T. 
.34 

T. 

.03 
.14 
.13 

...J    .12 

.92 

1.07 
.48 
.88 
,96 
,45 
,05 

.16 

'30 
V29 

1  30 

.06 

'1'. 

T. 

1  07 

1  50 

1          do 

t'.' 

1  69 

"AVhite.  .'...*.' 

T. 

T. 

'1'. 

T. 

.02 

....ll.23 

2.26 

'        t 

.11 

1  37 

Warr.'u  +t 

.10 

0  55 

WhiteiliflFs  ++ 

t  jied 

T. 

0  34 

Wigffs 

.15 

.11 

.20 

,08  .... 

....!.... 

.80 

.30 

1  64 

1 

1 

1 

*  Precipitation  included  in  that  of  the  next  measurement. 

t  Separate  dates  of  falls  not  recorded. 

+t  Precipitatiovi  for  the  24  hours  ending  on  the  morning  when  it  is  measured. 

T.  Preeipiration  is  less  than  0,01  inch  rain  or  melted  snow. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:      ARKANSAS  SECTION 


Jam  auv.    I'.U-I. 


Daily  temperatures  for  January,  1914. 


ArkmiMt. 


I',.  .•    til-.llirll      ... 

BPIltoiiv  illi' 

Uviiiklcy 

(Hindi'ii 

Cfiiti'V  I'nint  . . . 

C.illUilV    

li:,nliiii.'U.'++  .. 

liii.M  City 

Kl.lolil.lu  ++     ... 
iMisrlaiiil 


Kureka  Springs 
Fayetteville  — 

Fordycp 

Fort  f^mitli 

llcl.-na  ++ 

Hoi  Springs  — 

.lonesboro 

I.ittlo  Rock    ... 

l.iithi'VviHt' 

MiilVfrn  ++ 

Miiiiiiiioili  spviiii; 

.M.'iui 

.Ni'WpDi'I  H 

I'inn  HliilVH 

I'ocahniitas 

I'ortliinil  ++ 

l'i-.-r.,u++ 

smutMi-i 

■l.>;arWiiTi;i  ++...- 
Wanv,,  ++    

\V.\  IIIM-  ++ 


Day  of  raontli . 


)  Maximum.. 
I  Mniiniiim  . . 
j  Maximum. . 
'  Minimmn  . . 
(  Maximum. . 
'  )  Minimmn  . . 

*  Maximum . . 
'  Minimum  . . 
j  Maximum.. 

■  )  Minimum  . . 

*  Maximum. . 
'  Minimum  . . 
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<  Maximum. . 
'  Minimum  . . 
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\  Maximum . 
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*  Maximum. 

■  '  .Minimum  . 

*  Maximinn. 

■  '  Minimum  . 
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'  '  Minimum  . . 
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)  Maximum. . 
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\  Maximum. . 
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V  -Maximum. . 
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s  Maximum. 
'  .Minimum  . 
1  Maximimi. 
'  Minimum  . 
\  Maximum . 
'  Minimum  . 

(  .Maximum. 
'  Minimum  . 
\  Maximum. 
'  Minimum  . 

>  Ma-\imum . 
'  Miniiiiimi  . 
\  .\lii.\iiiumi. 
'  Mjiiiiuum  . 
\  .Maximum. 
'  .Miiiinnun  . 

>  Maximum. 

■  I   Minimum  . 
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31 
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24 
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26 
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26 

a5 
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23 
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ARKANSAS    SECTION- 


\oi  .    XiX       Lirri  F  Ko«K,  Ai;k  .,     l'"i:i!i;i  ai;\  ,    liill. 


OENERAL  SUMOTARY. 

A<  a  wliolc  tlif  in(iiitir<  wrallicr  was  ^fiicrally  imsclllcd  am! 
rain\,  and  soinrwliat  ccililcr  than  usual.  Tlicrc  were  tlir(HMH)ld 
waves,  one  in  nu-h  di'cadc.  Durinji;  i\\o  first  the  tcnipcrature 
dropptHJ  Itidow  7.oro  in  Newton  County.  'Plic  last  was  of  l)euefit 
in  tliat  lilt'  low  tcniprralurc  clicckcd  the  i)icniaturc  l)udding  of 
fruit  trees.  The  i)reeipitation  was  unequally  distributed.  In 
some  of  the  northern  and  many  of  the  southern  eounties  the 
monthly  fall  was  from  o  to  more  than  8  inches;  in  other  local- 
ities it  was  from  1  .OS  to  5  inclies.  Most  of  the  snowfall  occur- 
red on  the  12th  and  "il^rd ;  the  fall  was  above  the  normal  in  the 
northern  but  Ix^iow  in  the  southern  district.  In  many  counties 
outdoor  work  was  hindend  appreciably  by  tlie  inelemoncy  of 
the  weather. 

PRESSURE. 

The  mean  sea-  lev(>l  atmcispherie  pressure  at  Little  Rock  was 
:^t).l7  inches.  The  highest  pressure  recorded  was  30.51  inches, 
on  the  24th;   and  the  lowest  was  29.68  inches,  on  the  6th. 

At  Fort  Smith  the  mean  sea-level  pressure  was  30.14  inches. 
The  highest  pressure  recorded  was  30.55  inches,  on  the  24th; 
and  the  lowest  w-as  29.56  inches,  on  the  22nd. 

At  Bentonville  the  mean  sea-level  pressure  was  80.13  inches. 
The  highest -pressure  recorded  was  80.58  inches,  on  the  24th; 
'    and  the  lowest  was  29.65  inches  on  the  6th. 


.■~^n.i\\  iM-euned  al  \.',  slulion-;  i|i<.  .ivirani-  l.ill  l"i  iln--  -in 
linns  was  1.0  inches.  The  greatest  mohlhiy  amount  recorded 
was  l:'>  ,  inchi^iit  Cnniin^  \s  coiripared  with  thi'  normal 
precipilal  11.11  Inr  I',  l.ruary .  llnrewasan  e.\(rcHH  at  27  Htatioii- 
and  a  dcfii'jincy  at  ID  stations,  the  most  tnarked  exccHsr-H  hav- 
ing ocrurirrl   in  i|ii'  -.aitlicm  disti-ict, 

WIND. 

.\t  Little  Kock  the  Idlal  wind  nioVeniettt  for  the  month  was 
6,722  miles,  and  the  average  hourly  Vtdncity  was  Hi.O  miles. 
The  highest  velocity  for  .')  minutes  \\n^  ?A  miles  pei  bciir  froui 
the  west  on  the  22nd. 

At  Fort  Smith  the  total  wiliH  InoVemellt  for  the  month  was 
6,760  miles,  and  the  average  hourly  Velocity  was  10.1  miles. 
The  highest  velocity  for  5  minUtesi  Was  42  hiiles  per  hour  from 
the  northwest  on  the  23rd. 

At  Bentonville  the  total  witid  m(AV-lnellt  for  the  month  was 
4,114  miles,  and  the  average  hourly  velocity  was  6.1  miles.  The 
highest  velocity  for  5  minutes  vVas  28  tHiles  per  hour  from  the 
south  on  the  22nd. 

The  prevailing  directioii  (,f  th(!  wil'ul  ful'  the  whole  section 
was  soutli. 

SUNSHINE  AND  CLOUDINEfeS. 

At  Little  Rock  the  percentage  of  poMble  sunsliine  was  56; 
at  Fort  Smith.  58;  at  Bentonville,  53.  Fol-  the  whole  .section 
there  was  an    average  of  11  clear  dayjj,    7  ptii-tly    cloudy    days. 

and  111  <-]oudy  days. 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 


TE  MPER  ATITRE. 

The  monthly  mean  for  tiie  section,  42  stations  reporting, 
was  40.4" .  which  is  1.1"  below  the  normal.  The  warmest  place 
was  Huttig,  with  a  monthly  mean  of  46.4°;  the  coldest  place 
was  Swain,  with  a  monthly  mean  of  33.6'-.  The  highest  tem- 
perature recorded  was  79  ,  at  Portland .  on  the  3rd ;  the  lowest 
recorded  was  2'  below  zero,  at  Swain,  on  the  7th. 

As  compared  with  the  normal  for  February,  the  temperature 
was  deficient  over  the  greater  part  of  the  State,  particularly  in 
the  southern  eounties. 

HUMIDITY. 

At  Little  Hock  the  average  humidity  was  76  per  cent  at  7  a.  m.. 
and  59  per  cent  at  7  p.  m.  .\t  Fort  Smith  the  average  hum- 
idity was  82  per  ci  nt  at  7  a.  m..  and  Ho  per  cent  at  7  p.  m. 
At  Bentonville  the  average  htnnidity  was  S2  [)er  cent  at  7  a.  m. 

PRECIPITATION. 

The  average  for  the  section,  58  stations  reporting,  was  4.23 
inches,  which  is  0.57  inches  above  the  normal.  The  wettest 
place  was  Dumas,  with  a  monthly  fall  of  8.60  inches;  the  dri- 
est place  was  Pond,  with  a  monthly  fall  of  1.68  inches.  The 
greatest  24-hour  fall  was  2.75  inches  at  Dumas  on  the  5th,  For 
the  section  as  a  whole  there  was  an  average  of  7  days  with  meas- 
urable precipitation. 


Thunderstorms  occurred  on  one  or  niote  days  at  18  stations. 

Lunar  Halos. —  Centerpoint,  1st;  Elcioi'ado,  9th,  11th. 

Solar  Halos.—  Centerpoint,   8th;  Fort  Smith,  26th,  27th. 

Dense  Fogs. ^  Corning.  6th;  Hardy.  6tli ;  Lewisville.  21st; 
Subiaeo,  lith. 

Hail.—  Bentonville,  22nd;  Centerpoint.  lith:  Hardy,  23rd: 
Malvern.  4th:   .Mam7noth  Spring.  4th:  SA\ain.  28rd. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— FEBRUARY. 


1894. 

1895. 

189C> 

1897. 

1898 

1899. 

19(K.i. 

I'.l'il, 

l»;rj. 

190:! 

1904 

190.i, 

19110 

U«7 

I!)OS 

I9(W 

lylli. 

1911 

1912 

1913 

1914 


Yi:.\i: 


TF.MPF.n.iTtTiE . 


Pkkcipi- 
T.vrioN . 


Monthly  |  ^ighpst    ,  \x)^^■e<t    I  ^'ont^lj' 
a,VPraKP.    "ikhp-li  ixivos-r.  i  „.^,p,.s^ge. 


4(i..T 

:k.o 

4.5. -2 
4fi  fi 
4.i.S 
:!1.8 
:!9.7 
411. S 
:«.0 
41.11 
44.9 
.■!2.o 
41.8 
44.9 


78 
79 
89 
S3 
7fi 
74 
79 
72 
79 
86 
82 
/.5 
83 


-2.5 
-  .5 

10 

-12 

111 

-29 


(-.32 
11.71 
;!.30 
2.59 
2.08 
2.18 
5.06 
2.18 
2.60 
7  63 
2.47 
2 .  .55 
2.21 


44.2- 

78 

5.2ti 

47.3 

82 

5.41 

39.0 

iO 

-13 

3.66 

49.8 

S7 

4.31 

37.9 

78 

—  7 

2.80 

41.0 

82 

0 

3.74 

40.4 

79 

—  2 

4.23 

12 


CLiMAT(jLOGlCAl>  DATA:    ARKANSAS  SECTION. 


Ki:i!iUAHv,   UlH. 
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Climatological  Data  for  February.   1914. 


Calico  Hock 
Camdeu 
Centerpoint 
Clarendon  . 
Conway  . . . 
t:oining  . . . 
Dardanelle 
Dortd  City  . 

Dumas 

Dntton 

Kldorado  . . 
ICnjrland 
Euifka  S^prinETS. 
FayelteviU*'  — 

Kordyoe  

Fort  Smith 

Fulton 

(icorgetowu 

Hardy 

HeVna 

Hot  .Spring.s 

Huttis;    

.lonoUoro 

.lunc-lion .  

Uik>'  Farm 

Li\\i<villP 

l,itil>'  It'M-k 

Lulli'Mvill''    

Miilvi-ni    

ManiirKitb  Sprin: 

Mavki-d  ■Iri'c  . . . 
Mciui 

Now  port .  . 
I'hi.'  BlulV  . 

I'llCilliOUtll" 
CoTld 

1".  inland  ++ 
I'rescott  . . . 
I'rincfton  . 
Ri>on 

Uoger;- 

rflieridan  . . . 
Springbank 
Stuttgart 
Subiaco  . . . 

Swuin 

I'xarkana 

Wiirrfn 

White  Cliffs  ... 
\Vigg.<  (  upar)  . 
Wynne 


MoCnlloch  c^c  (iiieU-k. 
.1 .  W .  Campbell . 

F.  .J.  Carpenter. 
W .  C .  Blundell . 
Miss  Lelial.  Teler. 
J .  E .  Scanlan . 
I' .  S .  Weather  Bureau . 
.John  T .  Maxey . 
S..1.  Howe. 
H.  L.D  .  Whitson. 

I .  W .  M'ray . 
R .  H .  Quarterman . 
J .  M  .  Huddleston . 
Mrs.  B.  E.  Bishop. 

G.  H.  Burr. 
.Jacob  Brobst. 
A .  Bernard . 
Neal  Dodd . 
Lawrence  Waterman. 
.J.M.  Rick»tts. 

Jeff  J .  Babb . 
J.  C.  Cnenault. 
George  W .  Nichoalds . 
University  of  Arkansas. 
J .  B .  Atkinson . 
U.S.  Weather  Bureau. 
B.C.  Logan . 
Wm .  N .  Harris . 
C .  A .  Cay  wood . 
F.J.  Mitchell . 

A.  &  N.  (ien.  Hospital. 
C .  A  Berry . 
Bencdiotitie  Sisters. 
J .  A .  Lowderback . 
G .  L .  Spellman . 
F .  W .  Youmans . 
U.S.  Weather  Bureau 
W.  R.  Hentschel. 
MissL.  C.  Smith. 
F.  Walliek. 

Chapman  &  Dewey  Co, 
V .  W .  St .  John . 
Wiley  W.  McMinn. 
J .  H  .  Hudson . 
Benedictine  Sisters. 
A .  F .  Stevens . 
T .  A .  Corson . 
Mrs.  G.  Cummings. 
.Tames  Stitt. 
L.  E.  Tisdale. 

Carl  A .  Starck . 

Miss  S .  E .  Ashcraft . 

G .  Field . 

H .  A .  Buerkle . 

New  Subiaco  Abbey . 

George  Paxton. 

H .  S .  Brashear . 

R.  R.  Ltisk. 

R .  B .  Mcintosh . 

Jay.  W.  Swaney. 

John  .Seals . 


".  i>.  <•,  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2.  S,  etc.,  days  missing  from  the  record. 

t    Also  (m  other  dates. 

T .     I'r.  eipitation  is  less  than  D.til  inch  rain  or  )nelted  snow  . 

+  +     i:.-i-eived  too  late  to  be  included  in  inemis  und  sninminies. 


Kkhki  vi;\  .    I'M  I 


II  M  \  It  'I  (  >»,H    \1     |i  \  I  \ 


\i;k  \\>  \.- 


I<>\ 


Dally  Precipitation  for  Fubiuury.   1914. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 


Daily  temperatures  for  February,   1914. 

nay  of  month . 


Febru.\ry,  Imi 


t 


Arkansas. 

)  Maxiuuiui 

B.-.-  Branch j  Miniinum 

.„  i  Maximum 

BentonviUe  )  Minimum  . 

\  Maximum  . 
Brinkley  /Minimum 

J  Maximum 
Camden )  Miniuuun 

)  Maximum   . 
eVntpr  Ponit )  Minirainn  . 

\  Maximiuu 

Conway  (  Minimum 

„     ..  \  Miixinnnn 

Dardanolle  n )  Minimum 

, ,  „.  \  Maximum 

Dodd  City ;  Minimum 

,  ,       _,     -^  )  Maximum 

bldorado  n i  Minimum 

)  Maximum 
England   )  Minimum 

)  Maximum 
Eureka  SprinKs ,  Minimum 

V  Maximum 
FayettPviUe ;  Minimum 

)  Maximum 
Fordyre (  Minimum 

)  Maximum 

Fort   ^mith )  Mininunu  . 

..  )  Maxiiuum. 

Helena  W l  Minimum 


)  ilaximum  . 
Hot  Springs (  Minimum  . . 

\  Maximum  . 
.lonesboro )  Minimum  . . 

)  Maximum . . 
Little  Rock  (  Minimum  . . 

)  Maximum. . 

Lntherville j  Minimum  . 

,^  S  Maximum 

Malvern  W /  Minimum 

^  „     .  )  Maximum 

Mammoth  Spring )  Minimum  . 

i  Maximum . 

Mena )  Miniinum  . 

,,  <!  Maximum. 

Newport  9« )  Minimum 

„,   ^  . .  J  Maximum 

Pine  Bluff  n i  Minimum 

t  Maximum 
PficahoTitfl? (  Minimum 

,.  \  Maximum 

Portland  W t  Miniinum 

,.  *  Maximum. 

Prescotr  5?  )  Minimum  . 

)  Maximum. 

)  Minimum 

i  Maximum . 

'  Minimum 

S  Maximum 
'  Minimum  . 


Stutt^rt 
Texarkana  ^ 
Warren  % 

Wynne '^4 


Maximum . 

Minimum  , 


M 

56 

26 

33 

51 

56 

27 

42 

60 

66 

26 

36 

66 
25 
59 
27 

55 
26 
54 
28 
49 
19 
63 
30 
55 
32 

56 
23 
53 
24 
60 
30 
55 
30 
59 
30 

58 
36 
58 
28 
54 
35 
49 
21 
60 
27 

50 
20 
56 
31 
55 
27 
59 
28 
53 
20 


53  42 
67  60 
55  43 


68 

68 

79 

29 

;« 

41 

61 

63 

67 

23 

27 

48 

56 

65 

66 

30 

37 

51 

63 

64 

75 

26 

34 

49 

61 

67 

74 

28 

31 

34 

50 

55 

60 

27 

41 

50 

52  42 
31  31 


70   46 
55   40 


55 

70 

31 

41 

62 

65 

32 

47 

64 

68 

41 

47 

55 

62 

38 

47 

63 

68 

36 

50 

55 

63 

28 

43 

54 

53 

44 

."iO 

B2 

64 

37 

44 

68 

70 

29 

40 

.56 

64 

'  30 

48 

42  38 
56  65 
52  39 


43  37 

29  28 
50  42 


45 
32 
39 
2 
46 
39 
54 
39 
48 
25 

43 
■23 

40 
37 
37 
18 
67 
30 
46 
38 

37 
14 
43 
8 
50 
35 
40 
11 
50 
39 

33 

9 
40 
33 
44 
18 
40 
21 
47 
36 

43 
21 
45 
13 
45 
32 
49 
35 
45 
30 

69 
41 
50 
35 
46 
33 
48 
41 
66 
38 

40 
40 


10   11   12   13   14 


15   lf> 

I 


18   19   20  1  21  I  22  1  23  i  24  I  25  j  2li  ;  27   28  I  Ml>a| 


43  53 
15  22 


23  40 
2   12 


55 
22 
47 
16 
53 
20 
53 
22 

51 
17 
47 
20 
56 
26 
47 
25 
56 
32 

54 

18 
.55 
18 
52 
28 
48 
19 
65 
18 

49 

16 
53 
26 
53 
20 
56 
12 
50 
18 

51 
25 
56 
16 
54 
25 
52 
26 
52 
20 


37  50 
15   17 


55  50 
29  30 


■a 

25 

57 

55 

30 

31 

49 

58 

23 

30 

50 

54 

38 

28 

57 

60 

29 

34 

57 

56 

28 

29 

46 

52 

37 

26 

38 
28 
33 
15 
43 
43 
46 
32 
44 
28 

41 
32 

38 
34 
36 
13 
44 
34 
38 
38 

34 

17 
40 
11 
45 
35 
39 
24 
52 
48 

57 
29 
.35 
25 
40 
31 
40 
27 
40 
38 

32 
20 
39 
23 
31 
31 
41 
39 


44  51 
31  26 


55  69 

29  29 

54  64 

28  I  42 


30  !  33 
65  i  69 
29  i  37 


32 


46  46 
23  34 


64 
50 
58 
35 
05 
55 
67 
54 
66 
54 

63 
53 
60 
58 
64 
42 
66 
31 
65 
55 

63 
51 
62 
52 
65 

54  i  41 
61  t  47 
44  I  36 

50 

55  44 


60  54 

39  36 

60  60 
35  25 

61  52 
39  32 


55  69  42  50 
36  46  40  I  30 


42 
64 
46 
57 
42 
68 
29 
60 
45 

57 
47 
56 
47 
64 
44 
61 
34 
66 
47 

61 
33 
60 
40 
60 
46 
54 
41 
59 
37 

58 
35 
56 
43 
.58 
30 
62 
29 


55  .32 

24  I  12 


70  48 
31  46 


29 

8 

35 
18 
39 
18 
38 
20 

38 
19 
39 
22 
31 
13 
31 
20 
33 
18 

34 
12 
32 
10 
33 
19 
38 
19 
32 
19 

57 
24 
40 
14 
34 
19 
37 
17 
45 
20 

30 
13 
34 
15 
33 
17 
33 
19 
31 
14 

28 
22 
37 
18 
32 
19 
35 
20 
32 


48 
12 
41 
18 
40 
22 
49 
22 
48 
21 

44 
28 
46 
22 
39 
U 
44 
21 
40 
23 

45 
14 
44 
12 
44 
24 
45 
23 
40 
'22 

49 
19 
40 
17 
42 
21 
43 
17 
49 
21 

44 
15 
46 
19 
39 
17 
41 
20 
37 
17 

42 
22 
48 
19 
39 
24 
47 
23 
49 


53 
21 
53 
24 
54 
20 
62 
21 
56 
26 

56 
31 
60 
25 
55 
17 
51 
24 
51 
25 

62 
18 
54 
22 
56 
23 
54 
28 
54 
25 

58 
34 
55 
18 
56 
28 
52 
23 
57 
22 

52 

28 
55 
28 
52 
19 
54 
22 
50 
19 


59 
29 
56 
37 
66 

;M 

62 
30 
54 
34 

61 
31 

60 
33 
61 
30 
58 
33 
60 
34 

61 
46 
57 
38 
61 
33 
58 
.38 
60 
42 

58 
38 
04 
28 
58 
39 
57 
31 
59 
31 

61 
27 
53 
39 
62 
24 
60 
29 
60 
27 


20     20 


55 

56 

23 

26 

57 

57 

22 

22 

50 

58 

22 

Si 

57 

54 

24 

28 

57 

62 

21 

22 

47 

58 

24 

37 

65 
29 
61 
41 
65 
34 
66 
34 
65 
32 

60 
40 
57 
31 
63 
38 
65 
37 
64 
34 


«,  b.  «,  etc..  indicate,  respectively.  1,  2.  3.  et«.  ,  days  mi<;sinK  from  record. 
H    .nstmment-c  are  re.d  in  the  morning:  the  maximum  tempenitnre  then  read  i.  charged  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs. 
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ARKANSAS    SECTION- 
\|\.  I. II  II  I    llo.  K,  .\i;k..  .M  \i;(  II,    l'.)|  I.  .Nil.   :'.. 

GENERAL  SUMMARY. 

Till'  iiitMitli  was  cnlilrr  than  llif  ax-ra.u'r  March  ><\r\- 
lie  entire  Slate,  the  mean  delieieiiev  heiiiL;-  nearly  ;>  ,  whih' 
iidividual  station.^  were  as  inueh  as  •")  to  .s  cdMir  than  lun- 
ual.  The  raiijre  in  nionthlv  mean  temperature  was  ahnnl  S  , 
mm  4(V  in  the  northwestern  niduntain  enunties  to  .">  I  in  the 
iwianils  of  the  smithern  [Hirtinn  nl'  the  Slate.  .\  imlahle  ami 
hsa^reeaMe  feature  nl'  the  month's  weather  was  ihr  series  ol' 
uildeii  and  severe  lluetuat ions  I' rum  warm  periods  to  eoldnnes, 
1  hieh  alternated  ihrou.nhout  tlie  nmntli.  I'or  the  State  as  a 
Jinlo  preeipitati(Hi  was  praetieallv  iiormal,  hut  its  distrihntion 
las  uneiiUiil.  {\\v  ntirtiiern  half  of  the  State  reeeivinji;  less  tiian 
he  normal  amount,  wiiile  in  the  southern  hall'  amounts  con- 
ideralily  j^reater  than  normal  werr  reeoi-ded,  pai't  ieularly  in 
h,'  oxtrenie  southwestern  eounlies. 


PRESSURE. 

The  mean  s-a-  Irvcl  atmosphn-ie  ]iressnre  at  Ijlllr  Koek  was 
C.l'i  inches.  The  hiii-lirst  iircs-^ure  reenrded  was  oO.-iO  inehes, 
M  the  -JOth:    and  the  lowest  was  L".l.l)l   inehes,  on  tlie  olh. 

At  Fort  Smith  the  mean  sea-lexcl  pressiu'e  was  ;>().()'.)  iiielies. 
he  liighest  i)ressure  recorded  was  80.47  inches,  mi  thcL'Oth; 
iinl  the  lowest  w:is  211. 7!»  inehes,  en  the  24tli. 
j  At  Rentonville  the  mean  sea-level  pressure  was  80. 0!)  inches. 
I  he  highest  pressure  reeord(  d  was  oO.  47  inches,  mi  1  he  I'Oth  ; 
nd  the  lowest  was  ■2il.S4  inches  on  the  -iHtli. 

j  TEMPERATURE. 

Tlie   monthly    mean  for  the    section,  44    stations    reporting, 

as  oO.O  .  w  liieli  is  2.iV'  below  the  normal.  The  warmest  places 
leiT  (."aniden  and  lluttig.  with  monthly  means  of  54.2"  ;  the 
i>l<le3t  place   was  Swain,  with  a  montlily    mean  of  44.5   .    The 

ighest  temperature  n  corded  was  St;   .  at  Camden,  on  the  8()tli; 

le  lowest  recorded  was  4,    at  .Mammoth  Sjiring,  on   the  20tli. 

s  conipare<l  with  the    normal  i'oi-   .Mai-eh.  the   temperature  was 

•lieient  over  the  entire  State. 


HUMIDITY. 

At  Little  Koek  the  average  humidity  was  72  per  cent  at  7  a.  m., 
nd  54  per  cent  at  7  ().  m.  At  Fort  Smith  the  average  hum- 
lity  was  75  per  cent  at  7  a.  m.,  and  50  per  cent  at  7  p.  m. 
t  Rentonville  the  average  himiidity  was  78  per  cent  at  7  a.  m. 

j  PRECIPITATION. 

!  Tile  average  for  the  section.  liO  stations  reporting,  was  5.18 
iK'hes,    wdiich    is   0.0]  inch    al.ove    the    normal.      44ic    wettest 

lace  was  Centerpoiiit.  witlia  monthly  fall  of   18.0S  inelies;  the 

riest  i^lace  was  Suluaco,  with  a  montlily  fall  of  2,01  inches, 
jhe  greatest  24-hour  fall  was  5.S5  inches  at  Eldorado  on  the  27tli 

nd  2Sth.      For  the  section  as  a  whole  iheiv  was  an  average  of^) 

ays  with   nuasuralile  prceipilation. 


Snow  oeciirreil  at  l<  stations;  the  aMia^'c  lall  lor  llic.se  .^la- 
lions  wa<  (I  ".I  iii(4ies.     The  griale~l    II tidy    amount     recorded 

was  12,0  inelie-  at  I'.laek  Koek  and  liaidv  As  eomparrd  uiih 
the  normal  f'lr  .March,  precipitation  wa-  deficient  over  iiios.l  of 
the  Stall'  iMMili  o|  the  .\rkansas  Itiver  and  ahove  normal  soiilli 
of  the  i;i\cr,   pari  iiaila  rl\    in  the  -out  In  a-iem   portion. 

WIND. 

.\l  l.ittle  Koek  ihe  total  wiiid  movement  for  the  moiith  was 
^,I'-M  miles,  and  lliea\erage  hourly  velocity  was  11.0  miles. 
The  highest  Nclocily  for  5  minutes  was  42  miles  per  hour  from 
the  liort  hwest   on   the  (>t  li  . 

.\t  Fort  Smith  the  total  wind  niovemenl  for  the  month  was 
7,070  miles,  and  the  average  hourly  velocit\-  was  i). 5  miles. 
The  highest  vekx'ity  for  5  minutes  was  40  miles  per  hour  from 
the  northwest  on  the  (itli . 

.\t  Heiitonville  the  total  wind  niovement  lor  the  month  was 
2,1)4()  miles,  and  the  average  hourly  velocity  was  4,0  miles.  'I'lie 
highest  velocity  For  5  minutes  was  24  miles  per  hour  from  the 
south  on  the  21tli. 

The  prevailing  direction  of  tlic  wind  for  the  whole  section 
was  southwest. 

SUNSHINE  AND  CLOUDINESS. 

.\t  Little  Itock  the  percentage  of  |)ossilile  sunshine  was  (;2; 
at  Fort  Smith,  59;  at  Bentonville.  55,  For  tlje  whole  .section 
there  was  an  average  of  1  2  clear  days.  S  pai-tly  cloudy  days, 
and  11  cloudy  days. 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

Thunderstorms  occurred  on  one  or  more  days  at   Hi  stations. 

Lunar  Halos.—  Little  Koek.  .")tli;Pond.  8nl. 

Solar  Halos.—  Fort  Smith.  2nd.  27tli;  Lntlier\-illi\  20th: 
Swain,  2()th, 

Dense  Fog. —  Centerpoint,  27th;  Pond.  27th;  Swain,  4th. 

Hail, —  Fort  Smith,  25th;  .lonesboro,  2!)tli:  .lunetion.  28th: 
Pond,  2()th;  Swain,  80th, 


COMPARATIVE  DATA  FOR   ARKANSAS— MARCH. 
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CLlMATOUHilCAL   DATA:    AliKANSAS  SICCTIOX. 


March,  19 


I  lot  Spniifjs 

lliiiiig   

.iiini'sboro 

.luuitioii 

I.aki-  Fanu 

1..-U  isvillo 

I.ittl.'  Rock 

I.ulli-ivilli'   

.\!;ilv.Tii    

Nhiimnntli  SpriUK 

Miirkc-cl  Tn>r  .... 

M.'iia 

Ni'u  port 

I'ini-  Blurt" 

I'licuhontrts 

rnii.l 

I'nrlllllKl 

l'n-«-nU 

I'riiiii'liiii  

llixiu 

r,i«crs 

Shi'iiiUui 

Spriiii^lmnk 

SuillKHrl 

Siiliiiicn 

Swiiiii 

'|.\;iTkiiiia 

\\;llivil 

WliiP-  ClilVs 

Wi^;.'-  '  iHiir  )  ... 
W.Miu.- 


Climatological  Data  for  March,   1914. 


Alicia 

Amity 

Aikailelphia . . . 
Arkansas  City. 

Bat.'sville 

Bee  Branch  . . . 
Bi'Utonville  ... 

B'-is?iiian 

Black  Kofk  ... 
I'.rinklfy 

Calico  Kock  . . . 

Camden 

Cmiterpoint  . . . 
Clarendon  . .  . . 

Conway  

Coining 

Darda  nolle  — 

IioddCity 

l)iimas 

lUitton 

lOklorado 

Knffland 

iuireka  Spring) 
I'ayetleville  .. 

I'Ordyoe 

Tort  Smith  . .. 

Fulton 

(..■orgetown  .. 

Hardy 

Helena  


Lawrence 

Clark 

do 

Desha 

Independencf! 
Van  Buren  . . . 

Benton 

Boone  

Lawrence  — 
Monroe 

I/.ard 

Onachitii 

How  ard 

Monroe 

Faulkner 

Clay 

Yell 

Marion 

Desha 

Madison 


Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Dallas 

Sebastiaia  — 
Hempstead  . . 

White 

Sharp  

Phillips 


(Jarland 

Union 

Craighead . . 

Union 

.lefl'erson  . . . 
Lafayette... 

Pulaski 

.)ohn.son 

Hot  Spring  . 
Fulton 


Poinsett 

Polk 

.lackson 

•Jefferson 

lUndolph  . . . 

Benton  

Ashley  

Nevada 

Dallas 

Cleveland  . . . 

ll.'ntoii 

l.liUlt 

.Miller 

.\rkan.sas  — 

Logan  

Newton 

Miller 

Bradley 

Little  River. 

(iarland 

Cross 


Temperatiu-e  (  Degi-ees  Fahrenheit.)      I    Preeiiiitation  .  in  ins. 


■s   '  P  -v. 


5S  I  ^- 


• ,  etc , 


254 
■250 
250 
145 
271 


3(il 
158 
470 
171 
300 
293 
330 
1,175 


265 

229 

1,465 

1,451 

"481 ' 
2fi4 
200 
643 
182 

600 

85 

345 


195 

262 
286 
775 
277 
512 

229 

1 ,284 

231 

215 

i',256' 
122 
327 
287 
243 

1 .385 

"'i82' 
228 
1,050 
2,300 
332 
304 
206 

'"256 


iii.lieat.'. 
\N.,  i.n  oiliiT  ilaP- 

l'l-.Ti|)ilalinll   i-  ]■■■ 

K.'cciv.i  In.i  lal.' 


50.4 
46.0 
47.0 

.5tKS 


54.2 
53.3 


50.6 


50.2 
46.8 


-1.8 
-1.3 
-1.1 


•2.4 


-1.0 
-5.4 


-1.6 
-2!3 


44.6 

52.2 
52.0 
48.3 
48.5 
54.0 
50.6 


47.2 
50.8 

53.0! 
54.2! 
48.9 
53.4 
52.5 
(154.0 
51.0 
48.9 
51.4 
46.2 


50.3 
49.1 
50.6 
48.2 
47.4 
53.2 
51.0 


-4.4 


-3.8 
-0.1 


-0.7 


-4.5     80         15 
-2.7      75         1.51- 


-0.8 


-3.2 
-3.5 


-1 

-4.4 

-2.7 


-2.4 
-1.2 
-3.9 
-1.2 
-3.9 

-4.6 


30 


15+ 


30 
29 

15+ 


76 
79 
82 
78 
79 
82 
80 


51.4 
.145.8 
44.5 
52.6 
.53.5 

'56.9 
47.0 


lliaii 


-2.0 

-s.u 


-3.6 
-1.9 


-3.8 


■ly,  1.  ^. 


■lii(l.-.l  in  II 


23 

IS 
!) 


24 
25 


26 


31 

29+ 

15 

29+ 

29 

30 

30 

15 

30 

15 


1.5+ 

15+ 

29+ 

15 

27 

30 

29+ 


HI  I 

l.T 

:!o 

27+ 

;!ii 


13 
24 

27 
26 
20 
26 
28 
25 
26 
22 
27 
4 


24 
22 
28 
13 
12 
28 
25 


l.i 
2ti 


20 


8 
13 
20 
20 

8 
22 


20 

20 

19+ 
8 
2+ 
8+ 

22 
8 

20 
8+ 
8+ 

20 


20+ 
20+ 

8+ 
20 
20 
13+ 

s+ 


l:s 


36 
511) 


35 

41 

40 

41 

38 

42d 

32 

41 

39 

49 


6.76 

'4.97 
6.25 

4.04 
4.55 
3.31 
3.63 
4.47 
3.44 

2.40 
6.60 
13.08 
3.42 
2.93 
3.10 
3.45 
2.60 
0.25 
4.11 

10.84 
5.00 
3.65 
3.44 
7.55 
2.45 
5.68 
3.28 
3.64 
4.12 

7.75 
8.90 
2.62 
10.41 
4.70 
5.74 
4.63 
4.31 
6.61 
3.39 


+0.(>5 
4-0.35 
-0.42 
-0.51 
+0.27 
-1-0.62 
-2  42 


-1-0.93 
-f8  60 

-{'.»', 

-1.4:. 
-1.74 


-0.58 


-0.29 
-0.83 

-i'.i 

-H.OO 

-i^M 

-2.19] 

+2,75 

-2!  40 
+4.34 

+  i!6fi 
-0.31 
+  0.40 
+  1.46 


3.28i 

6.63+1.27 

3,96  -o.yr 

5,70  -0,06 
3.74  -1.15 

3.11  -0.28 

7.12  ... 
7.971  +  3  63 
6.361... 
6.70i... 


3.07- 
6.20|. 
9.37]. 

2.111  - 
5.39  . 
4.94I  ■ 
o.oel- 
5.24  , 
.T,67l- 
CSl]. 


2.06 

i.60 
1.70 
1.30 
1    SO 

1.11 

0  s7 

1  :V.) 
1    12 

0,70 
1.42 
3.75 
0.97 
0.84 
0.76 
0.86 
0.65 
2.45 
1.07 

5.85 
1,10 
1.12 
0.90 
1.70 
0.72 
1.65 
1.54 
1.11 
1.08 

2,98 
3,7s 
0,70 
3,07 
1.50 
1,55 
1,33 
0,84 
2,10 
0,79 

1 ,22 
1,82 
1.40 
1.05 
1,15 
1.25 
1.4S 
1  SI2 
1.41 
l.So 


2,14 
3,3' 


1,011 
1,30 
5,61 
l,ti;! 
0,62 

i  i-"o 

1,071  1.10 
1,321  1,30 
;  l.:;n 


I) 

0 

1    0 
T, 
4  9 


9,0 

0 
T, 

0 
T, 
11,0 

0 
6,5 

0 
10.0 

11 

0 

5,0 
T 

0 
T, 

0 
T, 
12,0 

0 

T, 

0 
5,8 

0 

0 

0 

0 
T, 

0 
7,8 

T, 
T, 

0 
0 

6,0 


Nunilier  of  ilay? 


Observers, 


3,5 


'1', 

6,9 

(> 
12 

(1 

11 

n 

s 

0 

7 

T. 

11 

6 

9 
9 

11 
8 

14 

11 

7 


4.0  I  10 

0  '  U 

0  I  10 

0  j  10 

(I  1  s 


4  I  16 
7  I  9 
4     I     10 


n, 
Se, 


12     i,.., 
11     '  sw. 


McCnllooh  ct  (iuele 
J.W.  Campbell. 
P.  .1.  Carpenter. 
W .  C .  Blundell . 
Miss  Lelia  1 .  Teter 
J .  E .  Soanlan . 
U.S.  Weather  BuR 
.lohn  T.  Maxey. 
S.. T.Howe.  a 

H.  L.I)  .  Wlutsoiffl 

.J.W.Wray.  1 

R.  II ,  Quarlermaif 
.1.  M.  Huddleston. 
Mrs.  B.  E,  Bishop 
(;.  H.  Burr. 
.Jacob  Brobsl, 
A .  Bernard . 
Neal  Dodd . 
Lawrence  Waterrai 
.1 ,  M .  Ricketts . 

Jelf  .1 .  Babb  , 
J.  C.  Chenault.    ' 
George  W ,  NichoaS 
University  of  Arkai 
.1.  B.  .Ukinson. 
U.S.  Weather  Bur 
B.C.  Logan . 
Wm.  N.  Harris.   ,| 
C.  A.  Cay  wood.  " 
F.  .1.  Mitohell, 

A.  &  N.  l-ien,  Hon 
C ,  A  Berry  , 
Benedictine  Sisters 
.1 .  .\ .  Lowderbaolf 
().  L.  Spcllman. 
y .  W.  Youmans. 
U.S.  Weather  Bun 
W.  R.  Jlentschel. 
Mrs,    Kate  L,  Smil 
I'rank  A,  Tubbs. 

Chapman  A  Dewe: 
V.  W.  St.  John. 
Wiley  \\'  ■  McMinn 
.1 .  11 ,  lUidMin  . 
B'^nedlctine  SisteiS 
A.F.Stevens, 
T .  A .  Corson .        ' 
Mrs.  <i.  Greshani| 
.James  Stitt .         li 
L.E.Tisdale.     1 

Carl  \.  Starek. 

>liss  S.  K.  .Vsherai 

(I,  Field. 
i  11.  .V.  Buerkle. 

New  Subiaeo  .\bb( 
!  Ci'orge  Paxlon. 

11  ,  S  ,  Ibashear.    i 

K,  U,  I.iisk,  j 

l;.  v..  Mrlrno>ii.  * 
I  .lay,  \\  .  Swaney. 
;  William  W  ,  Sliav 


■  ami  -iimmai'i' 


Mil  II. 


IMI 


I  I  I  \l  \  h  il  •  '^  .|(   \|.  |)  \  I  \      \i;k  \\s  A>  >\-A  lit  »N 


•_M 


Diiily   Prdcipitiilion  lor  Muruli,    11)14. 


S^|llll.|l^ 
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.1  .i'-ns  rity  1!  II. 

.Miciir 

::Uli'll   

uvill.'    
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Hay  o(  inonlli . 

"s 

1 

1 

-       11       10 

11   1 

12  1 

Ill 
13     14     16     1(1     17  j  18      111 

20 

0 
J7    28    2»    ;i(i    :ii      "" 

Wluii' 

1 
l.(X), .... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.-» 

... 

1    0.1' 

.,..1.... 

1,10  2  IN> 

1.10 

6  ;i°> 

do 

.... 

.36 

".iii 

.10 

.«) .... 

.35    .26 
I. .'10 

.... 

.08 

.28 

■;66 

.20 
.50 
.20 

"fill 

'  JO 

'1'. 

.06 

'!i4 

".\i 
3.75 

M 

i!('x') 

.IM 

1 .20 

.40 

.(>0 

']98 
.18 

'I'. 
1.42 
T. 
.12 
.19 
.76 
.38 
.19 
.65 

,40 
.40 

t'.' 
.36 

.OUiMIOi 

i'70 
.26 
.36 
.2K 
.11 

'/ni 

V9f) 

2.40 

.67 

..57 

■'68 

1^2.5 

.12 

1.35 

1.05 

'!6i 

1.65 
..54 

i;68 

1.75 
1.80 

also 

1,10 

1.55 

.49 

.72 

2.10 

l,i»7 

.40 
.30 

1.06 
,08 

,;!o 

1,04 
,47 

.4(1 

.07 

.50 

1.39 

,78 

.70 

i'w) 
.97 

.31 
.44 

.86 

i!26 

.63 
T, 

,95 
,56 
,.55 
,90 
,31 
,81 
,39 
,35 
,80 
.75 

.23 
.70 

* 

.20 
.92 
.99 

.m 

.20 

(;,26 

Willi.'  

.10 
'10 

.20 
30 

4  III 

1.801 

4..V, 

ilo       .... 

.07 
.22 

.12 

".m 

T, 

.80 
.44 

I.S7 
.02 
.19 
.09 
.30 
.20 

A6 

.20 
.42 



.48 

f.' 
.20 

T. 

T. 

....[ 

.17 
T. 

.01 

T. 

.08 

.49 
.83 
.66 

r. 

't.' 

T. 
.32 

.72 

'^5 

.40 
.23 

M 
".U 

.03 

.39 

.87 

3  31 

Wlilto 

.... 

.... 

.63  ....1 

.42'-    -.1 

3.63 

4,17 

. . . . 

1.12 
T. 

.20 

.60 
1.12 

'!i4 
.05 
.53 
.04 
.63 
.50 

1.07 
.89 

.20 

1.12 

.90 

'  /i'i 

T, 

3,44 

iilUt.  Koik 

niiult'ii  11  II 

• 'llUT  I'olllt    

Irtiviuloii 

\>ii\v»y  

oiiiinB 

,1.  . 

1 

'f.' 

".26 

2  In 

Ouiirliitii 

Kr,i 

.... 

1 

.43    .(«! 

.66 
.iVi 
.(H 
.07 
.02 

".in 

.70 

SO 
,45 

16 

,27 

Vfl4 

".m 
,30 

,15 
.63 
,.55 

'  .ii) 

T, 
,15 

,28 

,32 

1,94 

'!70 

".ib 

,33 
.54 
,40 

cm 

'tV 

tv 

1.00 
.50 
.84 
.12 
.70 
.20 
.85 
.18 
.25 

.55 
.30 
.10 
.50 
.14 
.50 
1.54 
.03 
.53 

Voi) 

13  <« 
3   (2 

.VrkansRS   

Wliit.> 

.\iktv)isn,« 

.07 

■f.' 

Vos 

2, '.13 
3,111 

.. .« 

3,4.') 

>iir<l«in-ll>'  IM    ■ 
i.uUI  I'ity  

T. 

.05 

'tv 

.65 
.10 

.82 

2,60 

Arknii.<as 

T. 
.64 

Vi.5 

'  .'28 
.10 

■f.' 
.18 

'^30 

t'.' 

I 
Voi 

0.25 

T. 

1 

4   II 

n.l.iraiio  nil 

iirIhik)  II  1! 

iin-ka  Spiiuj,"'    . 
iiyottovtlU- 

Ounchila    

"3 

.38 

.26 
1.10 

.83 
.35 

5.85 

,25 
.23 
.50 
1,55 
,20 
,47 

".in 

,03 
.06 

3.78 

■h'.in 

1,50 

'!;35 

Vw'i 

,36 

10. K) 
5,00 

While 

i\o 

(^luu'liita 

T. 
T. 

■>22 

.25 
,34 
1.10 
.20 
.87 
.10 
.16 

T. 
T. 

T. 

.56 
.70 
.20 
.61 
T. 
.02 
1.11 

.38 
.58 
.42 

.27 

.15 

.70 

T. 

.75 

.11 

.72 
.20 

3,65 

3,44 

".\-i 

Vii 

1.60 
.06 

1.70 
.03 
.27 

".04 

''85 
.12 
.29 
..56 

7. 55 

ort  Smith   

2,45 

R.iH 

.26 
T. 

■]i5 

5,6S 

.iMiiTfPtown  11  li. . . 

laiily ' 

l.-lona  II  ': 

lilt  Spriii(r> 

liittiK 

iim^sboro 

Whili' 

.... 

.04 
T. 

'?'98 

f.' 

V65 

Vii) 

V27 

.20 

..50 
.30 

.3,2K 

do 

Mississippi  ... 

.05 

't.' 

T. 

3,64 
4,12 
7,75 

do 

.20 

38 

20 

1.71 

i:58 

* 

.25 
.16 

'.ia 
ifi 

.22 
.40 

'iioo 

.01 

i!;» 

.40 

8,1KI 

Whiip 



.24 

■  ■#■ 
.18 
.22 
.15 
.76 

2,62 

.66 

.56 
1.30 
.22 
.86 
.84 
.80 

Vio 

'tv 

T. 

.62 
.50 

10.41 

ake  Fami 

..nvisvillo 

.ittlo  Rock. 

utiiervill.' 

vlrtlvorn  !i  i' 

*linuniiith  Sprinsr. 
^larki'il  Tii->>  ,  '   . 

Wi'im 

s.Mvpovt  !  P 

I'iiv  HiuffHI' 

4.70 

Red 

Arkansas 

do 

".(ii 

T. 

.78 
.64 
.71 
.30 
.18 
.07 

1.70 
.14 
.04 
.10 
.11 
.36 
.(» 
.29 

JO 

.10 
.60 
.8(. 
.2( 
.54 
.» 

T.' 

"»i 

5  74 

':i6 

■:45 

'^46 
.11 

■f.' 

4.63 

T. 

4.31 

.47 
i'22 

'!6i 

1.40 

.18 
l.tH 
1.45 

"Ah 

.o( 

35 

T. 

6.61 

White 

.08 

.03 

.40 

3.39 

.«t.  Fraucls... 

Oiiai'l.ila    

White 

Arkansas   

Wuite      

.... 

.31 

.84 
1.40 
.65 
.20 
14 

9() 

3.28 

".bi 

T. 

Vio 

.02 

".m 

■!25 

30 

1.82 

.20 

V42 

.51 
1  15 

i!36 
1.92 
1.10 

1.30 
.42 
.13 

'!44 

1.3( 

1.30 

.17 

( 

1 

,16 
.01 
.55 

■:i.5 

,56 
,57 
,19 
,55 
,40 

.vei 

,63 
,49 
,20 
,72 
,:» 
,63 
,57 
,20 

.27 
,04 
,C4 
,32 
.20 

.48 
.77 
.35 
.52 
73 

.37 

.10 

1,05 

'^03 
1.48 
1.90 
1.41 
.98 

1,20 

,99 

1.03 

'  ;i4 

1.10 
1,30 

,80 
1.07 

,25 

6.6:} 
3.96 
5  70 

r.' 

'tv 

.,.. 

tv 

.10 

'tv 

.60 
.30 

'tv 

'r 

.75 
1.25 

.28 

.25 

.02 

1  85 

'!i5 

..58 
.28 
.68 
80 

3.74 

Arkansas   — 

.05 

3  11 

.'iirtlaml  |i  II 

i'nwott  III' 

I'lincftiiii  "  ' 

lUsoull  '  .       

ilciS'^rs 

~heru1an  i  1!  

-priiiKbauk ;'  1!  — 
>tuttgan  

.26 

.53 
5(1 

.28 

1  32.  t. 

7.12 

do 

do 

do 

.\rkan.sas 

1 

"nq 

1  08 

.(i-l 

■!53 

1.20 
.34 
.22 
.09 
.49 
.31 
.80 
T. 
.28 

1.10 
T. 
.41 
,25 

1,20 

T, 

,17 

,62 
1,70 

.32 

".bb 

.78 

7.97  ■ 
6  .Hi 

'    m 

.65 
.20 

1  00 

.10 
.50 

6.7!) 

T.  '  T 

t  ■  ■ 

T. 

T. 

T. 

T. 

l.(X) 

.20 
.31 
.18 

';94 
.20 
.35 

.... 

''52 
.06 

".bi 

.55 

".65 

1.41 

.5( 

1 

3.07 

6.20 

Red 

Arkansas 

1          do 

.0.5 

.06 
.47 
.25 

f 

.3( 

.01 

1.07 

l.:W 

T. 

■M 

9.. 37 

.13 
.36 
.97 

.30 

't'.' 

T. 

3.82 

1  . 

2.01 

White     

.02 

T 

.06 

.04 

5.39 

IVxarkaiia  1!  H  . .. 

Warren   '  \' 

Wluli'difls  m;.... 

\\  iSKS  (  war  I 

\\  yimc 

Ued 

|.... 

4  94 

5  00 

Rpd 

1  :W 

:0? 
.li 

".ih 

.51 

t'.' 

'!io 

5.24 

Ouachita 

St    Francis 

!.... 

.7t 
81 

5.67 
4.51 

I 



' 

*  Precipilaiioii  included  in  thai  of  the  next  moa.-nri>nient. 
t  Separale  datf>  oi  falls  not  recorded. 

Pri'Cipitation  for  the  24  honrs  endin.?  on  the  raoniing  wlu'O  it  is  uii'asnn 
T.  l'recii>i  lilt  ion  is  I'^ss  than  o.oi  incli  I'ltin  or  melted  snow. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:      ARKANSAS  SECTION 


Makch,   19uI 


Daily  temperatures  for  March,   1914. 


stutio 

Day  of 

montli . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  1   16 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

_:': 

27 

28 

J29 

30 

31 

M«8l 

Ar);(nisaf. 

S  Maximum . . . 

63 

48 

52 

50 

62 

56 

48 

52 

62 

68 

66 

64 

64 

75 

79 

72 

70 

67 

45 

41 

47 

49 

65 

69 

73 

70 

77 

77 

73 

77 

74 

62.7 

IVo  liraiifh 

i  Minimum  . . . 

30 

25 

32 

33 

34 

42 

32 

27 

29 

42 

47 

25 

26 

32 

41 

40 

40 

30 

32 

23 

29 

25 

41 

38 

51 

59 

65 

55 

69 

63 

.58 

38.2 

\  Maximum . .  . 

41 

57 

48 

39 

54 

46 

:?2 

51 

64 

65 

38 

48 

64 

77 

76 

61 

58 

46 

36 

36 

36 

47 

63 

61 

72 

67 

76 

73 

63 

74 

72 

56.2 

Uontoiivilli' 

'  Minimum  . . . 

26 

26 

34 

29 

27 

32 

27 

24 

33 

38 

23 

19 

32 

42 

B 

47 

38 

28 

24 

18 

26 

26 

33 

42 

50 

57 

49 

56 

.54 

,52 

.52 

:«.» 

\  Maximum. . . 

.50 

50 

68 

42 

56 

54 

44 

.53 

67 

73 

43 

40 

64 

70 

77 

75 

71 

69 

42 

45 

42 

,52 

66 

70 

74 

68 

79 

74 

80 

80 

72 

61,8 

IJiiiikli'.v 

'  Minimum  . . . 

34 

24 

35 

36 

36 

40 

34 

28 

27 

53 

40 

29 

26 

40 

50 

46 

39 

32 

32 

26 

30 

30 

36 

37 

.54 

61 

58 

60 

64 

59 

58 

40.4 

)  Maximum. . . 

&1 

63 

73 

66 

.58 

62 

58 

59 

74 

75 

71 

56 

68 

74 

79 

81 

79 

74 

62 

51 

61 

64 

66 

73 

80 

74 

83 

82 

86 

86 

81 

69.7 

I'amdcn 

/  Minimiun  . . . 

40 

30 

32 

37 

34 

34 

32 

24 

28 

46 

41 

30 

25 

29 

35 

39 

38 

34 

38 

30 

33 

25 

26 

:34 

65 

68 

64 

59 

61 

62 

59 

3«.- 

')  Maximum . . . 

64 

56 

59 

57 

57 

58 

56 

57 

72 

71 

71 

49 

65 

73 

76 

76 

76 

66 

60 

46 

49 

53 

65 

66 

77 

74 

75 

71 

74 

79 

74 

65.2 

(•.Miter  I'oiiit 

/  Minimum  . . . 

39 

34 

45 

39 

37 

36 

36 

25 

37 

52 

41 

27 

27 

32 

40 

40 

47 

36 

37 

30 

36 

27 

28 

42 

57 

58 

55 

()1 

62 

61 

59 

41.4 

*  Maximum. . . 

58 

49 

60 

45 

56 

53 

47 

53 

65 

70 

62 

50 

66 

75 

79 

74 

70 

56 

51 

44 

47 

51 

65 

67 

75 

68 

78 

74 

76 

79 

78 

62.6 

I'oiiwaj   

'  Minimum  . . . 

35 

27 

33 

35 

34 

37 

M 

28 

29 

34 

39 

29 

27 

34 

37 

40 

40 

33 

.34 

26 

31 

29 

28 

36 

67 

60 

54 

58 

62 

66 

.59 

38.5^ 

|i;inl;ui.llr'VW  ... 

J  Maximum . . . 

56 

58 

54 

44 

54 

54 

45 

56 

68 

66 

44 

50 

64 

66 

78 

76 

68 

53 

42 

46 

45 

50 

66 

66 

77 

67 

77 

75 

76 

76 

72 

60.» 

'  Minimum  . . . 

35 

30 

38 

:W 

36 

32 

;« 

28 

32 

:38 

40 

28 

29 

34 

42 

44 

41 

34 

36 

28 

33 

27 

3(f 

43 

44 

60 

54 

62 

63 

58 

54 

39.5 

\  Maximum. . . 

62 

50 

47 

39 

55 

57 

41 

61 

73 

69 

70 

68 

79 

80 

62 

.59 

55 

42 

38 

38 

46 

66 

65 

■j'2 

72 

77 

77 

75 

75 

61.0 

Iiod.l   1  il> 

'  Minimum  . . . 

19 

20 

32 

31 

25 

31 

29 

19 

33 

20 

19 

26 

34 

38 

44 

41 

24 

30 

6 

24 

21 

26 

36 

.50 

60 

52 

.52 

50 

51 

32.5 

i:i.lnniil.># 

)  Maximum. . . 

57 

58 

73 

44 

52 

57 

.59 

'58' 

72 

74 

45 

51 

64 

72 

76 

77 

77 

63 

52 

45 

49 

63 

66 

72 

74 

77 

78 

71 

'kV 

82 

69 

64.4 

t  Minimum  . . . 

41 

34 

35 

44 

36 

36 

31 

28 

34 

40 

44 

32 

31 

31 

;» 

43 

41 

37 

39 

32 

32 

29 

29 

38 

45 

43 

55 

58 

69 

66 

60 

39.9 

\  Maximum . . . 

50 

48 

68 

44 

51 

.55 

47 

62 

66 

72 

48 

48 

62 

71 

75 

72 

65 

44 

45 

48 

52 

64 

67 

74 

66 

75 

70 

80 

78 

74 

61.4 

Kiitflaini 

'  Minimum  . . . 

36 

28 

35 

38 

38 

36 

35 

29 

•io 

55 

42 

30 

26 

40 

48 

'45' 

63 

40 

28 

30 

28 

44 

57 

62 

56 

67 

61 

60 

60 

42.5 

S  Maximum. . . 

55 

62 

54 

38 

56 

53 

39 

64 

67 

71 

57 

50 

70 

79 

82 

72 

62 

55 

39 

37 

38 

50 

66 

65 

74 

74 

82 

77 

73 

80 

80 

61.S 

JCuri'kii  S|irintf>  . 

'  Minimum  . . . 

25 

23 

33 

30 

25 

m 

29 

19 

26 

35 

32 

17 

28 

44 

52 

42 

43 

27 

28 

13 

27 

19 

36 

40 

49 

59 

48 

53 

64 

50 

.50 

35.9 

)  Maximum. . . 

55 

58 

.53 

39 

,54 

51 

42 

52 

65 

68 

59 

50 

65 

76 

77 

67 

60 

52 

44 

38 

35 

47 

63 

61 

74 

72 

78 

75 

70 

79 

74 

59.» 

Faycttivill.' 

'  Muiimum  . . . 

26 

28 

38 

29 

29 

31 

26 

24 

28 

52 

32 

21 

32 

44 

50 

48 

4S 

29 

26 

19 

28 

18 

37 

44 

44 

60 

.52 

48 

55 

,52 

.54 

37.2 

\  Maximmn. . . 

65 

55 

70 

67 

56 

59 

.54 

57 

70 

72 

70 

.52 

63 

72 

77 

78 

77 

70 

61 

46 

,50 

53 

65 

71 

77 

76 

76 

70 

81 

83 

70 

66. S 

F(>i'd.v<o 

)  Minimum  . . . 

40 

31 

32 

38 

36 

39 

35 

28 

38 

•51 

42 

30 

30 

36 

44 

45 

42 

35 

39 

30 

33 

29 

30 

3« 

56 

61 

.58 

60 

62 

63 

61 

41.6, 

\  Maximum. . . 

49 

51 

49 

43 

57 

51 

40 

57 

72 

70 

48 

49 

67 

77 

79 

72 

67 

54 

41 

42 

41 

50 

66 

64 

78 

66 

80 

74 

76 

74 

73 

60,5^ 

l-'orl   Smith 

'  Minimum  . . . 

34 

32 

38 

39 

35 

35 

33 

28 

36 

47 

33 

27 

32 

39 

45 

47 

48 

39 

33 

27 

31 

26 

.34 

42 

.54 

57 

51 

59 

61 

5S 

.59 

40.6 

ll.'l.'llil   vW 

\  Maximum. . . 

48 

49 

65 

44 

57 

59 

47 

53 

60 

63 

42 

49 

61 

64 

75 

75 

73 

71 

40 

41 

42 

50 

66 

69 

70 

68 

70 

67 

70 

72 

66 

mA 

'  Mininnuii  . . . 

34 

25 

35 

39 

38 

40 

35 

36 

33 

52 

42 

30 

32 

39 

42 

.50 

45 

42 

26 

24 

29 

30 

31 

45 

.54 

66 

56 

64 

(•),5 

62 

62 

% 

)  Maximiuu. . . 

66 

55 

62 

57 

61 

59 

62 

58 

62 

56 

60 

67 

71 

74 

73 

79 

73 

70 

62 

41 

49 

54 

69 

64 

76 

74 

72 

76 

74 

78 

81 

65.^ 
40.1 
fiO.7 

lli)t  >Si)iiiiKS 

/  Minimum  . . . 

48 

43 

39 

41 

35 

37 

32 

37 

40 

33 

38 

45 

43 

46 

48 

50 

45 

3H 

27 

29 

28 

27 

35 

38 

42 

46 

47 

46 

66 

52 

54 

\  Maximum. . . 

55 

50 

62 

43 

55 

63 

45 

.50 

65 

71 

a5 

50 

68 

70 

80 

72 

58 

.50 

44 

4(1 

45 

,50 

67 

68 

70 

70 

76 

70 

-■> 

75 

72 

.]iin'\'iboro 

'  Minimum  . . . 

28 

20 

27 

32 

35 

35 

35 

27 

28 

31 

35 

27 

28 

38 

48 

45 

45 

;34 

29 

20 

26 

28 

33 

38 

.53 

56 

67 

53 

.55 

,55 

50 

37.1 

\  Maximum. . . 

51 

46 

62 

42 

,54 

53 

43 

53 

67 

70 

59 

47 

64 

71 

75 

71 

ds 

54 

42 

41 

45 

61 

63 

65 

73 

65 

75 

71 

76 

76 

73 

60.2 

J.iltl.-  Ilock  

'  Minimum  . . . 

36 

29 

35 

35 

37 

41 

35 

29 

37 

53 

36 

30 

35 

39 

45 

48 

48 

41 

34 

26 

32 

30 

33 

43 

55 

,5K 

57 

62 

62 

59 

59 

41.^ 

J.iilliiTville 

j  Maximum. . . 

57 

46 

51 

57 

56 

.52 

43 

50 

62 

70 

60 

47 

62 

74 

78 

70 

68 

64 

44 

42 

42 

47 

61 

62 

73 

69 

77 

74 

74 

74 

70 

60.S 
37. S 
63.| 

)  Minimum  . . . 

32 

26 

35 

35 

33 

35 

31 

22 

30 

42 

36 

24 

27 

33 

41 

44 

41 

30 

34 

22 

30 

24 

27 

35 

53 

5( 

52 

58 

59 

55 

55 

Malvfiii  ** 

)  Maximum . . . 

55 

52 

64 

51 

58 

60 

50 

55 

69 

71 

53 

54 

64 

71 

75- 

78 

75 

60 

46 

46 

49 

,56 

65 

68 

76 

70 

72 

72 

78 

80 

76 

'  Minimum  . . . 

37 

30 

39 

40 

36 

36 

35 

27 

32 

42 

43 

30 

27 

32 

42 

39 

41 

36 

40 

28 

33 

28 

29 

36 

40 

■52 

56 

.52 

60 

59 

60 

39.8 

\  Maximum. . . 

.50 

45 

39 

38 

.55 

50 

37 

49 

56 

74 

65 

51 

67 

77 

82 

70 

57 

52 

44 

41 

41 

,50 

67 

63 

65 

65 

75 

1)7 

(55 

71 

70 

58.C 

Maiiniintli  Spring 

'  Minimum  . . . 

28 

20 

28 

32 

28 

29 

29 

29 

24 

33 

34 

28 

24 

29 

33 

39 

42 

31 

30 

4 

26 

26 

25 

31 

52 

60 

.56 

49 

.53 

54 

56 

:34.S 

\  Maximum . . . 

54 

58 

57 

48 

52 

53 

45 

56 

69 

63 

61 

61 

65 

73 

76 

76 

67 

56 

51 

44 

41 

51 

63 

61 

74 

67 

75 

67 

70 

~-l 

70 

60.S 

Mona 

'  Minimum  . . . 

32 

29 

42 

35 

32 

36 

31 

25 

38 

53 

35 

26 

31 

45 

47 

49 

42 

36 

29 

24 

29 

24 

29 

40 

55 

55 

55 

.58 

63 

hb 

56 

39.S 

.\.-\\  iKIl't  vW 

S  Maximum. . . 

48 

49 

59 

49 

57 

64 

53 

62 

70 

59 

49 

54 

73 

79 

73 

66 

54 

34 

42 

34 

54 

66 

6(1 

69 

70 

76 

76 

75 

79 

69 

59.6 

'  Minimum  . . . 

■M 

23 

24 

34 

M 

35 

33 

27 

35 

32 

38 

32 

30 

33 

42 

45 

45 

36 

32 

22 

22 

24 

34 

37 

49 

54 

.57 

60 

69 

58 

59 

38.4 

rill.-  i!iiiivvs« 

*  Maximum . . . 

53 

49 

69 

41 

57 

58 

49 

54 

70 

72 

45 

48 

64 

72 

77 

77 

77 

.59 

46 

44 

49 

52 

65 

71 

75 

M 

76 

69 

82 

82 

73 

62.% 

'  Minimum  . . . 

38 

30 

30 

34 

37 

38 

36 

28 

29 

34 

44 

32 

28 

29 

38 

42 

42 

:i5 

36 

30 

30 

28 

28 

33 

42 

56 

67 

57 

61 

61 

60 

38.8 

j  Maximum... 

61 

46 

43 

40 

56 

54 

44 

49 

57 

71 

66 

50 

63 

72 

78 

77 

59 

53 

43 

39 

43 

47 

64 

6(i 

66 

69 

71 

73 

70 

74 

70 

89.2 

I'licalinnlas 

'  Minimum  . . . 

29 

21 

28 

33 

33 

36 

31 

29 

26 

36 

37 

30 

26 

39 

51 

43 

44 

33 

31 

13 

25 

27 

29 

24 

.53 

.59 

58 

52 

.56 

57 

56 

m.'i 

I'l.Mh.ll.lvW 

\  Maximum . .  . 

59 

60 

74 

47 

55 

59 

52 

60 

72 

74 

49 

53 

68 

75 

77 

79 

79 

63 

65 

46 

61 

54 

64 

71 

78 

64 

80 

72 

80 

82 

(id 

65  1 

'  Minimum  . . . 

42 

32 

32 

33 

38 

38 

39 

34 

36 

39 

49 

33 

28 

32 

36 

46 

43 

40 

47 

32 

31 

31 

28 

35 

41 

54 

58 

58 

61 

65 

62 

41.1 

I'ri-scott  SW 

\  Maximum. . . 

68 

5K 

65 

42 

58 

59 

48 

59 

57 

72 

47 

52 

.55 

74 

77 

78 

77 

62 

48 

47 

48 

54 

67 

68 

78 

79 

78 

73 

80 

80 

75 

64, U 

'  Minimum  . . . 

38 

31 

31 

39 

35 

36 

34 

25 

26 

35 

43 

25 

26 

28 

39 

40 

42 

34 

37 

29 

30 

26 

27 

34 

41 

58 

,56 

56 

,59 

,58 

60 

37.9 

V  Maximum. . . 

56 

46 

68 

60 

52 

57 

47 

.52 

66 

73 

67 

46 

61 

70 

74 

72 

71 

57 

50 

44 

48 

52 

63 

67 

67 

11 

70 

80 

80 

81 

73 

62.8 

sitittfrart 

'  Minimum  . . . 

35 

26 

32 

37 

36 

36 

33 

29 

31 

49 

40 

31 

29 

35 

41 

42 

40 

33 

36 

29 

31 

26 

30 

40 

54 

59 

58 

62 

62 

61 

59 

40.1 

ri-\ail;aiia  «sV  . . . 

*  Maximum. . . 

61 

60 

67 

47 

55 

58 

.55 

60 

74 

73 

48 

53 

67 

75 

72 

75 

76 

64 

46 

47 

60 

54 

66 

68 

78 

68 

79 

72 

76 

79 

70 

64.2 

'  Minimum  . . . 

40 

36 

36 

45 

40 

36 

37 

26 

37 

46 

47 

.30 

29 

.30 

34 

41 

42 

37 

39 

SI 

32 

26 

34 

36 

45 

60 

57 

57 

61 

62 

60 

41.1 

^  Maximum. . . 

61 

66 

72 

67 

64 

61 

57 

56 

75 

70 

M 

64 

72 

76 

7S 

78 

75 

46 

51 

66 

64 

70 

78 

64 

78 

70 

80 

83 

67 

67.7 

Wari'ii  «v\ 

'  >Iiiiimuvji  . . . 

39 

31 

32 

40 

.34 

138 

37 

28 

'31' 

37 

32 

27 

29 

32 

42 

42 

3S 

'39' 

30 

30 

31 

28 

36 

42 

56 

58 

,56 

60 

65 

60 

39.3 

Wymiu  % 

)  Maximum . . . 

45 

46 

64 

44 

56 

54 

42 

49 

61 

50 

67 

38 

60 

70 

78 

66 

68 

54 

43 

45 

54 

61 

65 

60 

70 

71 

72 

69 

79 

69 

58,7 

(  Minimum  . . . 

33 

22 

34 

36 

36 

37 

:» 

28 

32 

50 

40 

29 

31 

40 

46 

47 

48 

32 

'34' 

30 

27 

32 

40 

40 

29 

25 

'27 

61 

29 

29 

35 

",  ''.  ''.I'to.,  inilicatn.  n'sprctivcly ,  1.  2.  )'..  I'tr.  ,  ilny>  missing  from  rocord, 
\\  *     hi-triiiiii'iit>  an-  rcail   in  the  ir.oriiin^';  lli,.  muxiiiuiiii   l(.iiii"'nilniv  then  n^ail   i>  iliarsjid  to  th'^   im'ct.diiif;  day,  fiii   wliicli   ii   :ilm(i,-i(  nl\vay,» 


ERRATA.  ^ 

l-'-liruary  .   1911 .  rcimrt ,  -  I'agi's  12  and  1:!:  Iiiidil  ciiy  ,    total    rii'''ii|'ilali(in  :'..:!(),  ,>1hiu1i1  be  3.25:  di'iiartiin.  I'l'diii  minii.il    ;  11.02,  sli.iiild  !«■  -n.ii:',;  l,iillirr\  ill.' .  liit.il  prcci 

itation  5.99.  .-iliould  be  3.99:  rtcpartiiri' from  iKiniial    f2,rd  .  sluiuld  hr    ill, 64,        \':\):>-    12:     Kiittcin  .  trrfali^i    piviipiialion    in  24  lniiii>  1  ,;!-<.  ,~liiiidd  !»•  J  12:  Siiliiacd.   mrautc 
ix-ratiirc  :56.4'.  should  he  37.6':  di'liarturc  fmiii  nnniial  -II,  >hMidd  In.    -2  2. 
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BY 
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i:ll..    I'M  I. 


(  I.IM  \l<»l  nCK'AI,    l»  \  r\:      A  I ;  KANSAS  ShlCT  I  ON 


U.  S.  DKPARTMLNT  &F  AGRICULTURE,  WEAiltl.K  LUJIiLAU. 


it 


ARKANSAS    SECTION. 

Ht'iivy  F.   AU'iiitori',     Section  Director. 


I.I  M  M 


i;,M  k,  Ai;k..     Ariai-,    l'.)l  I, 


No.    I. 


GENERAL  SUMMARY. 

riu'  Wfiillicr  \v;i-  cliiiii.u.viiMi',  ami  tlinv  \v;h  Irss  simsliiiic 
an  usual.  Tusrasoualily  lnw  Icmpcral  urcs  lirixailcd  during 
V  lirsl  liall'  (>r  tlic  iiumtli.  .\ii  uiui<uall\  scvn-c  i'rrc/r  dccur- 
i(  on  the  i'tli  auil  lOlli.  Minimuii  Iniiprralurcs  raiiKni^'  I  i'<iiii 
I-  to  ;VJ  were  iTconlnl  at  :><■' mil  of  12  stalions.  Tracli  ami 
ijilc  trees  were  dainaii'rd  cousidi'i-aMy  in  I  lie  eeiilral  and  imrlli- 
-lern  distriels.  except  in  loealilies  where  sinudL;iii,^  was  dniie. 
oderately  wavui  weather  prevaile(l  durin.u-  the  laltiT  luiH'.  so 
at  tiie  temperature  delieiene\-  ol'  the  llr<t   period  was  otTsct  by 

I  excess  iu  the  second.  The  rainlaU  was  ample  in  all  districts 
It  unevenly  distrihuled.  In  some  of  the  central  and  soutli- 
"Jterit  counties  the  Tall  was  from  11  to  more  than  11  inches, 
licli  was  from  onedialf  inch  to  live  inches  ahove  the  norma]. 
sewherc  the  tall  wa<  from  '_'  to  (i  inches.  On  the  I'Ttli  and 
til.  excessive  and  daiiiaiiiiiii-  rains  occui'red  in  the  southwest- 

II  district.    .\  luimher  of  railroad  a.ml  other  hrid^'es  were  wash- 
away.    Uailroail  trallie  was  delayed  consideraMy.     'idle  natu- 

;1  y;as  pipe  line  caved  in  and  hroke  near  Hot  Spriiifi's.  Icavinji' 
at  city  without  natural  gas  for  •_'4  hours.  .\  tornado  passed 
er  Murfreeslioro.  FMke  County,  on  the  27th.  at  ahout  4:15  }).in. 
le  person  was  killed  and  \\  others  wi're  injured.  A  numlier 
ri'sulences  and  outhouses  were  wrecked  by  the  wind.  Tlie 
'iiporty  los^  was  about  !s2o,(MI().  Floods  of  moderate  intensity 
currod  in  the  Black  and  upper  Wdiite  rivers  on  the  2i)th  and 
ith.  liut  so  far  as  known,  no  damage  resulted  therefrom. 


I'KKCII'l  lATION. 

TIk  niiiiilhly  iiiian  for  the  Slate,  as  sliowii  h\  the  record-  of 
.')',)  slat  ions,  was  \.'u  iiiches.  'The  mean  de|)arture  Irom  the 
normal  foi'  .".!)  stations  ha\in;4'  ten  ur  more  years  recoi'd,  was 
phi>(ll.")  ineii.  Thr  wclle-l  place  was  Hot  SjiririKS,  .with  a 
nioiiihly  fall  of  ll.2!i  inches;  Iheih-icst  was  |{cnt<invillc,  with 
a  fall  of  I.'.)'.)  inches.  The  greatest  2  t-liour  fall  was  O.(K)  indies, 
at  W'iggs,  on  the  27th  and  2Sth.  For  the  sect  ion  as  a  wliole 
there  was  an  a\'erage  of '.)  days  with    measnrahle  precipitation. 


WIND. 

TOTAJ.              .\VKI!Af.lC  Ma.\i-  Uritw- 

SlATIONS,                              '       MOVKMKST             HOllil.V  .Ml'.M  TION  .        llATK. 
.M1I.1-.S                 VKLOCITV.   I      VKI. . 

l.itUr  i:ocl< fi.CS-J                 9.3  :i2  inv.  I'J 

Korl  Siiiilh 5,950  i          K.3  51)  s.               2-1 

iiiMilouvillf ;              4,(i71  I          0.5  40  ,<.                17 

The    prevailing    dirootion  of  the  wind  for  the    wliolc    section 

was  southwest . 


SUNSHINE. 


At    Little    luM-k-  the  percentage  of  possible    sunshine  was  (13  ; 
at  Fort  Smith,  (iO;  at  Jic^ntonvillo,  52. 


PRESSURE. 


'Idle  mean  -^ea-  level  atmospheric  pressure  at  Little  Rock  was 
).t)4  inches.  The  highest  recorded  was  80.80  inches,  on  the 
h;   the  lowi'st  was  25). 75  inehe;<.  on  the  7th. 

At  Fort  Smith  the  mean  sea-level  pressure  was  riO.Ol  inciies. 
lie  higliest  recorded  was  80.80  inclies,  on  the  9th;  the  lowest 
a!*29,G8  inches,  on  the  IGth. 

At  Bentonville  tlio  mean  sea-level  pressure  was  80.01  inches, 
flic  highest  reconh d  was  80.2!)  inches,  on  the80t]i;  the  lowest 
as  29.72  inches  on  the  IStli. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

'Jdiiuiderstorms  occurred  on  one  or  mor(>  days  at  It  stations. 

Lunar  Ualos. —  lientonville,  1st. 

Solar  ILilos.—  Oaiterpoint,  10th,  12th;  Fort  Smith,  lst,Sth. 
10th,  LSth;  'Lutherville,  1st,  7th;  Alammoth  Spring.  21th; 
Pond,  22nd;  Swain,  1st,  8th. 

Dense  Fog.—  Swain,  11th,  2i;th.  27th. 

Hail.—  Dumas.  iDth;  Swain.  ISih. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— APRIL. 


TEMPERATURE . 

The  monthly  nn^an  for  the  State,  as  shown  by  the  records  of 
2  stations,  was  (U  .  The  mean  departure  from  the  normal  for 
1  stations  having  10  oi-  more  years  record,  was  naught.  The 
annest  i)lace  was  Camden,  with  a  monthly  mean  of  (iT.G"; 
ic  coldest  was  Swain,  with  a  mean  of  55.1  .  The  highest  tem- 
.■rature  recorddl  was  1)4",  at  Centerpoint .  mi  the  Kith;  the 
•west  wa>  1!)   .  at  Duttoii,  on  the  9lh. 

HUMIDITY. 

At  Little  llock  th(^ average  humidity  was  7()per  cent  at  7  a.  m., 
id  52  per  cent  at  7  i).  m  ;  at  Fort  Smith,  7S  pei-  cent  at  7a.m., 
,:id  52  per  emit  at  7  p.  m:  at  P.eiitonville.  75  per  cent  at  7  a.  m. 


Temper.vtvre. 

Precipitatio.v. 

No 

OF  Da 

s. 

Ykar. 

^ 

c 

11 

9--- 

S 

11 

c 

5 

ism 

fi2.8 

+0.2 

98 

22 

2.75 

-1.87 

15 

10 

5 

1S<:»2 

m.4 

-1.7 

97 

22 

6.98 

+2.30 

12 

9 

9 

1W3 

M.d 

+1.8 

94 

29 

7.16 

+2. 48 

11 

10 

9 

1S94 

(3.1 

0.0 

91 

29 

6.18 

+1.50 

14 

8 

8 

1895 

().3, 1 

0.0 

98 

30 

1.99 

-2.  69 

15 

8 

7 

IS^Hi 

ti7. 8 

+.5.0 

94 

24 

.3.65 

-1.15 

12 

12 

C 

1897 

61.4 

-1.4 

90 

27 

4.14 

-0.66 

12 

11 

( 

1S98   

•59. 2 

-4.6 

93 

19 

3.09 

-l.SM 

14 

« 

8 

1899 

60.7 

-3.2 

96 

19 

3.28 

-1.30 

.  10 

11 

9 

I'WO     .    . . 

62.2 

-0.6- 

96 

24 

4.98 

+0.18 

10 

12 

8 

1901 

58.1 

-4.7 

96 

22 

.3,  82 

-0.71 

14 

8 

8 

1902 

61.2 

-0.8 

96 

25 

2.87 

-1.37 

11 

11 

8 

1908 

60.6 

-1.2 

91 

26 

1.86 

-2.20 

13 

10 

/ 

1904 

56.8 

-4.8 

89 

24 

3.88 

-0.35 

11 

9 

10 

1905  

61.1 

-0.7 

96 

25 

6. 29 

+2.13 

9 

10 

11 

1906 

63.  7 

+1.9 

97 

27 

2.  55 

-1.85 

15 

7 

8 

1907   

54.9 

-6.6 

89 

24 

5.44 

+1.04 

10 

7 

13 

1;K)S 

63.  3 

+  1.9 

93 

24 

6.  32 

+2. 14 

9 

9 

12 

1  '¥)'.) 

60.9 

-0.4 

88 

24 

4.52 

+0. 27 

15 

1 

8 

1910 

,59.  8 

-1.4 

«) 

22 

5.14 

+0. 82 

12 

9 

9 

1911 

60.5 

-0.9 

90 

29 

9.86 

+5.48 

10 

9 

11 

1912 

61.9 

+0.8 

93 

26 

8.14 

+  3.59 

9 

11 

10 

191o 

61.2 

+0.1 

94 

27 

4.91 

+0. 53 

17 

6 

/ 

1914 

61.0 

0.0 

94 

19 

4.57 

-i-0. 15 

11 

9 

10 

^ 


28 


CLlMATOLOdlCAL  DATA:    AlIKAXl^AS  SECTION. 


Ai'iMi..  191^ 


S'f-U  lulls. 


Alkia 

Amity ++ 

Aikadelphia  — 
Arkansas  City.. 

Hatnsville 

lipp  Branch 

Bentonville  

BiTgnian 

Black  Rock  .... 
Brinkley 

Calico  Rock  — 

Camden 

Ccnterpoint  — 

Clarcuilon 

Conway  

Corning 

Dardanello 

Dofld  City 

Dumas 

Dulton 

Klilovado 

i;n!;land 

Eur.-ka  .-springs. 
I'ayctteviUi-  — 

Kordyco 

]"ort  .-smilli 

Fulton 

Cforgt^town 

Hardy 

Helena 

Hot  Springs 

Huttig   

Jonesboro 

.lunction 

Lakp  Fann 

Leu  isville 

Little  Kock 

Lntberville   

Malvern   

Mammoth  Spring 

Marked  Tree  ... 

.M.-iia 

Ni-u  port 

I'in.-  liluff 

I'licalionlas 

I'onil 

Portland 

I'rescott 

Princeton 

Kison 

Itogers 

■•shi-ridan 

.■springljank  — 

Stuttgart 

Subiaco 

Swain 

I'exarkatia 

Warren 

Wliile  Cliffs  .... 
Wiggs  (  near )  . . 
Wynne 


Climatologrical  Data  for  April,   1914. 


Slate  means  and  I'Xtremes 


Lawrence 

Clark 

do 

Desha 

Independence . 

^■an  Buren 

Benton  

Boone  

Lawrence 

Monroe 


Izard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Faulkner 

Clay 

Yell 

Marion 

Desha 

Madi.son 


L'nion 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Dallas 

Sebastian 

Hem  pstead  . . 

White 

Sharp  

IMiillips 


(iarland 

Union 

Craighead . . 

Union 

.[etterson  . . . 
Lafayette.. . 

Fidaski 

.lohn.'^on 

Hut  Spring  . 
Fulton 


Poinsett 

Polk 

.laekson 

.lert'crMin  .... 
Randolph  ... 

Benton  

Ashl..y  

Nevada 

Dallas 

Cleveland  . . . 

Benton 

(irant 

Miller 

Arkansas 

Logan  

Newton  

Miller 

Bradley 

Little  River. 

(iarland 

Cross 


254 

250 
250 
145 
271 


1 .324 
259 
220 

3fil 
158 
470 
171 
3(» 
293 
330 
1.175 


2r,o 

229 
l,4(io 
1,451 

"48i 
•2M 
200 
043 
182 

000 

85 

346 


195 
202 
280 
775 
277 
512 

229 

1,284 

2:il 

215 

1.250 
122 
327 
287 
243 

1 ,385 

"m 

228 
1.050 
2  ,300 
332 
304 
200 

' ' '256 


Teniperattire  (  Degrees  Fahrenheit.) 


04.0 

02.  8 


60.0 
'I59. 3 


60.0 
01.  I 


62.  8 
.50.  9 
,58,  0 

02.3 


55.6 

03.  1 

01 

.59.  0 

.58.8 

63.5 

01 


c  c 
S  c 


H.8 

0.0 

f-0.9 


+  1.0 
-0.2 


-1.3 

-i.'o 

-6.5 


hl.O 
0.0 


-0.1 


....I... 

.59.0!    -1-0.9 


03. 0 
M.5 
01.0! 
04.  4 
02.  4 
63.8 
01.8 
59.4 
01.2 
.58.8 


on.  0 
02. 0 
01.8 
00.6 
57.0 
63.  2 
62.  3 


.58.0 


•55.1 
02.8 
62.6 

ei.'s 

61.1 


-1.0 
+  1.2 

+6.' 4 
-0.9 
+0.4 
-0. 


-2.4 
+  0.3 
-1.8 
+  1.3 
+  1.1 

-6.' 9 


-0.2 


-I.O 


-0. 
+0.3 


+0.  0 


21+ 
10 


10 

16 

16+ 

10 

16 

10 


10 

10 

10 

10 

10 

10+ 

10 


26 


27 
29 
32 
27 
20 

:« 

31 


11 
9 
9 


81 
89 
89 

'92' 
9(1 

94 


23 


16 

16+ 

10 


21 
32 
32 

'27' 
29 


9 

10 

9+ 
10 
10 

9 

9 

9 
10 

9 


9 
10 

9 

9 
10+ 

9+ 


Precipitation ,  in  ins 


40'' 

30 

50 


43 


42 
41'' 


9+ 

"9' 
9 
10 

"9 
12 


45 

42 

381' 

44 

38 

41 

30 


34 


35 


5.20 

9.00 

6,14 

3.04 

4.43 

5.80 

1.99 

4 

3.81 

3.  32 

4.97 
4.50 
5.43 

3.  eo 

0.98 

2.  75 
5.10 
3.80 
2.50 
5.70 

3.  .58 

4.  .55 
3.30 
2.82 
5.45 
2.5' 
7. 22 
5.10 
5.50 
3.  39 

11.29 
2.41 
2.65 
2.  38 


o_: 


+4. 13 

-6.'  14 
-0.  45 
+2.03 
-1.90 
+0.  40 
-2.  .58 
-1.21 


-0. 06 

+0.  .37 

+3.'23 
-1.43 
+  1.44 
-0.11 


+0.  75 


-1.60 
-1..57 


-1.33 

+  3.01 


+  1.54 
-2. 08 


+5.  87 


-1.31 
-2. 28 


5. 30 
5.191+0.68 
.3.481-0.43 
0.  58  +2.  49 
5.30 

3.63 

3.98  -0.80 

3.83|-0.07 

3.94-0.60 

3.  401  -0.  75 

2.23  -1.45 

4.59 

6.39  +1.61 

6.79 


2.94 


2.78 
3.70 
6. 33 
3.04 
4.  .57 
3.  93 
8.02 
3.  05 
0.  .50 
10.04 
2.  90 


.50      4.57+0.15 


-1.13 
-1.53 


-1.25 
+  1.13 


+.3.  77 
-1.35 


+  5.  ,5: 


1.05 
4.48 
3. 20 
1.55 
1.89 

2.  75 
0.67 
1.52 
1.06 
0.84 

3.  30 
1.60 
2. 20 
1.45 
1,93 
0.  70 
2,90 
2.70 
1.00 
1.82 

1.00 
1..50 
0.80 
0.73 
1.45 
0. 99 
3. 20 
1.40 
3.43 
0.  85 

5.08 
0.  S7 
0.75 
0.  69 

i.'so 

2.  43 

1.87 
2.40 
3. 20 

0.98 
2.19 
1.13 
0.  95 
1.00 

0.  08 
1.83 
2.24 
2.51 
1.10 

0.84 
1.50 

3.  30 
0.84 
1.40 

1.  17 
2.10 
1.30 
3.  00 
0.00 
1.  10 

0.00 


Number  of  days. 


i-  t- 


0 
0 
0 
0 

0     j   15 

0    !    7 

0  8 

0  I  10 

0  !  12 

0  I  8 


01,,s..r\vrs. 


M 


2 
1 
(> 
10 

i-i' 
11 
4 

10 

3 
13 

9 
11 


McCtdlocli  &  (iuelcl;. 
.I.W.  Campbell. 
F.  .1 .  Carp.nti'r. 
W.  C.  Bhnidell. 
Miss  Lelia  1 .  Teter.    - 
.1.  K.Scanlan.  J 

U.S.  Weatner  BnriHiij 
.Io!.n  T.  .Ma.Kcy  .         ' 
S.  .1.  lloue. 
H.  L.I)  .  Whilson.     1 


.1 .  W .  Wray .  * 

R.  H .  Qnarterman. 
.1.  M.  Huddlstoii. 
Mrs.  B.  K.  Bis!i(.|i. 
(i.  H.  Burr, 
.lacob  Briibst. 
A.B"rnar<l.  I 

NealDoil.l.  ] 

Lawrence  Wateiiiian; 
.1.  M.  Rick  H>.  '• 


.leff  .1.  Babh. 
.1.  C.  Chenanlt. 
(ieorge  W.  Nichfialds. 
University  of  .Vrkalisa 
.).  B.  .\tkiii.<on. 
U.S.  Weatlier  Hin-i-ai 
B.C.  Logan. 
Wm  .  N  .  Harris.         ] 
C.  A.  l^aywouil .        1 
F.  .1.  Mitchell. 

A.  A  N.  Cen.  Ibxpitj 
C .  .\  B  Try  . 
Benedictine  Sisters,  j 
.1.  A.  Lovvd-rback. 
(i .  L.  Sp.Hiiian. 
F.  W.  Yoniiians.        ^ 
U.S.  Wi'atlierBurea.v 
W.  R.  llentsclicl. 
Mrs.    Kate  L.  Snii%tj 
Frank  .V.  Tubbs.      V'l 

Cliapman  it  Dewey  (' 
V.  W.  St.  .loiin. 
Wiley  W.  MeMinu. 
.1.  11.  Hudson. 
Benedictine  Sisters.  ' 
A.  F.  Sti'Vens. 
T .  A .  Corson . 
Mrs.  (i.  (ireslia 
.lames  Stitt. 
L.  F.  Tixlale 


iaui.  ^ 


Carl  A.  Slarck. 
MissS.  K.  .V.~l,cr;ifl. 
(i.  Field. 
H.  A.  Buerkle. 
New  Subiaco  Abbey.: 
tJcorge  I'a.xlon. 
H.  S.  Brashi'ar. 
R .  It .  Lusk . 
R.B.Mcintosh, 
.lay  .  W.  Swaney.     , 
William   W.  Shaver.: 


Till'  dcpai-tiivc-  fToin  nuniial  t-inpcrafiirc  and  pr  ■cipilioii  arc  cuiiiputed  (jiily  l(ir  such  stalii)n.~  as  liav.'  ten  or  more  ycar.- 
1,1'  rcciinl .  but  all  ci.iiuilcle  ivp(irl>  aiv  u>ri]   in  d-l'i'iuiiiiii','  ~ccli,,n  mean- 

",  I'.  '■.  etc. .  indicate,  respectively  ,  1,2,3,  etc.,  (lay>  niis-iii^'  lie  1111  I  lie  iv(  uid  . 

+    .U-c,  i.n  (ilherdates. 

T.     I'rccipiialion  i-  less  than  n.ol  inch   rain  ur  melted  .-nciw  . 

t  +     biM  ei\.d  tnd  lale  |i,  1,.-  inchiil'  d  in  mean-  and  -nniinaries. 


(  1  iM  \  i()l,()i;i(  \i    i»\i\     \i:k  wsAs  sia '1 1()\ 


1'.) 


Dully    I'ri-iipitiiliou  for  April,    1014. 
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St.  Francis 

,05 

.42 

.60 

.05 

.14 
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Except  as  otherwise  intlicatcil  observations  are  frenerally  mafic  lati'  in  the  afternoon ,  n.'ar  sunset ,  ami  pr.'cipitatiuii  reconlert  is  for  the  24  hours 
I'liiling  at  the  time  of  observation. 

*  *  *  Kegnlar  Weather  Bureau  station  :  pn^cipitation  is  for  the  24  hour  p  riml ,  iiiiilni^hl  to  niiihiighl . 

*  Precipitation  includofi  in  the  next  foll.iwiufr  measurement, 
r  .'Separate  liates  of  falls  not  recorded . 

Precii>itation  for  the  24  hours  ending  on  thc>  morning  when  it  is  m.>asured. 
T,  rri-cipiuitioii  i-  l.s>  tlinn  U.ul   inch   rain  or  milt.il  snoM  . 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


AriuL,  V 


Daily  temperatures  for  April,   1914. 


.lW:ii/iS(is. 

„      ^        ,  )  Maximum. . 

Bop  P.nm.h (Minimum  .. 

BPiitonville j  Minimum  . . 

„  .   ,  ,  \  Maximum . . 

Bnnkley )  Minimum  . . 

,  S  Maximum . . 

<^ «'»<!<'" i  Minimum  .. 

,,.„■.  S  Maximum. . 

Centpr  Point (Minimum  .. 

S  Maximiuu.. 

touway i  Minimum  .. 

T,     J       11    iw         (Maximum.. 

Dardanellp$$  ....  {  Minimiun  ., 

.  t  JIaximum.. 

"'"'''  '  ">■ J  Minimum  ., 

,,,  ,        ,    ,,^  jMaximiun., 

hldora.lo  m i  Minimiun  . 

„     ,      ,  \  Maximum. 

Eusland (Minimum  . 


Eureka  Springs 


]  Maximum. 

(  Minimum  . 
_       ,^     .,,  \  Maximum. 

Fay.-ttPvUlp )  Minimum  . 

_      ,  *  Maxinmm. 

Fordyce ;  jonimum  . 

^     ^  ,,    ...  )  Maximum. 

Fort  Smitli )  Minimum  . 

,.  ,  ,,     .  \  Maximum. 

Hot  spnng.-; (Minimum  . 


Jouosboro  

Junction 

Little  Rock 

Lutherville 

Malvern  % 


\  Maximum. 

(  Minimum  . 

j  Maxinumi. 

(  Minimum  . 

\  Maximmu . 

(  Minimum  . 

S  Maximum . 
'  (  Minimum  . 

S  Maximum . 
'  I  Mininuun  . 


,,   „     .        S  Maximum. 

Manuiiotli  Spring  {  Minimum  . 

*  Maximum. 

■^''■'"^ /  Minimum  . 

.  .i.t  \  Maximum . 

Newport  S'i* (Minimum  . 

„.      _,   „. ,.  t  )  .Maximum . 

PineBluftVi'J (Minimum  . 

„       ,       ,  \  Maximum. 

Pocal.onta.* (Minimum  . 

T.     .1       1  ,i,i  (  Miixiraum. 

Portland  vitt (Minimum  . 

_  .^.i,t  >  Maxiuuim. 

Preseott'5'J (Minimum  . 

,.,   ^^       ^  S  Maximum. 

S't»"gart (Minimum. 

,!.!  ^  Maximum. 

TexarkanavW ,  Minimum  . 

,,,r  S  Maximum. 

\\-n-ri-nn (Minimum  . 

,,.,  )  Maximum. 

^VviineW ,  Minimum  . 


Pay  of  moiitli . 


12       3       4       5       6       7 


47 


5S 
73 
46 

50 
84 
51 
78 
51 

79 
51 
76 
56 
74 
41 
77 
54 


y       10      11       V>      13      14      15 


17      IS 


■21      22 


23 


52 


78 
49 
60 
43 
67 
48 
83 
49 
76 
56 

62 
51 
60 
54 
75 
44 
76 
51 
65 
51 

70 
43 
73 
45 
74 
51 
65 
52 
70 
47 

71 
46 
76 
50 
63 
50 
63 
50 
67 
50 

71 
46 
67 
43 
54 
52 
67 
51 
71 
47 

78 
52 
76 
53 
68 
50 
78 
.52 
78 
51 

64 
50 


62 
46 
55 
40 
62 
41 
72 
47 
67 
49 

63 
39 

59 
48 
54 
36 
61 
50 
63 
46 

62 

40 
55 
40 
66 
44 
57 
48 
76 
50 

64 
38 
72 
50 
59 
46 
59 
43 
65 
46 

58 
36 
75 
55 
54 
41 
63 
48 
59 
39 

64 
49 
68 
47 
()2 
45 
70 
50 
64 


74 
35 
39 
28 
44 
38 
65 
41 
51 
41 

49 
38 
44 
40 
42 
31 
52 
43 
55 
40 

44 
30 
39 
29 
64 
42 
44 
33 
60 
39 

42 
35 
63 
43 
46 
39 
47 
35 
50 
41 

44 
35 
62 
33 
48 
38 
48 
42 
45 
37 

51 
44 
52 
43 
52 
40 
48 
44 
47 
43 

46 

41 


49  59 
25  29 


62  65 
29 


72 
38 
55 
50 

60 
38 
61 
39 
62 
48 
55 
45 
62 
39 

56 
43 
72 
53 
.54 
47 
56 
44 
52 
40 

59 
44 
56 
43 
54 
42 
62 
33 
57 
45 

71 
34 
65 
38 
58 
45 
70 
40 
69 
43 


61 

66 

75 

86 

31 

46 

37 

42 

69 

71 

78 

86 

45 

44 

M 

56 

64 

70 

84 

89 

38 

44 

42 

46 

57 

71 

80 

90 

44 

48 

43 

44 

64 

65 

76 

87 

37 

50 

56 

45 

82 
62 
72 
63 
86 
59 
89 
57 
88 
63 

81 
62 

74 
46 
85 
62 
87 
55 
84 
60 

84 
67 
83 
63 
85 
59 
77 
64 
88 
49 

87 
60 
88 
61 
84 
65 
79 
62 
84 
58 

84 
60 
78 
62 
86 
59 
86 
54 
83 
63 

87 
54 
82 
49 
82 
57 
89 
58 


59 


59 


,83   81 
50   50 


80 
54 
82 
46 
85 
42 
81 
54 

82 
47 
83 
41 
82 
48 
80 
48 
80 
46 

85 
54 
82 
55 
81 
47 
85 
54 
81 
46 

82 
44 
83 
45 
81 
53 
82 
46 
82 
41 

80 
411 
79 


85 
45 
72 

58 

59 

55 
83 
44 

81 
47 
71 
58 
84 
51 
77 
51 
82 
48 

79 
53 
74 
56 
78 
53 
75 
.52 
76 
51 

84 
51 


54 


81 
58 
82 
62 
85 
67 
85 
60 
78 
61 

80 
62 
80 
62 

85 
57 
82 
62 
80 
60 

88 
60 
82 
61 
82 
62 
82 
63 
80 
53 

87 
62 
83 
(52 
79 
63 
79 
60 
81 
64 

85 
59 
76 
60 
85 
63 
82 
62 
86 
64 

80 
62 
81 
61 
80 
62 
79 
62 
83 
60 


63 
74 
60 
83 
63   65 


57-,;  j 


76 
54 
73 
48 
78 
56 
87 
60 
80 
6S 

5f 
74 
57 
74 
4-2 


75'i 
58; 


67 


ji  \S    In.Ntniments  are 


a     b    e    otc   ,  indicate,  respt'ctively .  1 ,  -' .  3,  etc.  day.-;  missing  from  record.  ^ 

read  in  tlie  morning,  the  nuixiinnm  temp.nitun.  ,.,cn  ivad  i.  charged  to  th.  prccding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 


March,  1011,  ivport.-  Page  20;   Kay-ltrvillc  lowc.l  tcmponitiirv 
be  79  on  30th:  I'iii.-  I;lnli ,  givaO>l  pivi  ipilalioii  iiiJI  huiiiv,  1  .lu.  slioul.l  b> 


ERRATA. 

Old  dale,  l'.ioii-'(ilh,sliould  !«■  lS(jn22iid:  W.vnne ,  higlir^t  temiii 


•ratiire  and  date ,  78  on  1.5th 
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BY 
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SECTION   DIRECTOR 


LITTLE  ROCK,  ARK. 
WEATHER  BLiREAU  OFFICE 
R'XE  17,  1914. 


Mo 
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U.  S.  DEPARTIVILNT  Or  At.KK  lll.l  llRi;,  WKMIIKH  BUKLAU. 

ARKANSAS    SECTION. 
Houry  F.   Alolatore,     Section  Director. 


\,,i.    XIX.  I.rni  I  :U(KK,  Ai;k.,     M\^.    I'.MI. 


No.  ."). 


PRECiriTATION. 

I'lii-  liH'lillil>  1111:111  l'i|-  ||i(  Sl:ilr,  ilH  sIliiWII  ll\'  lllc  rccdrd-  c.f 
.')(i  -t;il  i'lli-;,  \\a,~  ■"..:'>  I  ilM-ln  -  'I'lic  incilll  ( |c|)ii  rl  Un-  I'miii  till- 
niii-iii;il  liir  ;'S  -liiliiiii-  li:i\iii','  Irii  iir  iiiuiT  yi'iifj  iTC(ir-i|.  u:i- 
iniims  "J.  hi  iiichis.  I'lic  witli-l  plnn-  \\;i-  W'ij^j^s,  willi  ii 
iniinilil>-  lull  of  ().'.)•_'  incln-;  the  ilricst  wns  Coniiiin,  with  si 
I'iill  (if  l.dJ  iiK-lir-.  'I'lic -mil, -I  I'i-li.inr  fill!  was  l.'.K)  iiiclics, 
at  WIkK''^.  tin  the  :lii|  :iimI  llli.  I'mlln'  scctinii  as  a  wlmlc 
thi'i'c  wasnii  a  mth^c  oj' ll  ilay~  willi    incMSiiraMc  |)i'i'ci|)ilalion. 


WIND. 


SlATIONX 


Total  AviCKAciK     Maxi-    I)ii!i;c- 

MOVEMKNT  HOLMLV      ,      MIM        I  ION  l)ATK. 

MII.KS.  t  VKLOt'ITY.        VEI.. 


GENERAL  SUMMARY. 

The  uH'an  li'iiipcraturc  was  ~li^lil  1\    al"i\cllic    iKirinal.    and 

jirartiniUy  llu>  same  as  llial  ni  Ma>  .   J'-M:',.    Scasunalili'  hiiiprr- 

alurcs  prcvailt'tl  (liirin.u  liic  lirsl  lliicc  wn'ks,  \n\\  ilic  la-t    wnk 

was  unusually  hoi.      Thci'i'  was  less  sun-hinc  than  u~ual  in  ihc 

wi'stcrn,  tind  a  nunnal  aimumt  in  the  ra-tcrn  (li>lfict. 

I'raclically  all  iif  llic  nKinth's    rainfall,    which  was   unevenly 

tlistrihutt'd,  occuiTcd  (hiring'  the  pcriiul  fnun  the  1st  to  the  lllth. 

Tlio  last  heavy  genoral  rain  occurred  on  the  4th.   After  tiie  r_'th, 

the  showers  were  ligiit  and  widely  scattered,     in  some  counties 

tliere  were  less  than  four  days  with  uieasureahle  rainfall,  while  '  ! '■ '■ 

in  others  there  were  10  to  1:?.   The  monthly  fall  over  the  R'reat-  j       ^1,^.    prevaihoK    direction  of  the  wind  Inr    the    whole    section 

or  part  of  the  State  was  from  )\  to  o  inches.      Amounts  rauf^nng  !  ^^..^^  south. 

from  •")  to  more  than  (i  inches  were  recorded  in  parts  of  iJentoii. 

Polk,  (iarland.    liiion    and    Ashle\-    counties.      In  some  of  the 

northern,  eastern  and  central  comities,  the  fall  was  less  than  ■) 
:inehes.      With  the  exception  of  a  few    localities  in  tlu'  southern 

and  western  districts,  the  rainfall  was  delicient,  and  at  the  close 
iOf  the  month  all  crops  were  suffering  more  or  less  from  the  lack 
iof  moisture. 


Littl(^  Rocli. 
Kort  Siiiitti . 
HiMiloiivill.' 


fi.nc 

8.3 

28 

11. 

12 

5,(W7 

7.(> 

39 

11, 

n 

3,101 

4,2 

•21 

•N. 

10 

PRESSURE. 


I  The  mean  sea-level  atmos[)lieric  pressure  at  Little  lioek  was 
loO.ll  inches.  The  highest  recorded  was  IJO-o.")  inch(>s.  on  the 
|20tli;  the  lowest  was  29. G2  inches,  on  the  4th. 
'  At  Fort  Smith  the  mean  sea-level  pressure  was  30.()<S  inches. 
The  highest  recorded  was  80.35  inches,  on  the  14th;  the  lowest 
was  29.66  inches,  on  the  4th. 

'  At  Benton ville  the  mean  sea-level  pressure  was  BO.  10  inches. 
The  highest  recorded  was  80.37  inches,  on  the  14th;  the  lowest 
Was  29.76  inches  on  the  4th. 

TEMPERATURE. 

{  The  monthly  mean  for  the  State,  as  shown  by  the  records  of 
|42  stations,  was  69..")  .  TIk^  mean  departure  from  the  normal 
ifor  82  stations  having  10  or  more  years  record,  was  plus  0.3. 
IThe  warmest  place  was  Camden,  with  a  monthlv  mean  of 
[72.2'  ;the  coldest  was  Dutton.  with  a  mean  of  ()4.()  .  The  high- 
est t  em  pei-atu  re  i-ecoi'ded  was  97  .  at  Camden,  on  the  31st, 
land  at  Newport  on  the  2(')th  and  the  :')l<t;  the  lowest  was  34  . 
'at  Dutton.  on  the  9tli. 


SUNSHINE. 


\{    Little    Lock  the  percentage  of  possil)lc    smishine  was  69; 
at  Fort  Smith.  (Jo;  at  Lentonville,  55. 


HUMIDITY. 


At  Little  L<]ck  the  a\erage  hmniility  was  77  j)er  cent  at  7a.  m . , 
md  56  per  cent  at  7i).  m;  at  Fort  Smith.  HI  per  cent  at  7a.m., 
and  60  percent  at  7  p.  m:  at  Bentonville,  80per  cent  at  7  a.  m. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

Thunderstorms  occm-rcd  on  one  or  more  days  at  16  stations. 
Lunar  Ilalos. —  Pond.  4tli. 

Solar  Halos.—  Centerpoint,  17th;    Fort  Smith,    15th.    17th, 
26th;  Lutherville.  1st,  2nd;  Pond,  1st;  Swain,  1st. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— MAY. 


Year. 


Tki.mper.mtrk. 


PKKciprr.viioN. 


Xo.  OF  Day.s 


U2 


1891 .... 
1892.... 
1893. . . . 
1894.... 
1895.... 
189<>.... 
18<I7.... 
ISSIS.... 
1899.... 
19«).... 
1901.... 

1902 

1903 

li)04 

1905 

IWHi 

1907 

1908 

1«09 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 


67.0 
67.  S 
68.6 
70.1 
69.0 
74.3 
68.3 
72.1 
72.9 
69.3 
68.2 
73. 2 
67.5 
67.1 
70.7 
68.8 
63.8 
70.0 
67,0 
66.0 
70.8 
69.9 
69.3 
69.5 


1 
-2.4 

97 

36 

-1.3 

100 

32 

-0.5 

94 

.38 

+  1.0 

95 

35 

-0.1 

97 

36 

+5.4 

98 

46 

-0.7 

98 

33 

+3.4 

100 

m 

+3.0 

96 

U 

-0.7 

97 

37 

-1.8 

100 

31 

+3.1 

100 

42 

-2.4 

96 

24 

-2.  3 

98 

31 

+  1.1 

98 

:» 

-0.8 

100 

28 

-5.0 

91 

31 

+0.3 

96 

30 

-2.8 

92 

28 

-3.7 

95, 

31 

+  1.0 

101 

26 

+0.6 

98 

32 

+0.1 

<)9 

35 

+0.3 

97 

:34 

2.78 
9,52 
9.71 
3.40 
3.91 
3.54 
2. 13 
6.44 
6.45 
3.69 
•2.95 
4.34 
7.47 
3. 39 
9.58 
4.71 
9.48 
7.05 
6.76 
6. 56 

i.n 

•2.41 
3.  32 
3.  :J4 


-1.17 
+4.65 
+4.84 
-1.47 
-0.  96 
-1.34 
-2.75 
+  1.37 
+  1.97 
-0.90 
-1.65 
-0.57 
+2.  36 
-1.34 
+4.65 
-0.71 
+4.  32 
+2.00 
+  1.49 
+  1.36 
-4.  '28 
-3. 21 
-2.  07 
-2.16 


16 
10 

9 
12 

12 

12 

12 

13 

r2 

12 

9 

11 

13 

12 

9 

11 

15 

8 

13 

8 

13  1 

14 

9  1 

12 

10  i 

19 

10  \ 

15 

11  j 

16 

10 

12 

13  ! 

1 

?,c, 


CL1MAT0L0(;ICAL   DATA:    ARKANSAS  SPXTIOX 


M 


AY 


1914. 


Climatolog-ical  Data  for  Hay,   1914. 


Olj.-ervcis. 


ilfCnlloch  >t  (liu-lcl;. 
.1.  \V.  Canipl)ell. 
V .  .) .  t'itrpciitor. 
W .  C .  BluiKloll . 
Miss  Lolia  I.  Tolt-r. 
J.  E.  Scania n. 
r  .  .S .  Wi'alhPi-  Buroau . 
.lohn  T.  Maxfy . 

.  J.  Howe. 
H.  L.D  .  Whitson 


J.  \V.  Wray. 
R.  IT.  Quaiternian. 
J.  M.  Huddloston. 
Mrs.  B.  E.  Bishop. 
(i.  H.  Burr. 
.Jacob  Brobst . 

A .  Bernard . 
Neal  Dodd . 
Lawrence  Waterman . 
J.M.  Iticlcetts. 

.left  .1.  Babb. 

.I.e.  Clieiiault. 

George  W.  Niclioald.s. 

Iniversiiy  of Arlainsas. 

.1 .  B .  Atkinson . 

r .  !^ .  Weatlier  Bureau . 

B.  C.  Logan. 
\Vm.  N .  Harris. 

C.  A.  Cay  wood. 
v.. I.  Mitchell . 

A.  &  N.  Gen.  Hospital. 
C .  A  Berry . 
Benedictine  Pisters. 
.1 .  A  .  Low  derbacl; . 
(i.  L.  Sp'Tlman. 
F.  W.  Younians. 
r .  S .  Weatlier  Bureau 
W.  It.  Hentscliel. 
Mrs.    Kate  L.  Smith. 
Frank  A.  Tubbs. 

Chapman  A  J)ewev  Co. 
V.  W.  St..lo]in. 
Wiley  W.  McMiun. 

I.  11.  Hudson. 
Benedictine  .sisters . 
A.  F.  .stev,-ns. 
T .  A  .  Corson . 
Mrs.  (; .  (iresham  . 
.lames  Stilt . 
L.  K.  'I'isdale. 

Carl  A  .  StarcU  . 
MissS.  E.  Aslieral't. 
(i.  Field. 

II.  A.  Huerkle. 
New  Siil)iaco  Abbey. 
George  I'a.xton. 
H.S.  Brashear. 
U.  H.  Lusk. 
1!.  B.  Melnto.-h. 
.lay  .  W  .  Swaney  . 
Eduar.l  K.    Schl.T. 


I 


Till'  d'-iiaituri's  frcmi  nmiiuil  Pinpi'Valiip'  and  i)ri'eiiiition  ari'  eoiinnHid  only  I'm-  >ueh  stations  as  have  ten  or  more  yeais 
>f  i-.ccii-d  .  I II J I  all  ciinipl'li'  ri  port  >  arc-  u>'-d   in  d'l-riniiiiui.'  >'iii(iii  nn'ini- 

"  ,  I' ,  '■ .  iMc. ,  indicali-,  r''^pi'(ii\il\  ,  1  ,  _'.  :l.  ■  le  . ,  lUiv  >  iiii-~iii>j  in  mi  lln'  n-enrd  . 

+     Al.-o  on  othei- dap'-. 

T.     I'licipitalion  i-  l''>>  ilian  n.iil  iueli   laiii  nr  nii-liiil  ~iiciv\  . 

t  +     !;■  ci'ivi-d  tiio  laP'  to  111'  iiuliiili  d  ill  imaii-  and  -UHiiiiai'ii'- . 


M  o 


\i  \  loi  (»(,!(  \i    ii  \  I  \     \i;i\  \\s  \s  >i:(  'I  i<  tx 


Daily  Priuiiiltiit  ion  lor  Miiy.    1(114. 
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T. 
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.ifi 

.48 
.90 
.04 

'.■»2 

1,45 
1. 08 
1.55 
2.47 
.80 
,•25 

".Tl 
1.98 

1.10 

'.'06 

,08 

1.25 
1.00 
.45 

'.'is 
'i'.' 
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','46 

1 
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','86 

1 
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.30 
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1 
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'f.' 
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.30 

.80 
.04 
1.49 

i.'l8 
.44 

.;» 

.82 
1.08 

i.'94 

'.'39 

.  .82 

■.'65 
.04 

'.'to 

,'20 
T. 
.03 
T. 

'.'6i 
'.'62 

'■••• 

.Ik) 

','96 
.01 
.14 

'.'36 
.60 

'.'25 

',"i6 
't.' 

',"6i 

,03 

","62 

'.'ia 

".'64 

I,^2o 
'f.' 

'f. 
■f.' 

.18 

","(6 

',"i.5 

■f.'l 

1.!r2 
■2,8:1 

4.  60 
•2.  ir2 
1.43 
1.02 
•2.17 
2. 7.5 

l).i.liH'i(y  

Whit.' 

2.  lb 

4. 92 

liumns  

Diuum 

KUlonido  11  1! 

Arkansas 

Whit.- 

Ouachita 

.'20 
T. 

.•21 
.•26 

3.  n2 

•2.09 

.37 

■2.' 40 

'.'ie 

,90 

'.'so 

'.'64 

i'.si 

,13 

'f.' 

i,"i3 

T. 

T. 

T. 

,26 
,10 

4,17 
.5, 30 

KiiRlaiKl  11  11 

Kiirt>kft  Sprintrs  . . 
K«\  I'ttcville 

Arkan.sas 

Whit.-  ,. 

<1o 

'.'•25 

.08 
.10 

T. 
.59 
1.95 

1,72 
.70 
.55 

'f.' 

,14 

,05 
1,19 
1.17 

'f.' 

",'6(i 

,50 

.05 
.15 

".in 

'f." 

,.^5 

T.' 

T.' 

'.'69 

■2.04 
2.  73 
4.96 
3, 65 

K.miyio  ■■■■■■■■■■ 
Vort  Smith  •"  . 

(hiacliittt 

Arkansas 

'.13 

.'/6 

.96 
1.5C 

'T.' 

2.  00 
.01 

".■53 

',■59 

","6i 

"."08 

.01 
.14 

.09 

1.43 
16 

T, 

.07 

,20 

1,00 



,04 

4,7.5 
4.. 50 

Kullon  1!  II 

Red 

.iw 

.*t9 

1.2( 

'.'67 
,05 

1,'24 

li.-onp^town  II 11... 
Hanly 

Wliit.' 

do 

.o.-> 
.15 

.02 
.50 

1.08 

".26 

.02 
.04 

","05 

".'(")7 

.... 

' 

i,5 

1,07 
3.30 

lloloiiall  11 

Mississippi  ... 
Ouachita 

.23 
.62 

1.15 

•2.8/ 
1.-59 

'.'98 

.... 

'.'is 

T. 

T. 

T. 

,18 

,12 

,08 

4.90 

Huttiir 

do 

3.98 

,02 

..38 



,12 

.,.. 

4.  .50 

.loiiosboro 

While 

'  *.^- 

T. 

■f." 

.56 

4.49 

.hint  tion 

Ouachita 

.4*1 

3.  io 

■■;; 

,3/ 

2.  .59 

Lako  Farm 

Lowisvillo 

Littl.'  Rock  ••*  .. 
I.ut)iprvillo 

Malvcnillll 

Arkan.sas 

R.-d 

Arkansas 

do 

Onacliita    

'f.' 
.03 

'.'44 
.01 
.21 
.•24 

•2.02 

1.05 

1.94 

.98 

T. 

.11 
'.'70 

2. 30 

T.' 
T. 

.4b 
,12 
.10 
.Oil 
,50 

,17 

'.'33 

,16 

,88 

,:50 

't',' 

'.'is 

,01 
,05 
T. 

. , , . 

'."26 

,13 

','67 
T. 

"."6i 

■f.' 
T 

,•27 

■'i"',' 

,20 
".■31 

","■26 

'f." 

'2.87 
2.25 
3.36 
3.71 
1.82 

Mauimotli  Spring. 

Wliite 

.04 

1.0b 

.40 

,•23 

,05 

1.3:1 

Markod  Tree  1!  11  . . 

St.  Francis.. . 

1. 

1.33 

1 

Ouachita    

..50 

.0« 

1.08 

.  19' . . . . 

1,50 

,02 

,02 

.51 

T. 

,26 

.73 

.67 
01 

,01 

T. 

,19 

5.74 

MiMia 

1.41 

Xowport  II  II 

White 

1 . . . . 

.01 

.30 

1,01 

.('lb 

,6i 

' 

.01 

0? 

3.  '2a 

Pine  BhilT  l|l| 

Arka  nsas   — 

.21 

.ov 

•2.  3( 

.:34    ,21 

.  10 

1,.50 

I'wahonta.s 

White 

.10 

,9!) 

.20 
T. 
4.48 
1.10 
1.06 

.•20 

j 

i.'i-2 

1.14 

,39 

19 

1  86 

5.89 

Poiul 

Portland  |||| 

Pre.-icott  nil 

Princeton  ||  || 

Arkansas   

.3e 

.83 
.30 
.04 
.02 

68'  ,'75 

"f." 



.44 

6. 65 

do 

do 

.66 

.80 

,68;  .05 
1.44!.... 

''!■".■ 

,25 
,02 

't.' 

.04 
T. 

,0b 
,03 

a!!^ 

,03 

■f." 

.68 
T. 

3.64 
3.46 

Rison  II  II 

do 

....,,.. 

i."^ 

,17 

51 

07 

If 

4.23 

ROgtTS 

.\rkan.sas 

.•>! 

i.58 

........ 

Sheridan  II II 

Springbankll  ||  — 

Ouachita 

Red 

'.'•24 

'.'74 

i.'i,5 

't'.'i:;:: 

"t",' 

.06 
ll,Oo 

'.'29 

! .  . . . 

— 

't.' 

".a 

','•24 

'."is 

"."64 

■i'".' 

i."3i 

""is 

"."io 

. . . , 

'4.' 62 

•2.48 

Stnttgart  

Arkansas 

.Ob 

'2. 30 

.06j.... 



.67 

90 

1  T> 

4.:io 

Siihiaco  

do 

.06 

.08 

•  ■ '  •  1  ■  ■  ■  * 

",'7(" 

1 '  ■ 

■f.' 

1(1 

T 

5f 

,'2S 

.•2f- 

3,99 

Swain  

Toxarkana  II II  — 

White   

Red 

T. 

■.■(i4 

1. 50 

.m 

,t.O 
1.01 

.... 

".'sol];!] 

'. . . . 

".'50 

!:::; 

'¥.' 

".'•23 

T. 

,20 
,•25 
T. 

','65 

,4^2 

i"i^ 

4.9:> 
4.30 

Warn-n   I!  1| 

Onacliita 

.'2( 

.30 

•2.00 

.... 

.  40  1. 00 



, . . . . 

"."ffi 


1 . .  • . 

,3C 

T 

8f 

:i.  88 

Whitecliffs  II  ||.... 
Wiijgs  (  noar  )  — 

Re.1 

Oua.hita 

.3.1 
.40 

4.' 50 

1.-20 
.•20 

.... 



,50  .... 
1.37  .... 

.2S 

''.'.'.'. 

'f.' 

.,. 

,01 

,1c 

j... 

6.92 

Wynno 

St .  Francis . . . 

......... 

! 

1 

1 

lal.'  ill  til  ■  ai'icrn. 


Except  as  otherwise  indicat.-d  observations  are  generally  mad 
recorded  is  for  the  24  hours  ondins  at  the  time  of  observation. 

"•  R.-gularWVatlT^r  Bureau  station:  precipitation  is  lor  tin-  J4  Ik.iii-  i>  rio.l,  nii.hii'.'lu  m  mi.lui'^'hi 
*  Precipitation  included  in  the  next  followiutr  measurini.nt . 
t  Separate  dates  of  falls  not  reconled . 

Precipitation  for  the  24  hours  endins;  mi  tli.'  moniiu'.;  uh.'ii  ii  i 
'r,  Precii>iiatioii  i-  ll■^-^  tlian  O.m  inch  rain  or  111.  It.  d  >iui\\  . 


\\r  >unsrt ,  and  pr-.-ipihition 


.•a..iii..<l. 
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CLIMATOLCXnCAL  DATA:      ARKANSAS  SECTION. 


:\Iay.    I'ju. 


Daily  temperatures  for  May,  1914. 


DiO 

(if 

11(111 

h. 

>ii\ti* 

n> . 

1 

2 

3 

4 

1 

i    5 
1 

r 

7 

** 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

23 

24 

25 

2(i 

i  27 

28 

29 

30 

31 

M^ 

Arkansof. 

1 

)  Afaximum. . . 

73 

75 

73 

73 

88 

83 

81 

80 

-- 

86 

89 

85 

74 

75 

75 

75 

78 

77 

80 

84 

87 

89 

91 

89 

92 

95 

91 

89 

88 

90 

95 

83.1 

Ii.>p  Branoh 

'  '  Minimum  . . , 

65 

48 

58 

59 

54 

60 

55 

47 

40 

53 

65 

60 

46 

49 

43 

,55 

56 

53 

64 

55 

54 

57 

61 

61 

61 

68 

68 

65 

64 

66 

67 

57.3 

Beiitonvillo 

)  >Iaximura. . . 

74 

75 

79 

74 

86 

73 

71 

63 

77 

85 

83 

59 

63 

66 

70 

69 

73 

76 

65 

80 

81 

82 

86 

85 

87 

87 

82 

84 

86 

85 

86 

■-7.2 

i"  Mininnnn  . . . 

48 

50 

58 

56 

52 

52 

49 

42 

40 

63 

59 

42 

38 

40 

42 

■54 

55 

53 

57 

54 

58 

60 

6') 

65 

66 

66 

65 

63 

66 

63 

66 

.54.9 

^  Maximum. . . 

75 

82 

82 

72 

89 

83 

83 

70 

79 

87 

89 

79 

72 

75 

78 

78 

SO 

84 

85 

88. 

90 

90 

92 

9^2 

92 

95 

95 

92 

95 

92 

96 

84.9 

Brinkli^y 

'  Minimum  . .. 

44 

47 

50 

65 

55 

64 

58 

46 

40 

57 

65 

62 

48 

45 

44 

58 

56 

55 

61 

60 

53 

56 

66 

62 

63 

66 

68 

68 

66 

f!8 

66 

57.5 

CaiiHlcn 

*  .Maximum. .. 

83 

85 

81 

75 

90 

88 

84 

78 

81 

90 

92 

85 

73 

74 

82 

79 

86 

78 

79 

'M 

91 

92 

93 

94 

93 

92 

91 

91 

89 

95 

97 

86. 2 

"  1  Minimiuu  . . . 

51 

52 

59 

W 

52 

59 

59 

49 

44 

55 

62 

63 

52 

48 

51 

54 

58 

58 

62 

60 

53 

.54 

62 

57 

66 

67 

68 

63 

63 

68 

69 

.5S.1 

)  Maximimi. . . 

76 

72 

72 

85 

83 

83 

75 

78 

79 

84 

80 

68 

70 

74 

74 

78 

73 

78 

84 

84 

87 

92 

92 

88 

89 

87 

85 

S3 

89 

91 

Sl.O 

Center  Point  — 

■  1  Jlinimum  . . . 

53 

58 

61 

61 

53 

62 

61 

50 

47 

59 

62 

57 

53 

53 

54 

56 

60 

64 

62 

t>4 

67 

59 

M 

64 

69 

72 

70 

67 

69 

70 

72 

61.1 

^  Maxinnnn. . . 

70 

75 

74 

75 

87 

82 

80 

69 

76 

86 

87 

75 

72 

73 

75 

76 

77 

77 

81 

84 

85 

86 

89 

88 

89 

90 

89 

89 

88 

<KI 

92 

81.5 

Conway  

'  Minimum  . . . 

49 

51 

60 

62 

54 

64 

59 

51 

45 

57 

66 

55 

49 

48 

47 

57 

59 

57 

63 

59 

58 

59 

65 

64 

64 

69 

69 

70 

67 

69 

69 

59.2 

Dardanelle  $$  . . . 

J  Maximum. . . 

fi-2 

74 

71 

67 

84 

79 

78 

76 

74 

78 

66 

70 

72 

72 

72 

76 

76 

81 

85 

85 

82 

87 

85 

88 

90 

88 

88 

89 

88 

92 

79.1 

'  Minimum  . . . 

52 

51 

63 

57 

53 

54 

62 

52 

44 

50 

60 

48 

49 

51 

46 

48 

54 

59 

58 

59 

57 

60 

63 

64 

64 

66 

70 

66 

68 

68 

69 

57.6 

S  Ma.ximvun. . . 

72 

76 

79 

72 

88 

86 

74 

69 

81 

89 

88 

85 

69 

61 

73 

71 

74 

75 

80 

S3 

86 

85 

87 

87 

»l 

90 

86 

87 

89 

90 

80.7 

Dodd  City 

'  Mininnun  . . . 

44 

48 

52 

59 

53 

54 

52 

42 

40 

55 

.54 

49 

44 

39 

40 

53 

,53 

53 

52 

51 

■54 

58 

58 

62 

60 

64 

69 

t>4 

65 

61 

■53. 4 

Kldorado  % 

\  Ma.ximum. . . 

75 

79 

80 

75 

87 

,84 

80 

71 

77 

87 

87 

76 

65 

72 

76 

77 

80 

68 

7/ 

82 

84 

87 

89 

90 

90 

86 

87 

86 

84 

91 

9i 

81.3 

'  Minimum  . . . 

53 

54 

57 

65 

57 

62 

61 

51 

48 

57 

63 

66 

55 

51 

52 

56 

61 

60 

58 

(U 

58 

59 

6;i 

61 

65 

70 

78 

68 

67 

70 

72 

60.7 

\  Maximmn . . . 

*0 

78 

80 

72 

85 

80 

80 

70 

75 

85 

82 

72 

75 

74 

80 

80 

82 

84 

85 

87 

88 

90 

90 

92 

94 

94 

92 

88 

94 

82.7 

Kngland 

'  Minimum  . . . 

50 

52 

60 

68 

54 

56 

60 

■50 

45 

58 

65 

62 

50 

50 

48 

58 

58 

55 

65 

58 

57 

55 

64 

60 

68 

70 

68 

65 

65 

72 

68 

59.1 

S  Maximum. . . 

74 

80 

81 

80 

88 

81 

77 

68 

81 

89 

86 

83 

66 

73 

76 

78 

76 

80 

74 

84 

87 

87 

88 

88 

90 

89 

88 

90 

92 

92 

91 

.82. 5 

Eureka  Springs  . 

f  Mininunn  . . . 

4tl 

46 

.58 

58 

51 

52 

50 

41 

39 

62 

69 

46 

42 

37 

39 

53 

54 

52 

58 

49 

52 

60 

57 

61 

62 

65 

65 

61 

65 

60 

63 

.54.0 

)  Maximiun. . . 

79 

78 

75 

87 

84 

70 

64 

76 

85 

82 

75 

63 

68 

69 

71 

74 

75 

70 

SI 

82 

.82 

85 

85 

87 

87 

83 

83 

87 

85 

iK) 

78.7 

Fayetteville 

■  (  Mininunn  . . . 

58 

52 

58 

.56 

,52 

53 

53 

42 

40 

m 

67 

45 

40 

39 

42 

53 

54 

,55 

58 

53 

57 

61 

60 

64 

65 

68 

66 

66 

67 

62 

67 

56.0 

P"ordvce 

)  Maximum. . . 

73 
50 

80 
52 

79 

60 

76 
64 

88 
55 

84 
61 

81 
60 

76 
51 

76 
47 

85 
58 

86 
63 

84 
63 

72 
52 

70 
51 

74 
51 

75 
58 

80 
57 

78 
59 

76 
66 

84 

58 

84 
56 

87 
58 

89 
64 

90 
61 

89 
65 

88 
70 

89 

(is 

87 
67 

81 
66 

;io 

70 

88 
69 

81.9 

"  '  Minimum  . . . 

■59.  7 

)  Maxinuun. . . 

71 

73 

79 

70 

91 

77 

77 

69 

81 

88 

85 

63 

67 

71 

70 

71 

74 

72 

70 

83 

86 

85 

89 

88 

91 

90 

84 

86 

85 

87 

91 

79.5 

Fort  Smith 

'  .Mininunn  . . . 

53 

56 

61 

58 

53 

62 

58 

50 

48 

61 

63 

52 

47 

49 

52 

58 

58 

59 

58 

57 

62 

65 

65 

66 

67 

69 

71 

68 

69 

69 

69 

59.8 

^  Maximum. . . 

82 

80 

76 

72 

87 

83 

81 

S3 

74 

83 

87 

78 

79 

76 

76 

78 

80 

76 

SO 

86 

88 

89 

90 

90 

90 

89 

88 

89 

89 

90 

94 

83. 3 

Hot  Springs 

(  Jlinimum  . . . 

61 

55 

54 

55 

53 

61 

60 

51 

53 

48 

62 

55 

51 

50 

56 

60 

61 

60 

61 

60 

61 

62 

63 

65 

64 

72 

67 

69 

66 

67 

70 

59.  S 

)  Maximum. . . 

70 

78 

83 

75 

88 

83 

80 

70 

78 

86 

90 

80 

68 

72 

78 

78 

77 

82 

83 

87 

88 

89 

9^2 

92 

91 

94 

94 

91 

95 

92 

92 

83.7 

Jonesboro  

(  AFiniminn  . . . 

43 

50 

55 

62 

52 

60 

55 

47 

44 

52 

65 

58 

47 

43 

45 

55 

55 

55 

53 

50 

50 

■55 

65 

m 

60 

68 

63 

65 

65 

63 

70 

5.5.8 

\  Maximian. . . 

80 

83 

82 

75 

89 

85 

80 

72 

81 

91 

90 

78 

68 

73 

76 

79 

83 

73 

78 

85 

85 

89 

91 

91 

94 

89 

86 

87 

84 

93 

94 

S3.  4 

Junction 

'  Minimum  . . . 

54 

62 

63 

t>l 

65 

66 

62 

52 

56 

47 

54 

64 

56 

50 

53 

58 

62 

62 

63 

57 

64 

54 

,58 

59 

66 

70 

66 

67 

68 

67 

69 

60.  6 

^  Maximum . . . 

68 

73 

75 

70 

86 

78 

79 

68 

76 

86 

86 

74 

68 

70 

72 

72 

75 

77 

80 

82 

S3 

84 

84 

88 

88 

88 

89 

86 

87 

85 

91 

79.6 

Little  Rork 

'  Minimum  . . . 

49 

.54 

61 

60 

54 

66 

60 

.53 

49 

61 

67 

55 

49 

52 

54 

60 

61 

56 

65 

60 

63 

63 

69 

69 

69 

72 

71 

70 

71 

74 

72 

61.6 

\  Maxinunn. . . 

71 

74 

72 

68 

86 

79 

77 

68 

76 

86 

86 

78 

72 

71 

72 

71 

75 

74 

78 

82 

83 

81 

87 

86 

88 

89 

83 

85 

88 

87 

90 

79.5 

Lutlierville 

'  -Minimum  . . . 

50 

52 

57 

58 

52 

61 

55 

47 

39 

55 

68 

54 

47 

50 

43 

,54 

54 

56 

59 

■59 

57 

59 

61 

62 

63 

65 

70 

to 

65 

64 

74 

.57.3 

Malvern** 

\  Maxinuim. . . 

71 

78 

75 

70 

87 

80 

83 

72 

79 

86 

87 

75 

66 

70 

75 

75 

SO 

77 

79 

85 

86 

87 

90 

89 

90 

91 

87 

88 

87 

90 

92 

81.5 

'  Minimum  . . . 

49 

50 

52 

60 

55 

54 

56 

48 

44 

46 

62 

63 

50 

45 

47 

50 

52 

59 

60 

58 

55 

58 

65 

66 

65 

68 

69 

67 

§' 

65 

70 

57.  3 

\  Maximum . . . 

72 

76 

-- 

74 

87 

85 

76 

69 

75 

85 

87 

85 

67 

70 

74 

75 

75 

75 

79 

82 

83 

SI 

85 

87 

88 

90 

89 

87 

87 

89 

90 

80.7 

Mannnotli  Spring 

t  Minimum  . . . 

45 

45 

57 

61 

57 

.59 

53 

48 

38 

54 

60 

55 

48 

47 

42 

52 

55 

53 

,52 

42 

49 

55 

60 

61 

57 

65 

63 

66 

65 

65 

62 

.54.5 

\  Maximmn . . . 

73 

75 

70 

68 

87 

80 

76 

75 

80 

83 

82 

75 

65 

67 

71 

68 

78 

77 

74 

80 

81 

83 

84 

S3 

85 

86 

80 

82 

82 

83 

87 

78.1 

Mena 

'  Mininnun  . . . 

49 

53 

58 

.56 

51 

62 

56 

46 

61 

68 

64 

,53 

46 

46 

,50 

,54 

54 

55 

56 

57 

■58 

61 

63 

68 

68 

69 

67 

67 

66 

67 

67 

■58.  3 

Newport  % 

\  .Maxinunn . . . 

72 

80 

80 

70 

92 

81 

84 

75 

83 

90 

91 

74 

80 

76 

78 

79 

75 

83 

86 

89 

89 

90 

94 

93 

96 

97 

94 

92 

96 

^2 

97 

8.5.4 

'  Mininnun  . . . 

4.^ 

49 

.54 

(;5 

56 

65 

58 

50 

44 

.55 

M 

64 

49 

51 

47 

56 

58 

(iO 

,56 

■53 

,54 

57 

63 

60 

64 

70 

66 

69 

69 

72 

67 

.58.4 

I'ine  Klnll^'5 

\  Maxinunn. . . 

73 

79 

76 

87 

81 

81 

70 

77 

87 

89 

76 

67 

72 

76 

77 

80 

75 

S2 

85 

86 

89 

91 

92 

90 

91 

92 

iK) 

89 

92 

93 

.S2. 5 

'  .Minimum  . . . 

50 

•51 

55 

62 

54 

58 

60 

52 

46 

52 

64 

63 

52 

51 

51 

59 

60 

57 

59 

58 

58 

58 

63 

61 

67 

70 

68 

68 

68 

70 

71 

59.  2 

J  Maximum. . . 

70 

77 

79 

77 

87 

80 

79 

72 

75 

85 

88 

82 

69 

71 

75 

77 

75 

77 

81 

85 

85 

86 

89 

91 

91 

92 

93 

91 

92 

87 

91 

82. 2 

Pof-ahontas 

'  Minimum  . . . 

45 

48 

58 

63 

60 

61 

65 

48 

43 

56 

66 

56 

49 

47 

44 

59 

56 

57 

■55 

51 

51 

56 

66 

62 

60 

66 

64 

67 

66 

70 

68 

57.  5 

Portland  $5 

i  Maximum. . . 

75 

81 

83 

76 

88 

86 

81 

72 

79 

87 

87 

83 

62 

73 

77 

79 

83 

77 

77 

83 

86 

90 

90 

91 

91 

89 

90 

89 

85 

90 

90 

82.9 

1  Minimum  . . . 

51 

52 

54 

66 

59 

65 

M 

54 

49 

56 

62 

66 

57 

•50 

,52 

54 

•59 

58 

59 

59 

56 

58 

59 

60 

65 

67 

67 

66 

67 

69 

70 

59.7 

Preseott  $$ 

\  Maxinunn . . . 

74 

80 

77 

72 

89 

82 

84 

74 

80 

88 

89 

75 

66 

70 

76 

75 

80 

74 

77 

85 

87 

88 

91 

92 

92 

89 

89 

■89 

86 

91 

94 

82.4 

'  Mininunn  . . . 

51 

51 

.53 

52 

.53 

55 

53 

50 

37 

48 

61 

63 

.52 

50 

51 

,54 

57 

58 

59 

62 

56 

57 

64 

60 

65 

70 

69 

65 

65 

66 

70 

57.3 

^  Maxinnnn . . . 

72 

79 

73 

85 

79 

80 

74 

78 

84 

86 

77 

69 

69 

75 

76 

70 

79 

81 

83 

86 

88 

88 

89 

89 

87 

88 

87 

89 

91 

91 

81.3 

Stuttgart 

'  Mininunn  . . . 

48 

49 

50 

<>1 

54 

65 

6f) 

47 

44 

52 

62 

62 

50 

50 

47 

58 

59 

55 

63 

56 

57 

68 

67 

60 

63 

68 

67 

67 

67 

71 

67 

58.5 

TexarkanaiJ*.... 

\  Maxinunn . . . 

81 

75 

76 

87 

80 

80 

75 

82 

87 

86 

70 

65 

72 

77 

76 

SO 

74 

72 

85 

85 

87 

90 

88 

88 

88 

86 

82 

84 

90 

89 

81.1 

*  Mininunn  . . . 

.55 

56 

60 

65 

55 

.58 

60 

51 

.50 

52 

66 

66 

55 

51 

53 

,56 

,56 

62 

62 

60 

60 

58 

62 

62 

66 

70 

71 

68 

67 

68 

70 

60.4 

Warren  \S« 

)  .Maximiun. , . 

74 

80 

79 

73 

87 

83 

81 

71 

77 

86 

86 

81 

64 

71 

75 

75 

,80 

72 

75 

81 

85 

88 

88 

89 

89 

89 

,88 

86 

84 

90 

89 

81.2 

'  Mininunn  . . . 

.50 

51 

55 

6:i 

54 

61 

62 

51 

47 

•54 

64 

65 

.54 

51 

51 

56 

•58 

57 

■52 

,58 

,56 

,58 

64 

59 

65 

68 

66 

66 

67 

69 

70 

.58.8 

Wynne  % 

\  Maximum. .. 

60 

75 

80 

80 

75 

85 

80 

81 

69 

75 

84 

90 

(  Minimum  . . . 

45 

47 

.57 

68 

62 

68 

62 

53 

45 

59 

fa 

63 

a,  b,  '•.etc..  indieate,  resi)eotively .  1,  2,  3,  efe.,  days  missing  from  reeord. 
^vS    lu.-tnnni-nls  are  read  in  tin-  neiniing:  tlic  iiuixinuiin  o.iup.rature  then  read  is  chargiMl  to  the  iireeeding  day.  on  whieh  it  almost  always  occurs. 
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No.   <1. 


QKNERAL  SUMMARY. 

'riiis  luis  I'Cfu  llic  liottcsl  and  dricsl  June  ixpfiiciicrd  in 
Arkan.-^iis  since  llic  lictjinninK  dl'  the  stntc-wiilc  olisfivatitins  28 
vcars  ai^o.  .\s  roniparcd  nitli  tlic  norinal  tlicic  was  an  excess 
ill  t(>iui)cratur(' at  all  stalinns.  .\l  Little  ItocU.  maxinmin  tem- 
peratures of  !K)  or  alKi\c  oecunetl  on  "Jti  days,  and  on  Tour  of 
ilic-^e  have  ranged  Inmi  100  to  101  .  ili^dier  temperaturfs 
have  heen  recorded  in  oilier  localities.  'I'liere  has  heeii  a  gen- 
eral and  inark(  (1  preponderance  of  bright  sunshiny  days,  the 
amount  ot  sunshine  receive<l  having  averaged  aliout  lo  percent 
alnn-e  the  normal. 

The«lrouth  that  Itegan  in  May  has  continued  into   June,  and 
has   proved   to  t)e  the  longest   on    record   in  some  of  the  central 
and  northeastern  counties.   No  rain  of  consequence  fell  at  Little 
Rook    during   the  49-day    period  from  May  \'Mh  to  June  80th, 
and  similar  or  worse  conditicms   have   prevailed  in  many  other 
places.     The  month's  rainfall,  which  ranged  from  a  few  sprin- 
kles at  two  stations  to  more  than  two   inclies  at  six  others,  was 
unevenly    distributed,    the  greatest    fall   having   occurred,  as  a 
rule,  in  the  southern  ami  western  counties.    At  Alicia,  in  Jjaw- 
renee  County,  the  drouth  was  continuous.     The  deficiency  was 
I  general,  though  much  more    marked  in  some   localities  than  in 
I  others,     in  spite  of  the  drouth  cotton  though   small  was  in  fair 
i  condition  at  the  close  of  the  month.      All  the  other  crops,  how- 
;  ever,  were  suffering   from  the  lack  of  moisture,    jjarticularl.v  in 
'  the  truck -growing  section. 

PRESSURE. 

The  mean  sea-level  atmospheric  pressure  at  Little  liock  was 
i  29.98  inches.  The  highest  recorded  was  80.17  inches,  on  the 
I  8th;  the  lowest  was  29.82  inches,  on  the  19tli. 
I  At  Fort  Smith  the  mean  sea-level  pressure  was  29. 9()  inches. 
1  The  highest  recorded  was  80.11  inches,  on  the  9th:  the  lowest 
''  was  29.79  inches,  on  the  19th. 

At  Bentonville  the  mean  .sea-level  pressure  was  80.04  inches. 
The  highest  recorded  was  80. Ki  inches,  on  the  29th;  the  lowest 
was  29.87  inches,  on  the."jtli. 

i  

;  TEMPERATURE. 

The  monthly  mean  for  the  State,  as  sliown  by  the  records  of 
;  42  stations,  was  S2.8  .  Tlie  mean  departure  from  the  normal 
I  for  81  stations  having  10  or  more  years  record,  was  plus  0.1".^ 
The  warmest  place  was  Bee  Branch,  with  a  monthly  mean  of 
85.2"^  ;the  coldest  was  Dutton.  with  a  mean  of  76.4".  The  high- 
I  est  temperature  recorded  was  109'.  at  \\'iggs.  on  the  28th: 
I  the  lowest  was  52   .at  Dutton.  on  the  28t1i. 


HUMIDITY. 


At  Little  Kock  the  average  humidity  was  78per  cent  at  7  a.  m.. 
and  47  per  cent  at  7  p.  m:  at  Fort  Smith.  74  per  cent  at  7a.m.. 
and  44  per  cent  at  7  p.  m  :  at  Bentonville.  77  per  cent  at  7  a.  m. 


PRKCIPITATION 

'I'hr  Miciiilhly  mean  lor  ihr  Stair,  a-  -ijiow  ii  by  the  recurd-J  i.f 
.">7  -station-,  wa-  I. (HI  inch  The  mean  depaitiiii'  from  the 
normal  lor  :>S  stations  ba\ingten  nr  more  year-  reenrd.  w  a - 
minus  :>.18  inches.  'I'he  wettest  pla<"e  was  lluttig,  witli  a 
monthly  fall  of  8.77  inches;  the  driest  was  Alicia,  wliere  no 
rain  occurred.  'I'he  greatest  24-hour  fall  was  2.80  indies,  at 
Fayetleville.  on  (he  l')th  and  Kith.  For  the  section  as  a  tvhole 
there  was  an  average  of  2  days  with   measural)le  precijiitatioii. 


WIND. 


Total  AvKK.Mii;     Ma.xi     Diku- 

MOVEMKNT  HOl'KLV  Ml'.M        llo.v  .        !)ATt.. 

MILE.*.  ■   VEI/)C1TV.         VEL. 


I.iltl.-  Rock. 
Fort  Smitli. 
I5i'iitoiivillo 


<i,0.35 
4.106 
2,715 


8.4 

e.H 

3.8 


27  ». 

26     I       8e 
25     I       g. 


15 
II 

29 


The   prevailing    direction  of  the  wind  for  the   whole    section 
was  southwest. 


SUNSHINE. 


At    l^ittle    Rock  the  percentage  of  possible    sunshine  was  87; 
at  Fort  Smith.  90;  at  Bentonville,  74. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

Thunderstorms  occurred  on  one  or  more  days  at  U»  stations. 
Hail.—  Bentonville.  30th. 

Solar  Halos.—  Centerpoint.  80th:    Fort   Smith.  1st;  Luther- 
ville.  28th:  Pond.  27th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— JUNE. 


ri;MPKi>,Airi;K. 

PRKCIPrrAlIO.V. 

No . 

)F   DaV^ 

Year. 

>-•  £ 

>■. -■ 

,■     * 

'it 

tt 

t 

»;      ■ 

.ss 

aS 

3 

4 

sS 

P- 

U 

e-o 

.O 

1891 

'  77.9 

.-1.1 

lii:i 

.>T 

3.71 

-0.30 

11 

11 

< 

18<)2 

7fi.9 

0.  II 

11.16 

44 

3.87 

-0.38   ■ 

16 

1(1 

4 

1893 

76.  3 

-0.6 

99 

49 

5. 20 

+0.  95 

12 

12 

6 

1894 

76.6 

-0.3 

106 

42 

1.39 

-2.  86 

17 

■        10 

:', 

1895 

76.9 

0. 0 

100 

47 

.i.94 

-1.69 

12 

10 

6 

1896 

+0.8 

103 

4,S 

1.91 

-2.  14 

14 

10 

6 

1897 

78.  0 

+  t.  1 

106 

41 

.3.46 

-0..59 

12 

13 

0 

IW18...  ... 

78  7 

+2.3 

100 

60 

4.86' 

+0.  80 

8 

14 

s 

IH'IO   . 

77.3 

+0.1 

102 

.50 

2.  74 

-1.22 

13 

12 

ij 

ISiKi 

76.  fi 

-0.6 

100 

43 

7.10 

+  3.22 

7 

14 

9 

19(11    

79.4 

+2.8 

110 

41 

1.44 

-2.62 

16 

12 

■2 

me 

77.  -T 

0.(1 

105 

42 

.5.27 

+1.37 

16 

9 

•:» 

19(13 

71 '.  5 

-0.4 

99 

37 

2.53 

-1.27 

13 

10 

7 

I'.ilH 

7.1.  3 

-1.4 

99 

50 

7.14 

+2.95 

11 

13 

6 

mio 

77  ^ 

-  1.6 

1114 

44 

.1.90 

+2.  01 

12 

10 

^ 

i9iit; 

76.  -2 

-(1.4 

101 

44 

4.00 

+0.  m 

14 

10 

0 

19tC 

7.i.  •-' 

-].■_' 

1113 

39 

4.48 

+0. 34 

14 

11 

a 

lOd--.   .     . 

76.  U 

-0.4 

98 

30 

3.85 

-0.26 

13 

11 

6 

19(19 

76.9 

+0.2 

104 

49 

4.08 

-0.17 

12 

12 

6 

191(1 

74.  1 

-2.  .5 

99 

44 

4.85 

+0.43 

12 

13 

0 

1911 

8(1.9 

-4.2 

106 

47 

2.  .53 

-1.77 

16 

11 

i 

191-.' 

73.1 

-3..1 

97 

42 

5. 83 

+  1.82 

11 

12 

/■ 

1913 

77.0 

+  0.9 

103 

39 

1.68 

-2.53 

16 

11 

3 

1914 

82.3 

+6.1 

109 

52 

1.  (Kl 

-3. 13 

19 

10 

1 

44 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSA.s  SECTION. 


June.  1914 


Stations. 


Ooumies. 


Alicia  Lawrence 

Amity  t+ Clark .... 

Arkadelphia | do. . 


Desha 
Independence . 

\'an  Buren 

Benton  


Arkansas  City 

Batesville 

Bee  Branch  .. 
Bentonville   .. 

Bergman !  Boone 

Black  Rock Lawrence 

Brinkley Monroe . . . 


Izard  

Ouachita  . 
Howard  . . 
Monroe. . . 
Faulkner  . 

Clay 

Yell 

Marion  . . . 


Calico  Rock 

Camden  

Centerpoint 

Clarendon 

Conway  

(torninK 

Dardanelle 

Dodd  City 

Dunxa? Desha 

Dutton Madison 


Kldorado 

England 

Kureka  Springs. 
Fayetteville  — 

Kordyce 

Fori  Smith 

Fulton 

in'orgetown 

Hardy 

Helena 


Hot  Springs 

Hnttig   

•Jonesboro 

.Junction 

Lake  Farm 

Lewisville 

Little  Rock 

Lutherville    

Malvern   

Mammoth  Spring 


Marked  Tree  ++ Poinsett . . 

Mena !   Folk 

Ne«  port .lackson  . . 

Fine  Bluff .lefferson  . 

Pocahontas Randolph 

Pond Benton  . . . 

Portland i  Ashl<- 


Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Dallas 

Sebastian 

Hempstead  .. 

White 

Sharp  

Phillips 


(Jarland 

Union 

Craighead. . 

Union 

.Jefferson  . . . 
La  fa  yette . , . 

Pida.ski 

Johnson 

Hot  Spring 
Fulton 


Prescott  . . 
Princeton 
P.ison 


Nmada . . . 
Dallas  .... 
Cleveland 


l;oger> Benton 

.Sheridan (irant 

Springbank Miller 

Stuttgart Arkansas 

Subiaco Logan 

Swain I   New  ton 

Te.xarkana |  Miller 

Warren I  Bradley 

White  Cliffs Little   River. 

Wiggs  I  near ) i  fiarland 

Wynne I  Cross 


Slate  mean-  and  extreme 


Climatologrical  Data  for  June,  1914. 


254 
250 
250 
145 
271 


1,303 

1 ,324 

259 

226 

361 
158 
470 
171 
309 
293 
830 
1,175 


265 

229 

1,465 

1,451 


481 
264 
200 
643 
182 

600 

85 

345 


195 

262 
286 
775 
277 
512 

229 

1,284 

231 

215 


1,250 
122 
327 
287 
243 

1,386 


182 
228 
1,050 
2,300 
332 
304 
206 


250 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit . ) 


83.8 


£ 

0    . 

•-  ae 

n,E 

S  0 

4j 

t 

08  a; 

ax: 

u 

Q 

E 

+7.( 


103 
107 


85.2 

79.  Ij  +5.0 

80.2,  +7.3 


+9.3  105 
97 
101 


84.41  +7.3 


83.6    +5.6    lo- 
ss. 2j   +4.9    105 


106 


84.8    +8.0    106 


81.2' 

<180.1J   +4.1 


99 
102 


76.4:  +5.21 


83.2  .... 
84. 0  ... , 
79.6^   +6.1 
80.6    +6.9 

83.2 

83.0,  +6.2 


102 
104 
99 
99 
106 
102 


83.4'   +8.8'  108 


83.9,   +7.2 

83.2 

83.4    +5.5 
84.3;  +6.6 


li83. 9 

84.0, 
80.5, 

82.5] 
79.3' 


+6.8 
+5.5 
+5.2 


80.41 
85.01 
83. 4\ 
82.4 
78.6 
83.8 
81.8 


+4.6 
+7.7 
+4.3 
+7.3 
+5.3 


+3.4 


78.7]   +5.4 


84.0 
<183. 4 
'78.6 
82. 8 
83.8 


+6.7 
+6.4 


+4.2 
+5.4 


8,3.01   +6.9 
84. 0 


83.2    +6.1 


105 
101 
106 
104 


106 
101 
104 
104 
101 


10(1 
107 
103 
104 
96 
104 
106 


107 
104 
96 
106 
106 


109 
104 


109 


25 

28+ 


14+ 
19 


28 
30 


28 


25+ 
20+ 


20+ 

28+ 

28+ 

20 

28 

28 

28 


26 


28 
29+ 
25+ 
26+ 


28+ 

27 

30 

26 

19 

30 

28 


20 


28 
11+ 


6:} 

57 
57 


63 


65 


62 

58 


52 

65 
62 
57 
61 
65 
65 


60 


64 
61 
60 
64 


55 


52 


18 
1+ 


17 
17+ 


1+ 
17 
17 
28 
17 
IT 


17+ 


13 

29 
16+ 
29 


17 
17 

17+ 
17+ 
28 
29 
9 


1^» 


Precipitation ,  in  ins . 


36 


31 
40<i 


46 

37c 

39 

39 

38 

34 

35 


42 


36li 

28 

35 

36 

37 


s 

s 

s-^ 

fits 

xB 

B  O 

t- 

« 

^ 

o. 

n 

s: 

H 

a 

Number  o(  day.s . 


2      -^ 


7.  S 
I 


2  CI 

5S' 


gd 


0.00 I  0.00 

2.03-3.411   1.50 

1.63i I   L53 

2.321-1.85    0.93 
0.28j-4.03   0.18 
0.80-2.32 
L  401-3.16 
0.31-3.87 
0.22' 
T.    -3.42 


1 
4.17 


0.15 
3.22 
0.55 
0.08 
1.03 
0.52 
0.43 
0.05, 
1.33: 
0. 55  -5. 25 


-2. 97 
-3.54 
-3.47 
-4.  .35 


1. 20  , 
0.22', 
2.69!- 
3.  70i  ■ 
0.91! 
0.38  - 
0.66  ■ 
0.  40  . 
0.64 
1.04  ■ 

0. 27  - 
3.  77, . 
1.01  - 
1.41  • 


-.3. 56 
-1.14 


-3,62 
-2.99 


0. 45 
0.01 
1.45 
1.79 
0.35 

0.40 
1.94 
0.43 
2.98 
1.10 
1.67 
1.87 
1.60 


29 

1 
18 

1+ 
29 


42 

3;3J 

30« 
33 

38 


9+ 
18 


46 


2.59 

2.02 
T. 
0.53 
0.66 
0.82 
0.71 
0.10 
1.86 
L15 
0.48 
0.30 

1.00 


-3.26 
-.3. 12 


-3.16 
-.3. 10 


-4. 
-3.29 

-1.77 


-2.50 
-3.37 
-1.15 
-2.78 
-4.15 


-1.70 


-1.73 
-2.  .56 


-3.65 
-3.70 


-3.40 

-2.48 


-3.96 

-3. 1."^ 


0.80 
0..89 
0.23 
0.19 
T. 


0.15 
L70 
0.,55 
0.08 
0.60 

0.3;^ 
o.a? 

0.06 

0.75 

0.26 

0.60 
0.20 
0.87 
2.30 
0.85 
0.32 
0.66 
0. 39 
0.37 
1.04 

0. 23 
1.63 
0.43 
0.65 


0.45 
0.01 
0.68 
0.96 
0.20 

0.40 
1.69 
0.37 
1.55 
0.70 
1.20 
1.49 
1.10 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 


2fi 
26 


16 

18 
26 


25 


20 
25 


20 
23 
17 
19 


27 

6 

12 

25 


22 


L45 

L20 
T. 
0.38 
0.44 
0.67 
0.35 
0.10 
L85 
L15 
0.48 
0.25 

2. 30 


6 

3 

0 

4 

0 

4 

0 

3 

0 

3 

0 

6 

0 

0 

0 

2 

0 

2 

0 

2 

0 

3 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

2 

0 

2 

22 


24 


14 
27 


19 


25 


3 
24 

18 
3 


11 
24 


22 
23 


sw. 

sw. 


sw. 
sw. 


sw. 
ne. 
sw. 


McCuIloch  &  (iuelck . 

.I.W'.  Campbell. 

F.J.  Carpenter . 

W .  C .  Blundell . 

Miss  Lelia  I.  Teter. 

.I.E.  Scanlan . 

U.S.  Weather  Bureau . 

.John  T .  Maxey . 

S.J.  Howe. 

H.  L.  D.  Whitsou. 


J.  W.Wmy. 
R.  H.  Quarterraan. 
J .  M .  Hnddleston . 
Mrs.  B.  E.  Bishop 
c;.  H.  Burr. 
Jacob  Brobst. 
A.  Bernard. 
Neal  Dodd . 
Lawrence  Waterman. 
J.  M.  Rieketts. 

Jeff  .1 .  Babb . 
J  .  C .  Chenault . 
George  W.  Nichoalds. 
University  of  Arkansas . 
J .  B .  Atkinson . 
U.S.  Weather  Bureau.' 
B.C.  Logan .  ' 

Wm .  N .  Harris .  ■ 

C.  A.  Cay  wood.  ! 

F.J.  Mitchell . 

A.  &  N.  Gen.  Hospital! 
C.  A  Berry.  1 

Benedictine  Sisters .      ^ 
J  .  A .  Lowderback  . 
G .  L .  Spellman . 

F .  W .  Youraans . 
U.S.  Weather  Bureau 
W .  R .  Hentschel . 
Mrs.   Kate  L .  .Smith  . 
Frank  A.  Tnbbs. 

Chapman  &  Dewey  Coi 
V .  W  .  St .  John .  ! 

Wiley  W.  McMinn.        1 
J .  H .  Hudson .  ! 

Benedictine  Sisters ,       , 
A .  F .  Stevens .  , 

T.  A.  Corson. 
Mrs .  G .  Gresham  . 
.lames  Stitt. 
L .  E .  Tisdale . 

Carl  A.  Starck. 
Mi.ssS.  E.  Ashcraft . 

G .  Field . 

H.  A.  Buerkle. 
New  Subiaco  Abbey . 
George  Paxton. 
H.  S.  Brashear. 
R.R.Lusk. 
R.B.Mcintosh.       ' 
Jay.  W.  .Swaney. 
Edward  K.   Sechler. 


The  depai1inv.s  fi'om  noimal  temperatine  and  precipition  are  computed  only  for  stiih  >lation!.  a»  have  ten  or  more  years 
»if  ri'ciird  .  but  all  compli'te  reports  are  tisi'd  in  diteniiiuing  section  mean>. 

',  *','■,  etc. .  indicate,  respectively  .  1  ,'-',"■.  I'lc. .  days  mi.ssing  I'rnni  the  reeord. 

t     .\lso  on  other  dates. 

1'.     Precipitation  i-  less  than  0.01  incli  rain  nr  melted  snow. 

+  +    Received  100  late  to  be  included  in  meaii>  and  summaries. 
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sinilon* 


,cl»  Wliil.' 

ilty   II  |i Ouiu'lillii  , . 

<HliolphlH     <li> 

tniisus  t'ity  '  ;:.  .Mlssissli)|)i 
;i.'*vlll.'lli Wl.lt.- 

•  Hniiii-h  Arkunsns  . 

iiu.nvlllo  •••  ..i <lo  .... 

iirmiiii  '  Whiti' 

luk  UiX'k  il  II . . . .  lU).... 

l.nkW  HI! 1 til).... 


ilir,.  U.H>kllll...i do   .. 

.m.l.'iill  II '  t»imcliit« 

1  it.-r  Point K(>(i 

i.ivndon  II II I  Whlto  .... 

< nwny Arkansa.* 

iriiiiiir White 

r<l«ni»llp  II  |!  ■  •  ■  I  Arkansas. 

,1(1  City  White  .... 

mas  '■  Arkansas. 

.  itoi\  '  While  .... 

Uorndolill Ouuchiia 


lijlandll  II.. 

n>ka  .-iprir 
!vettevilU>  . 

I  nlyoe 

Ill  !!mith  • 
Ilton  l;!i.... 
(iirffetown  ! 

Irdy 

1  lena  11  II  . . . 

.1  Sprintrs  . 


.Vrkansas  .  ■ 

Wliite 

do 

Oiirtohita  .. 

.Arkansas.. 

Hod 

White 

do    ... 

Mississippi 

Ouaehita  .. 


htliir do 

.  lesboro |  White 

.  u-tion I  Ouachita  . . 

Ike  Kami I  Arkansas.. 

lied 

Arkansas. . 

do    ... 

Ouachita   . 

White 

1  St.  Francis 


Jwisville 

1  tU-  Hock  •••     . 

llherville 

Mvernllll 

:  nniioth  SpriiiK. 
:,rked  Tree  I!  I!  .. 


na I  Ouachita 

'wportll  II i  White  .... 

le  Bluff  II  II Arkansas 

.cahontas White  — 

,  nd Arkan.sas 

rtland  il  T Ouachita 

■scolt  Hi; do... 

Incetnn  II II | do  . . . 

lionll  II I do  . .. 

Jsters I  Arkansas . 


Dully   Pruuipitiition  fur  Juiiu,    1014. 


Day  of  month. 


10 


.06 


.68 


.37 


.03 


ieridan  I! !' i  Ouachita 

■  riuBbank  l||l  —  i  Red  I 

:  ittgart  I  Arkansas I 

■biaco do I 

:  ain White  j  .35 

<carkana  I! !' Red  

'crren  1|  || Ouachita 

'liteclilTs  II  11....]  Red  .... 

' gg-s  (  near  ) i  Ouachita 

'  nne '•  St .  Francis 


.06 


1.63 


.69 


.25 


.40 


.45 


1.60 


.18 


.05 


.16 


.25 


.21 


18  I  U 


.40 


.03 


1.63 
20 


.43 


.65 


1.35 


.24 
.40 

T 

.83 

i.ix): 


16      10      17      IB  1  1» 


ao 


21 


22  I  M  I  24      2A 


120 


27 


28 


29  I  30 

I 


.65 


.15 
1.70 
T 


.14 
.33    .10 


.23 


1,55 
.05 
T 

1.49 


1.45 


.22 


.22 


.39 


1.04 
.lt4 


.55 


.33 


1.69 
.01 
.19 


.14 


.48 


T. 


.08 


.60 


.04 
1.13 


.32 
1.10 


.15 


T 

.10 
1.85 
1.15 


T. 


.02 


.08 


.84 


.38 


u.ui 

2.  Oil 
1.03 
2.:i2 
0.2H 
O.M) 
I.  10 
0,31 
0,'J2 
'I*. 


.60 


T. 
.05 


.06 
'.26 


.43 
1.37 


.01 


0.'22 
2. 69 
3.70 
0.91 

o.:« 

0.66 
0.40 
0.64 
1.04 
0.27 


3.77 
l.Ul 
1.41 


.35 


..  1.20 


.25 


0.45 
O.Ol 
1.45 
1.79 
0.35 
0.40 

1.94 
0.43 
2.98 
1.10 
1.67 
1.87 
1.60 


.05 


.85 


.35 


.05. 


2.59 
2.ir2 

T. 
0.53 
0.66 
0.82 
0.71 
0.10 
1.85 
1.15 
0.48 
(5.30 


Kxcepi  a?  otherwise  indicated  observations  are  generally  mad 
reooi<le(i  i>  foi  the  24  liours  ending  at  the  time  ol'observiilion. 

*'*  Regular  Weather  Bureau  sratiom  precipitation  i<  lor  th  •  J I  1 
*  Precipitation  included  in  the  next  following  mi'u>uri'miiit . 
;  >.-paraie  ilates  oi  tails  not  recorded. 

I'li-iipiiation  for  the  lM  hours  ending  on  t!ie  morning  whei 
1'    Precipi union  i.-  Irss  than  U.Ol  inch  rain  or  melted  snow. 


latf  in  th-  afternoon,  n^ar  suiis-t .  and  pr-ripitaiion 
>  -lio.l  ,  midnight  to  iniilnigln  . 


il  is  nieasured  . 
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Daily  temperatures  for  June,   1914. 


Arkdusas. 


Bee  Branch  . , 
Benlonville  . 

Brinkley 

ruiiKien 

('tniiT  I'liiin 


)  Maxiimiin. 
/  Mininjuin 
)  Maximujn. 
t  Miiiiiuum  . 
S  .Maxinuiiii 
'  Miniimim 
\  Maxiiimiii 
I  Mininumi 
)  Maximum. 
'  >IiiiimMm 


)  Maximiini. 
''"""">  '  Miiiimum  . 

I)ar.1au.-ll.- $*  ....  <  Minimum  . 

1.    1  1  t-t.^  *  Maxiimmi. 

I)o(Ui  City (Minimum 

.^ij       J    «t  >  Maxiunnn. 

Eldorado  «$ i  Minimum  , 

„     ,      .  )  Maximinu 

k-nif^a"'^ *Mininmm 


Kuroka  Spring? 

Fayetteville 

Forrtyce 

Kort  Smith 

Hut  Springs 


.lonesboro 

Junction 

Little  Rook 

Lutherrille 

Malvern  4« 

Mammoth  Spring 

Mena 

Newport  % 

Vine  Bluff  % 

Ptwahonta-' 

Torlland*? 

I'rescottW 

Stuttgart 

Texarkana  $* 

Warren  % 

AVynneAs^ 


Maxinuim. 

Minimum  . 

Maximum. 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimimi 

Maximimi, 

Minimum  . 

Maximum 
Minimum 
Maxinunu 
Miniiinnn 
>[axinuun 
Mininuim 
Maximum 
Jlinimum 
Maximum 
Mininnnn 

Maximum 
Minimum 
Maximum 
Mininumi 
Maxinunu 
Mininuim 
Maximum 
Minimum 
Maxinnmi 
Minimum 

Maxiumm 
Mininumi 
Maxinunu 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimtmi 
.Maximum 
Mininumi 

Maxinuim 
Minimum 


f^ 


y  of  mouth . 


4   I    5 


10  I   n   i  12      13 


H  !   15   !   Iti 


17  :  18 

I 


19  I  20  1  21   !  22  ;  23  \  24  ,   25  j  2fi 


27  I  28     29     30 

I 


.\lp 


96 


100  104 
72  '  71 
91  !  94 
69     63 

100  1 102 
0      68 


102  1104 
69      73 


97 
69 
96 
75 
98 
73 
98 
70 

102 

74 
100 

74 

96 

76 

97 

67 

98 

71 

98 

65 

95 

71 
104 

72 
101 

101 
71 

95 

76 
100 

74 
KX) 

74 

98 

74* 
101 


65 

92 
62 
83 
58 
89 
68 
89 
62 

85 
57 
83 
66 
85 
65 
85 
65 
96 
65 

80 
62 
87 
68 
82 
64 
84 
59 
84 
63 

75 
59 
81 
63 

85 
62 
86 
65 
77 
61 


98 
73 
102 
70 
95 


98 


69 
96 
73 
99 
76 

100 
75 

100 
71 

104 
72 

,104 
73 

100 
76 
99 
68 

100 
72 

101 
69 
95 
73 

104 
72 


104 


104 
79 
93 
66 

105 
68 

105 
65 

105 
75 

104 
83 
98 
67 
99 
6« 

102 
70 

104 
66 

93 
65 
94 
65 

103 
69 

102 
72 

102 
i  71 

!  98 
68 

104 
I  68 

ICO 
72 
99 
67 

102 
66 

92 

62 
lOO 

70 
103 
i  66 
1103 
i  68 
i  96 

67 

104 

68 
105 

69 
106 

64 
103 

70 
105 

69 

100 
70 


1  7! 
90 
i  67 
i  99 
69 
99 
6T 
95 
70. 

97. 
71. 
93. 
68. 
95. 
64. 
95. 
70. 
98. 


69' 
97, 
70: 
94. 
73. 
94, 
67: 

96: 
68. 

93: 

65. 
91. 
69 

99. 
70' 
95 
7V 
96 
68: 

96 

70 
94 

69, 
98 
69 
95 
70 
97 
70 

96 
71 


»,  •>.  c,  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2.  3,  etc.,  days  missing  from  record. 
»^    Instruments  are  read  in  llie  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  preceding  day.  on  whi<h  it  almost  always  occurs. 


-LiNOIS 


a^u^mi 


^/•. 


* 

r 

^ 

£L2 

>:^- 

or  THL 
UNIVERSirVOFULINOIS 

1    SLPiyi4 

L.  S.  DliPARTMKXT  Ol^^  ACiRICULTURl: 
WEATIIl'k     m'Rl'AU 

CfHAKI.l.S  V.  MARVIiN,  (:illi;r 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS    SECTION 


lULV,  1914. 


BY 

HARVEY  S.  COLE 

SECTION  DIRECTOR 


LITTLE  ROCK,  ARK. 
WEATHER  BUREAU  OFFICE 
AUGUST  27 ,  1914 . 


*  ^.  ■  ^Y  ''- 


lll.V 


nil 


(  I.IM  \  |(»l.i)(,|i    \1     It  \  I  A 


\i;k  \\>  \,-  -i;ri  i()\, 


,     U.  S.  ULl'AKrMLNr  C\-  AGKKULrUHt.  WLAl'HtK  bUKLAU. 

I 

ARKANSAS    SECTION- 
HARVEY  S.  COLE.     Soctlon  Diioctor. 

\'(>i  .    MX.  Liiru:  I!(hk.  .Vi;k..    .Iri'i.    IDll.  Nu.   7. 

QENERAL  SUMMARY. 

Thf  wi'iUliiT  wiis  unusually  hot  and  dry  in    .\rkansas    durinti; 

lie  month  of  July.  The  mean  1(  inpcraturc  for  the  Stale  was 
■vusthf  hifilu'st  for -Inly  sini'c  li>()l,  and  hitihrr  means  have  oc- 
"urred  hut  twice  in  tiie  jtast  "24  years. 

The  averaj^e  amount  of  precipitation  for  the  State  was  a  little 

iiorc  than  half  the  usual  amount,    (iood  siiowers  occurred  dur- 

iig  tiic  first  decade  in  nearly  all  |)ortions  of  the  State,  which 
ivlieved  the  droufi;ht  to  some  extent;  l>ut  in  portions,  especially 

lorthcastern  and  southwestern,  the  showers  came  too  late  and 
iVere  insutlicient.  During  the  remainder  of  the  month  the 
iliowers  were  light  and  scattering,  doing  hut  little  good.  With 
Ihe  exception  of  the  slight  break  by  the  showers  during  the  first 
lecaile  of  July,  the  drought  ct^itinued  from  the  latter  i)art  of 
[■lay  to  the  end  of  July. 

I    In  places  tlie  early  corn  was  in  such  poor  conditional  the  end 

i'f  the  month  that  later  rains    would    not    revive   it;  l)ut  (Hitton 

j.nd    late    corn    were  in  fair    condition,   and  with  timely  rains, 

ould    proiluce  a  good  crop.      In  the    tv)rthwestern    portion    of 

he  State  the  apple  crop  looks  promising. 


PRESSURE. 


The  mean  sea-level  atmospheric  pressure  at  Little  Rock  was 
9.98  inches.  The  highest  recorded  was  30.15  inches,  on  the 
3rd;  the  lowest  was  29.73  inches,  on  the  14th. 
j  At  Fort  Smith  the  mean  sea-level  pressure  was  29.96  inches, 
rhe  highest  recorded  was  30.14  inches,  on  the  19th;  the  lowest 
Us  29.88  inches,  on  the  loth. 

I  At  Benton ville  the  mean  sea-level  pressure  was  29.99  inches, 
'he  highest  recorded  was  30.21  inches,  on  the  19th;  the  lowest 
i.'as  29.79  inches,  on  tlie  loth. 


TEMPER  ATTTRE . 


j  The  monthly  mean  for  the  State,  as  shown  by  the  records  of 
|7  stations,  was  82.6".  The  mean  departure  from  the  normal 
>r  29  stations  having  10  or  more  years  record,  was  plus  2. 8*-^. 
I'he  warmest  place  was  Texarkana,  with  a  monthly  mean  of 
!5.4";the  coldest  was  Dutton,  with  a  mean  of  76.8-.  The  high- 
«t  temperature  recorded  was  107^,  at  several  stations,  on  the 
4th;  the  lowest  was  54". at  Alicia  and  Camden,  on  the  31st. 


HUMIDITY. 


At  Litile  Rock  the  average  humidity  was  77  per  cent  at  7  a.  m. , 
;ad  58  per  cent  at  7  p.  m;  at  Fort  Smith,  74  per  cent  at  7a.m., 
id  52  per  cent  at  7  p.  m  ;  at  Bentonville.  83  per  cent  at  7  a.  m. 


PRECIPITATION. 

The  montidy  mean  for  the  Slate,  m-  shown  by  the  reeord.>i  of 
47-'lalions,  was2.(>!)  inches.  The  nieiin  dcpnrtiire  from  the 
nornjal  lor  3 1  station-  having  ten  or  more  years  reeoi-d,  wns 
minus  1.(15  inches.  'I'he  wettest  plai-e  was  IJenlonville,  with  a 
monthly  fall  of  7.51  inches;  the  driest  was  Corning,  with  u 
monthly  fall  of  ().;',■_'  inch.  The  greatewt  24-hour  fall  was  4  .30 
inches,  at  Konlyce,  on  the  2!Mh.  For  the  section  as  u  wliole 
tiiere  was  an  average  of  7  days  with  measurable  precipitation. 


WIND. 


ST.vrioss . 

Total 

MOVK.MK.M 
.MILK*. 

i.'MD 
4  ,(i20 
1,704 

.\VKK.\Oi; 
HOI  lil.V 

V  Ki.ocirv. 

(i.li 
C.9 
2.3 

Maxi- 
mum 

VKI-. 

DlHl-X- 

1  lO.V  . 

Datk. 

Littlo  Rock 

42 
39 
14 

n. 

s, 
n. 

4 

Fort  Smith 

4 

The    prevailing    direction  of  the  wind  for   the  whole    section 
was  southwest. 


SUNSHINE. 


.\t    Little    Rock  the  percentage  of  possible    sunshine  was  67 
at.  Fort  Smith.  78;  at  Bentonville.  62. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

Thunderstorms  occurred  on  one  or  more  daA's  at  12  stations. 
Solar  Halos.—  Conway,  Eldorado,  Little  Rock,  23rd;Luther- 
ville,  24th;  Pond,  13th;  Fort   Smith,  7th  and  23rd. 
Lunar  Halo. —  Subiaco,  27th, 
Hail.-  Fordyce,  2-9th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— JULY. 


Tempek.vixre. 


Prkcipiiat/ox. 


V  EA  R  . 


1891 7(1.  r, 

mr2 ,  7y.  (I 

1893 '  8U.  9 

1894 78. 4 

189.5 78.9 

IS'Ki 8:14 

1897 8'2.  4 

1898 79.  9 

1899 79.0 

1900 79.7 

1901 8.3.  7 

1902 79.  4 

190;! 79.fi 

19<:4 77.  9 

190.T 7ti.  7 

1906 7ti.  7 

1907 SI,  4 

liKW 79.  2 

1;K)9 '  81.9 

1910 79.4 

1911 78.4 

1912 81.3 

1913 81.0 

1914 82.  6 


No.  of  D.iv- 


pr 


-4.fi 

103 

50 

7.  24 

+4.14 

13 

8- 

-1.3 

104 

52 

3.58 

-0.44 

10 

11 

+o.e 

103 

59 

2.94 

-1.08 

17 

"  : 

-1.9 

108 

51 

3.98 

-0.04 

17 

9     t 

-1.4 

104 

.55 

7.34 

+.3. 32 

12 

10    1 

,    -i-3.2 

110 

52 

1.61 

-2.  .30 

16 

11     t 

:    -f2.2 

109 

.50 

3. 25 

-0.66 

16 

11 

.   -0.1 

105 

.5(.l 

4.25 

-0.38 

12 

13 

1   -1-1 

100 

52 

5.14 

+  1.97 

15 

a 

1   -0.7 

102 

51 

4.46 

+0.63 

10 

15 

I   +3.5 

llfi 

50 

2.49 

-1.36 

15 

13 

-0.7 

105 

50 

4.49 

+0.26 

14 

12 

,   -0.fi 

105 

53 

3.86 

+0.06 

13 

12 

-2.0 

104 

49 

4.43 

-0.33 

13 

13     i 

-3.3 

106 

51 

7.60 

+3.67 

10 

13      : 

-3.4 

99 

48 

5.96 

+2. 17 

13 

9 

+  1.2 

lOS 

53 

1.96 

-2. 08 

21 

8   1 

-0.9 

103 

48 

3.00 

-0.97 

15 

12  : 

1   +1.7 

106 

■50 

2.  51 

-1.73 

19 

9 

-0.7 

105 

41 

.5.46 

+  1.50 

15 

12     ! 

-1.8 

106 

43 

4.83 

+0.97 

9 

14 

+  1,4 

104 

56 

2.  82 

-1.61 

15 

13 

+  1.6 

104 

55 

4.31 

+o.:i5 

13 

14 

+2.8 

107 

.54 

2.69 

-1.05 

11 

15 

10 
10 
3 

0 

9 
4 

4 
6 
5 
6 
3 


52 


Stations. 


Alicia 

Amity  ++ 

Arkadelphiat+ . . . 
Arkansas  City... 

Ual.-svillc 

Bee  Hninili 

Bi-iiloiivillo   

HiTgiiian  t+ 

Black  K.Mk 

Brinkley 


(,'alico  Rock 

(,'aniiltMi 

(Jt-nlcrpoiut 
Clareniion  . . 

(Iiinway 

Corning  — 
Dardanclle  . 
Dodii  City  .. 

biinias 

Diitton 


Kldorailo 

Euglanil 

Kun-ka  Si)ring> 
Fayetlcville  ... 

Fonlyce  

Fort  Siiiith  . . . . 

Fultontt 

(ieorgptown  ... 

Hardy 

Helena 


Hot  Springs 

Hnttig   

.)on<'sV)oro 

.luiu-tion 

Jjiki'  Farm 

L.•^^i^vill^•H 

Little  Itock 

Luthcrville    

Malveni    

Maunnoth  Spring 

Marked  Tree ++.. 

Mena 

N<'«  port 

I'ine  Bluff 

I'ocaliontas 

Pcjnd 

I'orlhind+t 

I'rc'scolt 

Prini-eton  ++ 

Kison++ 


i 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION. 


IriY.  1914. 


Climatolog-ical  Data  for  July,   1914. 


Counties 


Lawrence 

Clark 

do 

Desha  

Independence 
\'an  Buren  .. . 

Benton  

Boone  

Lawrence 

Monroe 


Izard 

Ouachita  . 
Howard  . . 
Monroe. . . 
Faulkner  . 
Clay 

Yell 

Marion  . . . 
Pesha  . . . . 
Madison. . 


Union 

Lonoke 

Carroll 

Washinsiton  . 

Dallas 

Sebastian 

Hempsti-ad  . . 

Wliite 

Sharp  

Phillips 


(iarland 

Fnion 

Craigliead.. 

Inion 

■lefferson  . . . 
Lafayi'tte... 

I'ulaski 

.lolnison 

Hot  Spring  . 
Fulton 


Poinsett 

Polk 

Jackson  

.lefferson  ... 
Randolph  .. 

Benton  

A.-ldey   

Nevada 

Dallas 

Cleveland  .. 


Rogers Benlon  .. 

Siieridan  tt (irant  — 

Springliank  t+ Miller  . .. 

Stuttgart I  Arkansas 

Subiaco I  Logan  . 

Swain 

Texarkana  

Warren 

White  Cliffs ++.... 
Wiggs  (  near  )tt  .. 
Wynne 


Newton 

Miller 

Bradley 

Little   River. 

(iarland 

Cross 


State  means  and  extremes. 


254 

250 
250 
145 

271 

i',m 

1,324 
259 
226 

3fil 
158 
470 
171 
309 
293 
330 
1,175 


2f)5 

'229 

1,465 

1,451 


481 
2i'>4 
200 
643 
182 

600 

86 

345 


195 

262 
286 
775 
277 
512 

229 

1 ,284 
231 
215 

i',256' 
122 
327 
287 
243 

1,385 


182 
228 
1,050 
2,300 
332 
304 
206 

"'■266' 


Temperature'  (  Degrees  Fahrenheit.) 


s  o 


8L6 
84.1 


83.6 

78.6 

8.9 


84.2 
85.2 


84.6 


82.2 
80.4 


76.8 

84.2 
82.9 
78.6 
79.8 
H3.0 
83.9 


84,6 
83.2 
84,3 
85.2 


;86.8 

82. 

80.1 

81.8 

81.0 


f  4.0 


+  4.0 
+  0.1 

+    1.8 
1 

+  4,2l 


Precipitation ,  in  ins . 


103 
105 


106 
98 
99 


+  3.1 
+  3.6 


+  4.2 


+  0.4 
+  '■2.' 4 


107 
105 


105 


104 
103 


+  1.5 
+  2.4 


+  2.9 


+  5.3    Iff 


103 
105 
98 
100 

ue 

105 


+  3.5 
+  4.6 


+  2.1 
+  1.3 

+  0.6 


82.41+  1.7 
84.  6  +  4.0 
83.  6  +  : 


83.9 
79.0 
83.2 
84.2 


83.8 
'183. 4 


85.4 
84.3 


83.0 
82.7 


+  2.1! 


+  1.3 


+  3.1 
+  3.6 


+  3.3 
+  2.4 

^'2.'7 


82.  6  +  2.8 


107 
103 
100 
105 


106 
101 
101 
105 
103 


W2 
107 
104 
105 
96 
106 
106 


95 


106 
105 


105 
106 


110 
102 


15 
14+ 


14 
14+ 


15+ 

14+ 

14+ 

15 

15 

28 

15 


21 
14 
15 

14+ 
16+ 


28 
U 
28 
15+ 
15+ 
1 
14 


15+ 


65 


62 


28 
15 


18+ 
14+ 


14 
14+ 


59 


21+ 
30 


30 


31 
31 
2 

5+ 
30 


24+ 

;» 

31 
20 
19 
31 
31 


20 


31 
20+ 


36 


L12 

5.87 

2. 21 

1.94 

2.42 

3.30 

7.51 

5.95 

0. 

2.  65 

1.85 
0.79 
2.01 
1.47 
3.23 
0.  .32 
2.71 
4.41 
5.23 
4.76 

0.9' 

0.62 

6.52 

2.98 

5.13 

2.65 

1.16 

1.65 

1 

0.57 


+  1.95 

-i.94 
-0.9' 
-0.41 
+  3.20 
J-1.19 
-3.05 
-1.32 

-1.69 

-3.  51 
-3.17 

-6.34 
-3.  U 
-1.51 
-0.5 


+0.6:3 


+2. 08 
-1.83 


-1.19 
-2.59 


-2. 83 
-3.45 


-2.  68 


2.44 
1.56i 

0.  65i  -2.  .58 

1.  38  -2. 48 


26 


.36 
32C 


0.50 
3.71 
4,92 
1.81 
0.  71 

l.(Xl 
3,93 
1.82 
2,55 
1.84 
4.93 
3.  28 
2.35 
4. 27 
5.47 

7.01 
2.00 
1,71 
4.82 
4.25 


-3.80 
-0.28 
+  1.04 
-1.17 


0.94 
1.15 
0.  (X) 
3.  52 
1.50 

2.  69 


-1.94 
-0.90 
-1.29 
-  0.  99 
-2.67 
-0. 13 

-6.' 53 


+  3.42 


+0.08 
+0. 42 


-2. 15 

-2.  66 


-2.  34 


-1.05 


2® 
5  E 


Nimiber  of  days. 


' 

ot 

~c 

s  = 

>a 

"H.  ^- 

'H 

£;■?, 

"Z     \ 

&"  s 

£ 

^s 

<s 

0.65 
1.59 
0.80 
1.05 
0.80 
1.00 
3.06 
1.7S 
0.7S 
1.15 

0,95 
0.35 
1.26 
0.40 
2.  13 
0.15 
1.22 
.3.03 
1.83 
1.44 

0.  ,50 
0.40 
2.45 
0.71 
4.30 
0.  91 
0.  66 
0.63 
1.03 
0. 28 

0.92 
0.58 
0.22 
0.70 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0        11 


12 
25 


17 
22 


0    ! 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


0.50 
1.73 
3. 23 
0.05 
0, 26 

0.70 
1.57 
1.03 
1..52 
1.50 
1.60 
1.25 
1.07 
2.  43 
2.  70 

1. 26 
0,  90 
0.63 
3.04 
1.45 


0  !     8 

0  i   10 

0  5 

0  2 


0  1 

0  11 

0  12 

0  6 

0  I     7 


0.40 
0.55 
0.  00 
1.07 
0.  72 

4.  30 


21 
4 


22 


21 
9 
3 


13  j  6 
.....  ...^. 

19  !  9 
10  j  16 
13  7 


10  0 

27  ,  0 
29  •  0 
4 


24 
29 


19 
25 


se. 
nw. 


3    I  sw. 
5    1  ne. 


McCulloch  &  (iuelck. 

J .  W.  Campbell. 

F .  .1 .  Cari)enter . 

W.  C.Blinidell. 

Miss  Lelia  I.  Teter. 

.I.E.  Scanlan. 

U.S.  Weather  Bureau. 

lobn  T.  Maxey . 

S.. I.  Howe.  ^ 

H  .  L .  D .  Whitson .    ^ 

J.W.Wray.  ™ 

K.  H.  Quarterman. 
.1.  M.  lluddleston. 
Mrs.  B.  E.  Bisl.op. 
C.  II.  Burr. 
Jacob  Brobjt . 
A .  Bernard . 
Neal  Dodd . 
Lawrence  Waterman. 
J.M.  Ricketts. 

Jeff  J .  Babb . 
J.  C.  Chenault. 
George  W.  Nichoalds. 
University  of  Arkansas. 
J .  B .  Atkinson  . 
U.S.  Weatlier  Bureau. 
B.C.Logan. 
Wm .  X  .  Han-i? .  ^ 

C. A.  Cay wood .  ■ 

F.  .).  Mitchell. 

A.  ct  N.  (ien.  Hospital.! 
C .  A  B  rry  .  ! 

Benedictine  Sisters.        ! 
J  .  A .  Lowd>rback . 
(i .  L.  Spellman  . 
F .  W .  Yonmans .  ', 

U.S.  Weather  Bureau 
W.   K.  HeutiChel. 
-Mrs.    Kate  L.  Smith.      ■ 
Frank  .\. .  Tubb.^ . 

Chapman  vi   Dewey  Co 
\'.  W.  St.  John.  j 

Wiley  W.  McMiiui.         ; 
J.  H.  Hud,-;on.  < 

B  nedictinc  Sisters . 
A .  F .  Stevens . 
T .  X.  Corson . 
Mrs.  ('• .  (iresham  . 
.lames  Stitt. 
L .  K .  Tisdale . 

Carl  A.  Stftrck. 

Miss  S.  E.  Ashcraft. 

(!,  Field. 

11.  X.  Buerkle. 

New  Subiaco  .Ibbey. 

(iforge  Paxton. 

H.  S.  Brashear. 

R .  R .  Lusk . 

R .  B .  Mcintosh  . 

Jay.  W.  Swaney . 

Edward  K.   Sechler. 


The  departures  from  nonnal  temperature  and  precipition  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years 
of  record,  but  all  complete  reports  are  used  in  deteniiining  section  means. 

",'','■.  etc.,  indicate,  respectively.  1 ,  •_>.  :!.  etc. ,  days  missing  from  the  record. 

+    Also  on  other  dates . 

T.     Precipitation  is  less  than  (1.01  inch   rain  nr  melted  .-u<iw  . 

+  +     Received  too  late  tcj  be  included  in  menus  ami  ~umniaiies  . 
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CI.IMAI'tH.OClCAI.    DAI'V       \i;K  AN'SAS  .<i:("ll(i\ 


h'!», 


Daily  Pr.cipitiition  lor  July,    1914. 


1 

\Vuli«rslwHlit. 

Day  c)(  ni( 

null 

1 
1 

a 
0 

SlUlli>l>.>. 

J 

2 

S 

4 

6 

« 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

\f> 

16 

17 

)8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

a 

20 

27 

28 

2U 

;io 

31 

Whltr 

T. 

.115 

.'  io 

T. 

.'  ii) 

T. 

.60 

. 

.47 

T. 

1.12 

■.'io 

.16 
,32 
.40 
l.tX) 

.(a 

.20 

■  -ii'i 

■.■51) 

.42 

.86 

I.IK) 

.07 

.18 

'.'ho 

.(17 

.HH 

•v. 

1.69 
.21 

r. 

6  H7 

vmliy  nil ■■""■  V" 

2.21 

vrkHiisttS  I'lty  II  I!. 

lii'.viviii.'iii: 

iiv  Bninrh  1 

UMiUmvllle  •"  .. 

\i  I<ci«lm»l 

<H) 

.05 

.46 

.,.. 

.82 

1  94 

Whili'  

Arkansas  — 
do 

White 

do 

do 

tv 

T. 

,15 

.30 
.'20 
T, 

.75 
.7S 
1.15 

.•-'0 

.80 

2.';!6 
1.78 

.36 
l.(X) 
.43 
.28 

.■35 

.1»2 
.30 
T. 

'.'i6 

'.'ie 

1.82 
.86 

T. 

.09 

T. 

.30 

.32 

.56 
.01 

■f.' 

•'3 

'.'26 
1.21 
.22 

T. 

'.'io 

2,  42 

.20 

.10 

.10 
T, 

T. 

3.31) 

T. 

.23 
.11 
.66 

.01 

•,85 

.... 

T. 

7  61 

".ifi 

.14 

4V 

6.96 

Unrk  Kwkllll.... 
iviukl.«y  III! 

'«I1(M  Kook  llii.   . 

.03 

0. 07 

T. 

.11 

2  la 

do 

■.36 
1.26 

■.05 

.70 
.03 

96 

- 

l.H.) 

Ouachita 

K»ed 

.01 

.03 
.25 

■f.' 

.24 

•'T 

1).  79 

•,MUtT  Point  ... 

hiriMulon  II  1 

.25 

2  01 

White  

.\  rka  nsas   — 
White 

■.oi 

T. 

.40 
.18 
.15 

.07 
T. 
T, 
.40 

SO 

.20 
.34 
T. 
.24 

.30 

.  10 

'.'•23 

.40 
2. 13 

T. 

.10 
T. 

1.47 

.03 

T. 

.05 

.03 

'.'64 

.05 

;i.  23 

.13 

0.  32 

lanlftiu'lli"  111!     ■ 
,>iKl(U"lty  

.20!  .60 
07 1'?  W> 

1.22 

.05 

2.71 

White 

•Vrkansas . . . 

T. 

.31 

.07 

.10 

.10 
','C9 

4  41 

1.66 
T. 
.50 

■.■45 
.21 

1.83 
1.  14 
T. 

T. 
2.45 
.21 
.60 
.15 

".■59 
.01 

.... 

■.■68 

■.'35 
.69 
.20 
.14 

'.'64 

'.'82 

.■20 
T. 

'.'i-i 

.08 

1.15 
'.'65 

T. 
1.04 

.20 

T. 

.40 

5. 23 

White      

T. 

.09 

4.76 

•naorado  11 II 

■:nKl»iid  |!  1' 

K uivks  Sprintrs  ■  ■ 

-■»yettovillo 

-imlyve 

-ort  Smith  "•  . . 

-■iiltmi  11  11 

T. 

■  12 

.30 

0,97 

Arkau.sas 

Wliite 

T. 

.40 

.02 

i.'62 

T. 

'.'48 

0. 62 

.80 
.59 
.03 
.01 
.43 
.15 
.12 

T, 

.27 

.45 
.26 

.44 

,71 

T. 
.16 

'36 

6.52 

do 

.15 

T. 

2.9« 

■.■62 
.07 
06 

".\6 

■f.' 

.05 

4.30 
T. 

5, 13 

.\rkansas 

Ked 

White 

do 

T. 

.19 
T. 

.58 

.76 

2.65 

.66 
.01 

1.16 

..'oiyetown  11  II.. . 

lardy 

il.'Uniallll 

.OIL... 
1. 03i  .07 

T. 

.04 

■.64 

'.■92 

.04 

T. 

MS 

.17 

1.05 

T. 

T. 

T. 

T. 

.09 

1.27 

.01 

.05 
T. 

.23 

.10 

0.57 

Ouachita   . . 

.11 

.07 

.18 
.03 

.36 

V> 

T- 

.31 

.;!8 
.14 

2.44 

do 

.09 

.00 

.02 

,5k 

.10 

.16 

1.56 

lonesbon) 

White 

Ouachita  . . . 

.ti8 

.01 
T. 

.  11 

.20 

0.65 

T. 

.68 

.70 

T, 

1.38 

vjike  Kami 

L,ewisville 

Little  Uock  •••  .. 

Luthervillo 

Shilvern  ||  11 

Mammoth  Spring. 
Marked  Tree  II II  . . 

Mena 

Vrkansas. . 

Ked      

,=>0 

0.  .50 

Arkansas 

do 

Ouachita   — 

White 

St.  Francis 

.45 
T. 

tv 

.10 
.34 
T. 
.20 

.14 

.Cr2 

'.'06 

T. 
.09 
T. 
.02 

■f. 

.25 
.03 

.86 
T. 

.09 
3. 23 

'.'12 

1.67 
'.■fiS 

■'io 

T. 

.30 

.38 

t: 

.04 
.04 

.08 
.16 

'.'67 
.30 

.... 

T. 

'.'65 

.16 
.04 
T. 

.10 
.08 
.:» 
T. 

.02 

'.'22 

".ii 

T. 

..58 

3.  71 
4.92 

1.81 

.26 

.02 
T. 

0.71 

.70 

1  00 

Ouachita   

White 

.29 

'.'ii 

.9:j 

.25 

'.■64 

1.52 

'.■62 

.12 

.28 

.15 

.01 
.03 

.18 

.02 

1,57 

3. 93 

\ewport  11  li 

I'ine  Bluff  II  11 

eooahoutas 

I'ond 

'ortland  11 II 

3' 

1.03 

.02 

1.82 

Arkansas   . . 

.15 

;i8 

.40 

T. 

.02 

.11 

T. 

.17 

2.  .55 

White      

1.50 
T. 

.12 
T. 

1.84 

Arkansas   

.06 

.31 
.65 

.72 
.51 
.21 
.13 
2. 20 
.92 

.90 
.63 
.19 
T. 

.42 
1.25 

■.■57 
.30 

T. 

1.03 

f.' 

■'27 
1.17 

.12 

.11 

.09 

2.43 

T. 

1.60 

.60 

T. 

07 

4.93 
3.28 

■.■92 

.27 
3( 

■'66 

.05 

■?5 

,46 

do   

1.07 
,02 

.    . . 

2.35 

do 

.07 

T. 

T. 

1.35 

T. 

"99 

4.27 

do     

2.70 

5.47 

1.22 

.50 
.27 
.05 

.28 

.12 

1,26 

.48 

7.01 

-heridan  II II 

-pringliank  11 1!  — 

.30 

2.00 

Red      

.51 
3.04 

1 

.17 

,28 

.10 

T. 

'f.' 
.28 

1.71 

Arkansas 

do 

White     

.29 

T. 

.72 

.01 
1.21 

1.45 

1.17 

T. 

.04 

1 

4.82 

T. 

-rl7 

.14 

4.25 

IVxarkana  II  jl 

iVarren  ||  II 

iVhitecliff*  P  11 

Ked 

37 

.40 
,50 

.12 

T. 

.05 

iO.94 

Ouachita . . . 

.10 

,T.i 

11.15 

Ked 

1 

0.00 

A  iggs  I  near  ) 

A'viuie 

T. 

.13 

'.'6i 

.45 

.94 
T. 

T. 

.20 

.17 

.05 

1.07 

.38 

.25 
T. 

.01 

;3.  .52 

St .  Francis . . . 

.72 

.21 

.02 

.09 

.03 

.29 

....11.50 

1         1 

Except  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  al't^'moon.  near  sun.set,  and  preeii 
recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of  observation. 

*  Freeipitation  included  in  the  next  following  measurement . 

X  .Separate  dates  of  falls  not  recorded. 

llii  Precipitation  for  the  lA  hours  ending  on  the  morning  wheu  it  is  measured. 

T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow. 

ntation 

I^^IM^^^^^^H 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

54 

CLIMATOLOGICAL  DATA: 

ARKANSAS  SECTION 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

.JUI.'I 

.  m 

Daily  temperatures  for  July,   1914. 

H 

StatT'^"^ 

Day  of  month . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16      17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M. 

A  rkansag. 

\  Maxinnuu. . . 

98 

87 

92 

87 

82 

89 

85 

88 

93 

94 

97 

100 

101 

103 

104 

102 

102 

97 

90 

95 

UKI 

100 

95 

98 

98 

100 

103 

106 

100 

99 

89 

95 

Bee  Branch 

'  t  Minimum  . . . 

72 

72 

69 

70 

69 

71 

70 

76 

71 

70 

70 

70 

71 

84 

90 

77 

75 

67 

64 

65 

63 

63 

65 

72 

69 

75 

74 

85 

77 

65 

62 

71 

^  Maximum. . . 

87 

83 

80 

74 

76 

86 

87 

87 

89 

90 

91 

93 

91 

94 

98 

95 

91 

87 

80 

81 

82 

93 

90 

85 

89 

91 

96 

95 

91 

90 

78 

87. 

Bentonville  — 

"  ■  '  Miniuuun  . . . 

69 

69 

67 

68 

68 

69 

67 

70 

70 

72 

70 

73 

72 

73 

73 

78 

74 

67 

60 

61 

69 

69 

70 

71 

68 

69 

71 

71 

72 

68 

65 

6i(J 

^  Maxinunn . . . 

103 

89 

95 

95 

86 

92 

86 

94 

98 

99 

100 

102 

100 

105 

100 

100 

100 

97 

96 

99 

102 

101 

98 

95 

99 

101 

103 

107 

97 

97 

90 

97< 

Brinkley 

■  ■  1  Mininuun  . . . 

76 

69 

69 

72 

72 

75 

72 

70 

70 

69 

70 

72 

73 

75 

73 

77 

78 

73 

64 

59 

63 

73 

66 

73 

72 

70 

74 

73 

73 

57 

60 

70. 

J  Maximum . . . 

103 

100 

98 

100 

97 

99 

90 

93 

94 

96 

101 

103 

101 

107 

100 

100 

103 

98 

102 

101 

105 

104 

97 

95 

94 

100 

I(i2 

105 

98 

101 

94 

99. 

CamiUMi 

'  ■  t  Minimimi  . . . 

73 

70 

68 

68 

69 

70 

71 

70 

73 

68 

69 

69 

70 

71 

76 

76 

77 

73 

70 

64 

58 

66 

64 

71 

69 

71 

70 

64 

73 

67 

54 

69. 

S  Maxinumi. . . 

99 

98 

84 

96 

97 

102 

95 

97 

90 

93 

97 

98 

101 

105 

101 

100 

102 

101 

96 

98 

101 

102 

96 

95 

92 

99 

ICO 

105 

102 

96 

89 

97. 

Center  Point  . . . 

■  ■  i  Minimum  . . . 

76 

72 

73 

72 

72 

73 

76 

72 

74 

73 

72 

72 

73 

75 

79 

77 

77 

75 

71 

74 

68 

71 

70 

73 

72 

■1 

71 

68 

75 

73 

66 

■^^ 

s  Maximtnn . . . 

98 

84 

9^2 

88 

88 

87 

86 

80 

92 

92 

95 

98 

100 

102 

105 

101 

101 

92 

94 

96 

102 

102 

98 

91 

98 

99 

102 

104 

101 

94 

85 

95. 

Conway 

" '  '  Minimum  . . . 

84 

75 

78 

76 

71 

72 

71 

71 

73 

73 

73 

75 

74 

71 

77 

82 

80 

74 

71 

74 

66 

71 

68 

73 

71 

70 

74 

82 

83 

78 

70 

74. 

Dardanelle  %  . . 

J  Maximum . . . 

94 

81 

81 

84 

85 

87 

87 

83 

79 

92 

95 

95 

96 

96 

98 

97 

96 

92 

88 

88 

96 

99 

95 

86 

95 

95 

101 

104 

100 

98 

80 

91. 

' "  '  Miuiiiunn  . . . 

80 

68 

70 

71 

74 

73 

76 

75 

75 

72 

72 

75 

76 

75 

76 

76 

82 

75 

68 

72 

64 

72 

70 

74 

68 

72 

73 

70 

78 

68 

64 

72. 

^  Maximinu . . . 

98 

88 

85 

78 

83 

86 

90 

92 

94 

95 

95 

96 

10* 

99 

96 

94 

94 

91 

85 

98 

97 

90 

95 

95 

98 

103 

96 

95 

89      92. 

Doikl  City 

'  ■  ^  Mininuun  . . . 

68 

66 

66 

65 

72 

69 

71 

69 

69 

70 

70 

71 

70 

75 

74 

66 

63 

64 

64 

65 

67 

68 

67 

67 

69 

69 

71 

60 

65      67. 

Eldorado  $$  . . . 

\  Maximiun . . . 

100 

100 

96 

96 

96 

97 

91 

89 

90 

92 

96 

97 

98 

103 

97 

99 

100 

98 

98 

98 

100 

100 

91 

93 

96 

97 

101 

103 

97 

96 

96      96. 

' '  f  Mininuun  . . . 

72 

76 

71 

71 

71 

72 

73 

71 

75 

70 

72 

71 

72 

73 

77 

77 

77 

77 

76 

68 

63 

69 

67 

72 

73 

73 

74 

68 

75 

69 

68      71. 

S  Maximum . . . 

102 

91 

91 

95 

81 

88 

87 

90 

90 

95 

98 

100 

100 

105 

100 

97 

98 

94 

94 

97 

98 

99 

92 

90 

99 

79 

103 

105 

98 

95. 

England 

•  •  '  Mininnmi  . . . 

80 

72 

70 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

70 

72 

68 

73 

74 

75 

73 

72 

74 

69 

65 

63 

'' 

68. 

70 

70 

70 

70 

70 

78 

62 

70. 

S  Maximum . . . 

90 

85 

86 

74 

77 

81 

89 

87 

92 

92 

94 

95 

93 

96 

98 

97 

95 

91 

87 

79 

82 

95 

93 

90 

91 

93 

95 

97 

94 

93 

86 

89. 

Eureka  Springs 

■ '  (  Minimum  . . . 

68 

69 

68 

66 

68 

67 

66 

68 

68 

68 

68 

70 

70 

70 

68 

77 

78 

64 

59 

62 

64 

63 

68 

67 

67 

66 

69 

69 

69 

63 

63 

67. 

Fayetteville  . . . 

^  Maxinuun . . . 

92 

84 

81 

77 

76 

89 

87 

88 

91 

91 

93 

93 

93 

95 

100 

96 

93 

91 

97 

84 

87 

95 

92 

85 

92 

95 

98 

98 

96 

95 

87 

90. 

■  ■  '  Minimum  . . . 

69 

68 

67 

67 

68 

69 

67 

69 

68 

69 

68 

70 

73 

72 

73 

72 

78 

68 

60 

61 

71 

71 

73 

70 

61 

70 

72 

72 

72 

70 

61 

69. 

)  Maximum . . . 

100 

96 

98 

95 

91 

88 

89 

86 

89 

91 

94 

96 

96 

100 

97 

96 

99 

95 

93 

94 

98 

97 

90 

90 

94 

97 

100 

102 

97 

90 

88 

94. 

Fordyce 

■ '  '  Miniuuun  . . . 

74 

70 

69 

70 

71 

71 

7(1 

74 

71 

72 

73 

74 

74 

77 

77 

78 

76 

71 

68 

64 

71 

68 

73 

71 

72 

73 

72 

67 

68 

61 

71. 

Fort  Smith.... 

J  Maximum . . . 

94 

85 

85 

89 

87 

91 

89 

91 

91 

94 

95 

99 

101 

104 

105 

101 

101 

86 

88 

88 

93 

98 

94 

87 

94 

98 

102 

104 

97 

95 

79 

93. 

* '  '  ^linimiuu  . . . 

77 

72 

69 

70 

72 

72 

74 

75 

75 

74 

74 

76 

76 

77 

80 

82 

78 

75 

72 

72 

71 

75 

76 

70 

71 

73 

74 

76 

80 

75 

86 

74. 

)  Maximum. . . 

100 

93 

91 

92 

90 

92 

88 

86 

92 

93 

97 

98 

100 

107 

102 

98 

98 

96 

93 

97 

100 

100 

96 

94 

94 

95 

100 

104 

100 

100 

93 

96. 

Hot  Springs. .. 

■  •  1  Minimum  . . . 

74 

74 

72 

70 

70 

72 

72 

73 

73 

70 

72 

73 

72 

80 

82 

79 

70 

73 

72 

74 

68 

75 

73 

72 

70 

73 

75 

76 

82 

73 

65 

73. 

)  Maximum . . . 

99 

88 

94 

88 

93 

96 

92 

99 

101 

100 

102 

105 

104 

105 

106 

102 

100  ' 

98 

92 

98 

100 

100 

100 

99 

102 

101 

102 

102 

95 

96 

89 

98. 

Jonesboro  

■■  '  Minimum  . . . 

72 

70 

68 

75 

73 

68 

70 

68 

68 

70 

70 

72 

75 

75 

73 

74 

78 

78 

08 

62 

65 

69 

66 

68 

70 

70 

75 

75 

72 

59 

62 

70, 

\  Maxinnim . . . 

102 

100 

98 

99 

100 

90 

93 

87 

90 

92 

94 

96 

99 

105 

99 

100 

102 

101 

99 

100 

100 

95 

90 

92 

97 

100 

104 

104 

96 

94 

96 

97. 

Junction 

■  ■  i  Minimum  . . . 

84 

74 

73 

72 

73 

72 

73 

70 

73 

72 

74 

75 

77 

80 

79 

80 

79 

77 

74 

72 

71 

70 

68 

74 

73 

72 

73 

68 

69 

68 

57 

73. 

Little  Rock  .... 

J  Maximum . . . 

97 

83 

90 

89 

81 

86 

83 

82 

89 

91 

93 

95 

97 

101 

98 

96 

96 

92 

89 

91 

94 

96 

90 

85 

94 

96 

99 

101 

94 

92 

82 

91. 

■  ■  (  Mininuun  . . . 

73 

72 

73 

72 

72 

71 

72 

71 

74 

75 

75 

76 

77 

77 

76 

80 

73 

77 

71 

71 

70 

75 

74 

74 

72 

74 

76 

77 

78 

70 

67 

73. 

Lutherville 

,^  Maxinuun. . . 

97 

85 

87 

82 

82 

86 

87 

85 

89 

90 

94 

96 

96 

99 

101 

98 

100 

92 

88 

90 

95 

99 

94 

86 

95 

95 

99 

100 

98 

95 

88 

92. 

■  •  '  Minimum  . . . 

71 

61 

71 

70 

70 

69 

68 

72 

71 

70 

69 

71 

70 

73 

76 

76 

74 

71 

65 

69 

64 

71 

69 

71 

67 

68 

74 

69 

75 

69 

70 

67. 

Malvern  <J*  .... 

j  Maxinnim. . . 

100 

91 

87 

90 

88 

90 

87 

82 

86 

89 

95 

99 

99 

105 

102 

98 

99 

90 

89 

90 

98 

99 

90 

84 

90 

96 

99 

105 

100 

95 

82 

93, 

■■  '  Mininnmi  . . . 

71 

73 

70 

66 

60 

65 

72 

70 

71 

69 

70 

72 

72 

74 

78 

77 

75 

72 

68 

67 

64 

67 

70 

71 

68 

70 

72 

73 

76 

70 

60 

70. 

S  Maximum . . . 

90 

86 

88 

83 

90 

90 

82 

93 

95 

98 

102 

99 

99 

99 

102 

103 

98 

94 

91 

96 

92 

99 

97 

94 

97 

98 

100 

103 

94 

94 

84 

94. 

Mammoth  Sprii 

^  (  Minimum  . . . 

69 

67 

68 

68 

67 

68 

69 

69 

69 

70 

71 

67 

70 

72 

67 

71 

73 

66 

60 

62 

67 

66 

66 

66 

70 

68 

69 

70 

69 

55 

63 

67. 

)  Maximum. . . 

96 

86 

86 

91 

92 

87 

93 

90 

91 

90 

94 

96 

98 

101 

100 

97 

100 

90 

93 

95 

100 

100 

96 

87 

93 

96 

99 

102 

101 

93 

85 

94, 

Mena 

■  ■  /  Minimum  . . . 

70 

68 

68 

69 

68 

70 

73 

69 

71 

70 

70 

73 

74 

75 

75 

75 

76 

71 

69 

70 

70 

72 

69 

66 

66 

70 

74 

73 

69 

69 

69 

70. 

Newport  M 

J  Maximum  . . . 

100 

87 

91 

87 

93 

92 

88 

97 

100 

100 

101 

102 

104 

107 

106 

100 

102 

100 

96 

101 

100 

101 

98 

96 

100 

99 

98 

104 

99 

98 

88 

97. 

■  ■  '  Minimum  . . . 

72 

71 

70 

72 

73 

74 

73 

70 

74 

72 

72 

72 

72 

77 

74 

78 

77 

72 

66 

63 

68 

70 

68 

74 

74 

74 

70 

74 

74 

60 

61 

71./ 

Pine  Bluff  %. . . 

)  Ma.ximnin. . . 

100 

94 

98 

94 

88 

86 

86 

87 

92 

92 

94 

97 

98 

103 

96 

99 

98 

94 

96 

96 

98 

97 

89 

91 

97 

99 

102 

104 

98 

94 

91 

95. 

■  ■  '  Minimum  . . . 

74 

74 

73 

70 

71 

73 

74 

73 

74 

72 

72 

72 

74 

75 

75 

78 

78 

76 

71 

69 

66 

70 

69 

73 

72 

72 

72 

72 

79 

66 

61 

72. 

Pocahontas 

*  Maximum. . . 

93 

87 

91 

85 

94 

94 

87 

96 

97 

98 

102 

103 

102 

105 

105 

100 

98 

90 

98 

95 

100 

101 

96 

98 

100 

103 

101 

93 

95 

86 

96. 

■•  '  Mininuun  .. . 

70 

69 

71 

71 

73 

70 

73 

70 

70 

72 

72 

74 

77 

73 

78 

78 

74 

67 

64 

69 

70 

68 

69 

74 

73 

73 

75 

76 

65 

66 

71/ 

Portland  $!5 

!  Maximum.. . 

106 

98 

101 

95 

98 

96 

91 

86 

93 

95 

89 

99 

98 

104 

90 

96 

98 

96 

94 

93 

96 

94 

85 

92 

95 

98 

102 

100 

93 

92 

95 

95.. 

■  ■  /  Minimum  . . . 

73 

76 

71 

69 

70 

72 

71 

73 

74 

71 

72 

72 

72 

72 

75 

77 

76 

76 

69 

64 

63 

71 

66 

73 

72 

71 

71 

72 

75 

66 

60 

7U 

Prei5cott$$ 

S  Maximum. . . 

102 

101 

97 

100 

100 

100 

94 

93 

91 

94 

95 

99 

101 

106 

101 

100 

103 

96 

97 

98 

100 

102 

94 

92 

96 

97 

102 

105 

98 

97 

91 

98. 

••  '  .Mininuun  . . . 

69 

72 

69 

69 

69 

71 

73 

71 

72 

71 

70 

71 

73 

74 

77 

77 

77 

74 

70 

68 

67 

67 

67 

67 

71 

71 

71 

67 

68 

70 

58 

70. 

Stuttgart 

)  Maximum. .  . 

104 

93 

96 

94 

83 

91 

85 

90 

93 

94 

96 

98 

99 

103 

94 

98 

98 

95 

98 

96 

100 

97 

93 

96 

99 

99 

103 

106 

98 

97 

93 

96. 

■ "  (  Minimum  . . . 

75 

73 

69 

71 

72 

72 

72 

73 

74 

72 

72 

70 

74 

74 

76 

80 

76 

74 

68 

64 

64 

73 

67 

74 

71 

70 

71 

73 

77 

62 

59 

71. 

Texarkana}*... 

j  .Maximum  . . . 

99 

101 

95 

98 

100 

101 

99 

95 

92 

93 

98 

99 

99 

104 

100 

99 

101 

105 

99 

100 

102 

104 

97 

95 

92 

96 

100 

105 

105 

99 

95 

98. 

■■  1  Minimum  . . . 

74 

74 

72 

71 

72 

72 

75 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

73 

76 

76 

77 

76 

75 

70 

69 

70 

70 

71 

73 

72 

71 

66 

67 

72 

65 

72. 

Warren  5'5 

(  Maximum.. . 

101 

99 

98 

100 

97 

90 

93 

84 

92 

94 

96 

98 

98 

106 

98 

100 

101 

100 

97 

97 

101 

99 

90 

90 

98 

100 

103 

106 

98 

93 

94 

97. 

■  ■  '  Minimum  . . . 

75 

74 

71 

70 

69 

71 

70 

73 

73 

70 

72 

71 

72 

72 

77 

"" 

77 

77 

70 

68 

64 

70 

69 

73 

71 

72 

70 

73 

77 

67 

61 

71. 

Wynne  54 

\  Maximum.. . 

99 

83 

93 

90 

90 

92 

86 

95 

97 

98 

95 

100 

99 

102 

102 

97 

97 

95 

90 

94 

96 

95 

93 

90 

92 

93 

90 

94 

92 

91 

84 

93. 

■  '  Minimum  . . . 

71 

71 

70 

72 

73 

73 

70 

70 

72 

72 

70 

71 

75 

77 

76 

78 

78 

74 

68 

63 

67 

72 

70 

73 

74 

73 

75 

74 

73 

64 

63 

71. 

»,  *•,  c.otc,  indicate,  respectively.  1,  2,  3,  etc.,  days  missing  from  record. 
^4     Instruments  are  read  in  the  niorniuf;:  llie  iriaxiinum  temperature  then  read  is  charged  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs. 
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Lirn  K  K(MK.  AiiK.,    Ai(.rsi\    lllH.  No.  S. 


GENERAL  SUMMARY. 

'rinri'  wiM-c  more  cloiuly,  rainv  (Uiys  in  .\rkans:is,  fur  .Vu^ust, 
lis  \iiU-.  llian  usual,  and  as  a  result  day  tcin|).Taturcs  were 
w  ami  ninlit  tciupcraturrs  hi«li.  The  mean  tcuipfratuic  tor 
ic  luontii  was  loss  than  a  dc^'rcf  liclow  laniual,  l>ut  the  higli- 
t,  KM  ,  lacked  nine  dc^MTcs  of  bcinj;  as  Wxah  as  the  hijjhcst 
1  n-ntrd  for  Aufjust ;  and  the  lowest,  oT",  larked  1<S  of  heinp; 
!  Itnv  as  the  hnvt'st.  The  mean  precipitation  for  the  State  was 
SI  inches.  This  is  the  great(>st  amount  on  record  fur  Aut=;ust 
I  the  past  -24  years,  except  S.l!)  inches,  which  occurred  in  IDl  1. 
he  drought  which  hegan  ahout  the  second  week  in  May  was 
raotioally  hroken  hy  the  August  rains.  The  first  rainy  period 
•curred  from  the  2d  to  the  4th,  the  second  from  the  7th  to 
10  Kith,  the  third  on  the  20th  and  21st  and  the  fourth  from 
10  24th  to  the  oOth.  The  heavy  rains  occurred  during  the  sec- 
ul  and  fourth  periods.  Early  corn  was  too  hadly  injured  hy 
!0  drought  to  be  revived;  hut,  with  few  exceptions,  late  corn, 
>tton  and  truck  were  doing  well  hy  the  end  of  the  month.  The 
•my  worm  and  holl  weevil  have  practically  destroyed  the  top 
•op  at  places  in  central  and  southeastern  sections  of  the  State, 
otton  picking  began  in  nearly  all  sections  by  the  end  of  the 
lonth. 


PRESSURE. 

I 

The  mean  atmospheric  pressure  for  the  State  was  slightly 
hove  normal.  Areas  of  high  and  low  pressure  passed  in  rapid 
iaccession,  causing  a  great  deal  of  unsettled,  cool  weather.  The 
pproachof  low  pressure  from  the  southwest  with  high  pressure 
ver  the  east  Gulf  states  on  the  2Hth.  caused  the  heaviest  rain- 
dl  of  the  month. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  40  stations  was  78.,')  .  The  mean 
)r  33  stations  having  a  record  of  10  or  more  years  was  0.8"  be- 
)w  normal.  The  temperature  was  al»ove  normal  at  a  number 
f  stations  in  the  northeastern  portion  of  the  State,  tielow  nor- 
lal  in  nearly  all  other  portions.  The  greatest  positive  depart- 
|re  was  1.4"  al)Ove  normal,  at  Pocahontas;  the  greatest  negative 
eparture  was  3.7"  below  normal,  at  Centerpoint.  The  highest 
miperature  reported  was  104",  at  Newport,  on  the  3d;  the 
;)west  was  57  ,  at  Dutton  and  Eureka  Springs,  on  different 
lates.     Neither  the  highest  nor  the  lowest  was  unusual. 


PRECIPITATION. 


:'>.l!l  inches  greater  than  iioriuiii.  I  he  grentcHt  moiilhly  amount 
was  13.71  inches,  at  Arkadelphia  ;  thi'  least  was  2.H2  inehrs.  at 
Lew  isville. 

Tile  greatest  2  I -hour  amount  was  7.  SO  inches,  at  .\rkadelpliia  . 
on  the  1  Ith.  I51ack  llock  and  I'ocahontas  were  theordy  station-^ 
in  tile  Stale  that  reported  lesstlian  normal.  'I'lu'  |)reci|)it:ilion 
was  generally  heavy  in  central  portions  of  the  State.  Tiie 
smallest  amounts  occurred  in  the  northeastern  and  southwc-l- 
ern  portions. 

MISCELLANEOUS  DATA. 


PKE.SSORK,  (Sea-lpvel). 

Wind, 

Kki.avivk 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

Dense  Fog.— (Dates  and  number  of  stations  reporting).  4lh, 
2;  16th,  3;  30th,  1;  31st,  4. 

(xales.—  10th. 

Hail.—  -Junction  on  the  2Hth. 

Halos.—  13th  and  29th. 

Thunderstorms.—  (Dates  and  number  of  stations  reporting) . 
1st,  2;  2d,  3;  3d,  10;  4th,  1;  6th,  2;  7th,  10;  8th,  1;  9th  1; 
10th,  8;  11th,  6;  12th,  6;  13th,  2;  14th,  6;  loth,  2;  18th,  1; 
19th,  3;  20th,  6;  21st,  2;  23d,  2;  24th,  4;  25th.  3;  26th.  5; 
27th,  6;  28th,  4;  29th,  1;  30th,  5. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— AUGUST. 


The  mean  precipitation  for  57  stations  was  6.81  inches.     The 
lean  for  44  stations    having  a  record  for  ten  or  more  years  was 


Temperature. 

Precipitation  . 

No.  OF  Days. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


August,  191 


Climatolo^ical  Data  for  Augrust,  1914. 


Stations . 


Counlies 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit . 


a  o 


Precipitation .  in  ins . 


S  . 

J:  oi 

a,  5 

3  O 


2-^ 
5g 


Number  of  days . 


'S  c 


^6 


Observers. 


Alicia 

Amity  t+ 

Arkadelphia 

Arkansas  City... 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville  

Bergman 

Black  Kock 

Brinkley 


Calico  Rock 

Camden 

Centerpoint 
Clarendon  .. 

Convay  

Corning  

Dardancllc  . 
Dodd  City  . . 

Dumas 

Diitton 


Kldorado 

England 

Eureka  Springs 
Fayetteville  ... 

Fordyce 

Fort  (Smith 

Fulton 

Georgeto\\  n  . . . 

Hardy 

Helena 


Hot  Springs 

Huttig   

.lonesboro 

Junctionit 

Lake  Farm 

Lowisvllle 

Little  Rock 

Lutherville    

.Malvern   

.Mammoth  Spring 


Marked  Tree 

Mena 

Newport 

PineBlutf  ... 
Pocaliontas. . 

I'ondit 

Piirtlaiid 

I'reK'Olt 

Princeton  . . . 
Kison 


Rogers 

<tieridan 

.•^Ijringbank  .. 

Stuttgart 

Subiaco 

Swain  ;t 

Texarkana  

Warren 

Wliite  Cliffs  . . . 
Wigg.-  I  near  )  , 
Wynne 


Lawrence  

Clark 

do 

Desha 

Independence . 

Van  Buren 

Benton 

Boone 

Lawrence 

Monroe 


Izard 

Ouachita  . 
Howard  . . 
Monroe. . . 
Faulkner  . 

Clay 

Yell 

Marion  . . . 
Desha  .... 
Madison . . 


Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Dallas 

Sebastian 

Hemp.<tead  .. 

Wliite 

Sharp  

Phillips 


(Jarland 

Union 

Craighead. . 

I'nion 

Jefferson  ... 
Lafayette . . . 

Pnla.«ki 

Johnson 

Hot  Spring  . 
Fulton 


Poinsett . . 

Polk 

.Jackson  . . 
.leflferson  . 
Randolph 
Benton  . . . 
Ashley  .. . 
Nevada.. . 
Dallas  .... 
Cleveland 


Benton  

(irant 

Miller 

Arkansas 

Logan  

Newton 

Miller 

Bradley 

Little   River. 

Garland 

Cross 


State  means  ami  I'.xtreme 


264 
250 
250 
145 
271 


1,303 

1,324 

259 

226 

361 

158 
470 
171 
309 
293 
330 
1,175 


265 

229 

1,465 

1,451 


481 
264 
200 
643 
182 

600 

85 

345 
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262 
286 
775 
277 
512 
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1,284 
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1,385 
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i,aw 

2,300 
332 
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....     100 
1. 0     96 


78.6 
76.4 
"4.0 
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-  0.1 
-1.3 


79.8 


+  0.5 


80.4 
78.8 


+  0.2 
-  3. 


79.5 


+  0.3 


78.4 
76.3 


•74.1 

80.4 
79.0 
77.5 
76.8 
79.0 
79.4 


1.6 

as 


-  0.1 

+  0.5 


0.0 


78.3 
80.2 
79.9 
80.9 


-   1,0 


+  0.3 
+  0.4 


8L8 
78.2 
76.8 
77.9 

78.0 


-0.5 

-  1.0 

-  1.6 

-  1.6 

+  0.5 


76.0 
80.0 
"9.5 
80.2 
•76.2 
80.0 
79.6 


-3.5 
+  0.8 
-1.9 
+  1.4 
-   1.0 


1.6 


79.4 


2.3 
0.0 


80.2 
79.4 


-1.5 
2.  3 


78.2 
78.0 


-  3.0 

0.8 


98 
93 
93 


99 


100 
98 


22 
5t 


93« 

98 
95 
96 
95 
93 
98 


3 

6 
12 
22 

5+ 
21 


.5t 


95 
96 
KKl 
96 


5 
1+ 
6t 
20 


100 
92 
95 
95 

98 


92 

104 
96 

100 
9,3'' 
96 
96 


1+ 
3 
5 
6 

5+ 
21 
1  + 


104 


21t 
1+ 


59 

58 
58 


29 
29 
15+ 


5.02 
4.44 
13.  74 
12.57 
7.38 
8.70 
4.20 
3.40 
3.93 


+0.11 


59 


30 


29 


.82  +5.20 


8.47 
5.35 
7.36 
9.  .30 


+9.42 
+  3.99 
+4.99 
+0.16 
+0.16 
-0.17 


60 
60 


+3. 26 

+  3.23 
+  5.20 
+4.  53 
6  26|  +3.  01 

5.  85  +2. 08 


29 

4+ 


57» 

66 
64 
57 
60 
67 
62 


6+ 

1  + 
30 
29 
29 

5+ 
29 


11.01 
7.60 
6.04 
9.60 


+  7.74 
+3.63 


+5.66 


29+ 


18  +3.09 
10.90 
5.  93 
,5.19 
5.98 
5.21 
6.94 
6.51 
3.87 
9.19 


60 
66 
60 
67 


11.46 
5.74 
4.10 
6.75 


60 

64 

65 

62 

58^' 

66 

58 


1+ 
29 
29 

1  + 

.5+ 


2.  82 
4.77 

8.45 
8.25 


+  1.32 
+0.79 


+  1.55 
+4.12 


+0.39 
+5.  62 


+8.2' 


+0.34 
+  4.0 


1.50 
1.37 
7.80 
4.45 
2. 20 
2.10 
1.36 
0.91 
1.05 
1.83 

1.68 
1.12 
1.95 
2.22 
1.31 
2.77 
4.30 
5.15 
1.15 
2.68 

1.50 
2.30 
1.32 
1.97 
1.30 
2.06 
2.12 
1.20 
0.70 
2.;54 

1.95 
2.10 
1.00 
1.91 


-0.06 
+  1.12 
+4.40 
+  5.23 


29 
29+ 

1 
16 
29 

1+ 

1 


4.66  +1.22 


6.14 
9.14 
6.74 
5.70 
3.29 
5.79 
4.86 
6.47 
5.37 
8.46 


29 


29 


4.51 
13.00 
3.49 
6.64 


6+ 
29 


29+ 


38 


6.31 
4.46 
5.  .59 
7.61 
7.14 


+5.00 
+  3.66 
-rl.96 
-0.93 

+2.  05 


+  3.64 
+5.59 


+0.92 


+3.26 


0.66 
1.87 
2.67 
2.65 
1.20 

1.19 
2. 13 
1.88 
0.89 
1.00 
2. 02 
0.72 
1.19 
1.10 
3.68 

1.44 
3.50 
0.60 

2.81 


+4.19 
+  1.28 
+2.50 
+3.67 


6.81  +3.19 


1.43 
1.20 

1.98 
1.48 
1.70 

7.80 


9 
30 


17a 
20 
14 

4 

6 
23 
19 
11 

9 


5a 
5 
11 

18 
22 
6 
11 
15 
15 


16 

5 

24 

13 

20 
6 
16 
16 
10 


se. 
s\v. 


sw. 
ne. 
w. 


McCnlloch  &  (iuelck 
J.W.  Campbell. 
F.J.  Carpenter. 
W.  C.  Blundell. 
Miss  Lelia  I.  Teter. 
J .  E .  Scanlan . 
U.S.  Weather  Burea 
John  T .  Maxey . 
S.J.  Howe . 
H .  L .  D .  Whitson . 


J.  W.Wray. 
R.  H.  Quarterman. 
J.  M.  Huddleston. 
Mrs.  B.  E.  Bisliop. 
G.  H.  Burr. 
.Jacob  Brobst. 
A.  Bernard. 
Neal  Dodd . 
Lawrence  Waterman 
J.  M.  Rieketts. 

.TeffJ.  Babh. 
J.  C.  Chenault. 
George  W.  Nichoalds 
University  of  Arkaus; 
J.  B.  Atkinson. 
U.S.  Weather  Burea 
B.C.  Logan . 
Wm .  N .  Harris . 
C.  A.  Cay wood.        • 

F.  J.  Mitchell. 

A.  <&  N.  Gen.  Hospifi 
C.  A  Berry.  , 

Benedictine  Sisters .  ', 
J .  A .  Low  derback .    ' 

G .  L .  Spellman . 

F.  W.  Youmans. 
U.S.  Weather  Burea* 
W.  R.  Hentschel. 
Mrs.    Kate  L.  Sniitli, 
Frank  A.  Tubbs. 

Chapman  <S:  Dewey  (I 
V.  W.  .St.  John.  : 
Wiley  W.  McMinii.  ' 
J  .  H  .  Hudson  .  ; 

Benedictine  Sisters.  ' 
A .  F .  Stevens . 
T .  A .  Corson . 
Mrs .  G  .  Gresham . 
James  Stitt . 
L.  E.Tisdale. 

Carl  A .  Starck . 
MissS.  E.  Ashcraft. 

G .  Field . 

H.  A.  Buerkle. 
New  Subiaco  .Vbbey. 
(ieorge  Paxtcjn. 
H.  S.  Brashear. 
R.  R.  Lu.sk. 
R .  B .  Mcintosh . 
.lay.  W.  Swaney . 
Edward  K.   Scnhler. 


The  departures  from  normal  temperature  and  i)recipition  are  coiniMited  only  for  such  stations  as  have  (en  or  more  years  of  record  . 
but  all  complete  reports  are  u.sed  in  determining  section  means. 

»,  >>,  e,  etc.,  indicate,  respectively,  1,2,  3,  etc. ,  days  missing  from  the  record.         +    Also  on  other  dates. 

T.    Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow  .  ++    Received  too  late  to  be  included  in  means  an<i  stunmaries. 

U  Postortife  address  of  th  se  stations  are  as  follows:  of  .lunctlon,   i;;nuloli)li .   I.a . :  of  Pond,   (iravette.  ArU.:  of  Suain,  Limestone, 


Ark. 


^.^J. 


?3f 


rorsT 


1*»1 1. 


CI.lMArolAXill  Al.    DATA      ARKANSAS  SECTION, 


(SI 


Duily  Proclpitutlon  for  Aujrust,   1914. 


SiHltons.                WultTslHuIs. 

Day  V 
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6 
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12 

la 

14 

16 

10 

17 

18 

19 

90 

21 

22 

28 

24 

26 

2., 

li 

a 

29 

80 

31 

11,. i,.                                  lVhtt*> 

r 

T. 

.18 

.97 

'.'io 
'.'ia 

.20 

.60 

.ft5 

.65 

T. 

.90 

.20 

.91 

1.50 
.10 

.85 

i.'oo 

1.76 

.06 

.02 

.15 
.10 
.70 
.50 
.00 
.94 
.75 
.06 
.22 

.45 
.12 
.15 
.19 
.46 

2.77 
.16 
.46 
.19 

1.06 
.90 

1.73 
1.04 
.9!} 
.30 
.■22 

'.'io 

.'20 

i.;» 

.09 
.20 
'.'67 

i,«j 

,06 
,10 
1.16 
1.10 
1.10 

'.'67 
.88 
.72 

1.06 

l.'2« 

6.lf2 
4.44 
13.74 
12. 67 

niltV     II  II 

Oiiacliitu 

.).>    

l.M 

.49 

2.''i6 
T. 

.16 

.06 
.10 
.47 
.'20 
.10 

' 

.10 

.■20 

.08 

T 

T, 

'.'67 
.33 

1.06 
1.11 
T 
.10 
.36 

'.';■» 

'.'ss 

.64 

.'20 

.'20 

'.'36 
.18 
.'26 
.70 
.40 
.14 
.17 

'.'55 
1.03 

.0" 

T. 

.96 

1.46 
.12 
.60 

7.80 
1.45 

.10 

.'20 

.10 
.60 
30 

.'20 

.... 

.10 



.'20 

.10 
■2.30 

.10 

rk»iisHS  Cllv  11  I'i.     Misslssliii>i  ... 

.a 

4.46 

.42 

ttlvsvllU'llIt 

if  Braiii'h  

.iiumvlll 

•'nniiHii  

lu..L-    kiii>k  11  II   ... 

Whiti.         

.'20 

'.'■is 

.78 

.10 
2. 10 

i.;«i 

.48 
.14 

1.08 

.';'w 

7.  .'18 
8,70 
4. '20 
3.  40 
3.  m 
7.82 

8.47 
5  :15 

.IK) 
.02 

.36 

.66 

.88 

'.'ie 

.18 

.:i6 

1.68 
,01 

'.'ot 

.61 

.49 
1.15 
.10 
.15 
.99 
.'26 

".m 

'.'35 
.40 
1.85 

do       

.02 

.46 

,86 
.86 
.23 

.'21 

Wliit«> 

.17 

do       

tv 

.iVi 

i.a5 

.  29 

.06 

50 

.20 
1.76 

.78 
.'20 
1.95 
.70 
.03 

'.'a') 

".-» 

'.'46 

.60 

.02 
.46 

.'i7 

.60 

2. 2-2 

T. 

't.' 

i.'io 

T. 

■f.' 

.62 

'.'ii 

1.66 
1.12 
T. 

.:» 

rliiklcr  II II 

do 

T. 

T. 

T. 
.05 
.43 
.35 

■f.' 
.10 

'■i,5 

T. 
T. 

.02 
T, 

'.'26 

.06 

'.'ii 

.64 
.39 
.70 
.45 

5.' is 

.33 
l.,J6 
1.50 

.85 
.96 
.12 

i.'22 
.57 

1.00 
.14 
.04 

1.82 

1. 83 

T. 

.01 
.75 
165 
1.28 
.07 
4.30 

.■45 

2.04 

.26 

.80 
.17 
T. 

'.'86 
.16 
.50 
.70 
.07 

1.02 

iiluH)  Kork  II II . . . 

do 

.85 
.10 
.10 
.02 
.08 

.96 

miKlfii  II  II 

.-ntor  J'olut 

Iiin'iiilon  II II 

Onaoliita 

.03 
1.40 
.62 
.51 

.  HO 

1.5,5 

.50 
.19 
.18 
.46 
.M 
.02 

.40 

T. 

.39 

.'22 
T. 

't. 

'f.' 

■f.' 

■.'65 

.04 
.50 

Rrd 

Wliito 

'.'i7 

T, 
.30 
1.31 
.5,3 

i,;jo 

.25 
T. 
.42 
.06 

1.65 
.33 
.96 

'.'48 

i.'io 

.25 
T. 
1.46 

.01 
.53 
T. 

i.'37 

'.'ii 
'f.' 

.18 

't'.' 
'f.' 

■.'i9 

.02 

'.'46 
.'22 
.10 
.«) 
T. 

•2.68 

i.':'ii 

1.97 
'.'■73 

'.'.50 

'.''i3 

'.'6.5 
T. 
'.'36 

7.:«i 
9..'iO 
('..  '26 
.5.85 
11.01 
7.01 
6.04 
9.  M) 
7.18 

10.90 

,5,9:i 
5.19 
5.!« 
.5.21 
6.!M 
6.51 
3.87 
9.19 
11.46 

5.74 
4.10 
6.75 

ArkrtnsH.<   — 

Whit.' 

Arkansas 

Wliitc 

T. 

'.':'iO 

.48 

>anlHiioUe  ||  II 

.'HJ 

.30 
.10 

'.'66 
30 

'iHiacity  

limn.*  

i.'io 

'.'56 
2. 12 

'.'.50 
T. 

'.'22 
.08 
T. 

T. 

■f.' 
.35 

T. 

.94 
.'28 

'.'06 

'.'is 

T. 
.10 

T. 

.10 
.03 
T. 

1.15 

.30 

.03 
.55 

'.'•25 
.06 
T. 

'.'26 
1.92 
1.44 

.40 
.08 
1.91 

f.' 
2.30 

.39 

WhitP 

l.lorado  II  tl 

iiKlniul  II  II. 

..34 
T. 

T. 

'.'eo 

.42 
.50 
.04 

l.'iO 
.12 

T. 

.23 
T. 

Arkansas 

Wliite 

.30 
'.'62 

iiyetteville 

do 

Ouachita 

.\rkansas 

Red 

'.'fti 

'.'56 



.41 
1.15 

.51 
.80 
.16 
.28 

.05 

'.'i4 

.23 
.23 
.61 

i.;» 

.05 

.48 

'f.' 
T. 

.85 

.40 

ort  Smith   "•  . . 

niton  li  II 

2. 12 

.12 

.42 

.'27 

»Hirjr»*to\vn  11  II . . . 

White 

.04 

1.00 
.40 

'.'ii 

.05 

lanly 

do 

Mi.ssissippi  .. . 

T. 

".'85 

.10 
.06 

.25 
i.'26 
.32 

f. 

.02 

'.'64 

.85 

.01 
'.'76 

2.' 34 
.03 

2.10 
.10 
.20 

■.'75 
T. 

.23 

.04 
'.'65 
1.17 

.33 
.09 

.'20 

'.'■i.3 

.05 

.'26 
.13 
.11 

.05 
.90 
.24 

.89 

'.'ii 

'f.' 

■f.' 

.73 
T. 

.34 

'f.' 

.08 

lot  Springs 

Iiittig 

Ouachita  ...   . 

1.95 

.05 
.0.H 

T. 

do 

.45 

iinesboro 

White 

Ouachita 

1.00 
.90 

.55 

.;55 

.25 

unction 

T. 

T. 

.31 

T. 

.44 

ake  Fann 

Arkansas 

ewisville 

iltl."  Rwk  •••  . . 

utherville 

lalvoni  II 11 

Rod 

.\rkansas 

do 

Ouachita    

White 

.05 
T 

.13 
.10 
.14 

.37 

.40 
.83 
.07 
1.20 

'.'io 

T. 
T. 
T. 

.25 

T. 

T. 

.60 
.08 
T. 

'.'22 
.11 

't'.' 

'.'26 
.11 

'.'24 
■f ' 

'.'si 

.,53 
.47 
.14 
.66 

1.95 
.23 
.08 
.35 
.22 
T. 
.08 
.11 
.24 
.  77 

.20 
.07 
.60 

.66 
.07 
1.95 
.75 
.05 
.71 

1.29 
1.88 
.41 
.20 

.45 
.03 
T. 

.10 

.26 

T. 

T. 

2.(» 

T. 
.01 

.'io 

.20 
T. 

't.' 

'.'io 

.40 
'f.' 

'f.' 

'.'i9 
'.'62 

'.'65 
'.'92 

'f.' 
T, 
.10 

.07 
■.'(')2 

i.'o.'j 

T. 

i.'69 
.03 
.10 
.65 

'.'26 
.■28 
.16 
.76 

'.'os 

.43 
.60 
.30 
1.16 

.'25 

19 

'.'«) 
1.03 
.'25 
1.'20 
1.00 

'2.13 
1.82 
.45 
.15 
.56 
.03 
.53 
.21 

2.' 67 
.40 

i.'i9 

'.'43 

■.03 
■.■92 

'2.82 
4.77 
8.45 
8.25 
4.66 
0.14 

9.14 

lammoth  Sprin(f . 

larki-d  Tree  ||  H  . . 

St.  Francis... 

Onachita   

White 

.13 

.02 

.84 

.50 

f.' 

.06 

Ii'iia 

.01 
'.'25 

1.57 
.19 
.19 

.13 
T. 

.89 

T. 

.02 

.39 

'.'so 

.05 
.30 

'f.' 

.78 

'.'08 

.30 

'.'36 
1.00 
.'26 
.05 
.35 
1.06 

'.'08 

.80 
.40 

.11 
.83 
.30 

ewport  II  II 

.15 

.50 

.12 
.45 

6.74 
5  70 

ine  Blnft  ||  Ij 

Arkan.sas   . . . , 

White 

.Arkansas   

.10 
.15 

.13 

.58 
.07 

.11 

.'27 

ooahontas 

47 

....  1.23 
.72    .53 
.90    T. 

'.'56 
.,50 
T. 

.35 
.94 

3.29 
5.79 
4.86 
6  47 

unil 

'2.02 
.32 
T. 

ortlanrt  II  || 

Ouachita   

do 

do 

do 

Arkansas 

tv 

.03 
.08 
.■24 

.28 

.30 
.88 
.,56 
.50 
.02 

.70 
.24 
.03 

.39 
.07 
T. 

't'.' 

.60 

T. 

.22 

.12 
.35 
.02 
.  77 
.16 

".41 
T. 

.08 
.19 
1.02 

.25 
1.19 
1.10 

.75 

i.'oi 

.09 

.48 
.47 
.04 

'.'62 

.20 
.11 

.02 
.12 
.09 

.87 

.44 
.12 
.02 

n',<oott  II II 

T. 

T. 

.10 

.03 
T. 

'.'ie 

rinoeton  ||  jj 

04 

.04 
.34 

.42 
3.68 

.90 
T. 

.09 

5.37 
8.46 
4.51 

13.00 

isonllll 

.25 
T. 

'.'63 

.20 
.20 

.48 
.86 

.10 

ogers 

.06 

.60 
.18 
.18 

.68 

'.'os 

.10 

'f.' 

.10 

.01 

.68 

.26 

.40 
.03 
.'26 

.85 

3.20 
T. 

1.44 

heridan  |l  || 

Ouachita 

Red      

f.' 

..50 

T. 

.32 

'.'60 

f.' 
.63 

1.50 
T. 
1.45 

1 
.20  3.  ,50 
.25    .17 

2.81  .... 

'.'39 

'.'28 

.10 
.05 

pringbank  11 II ... . 

'f.' 

.20 

T. 
.  08 
1.'20 

'.■i3 

'.'56 

Arkansas 

do 

tutttrart 

18 

.as  .40 

'.'•i9  '.'is 
10 

T.     T. 

6.64 

ubiaco    " 

T. 

'.'•i'i 

.50 

1.07 

Ham 

t>xarkana  11 11 

'arren  ||  11 

White  

Red 

Ouachita 

.16 

i.'42 

'.'65 
.20 

i.'oo 

'.'26 

'.'io 

".31 
.15 

'.'62 

■.'35 

'.'46 

.;io 

.40 
.11 
1.15 

'.'68  '.'33 
1.20    .10 
.70    .80 
1.27    .01 
94      1'? 

i.'ij 

1.20 
1..31 

'.'i'i 

'.'37 

'.'ii 
'.':J2 

'.'so 

'.'is 

6.31 
4.46 
5.59 

■hitecliffs  11  II.... 

Red  

Ouachita 

St.  Francis.. . 

'.'62 

1.98 
1.48 

.40 

"73 

'f.' 

'.■'25 
.16 

'■'i9 

'.'63 

iggs  (  near  ) 

ynne 

.15 

.60 

.08 

.70 
1.70 

'.'73 

".is> 

7.61 
7.14 

Except  as  otherwise  indicated  ob.^ervations  are  fjenerally  made  late  in  the  afternoon ,  near  sunset .  and  precipitation 
recorded  is  for  the  -24  hours  eiidins  at  the  time  of  observation. 

•  *  •  Regular  Weather  Bureau  station  :  precipitation  is  for  the  24  hour  period .  midnight  to  midnight . 

*  Precipitation  included  in  tlie  next  following  measurement.  t  Separate  dates  of  falls  not  recorded. 
I'  Precipitation  for  the  24  hours  ending  on  the  morning  when  it  is  measured. 

T.  Precipitation  is  less  than  O.oi  inch  rain  or  melted  .snow. 

^.^S,  etc..  indicate  respectively.    1,2,3.  etc.,    da.vs  mi.ssing  fron  Ih.-  rrcord. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 


AufirsT,  1914 


Dally  temperatures  for  August,  1914. 


Arkansas. 

„        .  \  Maximum . 

Bee  Branch (  Minimum  . 

)  Maximum. 

BentonviUe j  Minimum  . 

.   ,  ,  \  Maximum. 

Brmkley )  Minimum  . 

)  Maximum. 

Camden ,  Minimum  . 

„  .   .  \  Maximum. 

Center  Point j  Minimiun  . 


CouHay  

Dardanolle  $' 
Dodd  City... 
Eklorado  $4 
England 


Eurelia  Spring? 
Fayetteville  — 

Fordyce 

Fort  Smith 

Hot  Springs.... 


)  Maximum.. 
(  Minimum  . , 
(  Maxinuini. 
(  Minimum  . 
)  Maximum. . 
'  Minimum  . 
\  Maximum. 
)  Minimum  . 
S  Maximum . 
(  Minimum  . 

\  Maximum. 

•  /  Minimum  . 
j  Maximum. 

•  !  Minimum  . 
)  Maximum. 

•  (  Minimum  . 
5  Maximum. 

•  )  Minimum  . 
>  Maximum. 

•  (  Minimum  . 

)  Maximum. 

•  )  Minimum  . 
\  Maximum. 

•  I  Minimum  . 
S  Maximum. 

■  )  Minimum  . 
\  Maximum. 

■  (  Minimum  . 
*  Maximum. 

•  >  Minimum  . 


.,  „     .        *  Maximum. 

Mammotli  Spring  (  Minimum  . 

\  Maximum. 

Mena (  Minin»im  . 

_ .,,,  (Maximum. 

Newport  «« (Minimum  . 

Di   ««ii  S  Maximum. 

Pine  Bluff 'J'^ i  Minimum  . 

„       .       .  )  Maximum . 

Pocahontas i  Minimum  . 


Jono.sboro 

Junction 

Littli'  Rock  .. 
Lutherville  ... 
Malvern  W  . . . 


PortlaiuU*.... 

Pre.scottW 

Stuttgart 

Texarkana$$. . 
Warren  % 

Wynne  §^ 


)  Maximum . 
(  Minimum  . 
<)  Maximum. 
(  Minimum  . 
)  Maximum . 
I  Minimum  . 
<\  Maximum. 
(  Minimum  . 

*  Maximum. 

*  Minimum  . 

)  Maximum. 
(  Minimum  . 


Day  of  month . 


69  75 
"  91 
76   73 


94  86 
69   72 


95 
65 
S6 
65 
94 
65 
97 
68 
92 
71 

95 
69 

92 
68 
94 
60 
91 
70 
95 
68 

89 
62 
91 
62 
89 
70 
93 
70 
93 
69 

97 
66 
91 
71 
91 
70 
92 
65 
90 
68 

94 
63 
90 
66 
82 
66 
92 
70 
96 
68 

89 
70 
90 
69 
94 
67 
94 
69 
92 
69 

89 
67 


98 
64 
91 
64 
98 
64 
100 
63 
95 
72 

96 

67 
92 
68 
97 
61 
97 
66 
95 
66 

91 

62 
94 
62 
93 
67 
95 
70 
95 
70 

99 
64 
94 
67 
92 
71 
93 
64 
93 
66 

98 
60 
91 
68 
101 
65 
96 
66 
99 
65 

92 
66 
95 
66 
97 
65 
96 
69 
% 
66 

94 
66 


98   93 
65   66 


100  I  90 
66  70 
92  90 
72   69 


69  I  72 
95  85 
68   70 

93   96 

63   64 


84   88 
68   70 


90 

70 
88 
70 
90 
65 
91 
68 
90 
68 

92 

65 
91 
67 
88 
67 
91 
71 
90 
70 

96 
68 
90 
68 
88 
70 
89 
65 
88 
67 

94 
64 
86 
67 
94 
70 
91 
68 
95 
66 

91 
69 

93 
66 
91 
69 
90 
70 
90 
68 

88 
67 


94   86 


23 


96 

91 

71 

73 

91 

94 

69 

71 

94 

94 

69 

69 

93 

93 

70 

73 

94 

95 

72 

72 

89 

94 

69 

70 

90 

85 

73 

74 

98  UMi 


93 

70 
89 
71 
94 
71 
95 
68 
88 
72 

93 
73 
89 
72 
90 
69 
91 
71 
90 
72 

94 

70 
92 
70 
90 
71 
92 
75 
89 
70 

96 
72 
91 
72 
89 
72 
89 
70 
92 
72 

92 

70 
87 
69 
94 
73 
92 
72 
97 
72 

91 

71 
94 
70 
92 
72 
95 
71 
91 
72 

89 
73 


25 


26 


28 


29 


30 


31 


84 
69 
77 
65 
89 
71 
92 
68 
85 
72 

85 

83 
72 

78 
70 
90 
70 
88 
70 

88 
68 
78 
68 
88 
71 
81 
68 
91 
69 

87 
70 
90 
70 
85 
72 
80 
71 
84 
72 

80 
69 
78 
68 
86 
73 
88 
71 
85 
70 

89 
70 
92 
72 
89 
70 
90 
73 
89 
69 

84 
73 


Meai 


91 
69 

87 
69 
94 
70 
95 
72 
90 
73 

91 

68 
89 
70 
82 
65 
93 
74 
K4 
69 

90 
65 
88 
69 
92 
74 
92 
70 
92 
71 

95 
65 
94 
75 
89 
72 
90 
67 
91 
70 

90 
69 

88 
70 
91 
68 
93 
70 
93 
67 

93 
71 

95 
70 
93 
71 
93 
70 
93 
70 


89.6 

67, 

86.1 

66.7 

90.0 

69.0 

92.1 

68.8 

87.2 

70.0 


70,5 
86.4 
70.5 
86.9 
65.7 
90.2 
70.  K 
88.3 
69.7 

89.4 
65.  t; 

87.  S 
&>.* 

87.  S 
70.1 

88.  c 
70.  S 
87.  J 
68.1 

91.  < 

68. '.I 
91. t 
70,! 
85.1 
70.! 
86.5 
67.! 
87.1 


89.1 

66.  t 
84.: 

67.  ( 
90.! 
69.) 
88.  i 
70.! 
90.i 
69.1 


90.' 
68. 
89. 
69. 
89. 
70. 
89. 
69. 

85. 
70. 


«.  u,  c,  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  days  missing  from  record. 
H    Instrument*  are  read  in  the  morning;  the  maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OK  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
ARKANSAS    SECTION. 

HARVKY  S.  COLE,     Section  Director. 

I.,   XIX.       Liri'i.K  1\(HK,  .\iiK.,    Ski'ikmhku,    I;)I  I.       No.   !l. 

GENERAL  SUMMARY. 

'ho  wciitluT  for  ScptciiilxT  was  favoniMc  lor  ati;rii'ultural  pur- 
ls, c.M't'pt  at  [ilafcs  when"  the  pr("ci])itation  was  too  heavy. 
'  niiiis  wore  uiu-vcnly  distrihutcd  over  the  state  and  at  i)laeos 
lie  eastern  and  northeastern  portions  were  heavy,  causing 
uM'omplaint  of  daniafi;e  to  cotton  and  corn.  The  rains  were 
1  distrihutecl  throughout  the  month.  The  tirst  rainy  period 
•nded  from  the  2d  to  the  oth;  the  second  was  on  the  11th 
12th;  the  thirtl  from  tiic  l!»th  to  the  24th.  Scattered 
wcrs  occurnHl  at  otluT  times.  The  temperature  for  the  month 
alnnit  one  degree*  al)ovi'  normal.  It  was  above  th(>  tirst  three 
ks,  below  the  last  week.  By  the  end  of  the  month  cotton 
cing  was  well  along,  the  cro[)  having  matured  at  places  in  the 
h.  At  places  in  the  northeast  the  plants  put  on  a  good  top 
)  after  the  drought  was  broken  and  with  favorable  conditions 
-ideraltlc  of  it  will  mature.  Corn  was  gathered  or  al)out  ready 
athcr  in  nearly  all  portions.  Meadows  and  garden  truck  are 
>g  well. 


PRESSURE. 


(he  atmospheric  pressure  for  the  niontli  was  slightly  al)Ovc 
nal.  Areas  of  low  pressure  over  Texas  and  Oklahoma  caus- 
tprecipitation  over  the  State  from  the  2d  to  the  oth,  on  the 
li  and  12th,  and  from  tlie  IDth  to  the  24th.  An  area  of  high 
■sure  passing  to  the  northward  caused  cool  weather  from  the 
!  to  the  end  of  the  month. 


TEMPERATURE. 


he  mean  temperature  for  41  stations  was  74.4  .  The  mean 
siiS  stations  having  a  record  of  10  or  more  years  was  1.1" 
^,'e  normal.  The  highest  temperature  recorded  was  101",  at 
[  isville,on  the 9th,  10th,  11th  and  12th;  the  lowest  was  38^, 
jiutton,  on  the  24th.  One  station  in  the  southern  portion  and 
i!e  in  the  northeastern  portion  reported  mean  temperatures 
i  itly  below  nonual.  At  other  places  they  were  above.  The 
I  test  positive  departures  were  at  stations  in  the  western  half  of 
({State,  several  stations  reporting  8°  or  more  above  normal. 


PRECIPITATION. 


'le  mean  precipitation  for  oG  stations  was  3.19  inches.     The 
iji  for  46  stations    having  a  record  for  un  or  more  years  was 


(I  ■_' I  (11:111  inch  less  tliaii  iKMimil.  Thegreale-i|  iimrithlx  iiiiioiuil 
was  IOC!  inches,  at  l!riiiklr\  ;  Ihe  least  was  0.  II  of  an  IimIi.  ;iI 
Kultoii  Ten  stations,  all  but  one  of  them  in  (be  nort  heiiHlern 
portion  of  the  State,  reporleil  over  li\e  inches  of  precipitation. 
The  greatest  2  I -hour  aiu'Mml  was  7.70  inches,  al  I'l-rdvce  on  ihi. 
23.1. 


MISCELLANEOUS  DATA. 


PiaXSURK, 

(So 

n-lpvel ). 

Wl.SD. 

Kki..\vivk 

Hl'.MIDfTV. 

C 

Si  ATKINS 

K 
^ 

s 

30.33 
30.  31 
.30. 33 

a-' 

1 

26 
26 
26 

0^ 

.5  - 

03  . 

5 

a 

a 

1 

r^. 

Bontonville 

Fori  Smith...... 

l.ittli"  Kork 

30.06 
;i(l.04 
ISO.  07 

29.89 
29.  81 
29.90 

13 
12 
13 

3754 
5212 
5505 

26 

26 

n. 
II. 

se. 

2 

2 

4 

90 

85 
86 

61 

68 

71 

83 

68 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

Thunderstorms. —  (JJates  and  number  of  stations  reporting). 
2d,  8;  3d,  2;  4th,  8;  oth,  3;  7th,  3;10th.  1;  Uth,  (J;  12th.  3; 
14th,  2;  15th.  5;  17th.  3;  18th.  1;  20th.  2;  21. st.  3;  22d.  7; 
24th,  1. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— SEPTEMBER. 


Temperatikk. 


PRIXII'IT.VIIO.N. 


YE.4K. 


PC 


No.  OF  D.\\> 


1891.. 
1892.. 
1893.. 
1894.. 
1895.. 
1896. . 
1897.. 
189S . . 
1899.. 
1900.. 
1901.. 

itirri.. 

I!t03.. 
1904.. 
1905.. 
1906.. 
1907.. 
1908.. 
1909.. 
1910.. 
1911.. 
1912.. 
1913.. 
1914.. 


73.4 

-t-0.8 

102 

.40 

0.94  . 

-2.49 

70.8 

-1.7 

96 

32 

2.14 

-0. 28 

74.0 

-M.5 

103 

36 

.5.75 

+0.63     i 

73.1 

+0.6 

100 

38 

3.56 

+.0. 44 

77.1 

+  4.1 

105 

32 

1.36 

-1.76 

73.  3 

+  0.4 

106 

35 

3.25 

+d:i9 

76.6 

+3.7 

108 

3;} 

0.6a 

-2. 46 

75. 2 

+  1.9 

104 

40 

7.35 

+4.07 

71.9 

—  1.5 

109 

28 

1.21 

-2.19 

78. 0 

+4.7 

104 

48 

4.25 

+0.  98 

72.  6 

-1.2 

101 

:e 

3.08 

-0. 22 

68.4 

-5.3 

99 

:50 

5.06 

+2. 02 

70.  7 

-2.3 

102 

34 

2.47 

-1.0<) 

75.4 

+2.1 

101 

37 

2.  46 

-0.  77 

74.  2 

+0.  2 

100 

44 

3.  SHI 

+0.42 

!         75.7 

+2.  5 

100 

47 

ti.  24 

+2.88 

73.  9 

+0.5 

106 

:W 

2. 22 

-0.96 

73. 4 

0.0 

101 

29 

4.00 

+0.98 

74.7 

+  1.5 

108 

31 

2.84 

-0.77 

1         76.4 

+3.  1 

101 

44 

2.41 

-0.87 

79.0 

+5.4 

102 

46 

3.  67 

+0.65 

78.  .T 

+  1.0 

106 

'^2 

2.40 

-0.94 

71.7 

-1.6 

108 

33 

10.  10 

+6.38 

74.4 

+  1.1 

101 

38 

3.19 

-0. 24 

22 

6 

2 

2:; 

4 

5 

19 

0 

6 

14 

8 

8 

19 

7 

4 

11 

VI 

Hi 

21 

, 

■J 

15 

6 

VI 

20 

7 

■i 

12 

12 

l\ 

15 

S 

4 

IS 

,s 

7 

15 

, 

0 

16 

;( 

I') 

U 

7 

7 

19 

9 

1(1 

13 

S 

■i 

18 

S 

9 

IS 

7 

a 

IS 

s 

4 

IS 

VI 

y 

18 

s 

4 

9 

9 

12 

16 

VI 

0 

68 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


September.  1914 


Stations . 


Counties . 


Alicia 

Amity  t+ 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Batesville  

Bee  Branch  

BfntonviUe  

Bergman 

Black  Kock 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Centerpoint 

Clarendon 

Conway  

Corning 

Dardanelle 

I>odd  City 

Dumas 

Dutton 

Eldorado 

England 

Eureka  Springs 

Fayetteville 

Fordyce  

Fort  Smith 

Fulton 

(iporgetown 

Hardy 

Helena 

Hot  Springs 

Huttig   

Jonesboro  

Junctionti 

Lake  Farm 

Lewisvillc 

Little  Kock 

Lutherville   

Malvern    

Mammoth  Spring 

Marked  Tree 

Mena 

Newport 

Fine  Bluff 

I'ocahontas 

Pond  it 

F<jrtland 

I'n-scott 

Friiiceton 

Kison 

Rogers 

Slieridan 

Springbank 

Stuttgart 

Subiaco 

Swain  ;t 

i'exarkana 

Warren 

Wliitecliffs 

Wiggs  (  near  )  — 
Wynne 


Lawrence 

Clark 

do 

Desha 

Independence . 

Van  Buren 

Benton  

Boone  

Lawrence 

Monroe 


Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Faulkner  — 

Clay 

Yell 

Marion 

Desha 

Madison 


Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  , 

Dallas 

Sebastian  — 
Hempstead  . . 

White 

Sharp  

Phillips 

Garland 

Union 

Craigliead . . 

Union 

Jefferson  . . . 
Lafayette.. . 

Pidaski 

.lohnson 

Hot  Spring  . 
Fulton 


Poinsett  . . . 

Polk 

.lackson  . . . 
.lefferson  . , 
Randolph 

Benton 

Ashley  ... 
Nevada.. . 
Dallas  .... 
Cleveland 


Benton  

Grant 

Miller 

Arkansas  — 

Logan  

Newton 

Miller 

Bradley 

Little   River. 

Garland 

Cros> 


State  means  and  extremes. 


264 
250 
250 
145 
271 

i'.sos' 

1.324 
259 
226 

361 
158 
470 
171 
309 
293 
330 
1,175 


2G6 

229 

1.465 

1,451 


481 
264 
200 
643 
182 

600 

85 

345 

"i95' 
262 
286 
775 
277 
512 

229 

1,284 

231 

215 


1,250 
122 
327 
287 
243 

1,385 

"i82' 
228 
1,050 
2,300 
332 
304 
206 

•2.50 


9 

2^2 

7 
30 
15 
22 

8 

17 
12 
32 

10 
28 
14 

9 
30 
22 
28 
33 

2 
12 

10 
7 

12 
28 
3 
32 
28 
1 
17 
43 


CUmatological  Data  for  September,  1914. 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit . ) 


73.2 
75.4 


74.8 
7.22 
71.4 


74.3 


76.8 
77.1 


74.4 


74.7 
b72. 0 


•■69.6 


0.2     95 
+  2.3     96 


+  LO 
+  3.3 
+  2.4 


+  1.1 


97 
90 
91 


+  2.4 
+  0.4 


+  1.1 


+  0.4 
+  0.4 
-  0.5 


76.3 
74.4 

74.41+  2.5 
72.8  +  1.6 
76.2 
76.0 


77.  7  +  3. 0 

'175. 6 

72. 8|-  1.4 

■77.2  +  2 


72.2 


+  3.3 


0.0 


95 
92b 

'm 

96 
94 
94 
90 
95 
94 


95 


6+ 


95 
98« 
96 
99« 


78.6 
74.6 
73.6 
75.0 
71.6 


74.1 
73.9 
75.7 
73.5 
71.0 
75.6 
76.3 


72.0 


+  0.3 
+  1.5 
+  0.4 
+  0.9 
0.1 


+  1.01 

+  o.e! 
o.oi 

+  1.7 
+  0.9 


+  1.1 


74. 6  +  1. 5     96 


101 
94 
91 
95 
93 


U 

6+ 
16+ 

6+ 

6+ 

5 


43 
47 


46 
42b 


38C 


6 
9+ 
6+ 
12 


90 


77.3'+  0.9 
7.5.9+  0.3 

75.0+  i.l 
72. 0 


74.4+  1.1    101 


24+ 
24 


27 
23 
26+ 


Precipitation ,  in  ins . 


a  ^ 
u 

O 


24 


27 
26 


47  24 


45 
43 
43 
48 
50 


45 


32 


i:  * 

a,  5 


50 
51f 
45 

48a 


12+ 

6+ 


25 
23+ 
24+ 
26 


24+ 

24 

27 

24+ 

27 


27 

24+ 

24 

24+ 

24+ 

26 

24 


46 

48 


41 
.50 


38 


34 
35b 


34 


35 
34e 
37 
30a 


7.05 
1,37 
2.40 
1.39 
7. '22 
3.15 
2.40 
1.01 
4.40 
10.61 

4.38 
1.02 
0.75 
6.09 
2.08 
4.82 
0.63 
3.58 
2.70 
1.67 

3.02 
3.86 
1.51 
2.01 
7.70 
2.89 
0.41 
6.00 
6.66 
5.88 

1.34 
1.4' 

4.21 
3.20 


+2.  H5 
-1.41 

i.'67 

+3.49 
+0.11 
-1. 
-2.  55 
0.00 
+  8.02 

+0.30 
-2.33 
-3.81 
+  1.49 
-1 

+  1.13 
-2.44 
-0.18 

-2.6'2 

-0.90 

-2.' 33 
-1.57 


27 
24+ 


36 


-0.28 
-1.96 


+2. 85 
+2.24 


-2. 26 


+0.45 
+  1.29 


2.05 
L33 
0.90 
0.92 
3.00 
1.15 
0.70 
0.40 
1.85 
3.  62 

2.40 
0.55 
0,75 
3.00 
0.58 
1.40 
0.20 
1.63 
2.  70 
1.06 

1.00 
2.65 
0.58 
0.99 
7.70 
1.42 
0.41 
3.45 
2.10 
2. 25 

1.12 
1.02 
1.71 
2.51 


Number  of  days . 


'S  o 
SB 

ex: 


1.16 
1.93 
L34 
1.60 
5.33 


2.35 
4.50 
2.40 
5.85 
3.26 
0.75 
0.62 

'4.' 33 

2.82 
0.60 
1.44 
6.21 


-1.88 
-1.33 
-2. 18 
-1.00 
1.01 


-1.4' 
+0.84 
-1.34 

+2. 55 

-0.  :i3 
-2.'6i 
+0.2,5 

-0.  68 


18 


0.50 
0.78 
0.48 
0.85 
,3.40 


1.18 
1.95 
1.38 
2.35 
1.28 
0.70 
0.31 

3.88 


3fi 

0.70 

-2.  21 

32 

4.92 

+  1.48 

0.60 

-1.9'2 

41 

2.39 

- 1.  30 

25 

4.88 

0.94 
0.20 
0.88 
2.92    3.65 


0.35 
3.  52 
0.60 
2.  12 
1.45 


3.19  -0.24 


16b 

21 


9 
22 


0 

6 

0 

4 

0 

0 

0 

6 

6 

"3 

0 

4 

0 

1 

0 

4 

0 

7 

7.70 


20 


14 
10 
11 
9b 


12 
3b 
0 


20 
6 

8 


Observers. 


ne. 
se. 
ne. 


ne. 
nw. 


sw. 
ne. 
no. 


se. 
se. 


McCulloch  &  fiuelck. 
J  .  W .  Campbell . 

F.  .1 .  Carpenter. 
W .  C .  Blundell . 
Miss  Lelia  I.  Teter. 
.I.E.  Scanlan. 
U.S.  Weather  Bureai 
.lohn  T .  Maxey  . 

S .  .1 .  Howe . 

H.  L.  D.  Whitson. 

J .  W .  Wray . 
R.  K.  Quarterman. 
J.  M.  Huddlestou. 
Mrs.  B.  E.  Bishop. 

G.  H.  Burr, 
.lacob  Brobst. 
A.  Bernard. 
Neal  Dodd . 
Lawrence  Waterman 
.1 .  M .  Ricketts . 

Jeff  .1.  Babb. 
J .  C .  Chenault . 
George  W.  Nichoalds 
University  of  Arkans 
J.  B.  Atkinson. 
U.S.  Weather  Burea 
B.C.  Logan . 
Wm.N.  Harris. 
C .  A .  Cay  wood . 

F.  .).  Mitchell. 

A .  &  N .  (ien .  Hospit 
C .  A  Berry . 
Benedictine  Sisters. 
J .  A.  Lowderback. 

G.  L.  Spollman. 

F.  \V.  Yomnans. 
U.S.  Weather Burca 
W.  R.  Hentschcl. 
Mrs.    Kate  L.  Smith 
Frank  A.  Tubbs. 

Chapman  &  Dewey 
V.  W.  St.  John. 
Wiley  W.  McMinn.  ' 
J.  H.  Hudson. 
Benedictine  Sisters. 
A .  F .  Stevens . 
T .  A .  Corson . 
Mrs .  G  .  Gresham . 
James  Stitt . 
L.  E.Tisdale. 

Carl  A .  Starck . 
MissS.  E.-A-shcraft. 

G .  Field . 

H.  A.  Buerkle. 
New  Subiaco  Abbey 
George  Paxtoii . 
U.S.  Bra.shear. 
R .  R .  Lusk  . 
R.  B.  Mcintosh. 
Jay.  W.  Swaney. 
Edward  K.   S.chler 


;  have  ten  or  more  years  of  record. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipilion  are  computed  only  for  such  stations 
but  all  complete  reports  are  used  in  determining  section  means. 

•    b   e    ptc     indicate,  respectively,  1,2,  3,  etc.,  days  mis.sing  from  the  record.         +    Also  on  other  dates. 

T.     Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  ++    Received  too  late  to  be  included  in  means  ^»*^  ~f"f "         ,,^     ...^ 

tt.Postofti.e  addre^  ,.f  these  nations  are  a~  follows:  Of  Junction.  i:an<lolph.  La.:  of  I'.-nd.   .iravette.  Ark.:  of  ^«an,,  Lunestone.   Aik. 


imiMr.Ki;.    UM  I 


(  l,IMA'r«»l,()(il('AI.    l»\l  A       \i;i\ANSAS  SK(   TloN 


(;•) 


Daily  Proclpitutlou  for  September,   1011. 


Sliillnll>. 


Vlloltt    

Multy  III 

vrkiKl.'lphla  .•• 
vrk«ii>»s  «Mty  II 
liiili>>villi>  II II  — 
ItiK'  HniMoli  — 
ll'>iilim\ilU'  ••• 
It.TKiimii  — •• 
KIm'k  Koi'kllll-' 
Hrliikley  III!  .••■ 


\Viil.'r>li.'.ls 


\VliU.> 

Oiiacliitu  . . 
.lo... 

Mississippi 

Whlto 

Arknusi\s  . 
do  . . . . 

Whlto 

ilo... 

do... 


t'HlU'O    KlH't  III!.. 

("uiiuloii  II  II 

r.-iit.T  I'olnl 

rlan'iiiloii  l|  II  — 

(DinvHy  

rorninir 

l>«r.liiii.'llo  II  II... 

D.MldClly  

liiimiis  

IHitton  

KUlorado  il  II 

Kiiifland  !1  II 

Kiircka  Springs 

Kayctt.'villf 

Kordyiv 

Fort  Smith  *** 

Kultoii  II II 

( iftir(f»>town  II  II . 

Ilanly 

llelt-nall  11 

Hot  Springs  — 


Huttitr 

.lonesboro 

.Innc'tion 

1  jikt"  Kami 

l.o«isvillp 

l.itll.'  Kock  •••  . 

Lnthi'rvilli> 

Malvern  II  I! 

Miimniotl)  Spring 
Mark.'ii  Troe  i!  |^  . 


M>na 

Newport  ll  I!.. 
IMu -  Klnff  II  I! 
I'Dcahimtas.. 

Pond 

Porllau.l  111:  . 
Prescolt  II I  . . 
Princeton  II  || 

Kison  IMI 

Kogi-rs 


Sheridan  II  l|    . 
Springbank  11  || 

Stnttjrart 

Snbiai  o  —  . . 

Swaiu 

rexiirkana  II  II 
Warren   |1  11  — 
\VhitPclitT.s  I!  II 
Wiggs  (  near  ) 
Wynne 


do 

Ouachita  . .. 

Ked 

White  

.\rkan.s»s   . . 

Wiiite 

.Arkansas.. . 

Wcute 

.Vrkansas . . . 
White  ...... 

Ouachita    . . 

Arkansas  .. 

Wliile 

do 

Ouachita  ... 

.\rkaiisas.. . 

Ked 

White 

do 

Mississippi 

Ouachita  .. 


do.... 

White 

Ouac'hita  .. 
.\rkansas.. 

Red 

Arkansas.. 

do... 

Ouachita   . 

White 

St.  Francis 


Ouachita 
White  . . . . 
Arkansas 
W   ite  . . . . 
.Arkansas 
Ouachita 

do... 

do... 

do... 

.\rkansa>. 


Ouachita. . 

Km1 

.\rkansas. . 

do... 

White   .... 

lied 

Ouachita  . 

Red 

Ouachita  .. 
St.  Francis 


3       4 


.Oti 
.42 
.12 
.25 


T. 


1.U3 


.23 


.85 


.05 


.06 


,21  .31 
T. 
.03 
.10 


.72 


1.00 
T 


1.56 


.07 


.     .  TO 


.26 


1.01 


.05 


10 


2.t)A 


2.60 
.10 

.40 
1.86 
8.62 


Day  of  month 
17 


16 


1.20 


2.61 
2.40    .2H 


2.18 

.58 
.71 


1.63 


.06 


3.45 
2. 1) 


2.  (".5 
.10 
.30 

i.ii 

.60 

.10 

2.25 

T. 


1.25 


3.40 


1.28 
2.' 36 


T 
1.45 


16 


.02 


.23 


.58 


18 


.■a 


.02 


1.40 

i.'io 

.44 


.01 


60 
1.02 


10 
1.00 


1.20 


.40 


19 


.20 


.40 
.01 
.28 
.04 
.72 

.87 
.07 
T 
.40 
06  .45 
.37 


.26 


.85 


1.85 
.06 


.46 


.09 


90 


21 


.20 
■.05 

.25 

'.'(« 

.'29 
.02 
.36 
.04 

.01 
T. 


.45    .26 


.20 


.12 


.20 


,70 


1.02 


22 


28     24 


T. 


1.28 

1.33 

.W) 

.20 

.14 


.50 


.05 


.,55 

i.  i'i 


.25 


.60 
1.78 

.83 
.58 

3.00 
.04 
.66 
.20 

2.76 

.'60 

.82 

7.' 70 

f. 
.15 


1.71 
2.51 


.55 


.04  1.18 
...,   .03 


.49 


.08^1.28 

T 
T.     T 


.20 


.10 
.30 
1.60 


...    .25 
.'65,2.'i2 


.92 


26 


.10 


20     27 


1.95 

1.38 
.20 


3.88 


.20 

.10 

3.65 


.35 

3.52 

.60 


1.20 


.45 


28 


2« 


-'I 


80| 

L 


Except  as  otherwi.se  indicated  observations  are  generally  made  late  in  th  -  afternoon  ,  near  sunset ,  and  precipitation 
recorded  is  for  the  24  liours  ending  at  the  time  of  observation. 

•  *  •  Regular  Weather  Bureau  >tation :  prrciintation  is  for  th  •  24  hour  p  -rind  .  midnight  to  midnight . 

*  Precipitation  included  in  the  next  following  measurement.  i  .-Separate  dates  of  falls  not  recorded. 
i.     Precipitation  for  the  24  hours  ending  on  the  morning  when  it  i.s  measured. 

I'    Precipitation  is  less  t!,an  0.01  inch  rain  or  melted  snoH  . 

».>•>■.  etc.,  indicate  respectively.    1.2,3.  etc..    days  missing  from  the  record. 


7.05 
1.37 
2.40 

i.;w 

7.22 
3.16 
2.40 
1.01 
4.40 
10. 61 

4.:iH 
1.02 
0.78 
6.09 
2.tJ8 
4.82 
0.  6.! 
.3.  .58 
2.70 
1.67 
?,JU 

.3.80 
1.51 
2. 01 
7.70 
2.89 
0.41 
6.00 

6.  m 

3.88 
\.M 

1.47 
4.21 
3.20 

i.'ie 
1.9:? 
1.34 

1.60 

5.:« 


.09 


2. 35 

4.30 
2.40 
5.85 
3.20 
0.73 
0.C2 


4.a3 

2.82 

0.60 
1.44 
6.21 


0.70 
4.92 
0.60 
2.39 

4.88 


wjimm 
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■ 

■ 

CLIMATOLOGICAL  DATA : 

ARKANSAS 

SECTION . 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

September, 

1 

191^ 

Daily  temperatures  for  September,  1914. 

Day  of  month . 

static 

>ns . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

10 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2,-, 

27 

28 

29 

m 

Meai 

Arkansas. 

Bee  Branch 

j  Maximum 

■  *  Minimum 

93 
70 

90 
69 

86 
68 

88 
67 

93 
65 

95 

68 

95 

68 

97 

68 

90 
72 

90 
66 

90 
68 

81 
66 

90 
67 

92 
74 

84 
68 

90 
64 

90 
61 

85 
65 

82 
67 

86 
70 

88 
64 

84 
67 

73 

58 

84 
47 

80 
52 

80 
48 

85 
44 

84 
52 

85 
50 

74 
54 

86.8 
62.9 

Bentonville 

j  Maximum 

90 

78 

84 

88 

89 

89 

88 

90 

88 

88 

88 

V3 

86 

88 

86 

88 

88 

82 

79 

82 

S3 

68 

69 

78 

72 

76 

77 

76 

76 

78 

82.1 

■  (  Mininnnn 

73 

63 

63 

69 

70 

72 

68 

69 

69 

69 

71 

67 

6V 

V4 

71 

VO 

67 

60 

64 

67 

65 

54 

46 

48 

49 

48 

48 

49 

51 

49 

62.3 

Brinkley 

S  Maximum 

9A 

94 

82 

91 

94 

96 

96 

97 

90 

93 

90 

/ 1 

93 

90 

83 

89 

89 

88 

88 

91 

91 

90 

62 

82 

78 

78 

82 

83 

82 

78 

87.0 

•  )  Minimum 

70 

M 

60 

64 

62 

68 

62 

68 

69 

63 

67 

66 

66 

73 

70 

62 

58 

64 

66 

65 

67 

71 

60 

44 

46 

48 

46 

50 

52 

68 

61.6 

Caiiuleii 

S  Maximum 

% 

99 

96 

95 

97 

97 

9(i 

97 

98 

98 

99 

99 

98 

9V 

94 

97 

92 

87 

83 

95 

88 

93 

81 

82 

81 

82 

87 

86 

81 

72 

91.4 

■  '  Minimum 

71 

70 

68 

68 

65 

66 

67 

62 

64 

68 

67 

69 

■/O 

72 

72 

6V 

54 

61 

65 

66 

65 

64 

58 

44 

52 

47 

43 

46 

50 

59 

62.0 

Center  Point 

j  JIaximum 

91 

92 

93 

92 

93 

94 

9-2 

93 

94 

94 

;» 

94 

94 

97 

94 

92 

91 

85 

81 

84 

!X) 

86 

76 

81 

79 

79 

79 

82 

82 

77 

88,1 

■  /  Minimum 

72 

70 

73 

69 

70 

71 

71 

67 

70 

70 

70 

74 

72 

74 

73 

72 

67 

64 

70 

69 

69 

68 

64 

47 

54 

49 

51 

57 

60 

57 

66.1 

Conway  

S  Maximum 

92 

88 

86 

84 

91 

94 

94 

93 

84 

90 

93 

77 

90 

90 

SI 

89 

88 

84 

77 

84 

85 

84 

72 

80 

76 

74 

77 

79 

80 

76 

84.4 

•  '  Minimum 

72 

70 

71 

70 

70 

68 

71 

70 

71 

66 

70 

68 

68 

74 

72 

6V 

63 

66 

69 

70 

68 

70 

t;o 

48 

54 

48 

47 

50 

61 

47 

64.3 

Dardanelle  %  ... 

)  Maxinnun 

89 

85 

85 

87 

92 

91 

92 

95 

88 

88 

88 

/  / 

91 

90 

87 

88 

89 

84 

76 

86 

87 

80 

73 

80 

78 

78 

80 

7S 

S3 

77 

84.7 

■  (  Minimum 

70 

67 

68 

72 

70 

71 

69 

68 

72 

68 

72 

72 

70 

71 

74 

69 

60 

66 

67 

68 

69 

71 

60 

60 

0/ 

48 

46 

52 

53 

.50 

64.7 

Dodd  City 

*  Maximmn 

SH) 

86 

82 

89 

83 

90 

92 

92 

86 

88 

84 

74 

88 

89 

84 

87 

86 

83 

79 

85 

82 

73 

79 

75 

74 

78 

79 

ir> 

83.  3 

•  '  Mininnnn 

6S 

65 

62 

66 

69 

71 

67 

66 

68 

66 

67 

64 

64 

72 

66 

64 

64 

58 

63 

66 

66 

52 

44 

44 

42 

43 

46 

47 

60.7' 

Kklorado  $$ 

S  Maxiiiunn 

9^2 

93 

94 

92 

93 

94 

92 

93 

94 

94 

96 

95 

94 

92 

90 

90 

90 

84 

90 

90 

SO 

91 

67 

78 

78 

i  1 

80 

81 

SO 

82 

87.9 

■  '  Minimum 

73 

73 

70 

68 

69 

68 

70 

64 

69 

71 

71 

72 

76 

73 

75 

68 

57 

62 

67 

68 

69 

68 

67 

47 

62 

49 

48 

50 

52 

67 

64.7 

Kntriand 

)  Maximum 

92 

90 

88 

85 

90 

94 

94 

93 

88 
66 

90 

90 

88 
68 

90 
68 

89 
70 

82 
73 

88 
65 

83 
69 

83 
60 

85 

88 
67 

88 
67 

88 

70 

78 

78 

80 

80 

80 

SO 

72 

86.  5 

•  '  Minimum 

,i 

(0 

68 

65 

70 

66 

68 

66 

70 

60 

45 

52 

4/ 

48 

53 

54 

58 

63. 4 

Kureka  Springs  . 

i  Maxinunii 

91 

87 

86 

93 

92 

93 

92 

93 

92 

90 

92 

88 

89 

90 

85 

94 

94 

86 

83 

89 

89 

83 

78 

84 

80 

82 

86 

84 

83 

85 

87.7 

'  t  Minimum 

73 

62 

61 

67 

69 

73 

65 

68 

67 

65 

70 

65 

64 

74 

72 

69 

64 

56 

64 

64 

67 

59 

48 

44 

44 

52 

43 

47 

49 

46 

fll.O 

Fuyetteville 

>  Maximum 

90 

81 

86 

88 

89 

90 

89 

90 

88 

88 

90 

79 

87 

88 

86 

88 

90 

85 

S3 

84 

85 

81 

71 

78 

76 

78 

SO 

80 

SO 

81 

84.3 

•  '  Minimum 

73 

62 

66 

65 

70 

72 

66 

69 

66 

68 

69 

65 

67 

72 

73 

70 

65 

67 

63 

63 

65 

o; 

46 

44 

46 

43 

48 

46 

46 

4S 

61.3 

Fordyce 

)  Maximmn 

91 

94 

91 

89 

93 

95 

93 

94 

93 

94 

94 

91 

95 

93 

86 

90 

88 

82 

83 

91 

88 

90 

84 

77 

76 

76 

80 

80 

71 

87.3 

■  1  Minimiun 

74 

73 

70 

72 

68 

69 

70 

67 

68 

69 

71 

71 

71 

74 

74 

67 

60 

66 

67 

68 

68 

68 

58 

4S 

55 

51 

50 

53 

53 

60 

66.  1 

Fort  Smith 

*  Maxinmm 

93 

87 

87 

94 

94 

93 

93 

93 

89 

93 

93 

79 

92 

91 

88 

91 

87 

86 

SO 

86 

90 

71 

73 

80 

77 

75 

77 

78 

80 

80 

86.6 

•  '  Minimum 

73 

6,5 

70 

73 

72 

73 

71 

72 

71 

71 

76 

70 

69 

76 

73 

71 

69 

68 

70 

70 

70 

63 

56 

60 

57 

53 

53 

54 

55 

57 

66.  4 

Hot  Sprinsj 

*  Maximmn 

94 

91 

93 

87 

92 

95 

93 

94 

92 

92 

90 

88 

92 

90 

91 

91 

89 

89 

87 

91 

87 

86 

88 

85 

85 

79 

82 

85 

89 

90 

89.2 

t  Minimum 

72 

69 

71 

72 

70 

72 

71 

71 

69 

70 

71 

68 

74 

69 

71 

70 

68 

70 

66 

70 

66 

68 

70 

53 

50 

54 

51 

55 

58 

69 

66.2 

Jonesboro  

*  Maxinmm 

91 

87 

84 

91 

92 

96 

96 

85 

90 

84 

79 

83 

90 

87 

78 

88 

84 

85 

80 

90 

90 

86 

74 

81 

75 

75 

82 

82 

81 

77 

84.8 

'  Minimum 

74 

67 

63 

57 

60 

70 

69 

65 

60 

65 

63 

64 

63 

71 

65 

66 

64 

65 

66 

65 

64 

68 

55 

45 

51 

48 

45 

50 

51 

53 

60.7 

Junction 

\  Maximum 

96 

95 

95 

94 

93 

94 

93 

94 

96 

98 

99 

94 

92 

93 

90 

87 

89 

90 

87 

92 

94 

85 

77 

74 

76 

79 

79 

/  / 

69 

88.  71 

'  Minimum 

74 

73 

72 

71 

71 

70 

68 

70 

72 

73 

74 

72 

73 

72 

70 

57 

61 

67 

68 

69 

69 

65 

50 

54 

48 

53 

52 

56 

61 

65.  7' 

Little  Rook 

)  Maxinmm 

90 

87 

85 

82 

90 

94 

92 

91 

83 

89 

90 

76 

90 

88 

79 

85 

85 

81 

78 

85 

85 

84 

70 

78 

10 

73 

76 

78 

77 

72 

82.9 

'  Jlinimum 

73 

73 

71 

68 

69 

73 

73 

73 

70 

67 

70 

67 

68 

74 

67 

68 

67 

68 

68 

69 

70 

70 

67 

52 

58 

55 

54 

57 

69 

61 

66.3 

Lutherville 

\  Maximum 

90 

86 

86 

86 

89 

91 

91 

91 

88 

88 

90 

75 

90 

89 

88 

88 

88 

S3 

76 

S3 

85 

80 

75 

SI 

77 

76 

78 

78 

80 

75 

84.0 

•  '  Minimum 

69 

64 

70 

69 

67 

71 

67 

67 

69 

68 

69 

68 

68 

74 

69 

67 

64 

65 

69 

70 

68 

72 

57 

47 

49 

47 

44 

51 

49 

49 

63.2 

Malvern  $$ 

t  Maximum 

92 

94 

91 

89 

94 

95 

94 

93 

92 

94 

93 

83 

95 

93 

90 

88 

87 

82 

83 

88 

87 

86 

68 

79 

78 

/  / 

79 

80 

80 

73 

86.  B 

'  Mininumi 

70 

71 

72 

71 

68 

69 

68 

67 

66 

65 

69 

70 

69 

72 

74 

67 

63 

62 

65 

68 

67 

66 

64 

46 

48 

50 

46 

48 

50 

55 

63.5 

Mammoth  Spring 

\  Maximum 

93 

89 

84 

86 

90 

91 

91 

90 

80 

85 

83 

80 

85 

S3 

81 

84 

84 

83 

81 

82 

85 

80 

71 

78 

76 

72 

76 

77 

78 

76 

82.4 

'  Minimum 

68 

66 

61 

61 

66 

70 

70 

69 

66 

62 

67 

64 

65 

/o 

67 

63 

62 

62 

64 

67 

64 

68 

58 

45 

47 

45 

43 

46 

47 

48 

60.9 

Mena 

S  Maximum 

88 

90 

88 

91 

90 

90 

89 

iK) 

90 

89 

90 

89 

88 

87 

89 

90 

86 

82 

74 

83 

86 

74 

70 

76 

73 

76 

76 

79 

77 

76 

83.9 

'  Minimiim 

71 

63 

70 

66 

68 

70 

70 

68 

68 

69 

71 

68 

70 

73 

69 

70 

66 

66 

65 

67 

67 

63 

58 

57 

56 

61 

49 

52 

55 

55 

64.3 

Newport  4§ 

S  Maximmn 

92 

90 

81 

89 

90 

97 

94 

95 

84 

90 

iK) 

74 

90 

85 

78 

89 

88 

89 

78 

87 

89 

86 

65 

81 

78 

/  / 

82 

83 

83 

81 

85.  2 

'  Minimum 

71 

71 

66 

62 

65 

69 

70 

71 

69 

62 

64 

66 

M 

74 

70 

62 

69 

63 

68 

67 

67 

69 

58 

46 

51 

49 

46 

53 

52 

55 

62. 6 

Pine  Bluff  $^ 

\  Maximum 

93 

92 

90 

85 

93 

96 

95 

95 

91 

94 

94 

86 

94 

91 

85 

91 

87 

S3 

84 

91 

90 

90 

65 

77 

76 

76 

SO 

82 

79 

72 

86.  6 

'  Minimum 

73 

73 

71 

71 

66 

67 

71 

68 

67 

69 

69 

71 

72 

72 

74 

67 

69 

61 

68 

68 

68 

69 

64 

48 

50 

51 

59 

50 

53 

54 

64.  S 

Pocahontas 

\  Maxinnnn 

94 

87 

84 

90 

92 

95 

95 

9^2 

81 

89 

83 

78 

88 

86 

81 

86 

84 

84 

82 

85 

89 

85 

72 

81 

76 

73 

78 

79 

81 

73 

84.1 

'  Mininnnn 

71 

67 

64 

60 

65 

69 

70 

72 

65 

61 

69 

64 

66 

75 

67 

64 

62 

68 

67 

67 

66 

70 

■58 

48 

65 

52 

48 

52 

53 

53 

62.9 

Portland  ^$ 

*  Maxinuim 

93 

98 

93 

89 

92 

95 

94 

96 

95 

94 

94 

92 

93 

90 

89 

88 

88 

86 

86 

90 

88 

90 

72 

77 

78 

78 

82 

82 

77 

65 

87.5 

(  Minimuui 

73 

71 

69 

70 

62 

63 

65 

63 

66 

68 

69 

72 

70 

/o 

70 

63 

55 

65 

68 

68 

66 

68 

70 

60 

51 

48 

49 

49 

53 

58 

63.  6 

Preseott$$ 

)  Maximum 

94 

96 

96 

93 

96 

97 

94 

94 

96 

97 

97 

92 

96 

97 

94 

91 

91 

84 

87 

89 

89 

90 

72 

S3 

79 

78 

81 

82 

82 

75 

89.4 

1  Minimum 

71 

70 

69 

69 

66 

67 

69 

64 

64 

67 

68 

69 

68 

72 

72 

68 

64 

61 

M 

64 

65 

66 

64 

47 

51 

50 

49 

52 

53 

54 

(i3.  2 

Stuttgart 

\  Maximum 

93 

92 

88 

86 

92 

96 

96 

95 

88 

91 

91 

82 

93 

89 

84 

89 

86 

86 

88 

89 

89 

89 

64 

// 

75 

74 

83 

80 

80 

72 

85.9 

'  Minimum 

72 

71 

69 

68 

64 

69 

67 

67 

68 

65 

69 

(!9 

69 

74 

72 

65 

58 

64 

62 

67 

66 

64 

68 

47 

52 

49 

48 

52 

53 

60 

63.  3 

Texarkana^ft 

*  Maximimi 

93 

95 

96 

95 

95 

95 

94 

95 

95 

96 

96 

97 

97 

94 

94 

94 

91 

85 

83 

90 

85 

90 

76 

82 

80 

SO 

83 

84 

83 

74 

89.6 

1  Minimum 

72 

72 

71 

70 

71 

72 

72 

66 

68 

68 

69 

70 

70 

74 

(0 

72 

65 

60 

66 

67 

68 

68 

66 

46 

50 

50 

50 

54 

54 

54 

65.0 

Warren  $$ 

S  Maximum 

92 

94 

93 

87 

92 

95 

95 

95 

95 

94 

94 

94 

94 

91 

89 

89 

90 

84 

84 

90 

88 

91 

66 

78 

78 

/ 1 

82 

82 

78 

68 

87  3 

'  Mininumi 

73 

73 

70 

70 

64 

71 

67 

64 

67 

69 

70 

72 

70 

73 

71 

66 

58 

64 

67 

67 

68 

68 

65 

48 

62 

51 

49 

53 

54 

61 

64.5 

Wynne  '^i 

s  Maxinujm 

90 

87 

SO 

84 

87 

90 

91 

90 

80 

86 

80 

72 

85 

82 

71 

82 

82 

80 

78 

84 

82 

82 

62 

76 

71 

76 

76 

76 

75 

70 

80.2 

'  Mininnnn 

73 

74 

68 

61 

62 

68 

71 

72 

72 

64 

65 

66 

66 

68 

71 

65 

58 

60 

68 

68 

70 

70 

60 

50 

50 

50 

52 

56 

56 

58 

63.7 

'.  •*.  '^.etc,  indicate,  respoclively .  1,  2,  3.  etc.,  days  missing  from  record. 
$4    Instruments  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  charged  to  thi'  preceding  day,  on  wliieli  it  almost  always  occurs. 


ERKATA. 


.Vugnst,  1914,  report.  -Page  60:  I$ee  Branch,  date  of  highi\st  temi>eratnre,  published  4th  and  otiier  datt;s,  sliould  be  5th  and  other  dates.  Hot  Springs,  total  precipits 
lion  .  published  11 .46  inches,  sliould  l>e  11 .49  inches;  departure  from  normal,  published +8.27  inches,  should  be +8. :?0  inches.  Page  61 :  Hot  Springs,  total  precipitation,  pul 
ll>hi'il  11  .46  inches  ,  >hould  be  11 .49  inches.       Page  62  :  IJec  liranch  .  mean  inaximum  ti'inpTature.  inililislierl  S9.6.  should  be  89.4. 
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B^■ 


HARVEY  S.  COLE 


SECTION   DIRECTOR 


LITTLE  ROCK,  ARK. 
WKATHhR  BUREAU  OFFICE 
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linn  i: 


!'l  I 


Cl.lMAInl.Ot.lrAl.    l>.\r\         AUK  \NSAS   SK(   I  l(i\ 


U.  S.  DEFAHTIVIENT  OK  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
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HARVEY  S.  COLE,     Section  Director. 


XIX.       LiiTi.i:  R<w'K,  Ark.,       0(n>itKH.    1!M1.      NO.    U). 


OL 


GENERAL  SUMMARY. 

The  wcntlit'i-  was  mild  and  cloudy  most  of  tlir  time  during 
1 10  first  tlm-c  weeks  of  OctolnT.  and  aKout  all  of  the  rain  for 
he  month  oeein-red  within  that  time.  Tlio  nmaind.T  of  tiie 
■liUitli  was  «ent>rally  clear  and  the  last  six  days  were  eool.  with 

illing  fn^st  at  most  places  on  the  27th  or  -iSth;  this  was  ahout 

wet>k  later  than  the  date  of  killint,'  frost  for  last  year.  There 
i-ere  no  si'vere  storms. 

The  mean  temperature  was  ahout  three  <le}jrees  higher  than 
hat  for  October .  l'.»18,  hut  was  not  unusual.  The  amount  of 
)reeipitation  was  h>ss  than  one  third  as  large  as  last  year. 
Mualler  amounts  have  heen  recorth'd  seven  times  in  the  past  23 

ears.  The  weather  was  favorable  for  outside  work  excei)t  that 
t  was  too  dry  for  plowing  and  seeding  at  most  places  in  the 
outliern    portion  of  the  State.     By  the  end  of  the    month    corn 

nd  cotton  were  matured,  corn  was  nearly  gathered  and  cot- 
on  picking  well  along. 


O.HHofan  iii<-h  less  than  normal.  1  Ik  iimounis  w.n  uoriuiil  or 
nlMive  in  Ihr  northern  half  of  the  Stale,  nine  uf  the  -tatioiis  n- 
porting  more  thnn  noiiniil;  l  hey  were  decided  l,\  delwiciil  in 
Ihesonlheni  h:ilf.  The  gri-al<'st  monthly  amount  was  o.^.-'f 
inches  at  Conway.  None  oc<'urred  at  W'hiteclifTs  and  amounts 
at  .-several  places  in  the  sout  liein  half  were  -mall.  There  were 
tliree  rainy  periods:  the  first  was  from  the  1st  to  th<'  llh;  the 
stXHmd  from  the  <tth  to  the  17th;  and  the  third  from  lli<  liMh 
to  the  21st.  The  heaviest  precipitation  uccmred  inllMlasI 
period. 

MISCELLANEOUS  DATA. 
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PRESSURE. 


The  atmospheric   pressure  for  October  was  about  normal.     It 

Ivas  below  normal  the  first    twenty    days    causing   considerable 

i'loudy    and    rainy    weather.      .Vreas  of  high  pressure  passed  in 

•apid  succession  the  last  ten  days,  the  most  decided  one   occur- 

ng  from  the2(>th  to  the  2<Sth.      This  om-  caused  killing  frost  in 

iiBOSt  portions  of  the  State  on  the  2Hth. 


TEMPERATURE. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

Thunderstorms.— (J)ates  and  number  of  stations    reporting.) 
8th.  2;  9th,  7;  10th.  7;  I2th.  4;  20th.  2;  21st.  1. 

Fogs.—  (Dates  and  number  of  stations   reporting.)     oth.    2; 

6th,  o;  7th,  4;  17th.  1. 

Frosts.^  (Dates  and  numV»er  of  stations  reporting.) 
Killing:  27th.  14:  28th,  29. 

Not  killing:  26th.  I;  27th,  9;  28th,  5;  29th,  3;  30th;  o. 
Hail.—  Hardy  on  the  9tli;  Pond  and  Subiaco  on  the  loth. 
Solar  Halo.—  24th.  ' 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— OCTOBER. 


TKMl'KI!.\!tIl!i; 


I'p.Kcii'o.vno.s . 


Vi:ar. 


!  The  mean  temperature  for  40  stations  was  (J3.0-.  The  mean 
I'or  32  stations  having  a  record  of  10  or  more  years  was  l.l'" 
fibove  normal.     The  only  negative  depratures  were  at    Dutton, 

' ,  fexarkana  and  W'iggs.  The  greatest  positive  departure  was  3.3  . 

sjit   Stuttgart.      Warm  spells  occurred  from  the  Tith  to  the  9th, 

'land  from  the  21st  to  the  24tli;  cool  spells  from  the  13th  to  the 
loth,  and  from  the  26th  to  the  end  of  the  month.  The  highest 
j.emperature  recorded  was  93  ,  at  Camden  on  the  6th  and  10th. 
ind  at  Prescott  on  the  10th;    the  lowest  was  21    ,  at  Camden  on 

I;the28th.  Highest  temperatures  occurred  generally  from  the  6th 
jto  the  10th;  lowest  temperatures  were  recorded  on  the  27th  and 
!28th  in  nearlv  all  ca.scs. 
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[     The  mean  precipitation  for  .")7  -stations  was  1./4  inches.     The 
mean  for  42  stations    liaving  a  record  for  ten  or  more  years  was 


Late  Report.-    Scpu-iub.-i-.  lOU.     I'rhu-tou.    I'nM-ipitation.     total.  3.22  in.-lies 
Sjr.'iit.M  ill  24  i.om-     1 .21  inchi-s:  iun.il.<T  of  iUi.v>  \vilh  .10  iii<-h  or  moro.  8:   prpvailiiig 

w  iml    ilir.  (  lion  .   n<irth>  ii>l  . 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 
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October,  191 J 


Climatolog-ical  Data  for  October,  1914. 


Stations. 


Counties. 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit.) 


Alicia 

Amity 

Arkadelphia . . 
Arkan!>as  City 

Batesville 

Bee  Branch  .. 
Benton ville  .. 

Bergman 

Black  Rock  .. 
Brinkley 


Calico  Rock 

Camden 

Centerpoint 
Clarendon  . . 

t jonway  

Corning 

Dardanelle  . 
DcxidCity  .. 

Diinias 

Diitton 


Kldorado 

Kngland 

Kureka  .Springs. 

Fayetleville 

Kordyee 

Fort  .Smith 

Fulton 

tieorgetown 

Hardy 

Helena 


Lawrence 

Clark  

do 

Desha 

Independence . 

Van  Buren 

Benton 

Boone  

Lawrence 

Monroe 


Izard  

Ouachita  . 
Howard  . . 
Monroe. . . 
Faulkner  . 

Clay 

Yell 

Marion . . . 

Desha 

Madison . . 


254 
250 
260 
145 
271 


Hot  Springs 

Huttig   , 

.lonesboro 

Junction+i 

Lake  Farm 

Lewisville 

Little  Rock 

Lutherville   

Malvern   

Mammoth  .Spring 


Marked  Tree Poinsett . 

Mena Polk . 

Newport lackson 

Pine  Blutii Jefferson 

Pocahontas Randolph 

Hondti Benton 

Portland I  Ashley 


Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Dallas 

Sebastian 

Hempstead  .. 

White 

Sharp  

Phillips 


1,303 

1,324 

259 

226 

361 
168 
470 
171 
309 
293 
330 
1.176 


Garland 

Union 

Craighead. . 

Union 

.leffersoti  . . . 
Lafayette . . . 

Pulaski 

Johnson 

Hot  Spring  . 
Fulton 


Prescott  , 

Princeton 

Risen 

Rogers 

Searcy 

Sheridan  

Springbank  tt- 

Stuttgart 

Subiaco 

Swain  +i 

Texarkaiia 

Warren 

Whitecliffs 

Wiggs  (  near ) . 
Wynne 


Nevada 

Dallas 

Cleveland 


Benton 

White 

(irant 

Miller 

Arkan.'ias 

Logan  

Newton 

Miller 

Brad  lev 

Little   River. 
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Precipitation,  in  ins. 
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64.6 
62.6 


61.8 
60.4 
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75 


57.6 
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62.0 
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63.1 
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86 


1.5 


0.2 
'2.0 
1 


+  2 
2.8 


229 

1,284 

231 

215 


Garland 
Cross 


State  means  and  extremes 


1,260 
122 
327 
287 
243 

1,385 


182 
228 
1,050 
2,300 
332 
304 
200 


10 
26 
30 
30 
22 
10 

5 
32 

1 
12 

23 

I 

1 

6 

26 

17 

3 

32 

19 

9 

20 
6 


65.8 
l>65.4 

62.2 
C65.0 

68.' 2 

63.2 

62.0 

63. 

60.0 


62.4 
61.8 
64.1 
62.8 
59.8 
64.9 
66.2 


6(t,3 


+  1.4 

'6 '.6 


+  2.6 


+  0.4 
+   1.6 

+  '2.' 6 
+  0.3 

+  0.3 
+  0.6 


86 
85 


•22 
9t 


6+ 


83 

92 
88a 
91 
91 

90» 

87 


64.8 


65.2 
64.4 


62.3 
60.6 


6.3.0 


0.0 
+    1.1 

+  0.8 
+  3. 
+  0.4 

+  'i.'6 


t-  0.8 


+  3.3 


0.6 
+  0.2 


-  1.4 

+  1.1 


92b 

86 
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-2.81  0.41 


0.  32 
0.(W 
0.  (K) 

l.^.'O 
1.04 


-2.19 

-1.08 
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-•2.  19 
-3.04 
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26 
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17 
14 
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11 
12 
8 
2 
6 
13 
9 
2 


11 
12 
14« 
16 


se, 
ne. 


McCulloch  &  (Juelck. 
J .  W .  Campbell . 
F.J.  Carpenter. 
W.C.  Blundell. 
Miss  Lelia  1.  Teter. 
J .  E .  .Scanlan . 
U.S.  Weather  Bureau 
John  T.  Maxey. 
S.J.  Howe . 
H,L.  D.  Whitson. 


se. 
nw. 


9 
15 

8 
9 
3 
15 
12 
10 
14 
15 


sw. 
nw. 


ne. 
nw. 


J .  W .  Wray . 
R.  K.  Quarterman. 
J .  M .  Huddleston . 
Mrs.  B.  E.  Bishop. 
G.  H.  Burr. 
Jacob  Brobst. 
A.  Bernard. 
Neal  Dodd . 
Lawrence  Waterman. 
J.M.  Ricketts. 

.leff  J.  Babb. 
J.  C.  Chenaiilt. 
George  W.  Nichoalds. 
University  of  Arkaasas 
J .  B .  Atkinson . 
U.S.  Weather  Bureau. 
T.  J .  Logan. 
Wm .  N  .  Harris . 
C.  A.  Cay wood. 
F .  .1 .  Mitchell . 

A .  it  X .  Gen .  Hospital 
C.  A  Berry. 
Benedictine  Sisters. 
J .  \.  Lowderback . 
CV .  L .  Spellman . 
F .  \V .  Youmans . 
U.S.  Weather  Bureau 
W .  R .  Hentschel . 
Mrs.   Kate  L.Smith. 
Frank  A ,  Tubbs . 

Chapman  &  Dewey  Co 
V.  W.  St.  John. 
A  . .( .  Shell . 
J.  H.  Hudson. 
Benedictine  Sisters. 
."V.  F.  Stevens. 
T.  A.  Corson. 
Mrs.  (J .  (Jresham. 
.lames  Stitt. 
L.  K.  Tisdale. 


Carl  A .  Stare  k 
W.  II.  Thoma 
MissS.  E..\shoraft. 
G .  Field . 
H.  A.  Buerkle. 
New  .Subiaco  Abbey, 
(ieorge  Paxton . 
U.S.  Brashear. 
R .  R .  Ltisk  . 
Eulek  M.  Schiniiir. 

Jay.  W.  Swaney. 
Edward  K.  Soohler. 
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The  .leparturi's  from  normal  temperature  and  precipition  arr  .•omiMifd  „i,ly  i',„-  mmIi  >tMli(.ns  as  have  tei 
but  all  CDiiiiilete  reiK)rts  are  u.sed  in  determining  .<eclion  mean>. 

».  ••,  I'.  >tc.,  indicate,  respectively,  1,2,3.  etc.,  days  missing  from  the  record. 
T.     Precipitation  is  le.-^s  than  0.01  inch  rain  onnelted  snow  .  ++ 

it  Postotllec  a(ldrcs>  of  11v>h  stations  an-  as  follows:  Of  .lunelimi . 
SpringlMink.  I>(»ldridg<-.  .Vrl<. 


1  or  nioi-i-  yi'ars  of  i>'c.>rd. 


t    Also  on  other  dates. 
Received  too  l.ate  to  he  Included  in  means  ami  simiiiartes. 
KaiidoU'li.   [.;i.:  ,a'  p,,u,l.   t.ravi-tl.-.  Ark.:  of  Sualu.  Llih,-sUi 
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(■l.IM.\T()|.()(il('\|,   DATA      AKKANSAS  SKCIIoN 
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amnioth  Spring. 
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ne  Bluff  II  I! 
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md 

mlaud  II II 

>'*oott  II II 

ilUI'tOIl   II II 

son  II  !| 

)?prs 
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irren  II  j' 
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Whltu 

Ouaoliita  . . . 
do 

Mississippi  . 

Whito 

Arkansas  . . 
do 

Whito 

Jo 

do 

do 

Ouachita  . . . 

Rf>d 

Whit."  

Arkansas   . . 

Whit.'  

Arkansas.. 

Whit." 

Arkansits 

White 

Ouachita 

Arkansas  . . . 

White 

do 

Ouachita 

Arkansas 

Ked 

White 

do 

Mississippi  . . 

Ouachita 

do 

White 

Ouadiita  . . . . 
Arkansas. .  .. 

Ked 

Arkansas.. .. 
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Dally  Precipitation  for  October,    1914. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA  :     ARKANSAS  SECTK )X 
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Daily  temperatures  for  October,  1914. 
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.1     \IX       Lrrn.K  H(hk,  Auk.,    Novembku.   1H14.    No.   11. 


OKNERAL  SUKMAST. 

Tlii>  iiifiin  tt'inpcrMliirc.-  lor  NovciiilxT  were  almvc  iioriiial. 
-IMTiallv  in  n«>rtlu>rn  |M)rtions  (if  thf  Stati'.  l>ul  lucUcd  iilumt 
ive  donn'ss  of  Immm^;  ns  lii^li  n.><  in  Novi'inbcr.  1918.  lligluT 
m-aii  toiiipciatuics  iiavc  fnHiu«>ntly  (xrunvd  in  tlu'  pat^t  iM 
cars.  Oiu-  (Iccidodly  rold  spell  oirurrcd  from  tlio  I7th  to  tlu' 
ist,  lower  temperatures  having  oceurred  but  few  times  since 
.rords  have  been  kept.  Th(>  precipitation  for  the  month  near- 
V  all  (KTUrred  in  two  storms,  both  covering  the  <'ntire  State, 
"lie  first  storm  was  so  lisht  that  it  did  little  g(tod  and  occurred 
11  the  Sth  and  9th.  Th(>  second  \vas  much  heavier  than  the 
irst.  especially  in  the  southeastern  portions  and  occurred  from 
lie  "iBth  to  the  29th.  The  monthly  amounts  were  decidedly 
i>ss  than  normal  except  at  a  few  stations  in  the  southeastern 
K>rtion.  The  average  for  the  State  was  about  0.15  of  an  inch 
ess  than  for  November,  1918.  Less  precipitation  has  occurred 
n  November  a  number  of  times  in  the  past  24  years,  but  the 
iglit  pnripitation  for  the  past  month  following  such  a  dry  sum- 
ner  interfered  s<>riously  with  plowing,  seeding  and  the  germi" 
\ation  of  grain.  The  dry  weather  favored  late  cotton  pick- 
ng.  and  dried  out  the  forests  so  that  tires  occurred  in  nearly  all 
Ktrtions  of  the  State.  The  fires  destroyed  some  timber,  burn- 
■il  three  farmers'  dwellings  and  a  great  deal  of  fence.  The  smoke 
roni  the  tires  increased  until  the  26th.  It  was  so  dense  at  times 
hat  it  interfered  with  railroad  traffic  and  caused  considerable 
nconvenience  and  discomfort. 


PRESStTRE. 


Ji'or  the  three  Weather  Bureau  stations  the  atmospheric 
iressure  for  the  month  was  about  0.02  of  an  inch  above  normal. 
'\n  area  of  low  pressure  passed  south  of  Arkansas  on  the  13th 
md  14th  but  caused  little  or  no  precipitation  in  the  i^tate.  One 
rom  the  27th  to  the  29th  crossed  the  State  causing  good  rains. 
Successive  areas  of  high  pressure  crossed  the  State  from  the 
tith  to  the  2(>th.  The  one  on  the  Kith  and  17th  caused  unu- 
•uallv  cold  weather. 


TEMPERATURE. 


riie  mean 

o 


The  mean  lemperalure  for  41  stations  was  "vi.H' 
^ir  H3  stations  having  a  record  of  10  or  more  years  was  l.T 
ibove  normal.  .Mean  temperatures  ranged  from  47.2  at  l)ut- 
'on  to  00.')  at  Hot  Springs.  Temperatures  were  above  normal 
l;t  nearly  all  places  except  in  southern  and  southwestern  coun- 
lies.  The  greatest  positive  departure  was  6.4  at  Bergman:  the 
iTeatest  negative  departure  was  1.9"  at  Camden.  The  highest 
emperature  rec-orded  was  88"  at  Eldorado  on  the  6th  and  at 
J!)ureka  Springs  on  the  .^th :  the  lowest  was  11  at  a  number  of 
jtations  in  the  northern  portion  of  the  State  on  the  2()th. 


PRECIPITATION. 

'I'he  mean  precipitation  for  .")7  station.-'  wa.-  2.:'>2  iiiebe-.  Tin 
mean  for  l2-talion>  having  ;i  neord  for  ten  m-  more  yearn  Wll^ 
l.r)()  inches  less  than  normal.  The  mont  liiy  amounts  ranged 
from  0.44  of  an  inch  at  Kureka  Spriiig.s  to  .").62  inches  at  .\r- 
kansas  ('ity.  'I'iie  amounts  were  Ir-ss  than  normal  exci  pi  ai 
a  few  stations  in  the  soulbeastern  portion  of  the  State. 

MISCELLANEOUS  DATA. 
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.   '  30. 13 
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17 

■29. 72 
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15 

88 

.58 

Fori  Smith  — 

..'  30.12 

30.. 06 

17 

29.64 

14 
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•28    11  w. 

19 

75         47 
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Littlo  Hotk.... 

..;  30.15 

30.60 

17 

29.70 

14 

5325 

84     n. 

15 

75         57 

.■>K 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

Thunderstorms.— (Dates  and  number  of  -taiion-  rejiorting.  ) 
7th.  1;  8th,  5;  10th.  1. 

Fogs.—  (Dates  and  number  of  stations    reporting.)  9tli.   1. 

Frost,  first  killing. —  (Dates  and  numlier  of  station?  report- 
ing.) 9th,  1;  16th,  1;  17th.  2. 

Flalos,  solar  and  lunar.       lltli. 

dales.—  19th. 

Smoke.—  At  a  few  stations.  Kith  to  ISih;  at  practiealls  ail 
stations.  18th  to  26th. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— NOVEMBER. 
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PRKCII'IT.MION. 
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^1.7 
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11 
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-1..56 

1.5 

t; 

9 

Late  Reports.-  September.  1914.  Marked  Tree.  Total  preeipitaiioii.  n  .56  incUes: 
luiniber  01' days  with  .01  inch  or  inorf,  5:  oh^av.  16:  partly  rloiidy  .  8:  cloudy .  6:  pi-.>- 
vaillng  wind  dir(?otion.  southfa-.st . 

(Xtoher.  1914.  Conterpoint ,  Monthly  nirtaii  li'iiiiKTalure.  66.0:  lUipartuiv  tioiii  Ihp 
noraial.  -"-ll:  hlghe.st  ti>mix?raturo  and  date.  89  on  the  10th  and  the  18th:  lowe.-t 
temporature  and  date.  29  on  th"  28th;  ffreatest  diiily  range.  41;  total  precipitation. 
0.15  inch:  departure  from  normal.  -2.78  inches:  number  of  day>  with  .01  inch  or 
more.  2;  clear,  11;  partly  cloudy.  10:  cloudy.  10;  prpvaillnff  wind  direction,  soutli- 
east:  killin?  fro*t  on  the  28th. 
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CLiMATOLOGlCAL  DATA:    AKKANSAt<  SECTION. 


NuVKMUKJi.    19] 


CUmatolog-ical  Data  for  November,  1914. 


Temperature  (  Detrrees  Fahrenheit.)     \  Precipitation,  in  ins. 


Number  of  days. 


f^Utlon". 


CoiiiilifS. 


3  O 
X,  — 

c 


Alicia  Lawrence 

.Vuiity Clark 

Arkadelphia <lo 

.\.rkansas  City Di>sha  

Batfsville  Indcpf ndeno< 

Bee  Brancli Van  Buren 

Bentonvilli-  Benton 

Bergman Boone  — 

Black  Rock Lawrence 

Briukley Monroe 


3.62 

1.84 
•i.65 
5.62 
1.88 
1.15 
0.49 
1.20 
1.32 
3.22 


Calico  Kock ...'  Jzanl... 

Camden  l  Onachira 

Centerpoint  Howard 

Clarendon 1  Monroe 

Conway Kaulkner 

Corning Clay 

Dardanelle Yell 

Oodd  aty Marion 

l>uma>: I  IH'sha 

I  mtton I  Madison 

Klclorado {  I'nion 

England Lonoki 

Eureka  Spring.* '  Carroll 

Fayetleville ;  Washington  . . 

Fordyce  Dallas 

Fort  Smith Sebastiun 

I'ullon IhiMD.-tead 

I  icorgetown \VI  ill- 

Hardy Sharii 

Helena I'liillips 

Hoi  ."Springs irarland 

Hunig    Inion 

Jouolioro Ciii  isf . 

.)unclion*i ,  I  ninn 

Lak.-  Farm 

!,.»« isvilli- 

l.iillf  Rock 

Lutherville    

Miilveiii    : 

Maiiinioth  Spring Fulton 

Marked  Tree Foinsett  . . 

Meua Folk 

Ni-wport lackson 

I'in.-  Bluff .lelTiTson 

l'o('iili<inia.> I  RiiiKlolp! 

I'liiid  ",^, I  Benton 

l'..riliuid !  .\shley   ... 

I'lv^cotl Neviidii . . . 

Frincetiiii I)ullii>  .... 

IJison <  livchiiul 

Rogers 

.SeATCy ■. 

.Sheridan 

springbank  tt 

smitgarl 

subiaco  . . ..' 

.'vvain  ;t...^ , 

{■■xarkiina.!.' 

Warn-n 

Wliiteeliffs.' 

\Vigg^  I  n>-ar  i  tt . . . 

\V.\  inie 


+  1 

-1.71 

-2.17 

-2.  50 

-1.54 

-3.57 

-1.6H 


.2  -  ■ 
1 1 
.S  3 

III 

iii 


1.16 

U.86 
1.55 
3.11 
0.70 
0.55 
0.44 
0.  62 
0.67 
1.60 


-0.93 

1.84 

0 

0 

-1.82 

0.89 

0 

5 

-0.60 

1.80 

0 

5 

-2. 29 

0.98 

0 

6 

-1.99 

0.80 

T. 

4 

-2.33 

0.65 

0 

4     ! 

-2.34 

0.43 

0 

2 

1.50 

0 

0 

-2.  33 

0.77 

0 

3    : 

-0.24 

2.02 

0 

5 

1.50 

0 

4 

-2.19 

0.33 

n 

4 

-2.62 

0.44 

0 

6 

0 
0 
0 
0 
0.2 
0 


siHii'  nit-an.-iHnd  •-.xtri-ni 


14 
15 
20 


2  14 
4  11 

3  7 


2(1 


18  ! 

19  ! 


6 
4 

6 

18 
14 
4 
8 
15 
9 


IK 
2]' 


18 
14 
8 
5 
19 

17 
19 
15 
18 
20 
13 
U 
12 


10 

10 

3 

21 

4 

8 
5 
11 
10 

0 
16 
in 


1"   ! 

10'  I 


n. 

'se. 
no. 
se. 


sw. 
ne. 
sw. 


sw. 
n\v. 


nw. 
lie. 


.Tuliu.s    (iuelek . 
.1.  VV.  Campbell. 
F.  .1.  Carpenter. 
W.  C.  Blundell. 
Miss  Lelia  I .  Teler . 
.I.E.  Scanlan. 
U.S.  Weather  Bursa 
John  T.  Maxi'V. 
S.  .1.  Howe. 
H.L.I).  Whitsou. 

J.  W.  Wray. 
R.  K.  Quarternian. 
J.  M.  Huddle.stou . 
Mrs.  B.  E.  Bishop. 
C.  H.  Burr. 
,Iacob  Brobsi . 
A.  Bernard . 
Neal  Dodd . 
Lawrence  Waterman 
.1.  M.  Uicketts. 

.letf.l.  Babb. 
,1.  C.  ChPiiaull . 
George  W .  Xiehoalds 
University  of  .Vrkans; 
J .  B .  Atkinson . 
I'.  S.  Weather  Burea 
T.. I.  Logan. 
Mrs.  Biddic  Surratt; 
C . A .  Cay wood . 
F.. I.  Mitchell.  . 

A.  i  N.  (ien.  Hospiti 
C .  A  Berry .  i 

Benedictine  Sisters.  , 
J  .  A  .  Lowderback  . 
(i .  L.  Spelbnan. 
F.  W.  Youmans. 
r .  S .  Weather  Bureai 
W.  R.  Hentschel.      ' 

I  Mrs.   Kate  L.  Smith. 

:  Frank  A .  Tubbs .    ■ . , 

Chapman  i  Dewey  < 

\\  W.St.  John. 
.  A .  J .  Shell . 
i  J.  11.  Hudson. 
;  Benedictine  Sisters. 
1  A .  F .  Stevens . 
!  T .  A .  Corson  . 

Mrs .  G  .  Gresham . 

James  Stitt . 

L.  F.  Tisdal.'. 

Carl  A.  Starek. 

W.  H.  Thomu.-. 

.Miss  S.  E.  Asiicraft. 

(i.  Field. 

II.  A.  Buerkle. 
,  New  Subiaco  Abbey. 
',  (ieorge  Paxton. 
'■  H  .  S  .  Brashear . 
'  R.  U.  Liisk. 

Eulela  M.  Schinner. 

.lay  .  \V  .  Suaney  . 
Kdward    K.    Sechlt-r. 


iiiipiil.'d  iiuly  for  siirh  sliilions  ii>  tiav.'  i.mi  or  more  y.^Hrs  of  record. 


Till'  di'|)arinri^  fniin  normal  tempenunre  and  iiriciiiitiiin  a 
liul  all  rniii|ili'ii-  1-.  i>(iri>  an- usiil   in  di-i'-niiiiiins.' -'-<i  i.  iii  m«-aii- 

».''.'•.  .-ir-. .  iii.iicat.-.  i(..,p,.(ii\,.l.v  ,  I  ,  2,  :i,  .tc,  day«  mi>-in;.'  in. in  tin-  i'.'(-(ird  .  +     .Vlso  on  oilier  dale.-. 

is  less  than  u.oi  inch   rain  or  melti-d  snow  .  »+     liec.-ivfd  loo  lab-  to  be  included  in  means  and  suinm»rie>. 

11  lhe>e  -tatioiis  arc-  as  follows:  Of  .hnHlimi,   Hatidolpli.   I.a.:  of  fond,    ili-avetie.   \i-k .  :  of  Swain.   Liim-stone.    Vrk.- 
Ark.:  cii   Wigt'.v.    11. -lup  Walla.-.  .  Ark  . 


1.     I'n-i-i|)itaiiiin 
71  I'ostoMice  iiililn 
if  spiiiiKliaiik.  |i..ddriil: 


KMMKK.  nn  I. 


I'l.lMATOUHiK  Al.   DATA:    AHKAN8AS  SKCI'lo.N 


S.I 


Daily  Precipitatiou  fur  Nuvuiiiber,    1U14. 


Dnjr  0 

f  month 

i 

>Jt»lltil>>.                Wutd-.ilu'iU 

I       2 

8 

4 

& 

6 

7 

8 

9 

1 
10 

11 

12 

la 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

!M 

26 

» 

311 

28 

29  1  3» 

U  

(v    nil 

Whit.- 

OiiAi-hita 

.... 

.... 

.96 
.16 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.81 

.Kt 

.90 

.86 
ISA 
3.11 

.46 

1.16 

3.02 

1.84 
2.66 

r,.m 
1.8H 

iiWphI*  ..... 
„is.».s  City  il  II . 
svllU'lMl 

do 

Mtiisisslppl 

'.'io 

.10 
.44 

.62 

.14 

.82 
.20 



;... 

'.M 

•f.' 

.  .  .  . 

■f.' 

:::: 

•••• 

.90 
.80 
.40 

.63 

.70 
.10 

.il 

.12 

ArkHUSHs   

T. 

T. 

1.15 

Ilmiu'h 

Ml   .     ••• 

.01 

. 

.04  .... 

0.4M 

WhlU' 

.... 

.  .  .  . 

.28 

.. . . 

— 

.... 

— 

.... 

.07 
.29 
l.fiO 

.16    .07'.... 
.12'  .67    .10 
1.08    .421.... 

1.20 
I.SU 
S.22 

k  K.K'k  II II . . . . 

kl.>y  nil 

•o  Rock  11 II... 

iloullll 

,r  Point.   .... 

<>iuton  III! 

way  

ao 

An 

.12 

— 

.. .. 

,...! 

.. .. 

1. . . 

. . . . 

An 

.62 

T. 

T. 

.20,  T.  !  .60  .... 
1.06ll.84    ..36  .... 

.89'  .37  ...-.i....| 
1.001.801  .'IS'   .01 

1.32 

.01 

.06 

.... 

3.32 

.22 

'.22 
.24 
.04 
.43 

.32 

1 

.24 

2.04 

White  

.04 

T. 

3.  :«p 

.02 



.06 

.98 
.04 
.66 

.051  .05i..,.' 
.10:  .80,.... 

.20  .m.... 

.42j,...  .... 

1.28|  .601.... 

.211 

2.02    .30  .... 
1.3511.00  .... 

.11  ......... 

.Wil  .01.  T. 
3.40 

.2.3^ 

1.65:  .12... 

1.9S 

Whito 

... . 

T. 

1.24 

latvUe  nil... 

aiMiy  

las  

.... 

1.19 

Whitf 

.... 



.... 

0.85 

.08 

.76 

1.50 
.05 

1.20 
1  .VI 

i.  13 

White      

T. 

.77 

.14 

.33 
.44 

T. 

1.03 

.reaollll 

.... 

.15 

T. 

3.81 

.... 

tV 

.08 



3.  93 

land  y  !!..•  —  1   Ariv»ii»n> 

f.' 
.01 

tV 

'.'61 

« 

.18 
.65 

T 

0.44 

I'ttovillo 

'smith  •••'.'. 

onl'i: 

do 

.04 

0..57 

T. 

3. 411 

.24 

;::: 

0.65 

Rpd 

2.  42 
2.20 
1.4:! 

rw'town  B  11 . . . 
dy 

White 

1          do 



'.'35 

.22 
.09 
.56 

.16 

'.'63 
.02 

■'02 

. . . . 

.... 

.... 

.15!  ■■*5    .43  .... 

T.    3.97'  .41..., 

1. 18i  .79    .21  .... 
1.65,  .93    .04  .... 

'    \r:....:_...;««: 

.... 

"J 

.... 

.... 

.11 

"w 

.09 

4.  .51 

III? ; do :.. 

:::: 

..}.... 

.12 
.15 

2.  til 
2.  95 

i 

37 

.70    .27  ....     1.89 

....|.... 

.... 

('  Kami '  .\rkansas..  i. ..,.. 

isville Kcd ;. 

1>  KiK-k  '••  ...  -Vrkaiisas ;;. 

iiTviUe i do ,...;,. 

mnotli  Sprinjr.  \  Whito a . 

krtl  Trw»l>i'      '  Sf     Kranc.i.; 

.;,. 

\     '_  _.  _ 

:::; 

':■• 

':::: 

tV 

1 

■41 
.08 
.32 
.22 
.37 

'.'6i 

■.■45 
.05 

'.'■24 
T. 

'.'io 

f  ■ 

— 



.38 
.24 

i.eOi  .;}4 

ll.St),  ..52    .02:.... 

2.97 
2.36 

tV 

:::: 
.02 

.10 

1'' ' . 

■f.' 

T. 

:::: 

.... 

. . . . 

:::: 

... 
... 

i  ■  ■  ■  • 

24;  .18    .09'.... 

.....I.:i5!1.20i  .30  .... 
09^  .13    .25!.... 

0.  83 
3.17 

0.  86 

.84 

■.'35 
.05 
.35 

■? 
.05 

40    .83-  .eil  .11 

09    .49;  .15    .061.... 

2.59 

,  Oiiai'hita   

White 

■  Arkansas 

1  Wnite  .,...; 

:  .\rkans)vs 

Ouachita 

do" 

11 



'.'26 
'.'06 

T. 

O.ijl 

porti'll....... 

.•  Bluff  11 1'  . . . . 

ahoistft*  .••.-. . 

d  .   .;■ .>. . . 

iland  111 

<<.ott  1'"!   

".'64 

'.'08 
08 

'¥: 

.,50    .,50;  .80    T.     .... 
;....  1.23i2.42      40.... 
....    .-iO'  .:«   .40  .... 

(Ifi 

.....    .92  1.92    .47,.... 

T.    1.  lljl.67    .11    T. 
. ...  1.2611.78;  ..<52 

2.  .'-5 
4.14 
'   1.3fi 
'  0..51 
3. 66 
3.02 

uvton.llli ! ..do 

...j..-.. 

......   .....  .06..... 

....j.... 

3.47 

wrs. 

rey 

ridau  '  i    — 
iiiE)>aiik!i  |l... 

ttKari  

iaco  -. . . 

arkatia  |!  1=  ... 

Vrkaiisa.-.. 

Wiiite 

Ouachita 

K.I 

.Vrkaii>as.. ;!. 

do 

Wlut.' 

-  Rpd ., 

] . . . . 

"t:! 

:::: 

1:::: 

■■■• 

i 

1 

■f .' 

.42 

!:^ 

!   .m 

1  .12 

■.'26 
T. 

'.'•26 

!;;■;;; 

;;:. '.'"36 

OS 

!....'  T. 

1      - 

1 . . . .  i . . '.. . 
1 ....... . 

.31;.... 
.45 

i  '^' 

'tV 

...;i..;.. 

....!...-.-. 

^^^1 

,.... 



:::: 

'!! !! 

'■'.'^'t: 

....i....    jri  ....  .... 

'.'.'.'.'.'..'.  '.'362.'26  '.'46 
.0511.1011.25    .12  .... 

1  T.  12.501.75,  .30  .... 
.06    .23;....:....     .17 

'.'.'.'.  ".SfiihW'.wV.'.'. 
. . . .  1. 20i2.  fiO    .70  .... 

0.45 

3.' 4(1 

3.28 

4.58 

1  0..5f^ 

1  2.' 52 

Ouachita 

,   i;.'d  

Ouachita 

St .  Francis 

..... 

1 ::'.': 
1 

1 

1  4.  .5(1 

iii'i-liffs  !'  i  . . . 

xs  1.  near  i 

iitip ; . . . 

.... 

.... 

.18 

.06 

.  1).' 
.(12 

'''... 

':i;; 

1 

I  T. 
.2( 

.70il.Ol 

)1.30    .til    .08  .... 
.37:  .m    .49.  .11 

1.7« 

2.51 
■  2.09 

Kxcept  as  otherwi.v  indicati'd  ob^Pivation...  arc  ?cn,'rally  inaiU-  liiti'  in  th,-  aftiTiioon  .  n.ar  suiis.-t .  and  iir,rii)it«ticiii 
rfCordeiTis  for  the  24  liours  i-iKliiisr  al  the  time  of  ob.<crvaiioii 

'*•  Rf'Kulai  Weather  Buivhu  station:  tuvcipitation  is  tor  tli.^'-'l  hour  p  rind  .  niidniirhl  in  midnight. 

*  Precipitation  included  in  the  next  following  measureiiieni .  ;,Sei)aiate  dai,->  ni  iaIU  mil  reiunleci. 

!'    Precipitation  for  the  24  hour>  ending  on  tlie  morniuj;  wiien  ii   is  im-asurd. 

'1'.  Precipitation  is  le.ss  than  n.ot  iiieii  rain  or  melted  snow  . 

•.b.i'.  etc..  inilicate  rpspe<tivel.\.    1.2.:'..  etc  .    days  niissint' iron,  th,-  r.-coril 
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CLIMATOLOGICAL   DATA:      AKKANf^AS  SEC  TlON 


NoVL.MBEK.      In 


Daily  temperatures  for  November,  1914. 


Day  oi'  nioiirh . 


Arkom»(U. 


Alicia 

Bef  Branch  . 
Bentonville 
BrinkleyW  • 
Camden 

Conway 

Dardanelle  $' 

Dodrt  City 

Kl<lora<1o  %  .. 
England  %      . 

Kureka  Spring> 
Kayettevillp  . . . 

Kordyce  

I'ort  Smith  — 
Hot  spriiiir.-. . 

.lonpsboro 

l.owisvillc 

l.ittle  Kock  . . . 

Luthervillo 

Malvern  U  .... 

Mammoth  Sprinj? 

M("na 

Newport  % 

Pine  Bluff  ^5 

Hiioahontas 

Portland  <V> 
PreseottvW.. 
Stutljfait  . . 
IVxarkana* 
Warren  '4*  . . 

Wynne  li\'ii 


)  Maximum. . 
(  Minimum  . . 
)  Maximum. . 
'  Minimum  . . 

>  Maximum. . 
(  Minimum  . . 
j  Maximum . . 
I  Minimum  . . 

>  Maximum. . 
1  Minimimi  . . 


)  Maximimi. . 
'  Minimum  . . 
)  Maximimi, . 
'  Minimum  . . 
s  Maximum. . 
'  Minimum  . . 
1  JIaximum. . 
'  Mininuim  . . 
>  Maximum. . 
'  Minimum  . . 


»  Maximum. 
(  Minimum  . 
»  Maximum. 
'  >Iiniiiium  . 
>  Maximum. 
'  Minimmn  . 
\  Maximum. 
'  Minimum  . 
)  >[aximura. 
'  Minimum  . 


)  Maximum. . 
(  Minimum  . . 
\  Maximum. . 
'  Minimum  . . 
)  Maximum . . 
'  Minimimi  . . 
*  Maximum . . 
'  Minimum  . . 
)  Maximum.. 
'  Minimum  . . 


}  Maximimi . 
}  Minimum  . 
;  Maximum. 
(  Miniimmi  . 
^  Maximum. 
'  Minimum  . 

>  JIaximum. 
'  Minimum  . 

*  Maximum. 
'  Minimum  . 

*  Maximum. 
'  Mininuim  . 
\  Maximum. 
'  Minimum  . 

*  Maximum 

'  MinimuiM  . 

*  Maximum. 
'  Minimum  . 

>  Maximum. 
'  Minimum  . 

(  Maximum. 
'  Minimum  . 


48  47 
82  I  78 
48  45 
SO   80 


45  i  41 
84  80 
48   43 


80 
3C 

82 
38 

■  I  "9 
.  40 
.;  82 
.!  39 
.  80 
.!  38 


74  !  76 
37   49 


80   80 
41   46 


47 

52 

79 

80 

50 

52 

85 

80 

46 

49 

71 

76 

41 

42 

78 

74 

48 

49 

82 

78 

50 

50 

78 

75 

48 

40 

84 

84 

48  ;  50 
82  ''  80 
44   45 


86  88  i  83 


72 
43  - 
87 
59  i 

o7 
84 
48 
78 
43  I 

79  I 
52  I 

55  i 

75  ! 
51  i 


52  I  62 
34   30 


88   82 
49 
84 
50 


45  i  60 


45 

41 

80 

82 

56 

57 

SO 

82 

50 

44 

SO 

82 

44 

47 

82 

75 

48 

48 

82 

85 

51 

48 

83 

82 

45 

45 

72   81 
40 

80 
58 
82 
50 
84 
47 
83 
41 

S7 
46 

85 
47 


65 

42 

77 

42 

70 

51 

65 

44  I  35 

74   69 

55   36 


80  1  62 
40  I  37 
66  60 
45  j  39 


79  I  65 

46  !  45 
78  j  67 
59  !  49 


10   11 


12  i  i:;   14   15   10 


18   19  I  20  21  ;  22   23  |  24 


29  i  30  \ii\ 


07  ;  68  !  67 
36  36  37 
71  :  75  65 


72 
44 


35  I  38 
70 


0  :  62 
42  i  44 
75  68 
39  37 
63  63 
34   38 


6o 
40 
73 
46 
62 
47 
60 
53 
62   68 


»  ;  48  I  31 


60 
22 
49 

21  ! 


51 


65   67 
42   48 


65  I  71 

38  I  50 

67  I  66 

31  I  45 

59  1  63 

45  I  50  i  53 
76  I  68   65  '   74  | 
36  '   40   4N   45 


69  !  56 
44  !  34 
80 
58 
69 
52 


50 


40  44 
27  I  22 
46 
20 
45 
23 


50   43 

36  I  22 


51  i  46 
32  i  20 
42  i  44 
29  I  16 
55  ;  50 
42  :  27  I  29 
""  54  !  54 
24  !  23 


45 

29  ' 

47 

29 

40 

19  I 

44  i 

31 

46 

25 


34  1  40 

12  !  21 
39  I  67 

13  24 
46   68 


65 
25 


60 
35 


53 

40 

28 

16 

42 

44 

28 

14 

46 

44 

21 

11 

56 

47 

34 

22 

48 

43 

25 

14 

44 
75 
48 
67 

36  ;  41 
75  i  72 
39  ;  43 
70  !  79 

37  39 


82  I  68 
38  I  40 


62 

47 

75  ;  62  !  66 

37  I  42   51 

69  I  60  :  65 

43  i  51 

62  !  68 

48   54 

76   73 

48  i  43 


65  I  49 

43  24 

63  ;  45 

43  1  27 

76  ■  71 


36 

59  i  48 


45 

38  :  27 


43  I  31 

73  I  69  i  68 
52  I  47  1  26 


40  1  59  :  48 

18  j  29  !  20 

52  !  52  46 

21  I  33  22 

52  i  53 
26  i  35 

53  1  42 
;33  '<  25 
70  :  67 
49  !  43 


47 
25 


1  53 
12 

I  48 

I  42 
i  18 
i  46 
IS 
;  60 
:  20 


71  i  70  i  66  I  75 
36  ;  37  !  41  !  46 
69  !  69  I  65  I  70 


75 

48 
80 


39  j  53  i  52  i  53  1  55 
72  1  04  i  M   i  71 


45  !  47  I  51 

70  !  66  '  69 

39  i  40  I  49 

72  i  60  ^  65 

37  43  i  42 


44  I  51  I  46  I  36 


20  22 

59  '  58 


22 

48 


29  I  28  i  20  I  20 
45  !  53 


27  j  32 
45  1  51 
22  i  26 
50  !  54 

28  29 


59 
31 
67  i  72 


67  :  68 
36   33 


72  j  45  I  44  ;  54 
45  I  31  !  19  ;  26 


71 


82 

81 

84 

83 

46 

45 

44 

46 

83 

85 

85 

82 

48 

48 

48 

51 

82 

83 

85 

82 

45 

48 

47 

45 

80 

73 

80 

79 

48 

48 

46 

47 

48  :  54 
72 
34 
81 
61 
64 
46 


43  46 
72  ,  70 
40  i  40 
71  I  74 
34  I  :« 
71  71 
34  i  41 


55  1  67 
4S  ,  49 
68  i  72 
41  '  50 
65  i  65 
39  !  43 


73 

41 


72  I  71 

30  I 
74  i 
31 
58 


,1  ^  64  j  64 
35  i  39  !  46 

I  67 


45  I  32 

65  !  72 

35  I  35 

62  I  72 

34  30 


63  i  59  I  67 
58  I  35   36 


34  !  39  j  48 

73  ■  65  ■  72 

33  (  41  I  52 

68  ,  56  i  67 

36  I  42  '  52 

70  I  61  1  66 

32  I  39  44 


56 
72 
50 
75 
47 

72 
43 
73 
50 
76 
50 
71 
52 
77 
48 

70 
55 
72 

52  '  48 
73  i  77 
54  I  46  I  34  I  20  j  24 


43  !  42 
23  i  21 
45  i  42 
29  I  13 
51  I  48 
27  I  20 


72 

66 

66 

64 

30 

31 

38 

34 

(56 

65 

65 

65 

33 

42 

42 

40 

65 

67 

70 

69 

27 

30 

33 

30 

59 

58 

56 

58 

27 

26 

38 

39 

64 

60 

66 

58 

:;o 

32 

39 

39 

68 

60 

64 

62 

29 

30 

35 

34 

53 

58 

60 

60 

27 

32 

■M 

M 

76 

67 

61 

63 

24 

35 

36 

47 

68 

65 

62 

60 

28 

30 

40 

44 

29  j  45 
65   65 


40  42 
70  i  71 
37   39 


65  ,  68 
34   36 


25  25 
52   44 


38 
76  i  51 
51  !  32 


78  I  55 
59  ,  43 


20  I  23 

I 
49  I  55 


27  22 

58  '   55 

37  I  23  27 

56  I  54  I  61 


50  ]  39  I  65 

23  i  14  j  22 
43  i  46  I  72 
27  I  16  i  35 
42  I  55  i  63 
18  i  26  I  27 
50  I  43  ;  65 
25  i  16 
46  38 

24  13 


74  j  78  55  1  49 

50  I  49  '  40  28 

76  I  78  1  53  49 

54  I  57  I  38  25 


70  •   70  ;  65   68  !  72   60 

40  ;  40  1  47  :  50  j  52  I  32 


35  1  28 
67  !  63 
32  I  36 

62  i  60 

23  !  25 


76  I  74 

36  j  37 

68  !  67 

46  i  38 

65  '  69 
40  i  31 
61  i  60 
49  j  43 

61  59 

37  j  35 

67  1  68 

29  31 

66  1  65 
40  48 

67  !  64 

47  I  43 
67  :  63 
40  '  38 

62  ;  63 
40  i  40 


63  61 
34  I  42 
51 
36 
60 
43 


32 
53 
37 

49 
36 

50 
32 
54 
40 
65 
I  44 
60 
40 

71 
43 
62 
42 
54 
40 
56 
45 
73 
45 

55 
29 
65 
48 
50 
42 
54 
40 
60 
41 


65  i  63 


22  !  26  !  33 


50  49  38 
23  24  1  30 

I    I 


35   57 
13   16 


66  j  66 
24  i  30 


66  65 

28  ■  30 

55  I  62 

36  \  36 

69  i  68 

22  '  36 

61  I  62 

28  I  29 


32 


32 


63  i 

30  , 

51 

44  I 

57  ! 

46 

52 

36 

53 

50 


54 

48 
52 
47 
51 
46 
54 
49 
54 
50 

56 

46   50 
55 
36 
54 


57 
50 
58 
49 
55 
50 
58 
43 
57 
50 


56  !  58 
50  !  50 


60 
54 
60 
50 
66 
46 
63 
52 
60 
46 

61 
51 


58 ;  6 


50 
44 

58 

51   j  49  i  50  I  4 

60  I  60  i  58  I  6 


45  1  3 
63  I  6 


42 


40  :  50 


39 

45  1 

t 

55 

55 

43 

46  ' 

5.5 

68 

48 

46 

52 

53 

47 

50 

00 

54 

48 

49 

57 

58 

40 

42 

58  i  66 

44  I  48  I  41 

63  I  55  ■  65 

44 

55 

52 
68 

50  I  48 
56  I  61 
43  I  47 


48  '  46 
58  i  61 
51 


'3  I  6 
3 
6 
4 


67  I 
45  I 

51  ! 

43  , 

54 

48 

54 

41 

54 

46 


54  56 

48  I  60 

51  i  54 

48  49 

58  I  61 

48  I  52 
54  I  68 

49  I  52 
54  j  57 
48  i  50 


60      6 

50  I  a 

54  I  6 
4 


61  « 
I  51  £ 
1  59     ( 

47  !  4 
i  61  1  ( 
i  52  I  5 
!  63  M 

53  I  ; 

60  t 
!  53     .< 


56 

48 

53 

44 

56 

48  ;  51 

54  i  56 

44  ;  51 
53  i  65 

45  i  50 

50  1  52 
34  ;  48 


65  j  57 
49     54 

54  I  48 
49  I  50 
57  I  57 


».  ''.  '■' ,  etc..  indicate,  ivspectively ,  1.  2.  :'.,  etc..  days  missing  from  record. 
Instruments  are  rea.l  in  tlie  iiiornintr;  the  maxinunu  tenip-rature  then  read  is  charged  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs. 


( 


rH"9^:^' 


UNSVEfv 


.lINOIS 


«^- 


I.  b.  i)i':i'AkrMi:\  r  oi"  ackki  i:ii  rk 
\vi:A'nii:k   i;iki:Ar 

(.11  AKI.I-.S  \  .  WAin  l\.  (.llll-l- 


CI.IMATOLOGICAI.    DATA 


ARKANSAS    SILCIION 


l)i;CHMBl-R.  I!)14. 


B'l' 


HARVEY  vS.  COLE 


SliCTION   DIRMCTOW 


LirrLE  ROCK,  ARK. 
WEATHER  BUREAU  OFFICE 
J.^NUARY  19.  1915. 


IKllMHI'H 


ll'l 


(  LIMA  lol.ot.U   \l.    |)\IA        AllKANSAS  SKCIloN 


U.  S.  UEPAKIIVILNT  Ol'  AliKlCULlUHb;.  Wt;ArHt;K  BUREAU. 

ARKANSAS    SECTION- 
HARVEY  S.   COLK.     Section  Director. 


ol.. 


XIX.       l.inuc  llofk.  Ai;k..     Dk.kmkkk,    UM  I.    No.    I'l- 


OKNERAL  SUMMARY. 

Tlio  nuiiith  \v!is  aliii.irinal  in  ncaily  all  its  tealur.'s.  'Hut.' 
las  Ih'om  Imt  ono  lowt-r  iiKnithly  mean  ifiupcraturc  rcccidci  in 
I'u"  past  24  years  and  that  was  in  1!K);)  wiu-n  85. 8"  was  the  n- 
oTi\.  Tlu>  moan  for  this  month  was  :>(i.'i\  Tlu"  lowest  tcmpcr- 
tur.' for  tht>  month  for  the  State.  U  helow  /.ro,  has  lieen  reach- 
4  hut  omv  in  the  same  len^^h  of  time.  Tiiis  was  on  Deeemher 
»7,  181M.  The  departures  at  those  stations  having;  normals  were 
.11  negative,  the  greatest  heing  in  the  northern  part  of  the  State 
lui  the  least  in  the  southern.  At  ahout  half  the  .stations,  the 
uean  for  this  month  was  thelow(>st  since  records  hav«'l)een  kept. 

The  average  precipitation,  (l.-it;  inches,  was  nearly  twice  tlu' 
lornial  amount  for  the  month.  A  part  of  this  fell  as  snow  and 
>leet.  Tlio  snowfall  was  more  than  twice  the  average.  A  large 
)art  of  the  snow  fell  in  connection  with  the  .storm  of  the  12th 
uul  18th  and  remained  on  the  ground  longer  than  usual  in  the 
lorthern  and  central  portions  hut  soon  melted  in  the  southern. 

The  sunshine  was  much  below  the  average.  The  nund)er  of 
doudy  days,  1!),  has  not  been  exceeded  since  1H!)1 .  The  average 
unnber  of  rainy  days,  12.  has  been  equaled  but  once  in  the 
^ame  length  of  time.  Thunderstorms  were  reported  at  a  few 
)laccs  on  the  1st  and  8d^ 

PRESSURE. 

Pressure  conditions  ciianged  quickly  from  da\  to  day  during 
ihe  entire  month  owing  to  a  rai)id  succession  of  high  and  low 
areas  across  the  southern  portion  of  the  country,  causing  nmch 
cloudy  and  stormy  weather.  The  most  marked  low  pressure 
L'ondi'tions  were  those  of  the  1st  to  8d,  the  12th  to  13th  and 
the  24th  to  25tli  in  connection  with  which  the  heaviest  rains 
occurred.  The  strongest  highs  passed  over  this  region  on  the 
14th  to  loth  and  25  to  27th,    causing  the  ciildest  periods  of  the 

month. 

TEMPERATURE. 

The  mean   temperature   for  41  stations  was   80.2   .       For    88 
stations  having  a  record  of  10  or  more  years  tlu'  mean  was  6.1'-' 
belowaiormal.     The  highest  montlily  mean  was  42.2^  at  Junc- 
tion and  the  lowest  was  29.5^-    at    Dodd    City.      All  departures 
from  the  normal  were  negative,  the  greatest  lieing  10.0-  at  Dodd 
City.     The  warmest    weather    occurred   during  the  first  decade 
:and  the  highest  temperatures    were    generally  recorded  during 
the  first  three  tlays  of  the  month.      how  temperatures  ])revailed 
throughout  the  last  two  decades  and  the  lowest  tem|)eratures  for 
jthe  month  were  recorded  on  the  14th,  15th  and  Kith.  The  high- 
!ost  temperature  recorded  was  70    at  Brinkley  on  the  2d  and  the 
lowest  was  ir    lielow    zero   at   Mannnoth    Spring   on  the  15th. 
Temperatures  below  zero  were  recordefl  in  the  northern  tier  of 
counties  on  the  llth  and  15tli.      The    greatest    daily    range   was 
4o-^  at  Wiggs  on  tlie  Kith. 


PKKCIPITATION. 

The  average  iiiecipitalioii  f.ir  ihi'  Slalc-  ;i^  r.i>orii  d  Ir-im  5( 
stations  was  C.Ji;  inelie-.  I'or  I  I  stations  liaving  a  ier..i<l  -if  in 
or  more  years,  the  mean  was  2. 2;'>  in<-hes  alKive  normal.  Th<- 
greatest  monthly  amount  was  ;».  IS  inches  at  Arka<lelphia  and 
the  least  was  2.(;i)  ineiies  at  Itisoii.  Ifison  was  tin-  oiil>  ■elation 
that  showed  a  negative  liepartnre.  The  greatest  totals  for  the 
month  were  iceordcd  at  stations  in  the  I{cd  itiv.-r  N'alley  and 
(he  smallest  at  stations  in  the  W  hilr  i:iver  \'all.-.\  .  The  greatest 
amount  recorded  in  any  21  hours  was  8.52  inches  at  lhinkl<-y  on 
the  25th.  Sleet  occurred  at  many  stations  between  the  .Stii  and 
251  h  l>ut  no  serious  damage  resulted.  4'he  avi^ragc  snowlall 
was  4.2  inches,  which  is  eonsideralily  above  the  average  for  De- 
cember. The  greatest  monthly  total  of  snowfall  was  14.4  inches 
at  Marked  Tree  while  many  stations  in  I  he  «iutlierii  pari  of 
the  State  reported  none. 

MISCELLANEOUS  DATA. 


Prk«surk,  (Sfjl- level). 

WIM.. 

Kki.avivk 
HoiniiTv. 

c 

S  1  ATIONS  . 

i 

s 

1 

1 

Total 

Movement, 

Miles. 

5  >■ 

'^    1    S 

1-* 

Mi 
t  = 

Beiitoiiville 

30.17 

30. 57 

16 

29.66 

29 

3698 

17 

w.     29 

89 

26 

Fort  Smith 

30.18 

30.56 

16 

29. 68 

9 

5792 

35 

11  w.    29 

85 

75 

32 

Littli-  Hock 

30.20 

30.6! 

16 

29.  6S 

•29 

5468 

34 

nw.    29 

83 

77 

;«i 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting. ) 
Thunderstorms.—    1st.  8;  8d.  1:  ISth.  1. 
Halos,  solar.—    Kith.  1. 
Halos.  lunar.—   27th.  1;  81st.  1. 

Sleet.-  9th,  1:  11th,  1;  12th.  (i;  18th.  1:  17th,  1;  l.Sih.2; 
19th,  2;  20th,  6;  21st,  2;  22d,  7;  24th.  4;  25th.  4. 
Fogs.—   7th.  1 . 
Hail.—    Malvern,  12th. 


COMPARATIVE 

SAS— 

DECEMBER 

DATA 

FOR  ARKAN 

Yl-AR. 

Tkmpkr.vh  i;i:. 

1 

Pekcipitation  . 

Xo.  OF  Days. 

T 

>s  - 

>. 

J, 

1 

2  a- 

S5 

OS 

5 

1 

aS 

33 

s^s 

5 

l'i91 

46.9 

+3.6 

72 

13 

4.69     ' 

-^0.  33 

14 

7 

10 

IS*'   .    .    . 

40.9 

-4.5 

h3 

-    7 

8.79 

^4.  45 

' 

is 

1893 

45.  4 

-0.6 

79 

3 

1.83 

—2.51 

14 

8 

1S94 

44.6 

-0.9 

82 

-U 

3.48 

-0.86 

14 

6 

11 

1895 

1896 

43.8 
45.8 

-1.7 
-^2.3 

78 
«1 

8 

3.96 

0.84 

-0.  38 
-3.81 

13 

S 

6 

12 
16 

1897 

1898 

40.3 

-3.2 

86 

10 

6.IMI 

+  1.35 

in 

•T 

16 

39.5 

-3.9 

76 

-   4 

1.87 

—2.  89 

16 

6 

9 

1899 

41.0 
44.9 
:».5 

-2.4 

+  1.8 
-3.9 

74 

87 

8 

10 

-  6 

4.08 
2.  76 
4.42 

—  0.  11 
-L.M 
+  0.73 

16 
12 

t; 

6 

1900 

]    1^1 

13 

1    1902   .    ... 

40.8 

-1.9 

86 

o 

•5.71 

+  1.68 

111 

1.:) 

j    1903 

39.7 

-3.1 

74 

r> 

3.44 

-0.  :35 

I'* 

.1 

s 

1904 

42.9 

-0.3 

SO 

3 

.■).  10 

—  1.2s 

' 

1905 

38.5 

-3.7 

70 

/ 

4.  96 

-0.  84 

14 

.J 

12 

1906 

46.5 

^4.1 

83 

10 

■J.  W 

1.  -DS 

' 

1907   

44.4 

^2.2 

85 

11 

—  l.:'.I 

li^W 

46.0 

-4.  0 

S2 

11 

1..50 

-2. 42 

13 

' 

1909 

:55. 3 

-6.8 

82 

1 

5. 26 

-1.35 

14 

i; 

U 

1910 

40.8 

-1.7 

in 

9 

3.5/ 

-0.  45 

13 

191 1 

43.  0 

^0.7 

78 

:; 

7.00 

-2.81 

in 

' 

19I-' 

41.7 

-0.5 

76 

s 

2.6;{ 

-1.46 

14 

' 

111 

191:; 

43.6 

1     -1.2 

77 

14 

3. 26 

-0. 26 

' 

' 

1914 

36. 2 

-6.1 

7<t 

-11 

f..  26 

-2.  2.1 

4 

19 

92 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    AKKANl^Af^  SE(  TlOiN. 


Dkckmhek.  19 


Climatological  Data  for  December,   1914. 


Sttttioiis. 


Alicia 

Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Bat.-sville 

Bte  Krancli 

Bentoiiville  

Bergman 

Black  Rock  Lawrence 

hriiikley Monroe. . 


Counties. 


Lawrence 

•254 

9 

Clark 

250 

22 

do 

250 

7 

Deslia 

145  ! 

3(1 

Iniiepcndence . . 

271 

15 

\'aii  Bureii 

■22 

Benton  

1,303 

8 

Boone  

1,324 

17 

Calico  Rock l/.a  rd 

Camden  Ouachita  . 

Centerpoint  Howard  . . 

Clarendon Monroe . . . 

Conway Faulkner  . 

Corning Clay 

Dar<3anelle Yell 

liodd  City  Marion  . . . 

Dumas Desha 

Diittnii Madison. . 


fnion 

Lonoke 

Ciirrnll 

\\  ;i>hinKton  , 

|ialla> 

.Srbiustian 

Hempstead  . , 

White 

Sliarp 


Kldonido 

Kngland 

Eureka  .Springs 

Kayetteville 

Fonlyce  

Fijrt  Sniifli 

rultiiTi 

iiecirsetown 

llaniy 

Helena  I  riailips  .... 

lliil  Springs ( larland 

llutU!;    riii.jii 

.loiievhuro t'niiKliead. . 

.hiuiiiontt I  iiiiiii 

Lake  Farm .li'ilVrxiii  ... 

L(  uisville Liilayetle.. . 

Little  Kock I'iila>ki 

Lutherville    Ii.hii^oii 

Malvern    lint  Spring. 

.Mammoth  Spring [  Fiiltoii 


Marked  Tree |  I'fjin.sett  . . 

Mena •   folk 

New  port  .        .Iael>>ciii  . 

Pile-  lilulT leireI-,,,11    . 

I"i«-ali.)iitii- I'wiii(luli)li 

I'ond  tt Benton  .. . 

l'..rllan.l  ...  .\.-,l,ley    .    . 

I'n-eotl Nevada.. . 

I'liue.-i.iii  ,    .  Dallas  ... 

i;i-Mi clevi'land 


Ko-,.r. 

."-earey 

slieridan 

>|.rini;t)ank  tt- 

Stuntrart 

^llliiaei) 

>uaiii  ;t 

re.xarkana    . . . 

Wairei, 

WhileclitTs 


HelJliil] 

White 

I  ,raiii 

.Miller  .  , 
-\rkaii>as  .  . , 
l.n«an 

Neu Inn    

.Miller 

liradley 

Little   River. 


Wigg.-  (  near  i  *J i  larland 

Wynne Cro.ss  .. . 


Stale  meari«  and  ' 


259 

•226 

3fil 
158 
470 
171 
309 
293 
330 
1.175 


2fi5 

229 

l,4fi5 

1.461 


481 
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E.xeejji  as  otl^-rw  i.-e  indic-ati'il  oh>ervation,-  are  genera  11 V  iiunie  late  in  the  aitenioou  ,  near  sunset .  and  pr-i-iniiaiion 
recorded  i>  lor  the  24  liour>  ending  at  the  time  of  observation. 

*••  Kfgnilar  Weather  Hnrean  station:  precipitation  is  for  tie-  24  liom-  |>  -riod.  iiiiilnij^ht  to  midniKtu  . 
*  Precipitation  included  in  the  next  follouing  niea.snrenient .  ;  Separate  ilaiis  oi  lall-  not  recorded. 

?'  Precipitation  lor  tiie  '24  hours  ending  on  the  morning  when  it  is  measuri'd. 
T.  Precipitation  is  less  tlian  O.lll  incii   rain  or  inelteil  snow, 
".'i,'^.  etc..   indicali-  respeetivel\ .    1  .2.  :i.  .-te..    da.v~  nii^-inj;  Iroin  the  reeoirl. 
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•,  '>,  '•.etc.,  indicate,  re.spectively .  1.  2.  3.  etc.,  'iays  missing  from  ivconl. 
r.a.i  ill  tl.H  morniiur;  the  maximum  lempeialun-  tli.-n  iva.l  i.>  .hawed  1.,  the  prec...liu(r  .ia.v  .  ..n  which  it  alin.,st  ahvays  occuf:^. 


ERRATA. 

N„v...Ml.er  I'.I4  r,.,M„t  -B.-n«,nviII...  ,.a^'.  sj;  „„„ithl.N  iih-.u,  ...m„..ratuiv  .h.niM  !,.■  52.(1:  ,i,.partuiv  In.n.  n.ini.al  sh.uiM  b-  -5.3;  wise  86:  maximum  on  ih 
.h.,ul.l  he  61;  m..an  maximum  sh.ml.l  he  63.2.  Little  It.i.k.  mm  83:  .xrcentag,.  of  sunshine  shoul.i  \y  ,59.  lOuivka  .<prin«>.  paK-^M:  uunitK.r  of  .lays  «  Uh  .01  iu.h  or 
p,wipitation<h.,ul.lh.-2.  Kor.lvce.  page  8^  :  ni...ilhl.x  m.-au  l.^mponUure  shoul.i  he  ,5;!.9;  page  ,S4:  monthly  m....!  minhi.un.  >houl,l  he  42.1 .  Ncu  poll.  pi,«e  M:  „„.mhly 
,..,„pen,t,i,v  >lio.,l.i  he  52.0;  ileparuin.  Inrni  non.i-.il  >Im,uU1  h..  1.7:  pa^e  sr.:  m.mlhh  meim  maxinuii.i  shoul.l  he  Cl.C.  Suhia.-o.  paije  .4:  m.,lllhl.^  mean  lemperauire  sho, 
51 .6:  ih-iiuilun-  i'lioii  noiuial  shoulilhc  -ii.:;.  


LATE    REPORTS. 

Noiemhei-.  ION,  -KiMin,     Piciphaiioi, :  i.,uil.    \  .'M  hi.h.->:  .leparu.ie  Irmii  the  normal.  -  1 .7(1  inehc>:    givan-l  rtiii.iuiil  in  21  liours.  0.99  inch:    numher  of  cla.v  s  v  i'.h    .01  ii 
more,  2.     I'r.vuiliuK  «  iiel  .lirf.'tioii .  iii.iihH.->l . 
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GENERAL  SUMMARY. 


ri»t<    iviniirkaMo    fciitiin's   of   llic  wcnllur  lor  the   year    1914 
•re  tlio  umi;<iuil  tcniiuTatun'  dcitartuns  Tor  .hiuuary,  Jiinc  and 
'tvmlHT,    and    the    drouKlit  in  May.  Jniic  and  .Inly.      In   the 
<t  24  vofti's   IhkIht   monthly  mean  t(  inpcratnrcs  for  the  State 
vo  bo(M»  recorded  hut  twiee;     the   mean  temperature  for  .km e 
i.>   more    tiian  a  decree    hi^dier   than  any  mean  on  reeord  for 
at  montii.    and  hut  one  lower  mean  temperature  has  been  rc- 
nled  for   Deeemher.     Even  with  such  di'cided    departures  as 
entioncd  the  mean  temperature  for    the  year  was    but  O.?"^ 
nwe  normal.     The  weather  for  March  was  unusually  cold  and 
iny,  wiiich  was  unfavoral)lc  for  outdoor  work.  The  temp(>raturc 
IS  Wow  normal  in  August,  above  in  September.  October  and 
n-emher.  and  there  were  no  unpleasant  extremes,  making  the 
Her  portion  of  the  summer  and  fall  unusually  pleasant.     The 
ghest  temperature  for  the  year  was  110°,  which  has  been  ex- 
etled  several  times  in  past  years.     The  lowest  Avas  11°  below 
ro;  lower  temperatures  have  frequently  been  recorded. 
The  most  severe  drought  of  the  past  24  years  occurred  over 
,0  entire  State  in  May,  -Tune  and  .July.  The  first  general  rains 
terMay  I'ith  occurred   from   .Tune  15th  to  .June  17th,  but  the 
nounts  were   only    sufficient   to  revive    vegetation  for  a  short 
nie.     The  next   general    rains  occurred  from  .July  2d  to  July 
h,  these,  also,  affording  but  temporary  relief.  The  dry  weath- 
■  continued  until  August  2d,    when  heavy  rains  were  general, 
Tectively  breaking  the  drought .     The  average  precipitation  for 
le  State  for  the  81  days  from  May  12th  to  August  2d  was  only 
.30  inches,    which  is  about  7.60  inches  less  than  the    normal 
•r  that   time.     The  precipitation  for  the  year  was  al)out  4.00 
iches  less  than  normal,  which  was  not  unusual. 


THE  AVEATHER  BY  MONTHS. 

J.\Ni  ARV. — The  weather  was  unusually  dry  and  mild  during 
le  month.  The  mean  temperature  for  the  41  stations  in  the 
tate  was  46. G  .  Higher  means  have  been  recorded  but  twice 
'i  the  past  24  years.  The  highest  temperature  recorded  during 
le  month  was  S2^ ,  which  has  been  exceeded  but  once  in  the 
ime  nmnber  of  years.  The  mean  precipitation  for  .56  stations 
las  1.57  inches.  The  only  time  a  smaller  amount  was  recorded 
as  in  1911.  when  the  mean  was  only  1.02  inches.  Some  snow 
•curred  in  the  northern  and  central  portions,  extending  south 
I"  Little  Rock. 

'  Febriwkv. — The  weather  was  un.^ettled  and  rainy.  The  pre- 
pitation  for  the  State  was  about  half  an  inch  above  normal, 
l-id  was  rather  unevenly  distributed.  Dumas  reporting  8.60 
[iches  for  the  month,  and  Pond  only  1.6S  inches.  The  lowest 
I'mperature   recorded  in  the  State  was  7    at   Pond  on  the  31st. 


Three  cold  wave.^  (iccuirrd  during  lln  monlji.  iiul  iiom  nl  tin m 
was  se\'er<'  They  were  more  lunilieial  than  injurious,  as  they 
retarded  grow  t  h  mil  11  I  hr  proper  i  imi'  and  killed  demrneii  ve  iu- 
sectw. 

M.\H<ll.  The  mean  lemperalnii  tor  the  mruilli  wii:^  oeiirix 
A  below  norToal;  the  preeipitalion  was  altoul  normal.  'I' li  e 
preeipitat  i(tn  was  very  une\<iil\  di^l  riliulid,  ranging  from  2  1" 
inches  at  Subiaeo  to  13. SO  inches  at  ( 'enterpoini .  Sudden,  se- 
vere iluetuations  in  temperature  occurred  frequent  l\,  making  tliir 
weather  for  the  month  unusnall\  unpleasant. 

Ai'iiii.. — The  weather  was  unusually  cold  the  fir-it  half  of  the 
month.  Freezing  tem|)eratures  occurred  at  all  but  six  of  the  b'. 
stations  of  the  State,  injuring  the  peacii  and  ap|)le  crops  in  cen- 
tral and  northwest(M-n  portions.  The  lowest  tem|)erature  re- 
ported was  19°  on  the  9th  at  Dultou.  As  low  temperatures 
have  been  recorded  in  April  twice  in  the  past  24  years  but  a  low- 
er temperature  has  not  been  recorded  in  that  time.  The  latter 
half  of  the  month  was  mild.  The  average  precipitation  was 
slightly  al)ove  normal,  and  there  were  more  rainy  and  cloudy 
(lays  than  usual.  Heavy  local  rains  occurred  in  the  southwest- 
ern portion  of  the  State  on  the  27th  and  28tli,  doing  consider- 
able damage.  A  tornado  at  Murfreesboro,  in  Pike  County,  on 
the  27th  killed  imc  person,  injured  fourteen  and  destroyed  prop- 
erty worth  about  $25.0t)O. 

May. — The  mean  temperature  was  slightly  above  normal  ami 
the  extremes  were  not  unusual.  The  average  precipitation  for 
the  56  stations  was  3.34  inches.  This  was  a  little  over  half  the 
normal  amount  and  nearly  all  of  it  fell  within  the  first  12  days 
of  the  month.  The  latter  portion  of  the  month  was  unfavorable 
for  corn  and  cotton  because  of  the  lack  of  rainfall. 

June. — The  weather  was  the  hottest  and  driest  experienced 
in  June  in  the  past  24  years.  The  mean  temperature  for  the  42 
stations  was  82.3°,  which  was  more  than  a  degree  higher  than 
for  June  1911,  the  previous  high  record.  The  highest  tempera- 
ture recorded  was  109'  at  Wiggs  on  the  28th.  The  average 
precipitation  for  57  stations  was  only  1  .(X)  inch,  which  was  more 
than  one  third  of  an  inch  less  than  the  previous  dry  record  in 
1894.  Cotton  was  not  injured  much  in  the  south,  but  deterior- 
ated in  the  north  because  of  the  dry.  hot  weather.  Corn  and 
garden  truck  were  badly  injured. 

July. — The  month  was  dry  and  hot.  Higher  tem|)eratures 
have  occurred  but  twice  in  24  years,  and  less  precipitation  but 
four  times.  A  temperature  of  110°  was  recorded  at  M'iggs  on 
the  14th.  Good  showers  occurred  during  the  first  decade,  but 
the  weather  preceding  and  following  was  so  dry  and  hot  that  the 
showers  were  not  sufficient  to  revive  corn  in  the  northeastern 
portion  of  the  State,  and  it  was  severely  injured  in  all  portions 
except  the  north \vestern.  Cottcm  was  also  seriously  injure<l  in 
the  northeastern  i)oi-tion. 

• 

AucJUST. — (jood  rains  set  in  on  the  2il  of  .\ugu-t.  which  ended 
the  drought;  and  the  hot  weather  was  practically  over  by  t lie 
end  of  the  first  week.  The  highest  temperature  recorded  in  the 
State  was  104'.  and  the  mean  was  nearly  a  degree  below  nor- 
mal.    Tlu^  mean  [)reeipitation  for  tlie  State  was  more  than  thi'ee 
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iiiclii's  aliDVr  nonual  and  six  of  the  stations  reported  over  ten 
inclies.  Tlie  cotton  was  revived  and  in  many  portions  tliecorn 
was  irreatly  henertted.  In  some  places,  however,  the  corn  was 
■^o  hadly  injured  tliat  it  had  to  l>r  gathered  for  fodder.  Hay 
and  pastures  made  rapid  growtli. 

SEFfEMBKH. — The  weatlier  was  favorable  for  agricultural  pur- 
suits. excer)t  at  places  where  the  precipitation  was  too  heavy. 
The  mean  ])recipitation  for  the  State  was  considerably  below 
normal.  The  rains  were  unevenly  distributed  over  the  State  and 
Ml  placi's  in  tlic  eastern  and  northeastern  portions  were  heavy, 
causing  some  complaint  of  damage  to  crops.  The  greatest 
monthly  amount  was  10.61  inches,  at  Brinkley.  The  greatest 
•Jl-liour  amount  was  7.70  inches,  at  Fordyce.  The  weather  was 
(|uile  warm  the  first  three  weeks,  and  cool  the  remainder  of  the 
month. 

OcTOBEK.  — The  weather  was  mild  and  cloudy  most  of  the  time 
(luring  the  first  three  weeks  of  October,  and  about  all  of  the  rain 
for  the  month  occurred  within  that  time.  The  remainder  of  the 
month  was  generally  clear  and  the  last  six  days  were  cix)l,  with 
killing  frost  at  most  places  on  the  27th  or  -iSth;  this  was  about 
a  week  later  than  the  date  of  killing  frost  for  last  year.  There 
were  no  severe  storms.  The  mean  temperature  was  about  three 
degrees  higher  than  that  for  Octol)er,  1913,  but  was  not  unusual. 
The  amount  of  precipitation  was  less  than  one  third  as  large  as  last 
year.  Smaller  amounts  have  been  recorded  seven  times  in  the 
past  24  years.  The  weather  was  favorable  for  outside  work  except 
that  it  was  too  dry  for  plowing  and  seeding  at  most  places  in  the 
southern  portion  of  the  State. 

NovEMr.Ki!.  — The  mean  temperature  for  November  was  above 
n(H-mal,  especially  in  northern  portions  of  the  State,  liut  lacked 
al)out  five  (legrees  of  being  as  high  as  in  the  same  month  of  1918. 
Higher  mean  temperatures  have  frequently  occurred  in  November 
in  the  past  24  years,  (^ne  decidedly  cold  spell  occurred  from  the 
17tli  to  the  21st.  lower  November  temperatures  iiaving  occurred 
but  few  times  since  records  have  been  kept.  The  precipitation 
for  the  month  nearly  all  occurred  in  two  storms,  l)Oth  covering 
the  entire  State.  The  first  storm  occurred  on  the  8th  and  9tli, 
and  the  amounts  of  precipitation  were  so  light  that  they  did  little 
good.  The  amounts  in  the  second  were  much  heavier  than  in 
the  first,  especially  in  the  southeastern  portions,  occurring  from 
the  2(ith  to  the  29th.  The  monthly  amounts  were  decidedly 
less  than  normal  except  at  a  few  stations  in  the  southeastern 
portion,  and  the  average  for  tlie  State  was  about  (».1o  of  an 
inch  less  than 
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Xoveinl)er.   1918. 


I  )i-.i  KMBi-.i;.  — The  month  wasalmoi-mal  in  nearly  all  its  features. 
There  has  been  l>ut  one  lower  monthly  mean  temperature  record- 
ed in  Decenilx-r  in  the  past  24  y(>ars  and  that  was  in  n»09  when 
80.3  was  the  record.  The  mean  for  this  month  was  8(i.2  .  The 
lowest  temperature  for  the  month  for  the  State.  11  below  zero, 
has  been  reached  l>ut  one  other  time  in  the  same  jieriod,  which 
was  on  Decemlu'r  27.  1S94.  .\t  ai)out  half  the  stations,  the 
mean  for  this  month  was  the  lowest  December  mean  since  re- 
cords have  l)een  kei)t .  The  average  f)recipitation,  (;.2()  inclies, 
\\a>  nearly  twice  the  normal  amount  for  the  month.  The  snow- 
lull  was  more  than  twice  the.  average.  .\  large  part  of  the  snow 
fell  in  connection  with  the  storm  of  the  12th  and  18tli  ami 
reniaineil  on  the  ground  longer  than  usual  in  the  northern  and 
central  i)ortions  l)ut  soon  melted  in  the  southern.  The  number  of 
cloudy  days.  19.  lias  not  been  e,\cee<ie(l  since  ISill.  The  average 
nnnibcr  of  rain\-  days.  \^I.  has  i>een  e(|naled  but  once  in  the 
-anie  length  of  time. 
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*No  killing  frost  recorded;  last  freezing  temperature  in  Spring. 
+No  killing  frost  recorded:  first  freezing  temperature  in  Autumn. 
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COMPARATIVE  ANNUAL  DATA  FOR  ARKANSAS. 


Ye.\r. 


1891... 
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1901... 
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Chiiiiitolotriciil   Data  for  tlm   Y<mi-,    19  14. 
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Jan. 
-Iuly+ 

June 
June 


6.5 

34.0 

0.0 

4.0 
0.0 
10-2 
T. 

'   f . 
6.1 
10.0 
3.0 

27-8 

14.4 
15.2 

7-21 
2.0 
10.5 
21.7 
(1.0 
1 .  5i 
0.  Oj 


18.1 
'  '4.' .5 

'  '2.' 6 


.3.0 
0.0 


6.5 


78 
102 

8:1 

l(j3 

7-5 
8H 
76 

101 
63 
1(X» 
101 
83 
91 
.50 
62 
72 

82 
74 
78 
94 


IK) 
109 

78 

84 
98 


72 
102 
100 
91 
92 

71 
105 
97 

'15 

79 
84 
95 


105 


i<r2 


144 
1-57 


152 


lie. 
127  '     se. 


168 
127 


•215 


112 
1-22 


111 


105 
127 


1.59 
1:M 


116 


3<l 


101 
104 


63 


•225 
'i-23' 


160 


98 

"ieo' 


1-20  1:55 

83  2:K 

11 1  -50 

169  80) 


148 


142 


42 
82 


178 
160 


130 

131 


i;»       132 


100 

84 


86 


110 

49 

204 

110 


68 


0:3 


06  ! 


T.  Precipitation  is  les>  tlian  ii.ul  incli  rain  or  melted  snow.         +  Also  on  other  dales  or  in<inths. 
"  Postoffice  address  of  those  .stations  are  as  follows:  Of  Junction,   Itandolph,   La.:  of  Pond,    (.ravette 
of  Springbank.  Doddridge,  Ark.:  of  Wiggs.   Hemp  Wallace,  Ark. 


Ark. 


)f  Swain,   Limestone,    Ark.; 
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Alicia 

Amity 

Arkadt'lpluH 

Arkiinstis  rity 

Balcjiville 

Bee  Bnnicli 

Bentonville 

Bcmniaii 

lihu-k  K'>c\i 

Br\Tikley 

Calico  Rocli 

I'linuleii 

iViiterpoinl 

Claivmlon 

I'Dinvav 

I'oiniiiB 

UarilancUe  

Dmiil  City 

Dumas 

Diitton 

Eldorado 

Kiigland 

KiireUa  Spriugs.. 

p'ayetti'ville 

l''ol'(l>C<- 

l'"orl  Siiiitli 

Kullon 

UeorgPtown 

Hardv 

H.-lpria 

Iloi  sprinjis 

Iluliis; 

.Iniio>.l>)ro 

J  unci  ioii 

I.akf  Farm 

I,i'«  isvillc 

I.illlc  Kock 

LuiIktx  illi- 

Malvcni 

.ManiMioth  Spriny 

Marked  Tiw 

Meiia 

Newport 

I'ine  Bluff 

I'ocaliontas 

I'oud 

I'orlland 

I'rescott  

I'riiiceliin 

Ki-'ii 

H..ucr> 

Sea  rex  

Sheridan 

Spriuiibaiik 

Sinltsrarl  

Suliiaeo 

S\v;iin  

Texarkaua  

A\  tirifu 

Wliitecliffs 

Wiji-is 

WMiiii- 


Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Year  1914,  with  Departures  from  the  Normal. 


January. 


February. 


Marili. 


April. 


May. 


.Iiine. 


July. 


August. 


!    S 


1.27 

1.31 

0.41 

1.8« 

1.25 

2.42 

1.57 

I  1.5' 

!  1.65 

1 

1  1.83 
1.39 
,  1.65 
I  1-341 
I  1.50 
t  2.06 

i.m! 

I   l.Mi 

0.75 

I  1.10 

T. 

1.16 
1.66 
3.62 
1.10 
0.93 
1.43i 
2.01i 
3.711 
1.74 

1.52i 
0.75 
1.12' 
0.68 
1.76 
1.24 
1.35 
2.32 
1.79 
1.72 

3.26 
1.S5 
1.37 
1.20 
1.95 
2.41 
1.26 
1.6:1 
1.62 
2.22 

0.9=1 

'i!6o 

1.30 
1.50 
1.69 
2.26 
1.37 
0.55 
0.34 


1.64 


-3.41 


-4.24 
-2.37 
-2.97 
-0.21 
-0.99 
-2.90 
-3.28 

-1.49' 
-4.09 
-l.:« 
-2.66 
-2.54 
-1.82 
-1.05 
-l.W 


-3.06 

-i!i6 

+0.90 

-i'58 
-2.:15 

-6!25 
-3.79 

-3.29 

-5!64 
-2.45 

-2.14 
-3.44 
-0.86 
-3,92 


-1.% 
-3.52 
-4.40 
-2.29 
-0.01 

-■i.m 


3 

3.70 
6.08 
3.92 
3.90 
2..>1 
2.91 
4.09 
3.80 

2.711 
7.3;l| 
4.07 
3.05 
3.09 
3.82 
3.38 
3.25 
8.60 
3.97 

6.31 
2.65 

2.86 
3.03 
6.60 
2.21 
4.61 
4.04 
5.05 


-0.14 

+i!72 
-0.04 
+0.69 
+0.02 
+0.04 
+0.58 
+0.09 

+0.06 

+3.28! 
+0.05 
-  1.22' 
-0.95 
-0.02 
+0.14 
-0.O3! 

+tV.5i 


6.76 
6.34 
4.97 
6.25 
4.04 
4.55 
3.31 
3.63 
4.47 
3.44 


2.40 
6.60 
13.08 
3.42 
2.93 
3.10 


-0.42 

+6!65 
+0.35 
-0.42 
-0.51 
+0.27 
+0.62 
-2.42 


5.20 
9.00 
6.14 
3.61 
4.43 
5.80 
1.99 
4.23 
3.81 
3.32 


-0.  88 
+  0.93 
+  8.60 
-1.114 
-1.87 
-2.08 

3.451-1.42 

2.60'-1.74 

6.25 

4.11  -0.58 


+4.13 

-6.  ii 
-0.45 
+2. 03 
-l.itO 
+0.40 
-2. 58 
-1.21 


3.41  -1.46 


+2.06110.84 
5.00 
3.65 
3.44 
7.55 
2.45 
5.68 
3.28 
3.64 
4.12 


-0.25 
+0.59 


-0.53 

f-1.54 


-1.74 


3.24 
4.43 

5.08 
4.32 
4.62 
5.77 
2.85 
3.99 
5.46 
3.72 

6.80 
3.05 
4.51 
4.72 
3.i)0 
l.68| 
4.80 
6.15 
5.98 
3.67 


-0.73 


-1.62|  3.79 

.....'  i.&i) 

4.51 

-3.941  4.04 
-1.791  2.39 

I  3.60 

-1.701  4.13 
-4.46  6.09 
-2.01 


-0.08 
H-0.04 
+0.58 
+  0.26 
(I.  00 

+  2.70 

+6.95 

+  1.92 


+0.20 
-0.45 


+  1.64 

+  1.65 


7.75 
8.90 
2.62 
10.41 
4.70 
5.74 
4.63 
4.31 
6.61 
3.39 

3.28 
6.6:5 
3.96 
5.70 
:!.74 
3.11 
7.12 
7.9' 
6.36 
6.79 

3.07 


4.  97  -0.  20 
4.50  -0.06 
5. 43  +0.  3 
:1.60  -:i.48 
6.  98  +3. 23 
2.75I-I.43 
5.16  +1.44 


+5.:i4 


0.29 
-0.83 


•1.17 


-1.31 
-2.19 


+2 


11.29 
2.41 
-2.40  2.65 
-4.341  2.:18 


:i.80 

2.50 
5.76 

:1.58 
4.56 
3.  30 

2.  82 
5.45 
2.5' 
7. 22 
5.10 
5.  56 

3.  ;i9 


+  1.66 
-0.:ll 
+0.40 
+  1.46 


h3.63 


-0.75 


6.20  . 

9.37 

3.82 

2.01 

5.39 

4.94 

5.00 

5. '24 


5.67 
4.51 


-2.14 
-3.3 


-l.O' 
-1.32 
+  1.0: 

-0.2: 


5.:16 
5.19 
3.48 
6.58 
5.30 

:l.63 
3.98 
3. 83 
3.94 
3.40 
2. 23 
4.59 
6.39 
6.79 
2.94 


3.70 
6. :« 
:l.li4 
4.57! 
3. 931 
8. 02 

:l.  m 

6.  .TO! 


-0.11 

f6.'75 

-2.  47 

-i.66 
-1.5' 

-i.33 

+3. 01 

+  1.54 
-2.  08 

+5. 8- 

-i.:n 

-2.28 

-6.51 
+  0.68 
-0.  43 

+2.  49 


3.57 
3.96 
3.  55 

3.  75 
1.40 
1.70 
2.19 
2.02 
1.21 
3.06 

1.92 

2.83;- 
4.60i- 
2.02'- 

l.4:3i- 

1.02  - 
2.171- 
2.  75:  - 
4.921. 

4.17i- 

5.30I- 
2.041. 
2.731- 

4.  96i- 
i.  65' . 
4.75I- 
4.50 - 
1.24i. 
1.07  - 
:!.:»- 


-2.61 

+6.'26 
-3.61, 
-;l..35, 

-3.031 
-:3.77 
-3.70 
-1.76! 

-1.73' 
-1.78 
-4.  18 
-3.  321 
-3.  94| 
-:1.57i 

-:i.54 
-;i.i7| 

•2.'89J 
-0.821 

-;i.95 

-1.30 

-o.io 
•o.:i3 

■s.'-ii 
-I.:i5 


4. 90' -1.43 

4.  .50i . . . 


4.49! 

2.  59! 

2.871 
2. 25 

3.  361 
3.71 
1.82 


1.85 


i.;h1 1 

-0.80  5.  74-0.  Iloi 
-0.67  1.4I1-2.84I 
-0.66,  3.25  -1..55 
-11.75,  1.50|-:1.54l 
-1.45!  .5.891-0.67: 

:  6.65 I 

-1.61!  :!.  64;-l..50l 

i  3.461 

-1.13' 


0.00|. 
2.03- 
1.63  . 
2.  :12  - 
0. 28  - 
0.  80  - 
1.40  - 
0.31  - 
0.22  - 
T.    - 

0.  15  - 
3. 22 
0.55  - 
0.08  - 
1.03  ■ 
0.52  - 
0.43  ■ 
0.05 
l.:53  , 
0.55  • 

1.20  - 

0.22 

2.  69 

3.70 

0.  91 

0.  38 

0.66 

0.401 

0.64' 

1.04 

0.27 
;l.  77 
1.01 
1.41 

n.45 
tl.Ol 
1.45 
1.79 
0.:55 

0.40 
1.94 

0.  43 
2.  98 

1.  10 
1.6 
1.8' 
1.60 
1.01 

2.  .59 


-1.53    4.231-1. 99i  2.02 

:;:;::':;;::|::::::"t.'i 

I  4.  62 I  0.  .oa, 

-].25>  2.  48  -2.:191  tl.66! 

-1.13    4.:io!-2.  7s;  11.821 

;!.  99 '  11.71 

+  ;i.  77    4.il2|  f0.98i  0.10 

-!.:i5i  4.:i01-o.o:ii  1.85 

^0.28    :!.  8s!-2.  52.   l.lo 


10.04  +5.  ,57 
2.  96l 


6.  92 


+0.70]  0.48 
0.  :iO 


-3.41 

-i.'ssj 
-4.03I 

-2.321 
-:3. 16i 

-:?.87 

-2.  78 

-3.42I 

-3.34' 
-1.66 
-4.17 
-2.98, 
-2.97 
-3.54 
-X  47: 
-4.35 

-5.'25 

-2.60I 

-3.' .561 

-1.14 

-^3^621 
-2. 99| 

-:i.'26 
-3. 12 1 

-4.74 

-;i.  10 

-^2.' 84 
-4.08 

-:?.29 
-1. 


-2.50 

-:{.3 
-1.15 
-2.  78 
-4.15 


-■>.  56 


-:j.65 
-3.  70 

-:i.'46 
-2. 48 
-2. 23 


1.12 

5.87 
2. 21 
1.94 

2.  42 

3.  :50 
7.51 
5.95 
0.9- 
2.65 


+  1.95 


+0.63 
-2.  69 


0.9' 
0.62 
6. 5; 
2.98 
5. 13 

2.  65 
1.16 
1.65 
1 
0..57 

2.44 
1.56 
0.65 

I.:i8 

0.50 

3 

4.92 

1.81 

0.71 

1.00 

3.  93 
1.82 
2.  55 
1.84 

4.  93 
3. 28 
2.35 
4.27 
5.47 

7.01 

•ioi) 

1.71 
4.82 
4. 25   (-0. 42 


-1.19 
-2.  59 

-2.' 83 

-:i.  45 

-2.  68 

-2.58 
-2.  48 

-:i.'86 

-0.28 
+  1.04 
-1.1 


-0.53 

+i.' 


September.!    October.      November.!  Ueceuiber. 


+0.11 

+  9.42 
+3.87 
+5.61 
+0.16 
+0.16 
-0.17 
+5.20 


+5.66 


18l+:i.09 

90 

93 

19 

98 

21 

94 

51 


+  1. 
+0. 


+  1. 
-1-5. 


11.49+8.30 

5.  74  . . . 

4. 10, +0.34 

6.  75' -•-4. 07 

2.82-0.06 
4.771  +  1.12 
8.  45|  +4.  4U 
8.251+5.23 
4.66^+1.22 


7. 05  +2.  85 
1,371-1.41 

2.  40| 

1.39-1.07 
7.22I+3.  49 
3.151+0.11 
2.401-1.07 
1.01; -2.  55 
4.  40  0.  00 
10.61+8.02 


+  0.  30 
-2.  33 
-3.81 
+  1.49 
-1.48 
+  1.13 
-2.44 
-0.18 

-2.02 

-0.90 


02 
86 
51  -2.  SS 

011-1 

70'... 

89i  -0. 28 

411-1.96 

00 

66  +2.  85 

88  +2. 24 

-2. 26 


1.34 
1.47 
4.21 
3.201  +  1.29 


14 

14  +5.  Ml 

74  +3.  66 

70i+:l.  Ill 

29l-0.93| 

79'  +2.  05! 

86; 

47!+:1.64' 

^"1 


1.16 
1.93 
1.34 
1.60 
5.33 

0.56 
2.  35 
4.50 
2.40 
5.85 
3.26 
0.  75 
0.  62 
3.22 


4. 

6. 
5. 

8.46l+5.59i  4.33 

I 
4.511+0.92    2.8V 


0.  iM 
1.15 
0.  (K» 


-3.%;  3.52 
1.50 


13. 00|  . . 
3.49  .. 
6.641+:1.26 


0.60 
1.44 

6.21 


-2.15  6.:ll  +4.19  0.70 
-2.66'  4.46  '-1.28  4.92 
-1.94'  5.  .59  +2.50'  0.  «) 


-1.88 
-l.:13 
-2.18 
-1.00 
+1.01 


-1.4 
+0.84 
-1.34 
+2. 55 
-0.  33 

-•i.oi 

■V6.'25 
-0.68 


-2.21 
*  1.48 
-1.92 


-2.34 


7.61; 
7.14 


^:l.  67 


2.  :{9 

4.88 


2.92 
1.00 
0.06 
0.86 
3.86 
4.75 
3.01 
2.33 
2.46 
2.92 

1.68 
1.67 
0.  15 
0.  49 
5.:35 
:1.96 
1.63 
2.16 
0.20 
1.72 

1.55 
0.50 
2.10 
2.36 
2.55 
l.:18 
0.  04 
3.58 
2.88 
1.50 

0.36 
1.14 
2.65 
0.41 

6.' 25 
1.47 
2.:i5 
1.73 
3.62 

4.70 
1.59 
2.40 
0.96 
2.79 
2. :« 
o.:58 
0.32 
0.92 
0.63 

1.98 

'6.60 
1.10 
0.58 


0.:!2  -2.19 
(1.60  -:1.04 
0.  (Kl  -2.45 

1.20 
1.04 


-1.93 

-6.' 78 
+0.  82 
+2.35 
+  0.20 
+0.14 
+0.42 
-0.12 

0.72 

0.69 

2.78 

2.38 

+  3.18 

+  1.49 

-0.67 

-0.79 

-i.'ie 

-0.90 

-6.' 5;? 

0.69 

-i.'45 
-1.91 

+6.'4'7 
-0.84 


-0. 01 
-2.81 


'-M 

■rt 

£ 

oe 

."S 

0 

^ 

0. 

0 

g. 

0 

d, 

P 

^ 

3.62 

1.84 

2.65 

5.62 

1, 

1.15 

0.49 

1.20 

1.32 

3.22 

1..32 
3.  :12 
2.04 
3.30 
1.98 
1.24 
1.19 
0.85 
4.13 
1.03 

3.81 
3.93 
0.44 
0.57 
3.40 
0.65 
2.42 
2. 20 
1.43 
4.51 

2.61 
2.95 
1.89 


-2.19   2.97 
-1.08    2.36 


-0.84 
-0.43 


-2.02 


-0. 62 


0.  83 
3.17 
0.86 


0.45 

:i'46 

3. 28 
4.5s 
0.  .58 

2.  .52 

4..5(J 
1.76 

2.  51 
2.09 


-2. 24 

+  1.86 
-1.71 
-2. 17 
-2.50 
-1.54 
-3.57 
-1.68 

-1.30 
-0.  93 
-1.82 
-0.60 
-2. 29 
-1.99 
-2. 33 
-2.34 


-2.19 
-2.62 


-2.63 
-1.10 


-1.51 
-0.22 


-2.  05 


+0.  :34 
-2.23 
-3.05 
-1.62 


-2. 
-■I.b2 
+0.05 
-2. 28 
-2. 30 

-6.06 

-i.'70 


-t  0. 03 
-2.  48 


4. 00 

7.34 
9. 48 
7.93 
4.58 
4.95 
3  60 
4.02 
3.94 
7.90 

5.55 
8.61 
7,34 
7, 04 
6,02 
3.69 
6. 33 
.5.93 
9,  42 
3.77 

8.17 
8,13 
3,97 
4, 14 

4^06 
6, 78 
5.72 
5.68 

7.7S 

6.85 
5-29 
5.79 
5.96 

7. '23 
6,88 
5,10 
8-14 
5.02 

6.11 

6.56 

6.00 

8.7' 

3  8' 

3.0 

6.29 

7.93 

9.00 

2.60 

3.87 


+3.47 

+3.'64 
+0.97 
+  1.47 
+0  84 
+  1.50 
+0.52 
+  3.34 


+o.;33 

+1-50 


+  1.80 
+].:« 


+  1.18 
+3  26 


+2, 39 

+2.  74 


+  1-23 
+  1.93 

+2.04 
+2.64 
+  142 
+4. 22 


+2. 
+2.43 
+4-06 
+0.;34 
+  1.44 

+  -4  .'25 


f  1.75 


8.60 
8.32 
7.96|+:3.40 


-0.68  6.18 
-'V7I  9:15 
-(1.81    6.41 


7.80 
5. 24 


48.24 
•51.84 
52.76 
43. 29 
44.00 
;15  06 
32.  58 
.32.  39 
49.79 

37. 23 
46.63 
49.03 
41.20 
41.88 

m.  15 
39  93 

:38,79 
52.  09 
42.21 

51.93 
43.  57 
37.35 

38, 82 

36.' i3 

41.85 
41, 73 
41.46 
46.43 

54.06 
42.  91 


36.36 
37.  40 
41. 90 
50.  64 
36.50 

:59.  80 
47.67 
39.  32 
46.31 
34.59 
37.38 
45.  51 
48.09 
51.47 


37.46 


46.00 
46.33 


+:3.55  4'i.4o 

+4.14  46.42 
■-1.48:54.  6(' 


^3.70 


-  5.9! 

+  '■7.' a; 

-  3.6) 

+  0.6:1 

-  7.91I 

-  9.0.: 
-16.6 
+  1.4.1 

-  4.9( 

-  3.5 

■  4.2 
-12.7! 

-  4.8- 
-12.7 

-  3.9 

■  7.7) 

-■9'i; 

-  1.3! 

-16.' 7; 

-  7.9 

-11^2' 

+  0.5! 

-  '\.% 

-  7.9( 

O.Oi 


1 

-io.'g: 

-12.4! 

-  5.5 

-  371 


-  2.9) 

-  7.2j 

-  3.3 
-12.8t 

-  6.4; 

-f '4.'7i 


-  5.2 


+  2.R 

-  5.K 

-  9.  1 


III  the  alvivo  table  the  dcparlnres  from  the  iiorninl  precipilatioii  an'  haseil  011  iy 


ord--  from  stations  that  li.-ive  10  or  more  years  of  observations. 
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(LIMA  Tol.OdU  Al,    I'A  I  \ 
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Monthly  .i«<l  A»u».il  M.,an  T.,.u,>or.itur«.  for  the  Tear  1914.   with  De,..trtur.,«  from  th.,  Norm.tl 
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II 
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,11.1 

;a  SpriiiKS... 

loviUo 
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Smith 

y 

m 

JpriiiBs 

K 

tioro 

ion 

Kami 

-villo 

liM-k 

^rvillo  

rm 

moth  Spring 
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Hlutl     ■ 
lioiitas  . 

and  ■  ■•  ■ 

■ott 

rs 

■y 

gar 

lOO 

Tl 

.rkana- 

■en 

^ 
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I't'liiiiiir> 

1      , 

. 

t 

§ 

s 

1 

^ 

s 

\l>ril 


iiilx't'      Di'Ci-iiiIht       Aliiiiinl 


I 


I 


48.61  1-3.41 

44.8  +S  "1 

41.8,  f7.4 

4:1.0  f  10.3 


47.5 
50.4 
49.5 
46.4 
48  .'J 


t-7.4 
+  3.9 
+6.2 


•43.0 
41.21 
49.41 
49.4' 
44.1 
43. r. 

•50.2 
45.0 
43.3 
47.8 

51.0 
51.8 
44  .IJ 

50. 
47 .2^ 

50.41 
47.0 

44.0 

49.1 

"41 .81 

47 .21 
44.41 
48.1 
45.0 
42.2 
49  .li 
48.0 
43.1 

"45.0 
40.4 
49.3 
51.4 

I  "if. '.6 


38  9 
40.0 
36  4 
3li.4 
41. fi 
45.6 
43.6 
41.4 
41.6 


+7.9  36.0 
+5.2  36,2 
+3.2  42.6 
41.7 


-2.4 

-0  3 

3.1 

I  1.6 
-0  2 
-0.1 
-2.0 
-0.( 


+  6.4 

+  8.2 


38.2 
38.2 
44.4 
+  6.7!  40.1 
f4.6  36 
+6.5   44.4 


-1.9 
-0.3 
-3.0 

-6!4 
O.O 

-i 

-1.4 
+0.3 


+8.2 

+  4!2 
*^6.7 

+2.6 
+6.4 
+4.5 
+8.0 


43.4 

46.4 
38.8 
45.2 
43.3 
45.2 
41.8 
39.2 
42  6 
36  0 


-2 


+0.1 

+0. 


48. 4| 
49.81 

50.41 
46.0 1 
47.0 1 
50.8 
M  2 
53.3 
50.6 
60.2 

'46.8 
'44.6 
52.2 
52.0 
4«.3 
48.5 
.>J.O 
50.6 
47.2 
50.8 


-4.5 

-1.8 
-13 
+  1.1 
-2  4 
-1.0 
-5  4 
-l.fi 


60.6 
61.1 

62.8 
56.  9 
58.0 
62. 3 
64.6 
62.  8 
61.0 
60.0 


-2.3 '159.  3 
-4.4  55.6 
-4.  3  63. 1 
....  "61.8 


+7.4  41.0 
+6  2    37.4 

+5.6]  40.5 
+9. 5'-' 38. 01 
+5.3!  30. 9 

I  45.0 

40.6 
37.6 


53.01 
54.2! 

48.9' 
53.4 

52.5: 

-2.3|''54.0l 
-2.3  51.0 
-0.4i  48.9 
-0.01  51. 4  1 
46.2 

-1.6l  50  3 


■i5.7i 
+8.31 


-1.8| 
-4.5! 
+2.3i 
+  1.2 

+1.5 


49  1 

.50.6, 
48.2 
47  4, 
.53.2 
31.0 
47.2 


-3.8 
-0.1 


-0.7 
-4.5 


-0.8 

-3/2 
-3.5 

-4.0 
-1 
-4 
— •> 


-2.4 
-1.2 
-3.9 
-1.2 
-3  9 

-4^6 
-0.5 


+3.3 
+8.0 


41.6;   -1.31  51.4    -2.0 


t37.6 
33.61 

42.1 
43.81 

39'2 


-2.21)45.8 

:  44.5 

-5.5(  52.61 
+0.4l"53.5i 

'  50.9 

47. ol 

I  i 


-8.0 

-3'6 
-1.9 
-3.8 


59.0 
58.8 
(«.  5 
61,6 
59.0 


6:i.0 
64.5 
61.0 
M.-i 
62.  4 
63.8 
61.8 

59.  4 
61.2 
58.8 

60.0 
62.  0 
61.8 

60.  6 
.57.0 
63.2 
62.  3 
58.0 

'ei.'e 


-1.4 

(1.8 
0.0 
4  0.  9 
10.6 
fl.O 
-0.2 
-1.3 


-1.0 
-0.5 
-0. 2 

+  1.0 
0.0 

-0.1 
+0.9 


69. 4 
69.4 
70. 2 
66.0 
67.4 
71.2 
T2.2 
71.0 
70.4 
68.4 

»67.  0 
64.6 
71.0 

«70.  9 
68. 2 
67.4 
70.8 
69.  6 
68.6 


I  ii 


-0.9 

I- 1 
-  0.4 
4  3.2 
f  1.3 

4    0.5 
+  0.1 

+  0,8 


-  0.6 

(-  0.5 
+  0.5 

+  'i.'8 
+  0.9 

'6.0 
+  2.2 


+0.5 

-i.'o 

+1.2; 

+(').' 4 
-0.9 
+0.4 
-0.7 


55.1 
6'2.8 
62.6 
61.8 


! 

-2.4 
+0.3 
-1.8 
+1.3 
+1.  1 

-6.9 
-0. 2 


+  2.6 


1.3 
0.2 


68.2 
71.9 
70.8 
69.8 
66.3 
71.3 
69.8 
66.5 


I. 
^l.Ol  69.9 

1)69.7 

'c66.0 

-0.8j  70.8 
+0.3  70.0 
+0.6    69.8 


0.9 
3.5 


-  1.6 

+  1.8 

-  1.2 
+  1.4 

+  0.8 

-'i.5 

+  0.2 
-0.3 
+  0.1 

'-'o'.i 
-1.7 
+  0.5 


82.81 81.6 

83.8  +  7.6,  84.1 
85.2'+  9.3  83.6 
79.  ll  t  5.0  78.6 
80.2'+  7.3  78.9 
84.4  +  7.3  84.0 
83.61+  5.6!  84.2 
83.21+  4.9,  85.2 
84.8!+  8.0  84.6 
81.21 '  8'2.2 

'180.  1 1  1 

76.4'  h 
"83.2  + 

84.0.. 

79.6  + 

80.6  +  6.9 

83. 2 ; 

83.01+  6.2 
83.4  +  8.8 


8S.  9+7. 2  84.  6 

83.2: 83.2 

83.4  +  5.5  84,3 

84.3  +  6.6  8.5.2 


0.4h83.9  +  4.4ii!86.8 
0.2    84.0l+  6.8|  82, 


80.5  +  5.5!  80.1 
82.5i+  5.2'  81.8 
79.3  81.0 


80.4  -•- 
85.0  + 
83.4  + 
8'2.4  + 

78.6  +  5.3 
83.8 
83.4  +  5.0 

78.7  +  5.4 


84.0 

'183.4 
<78.6 
82.8 
83.8 
83.0 
84.0 


+  4.2 

5.4 

+  6.' 9 


83.8 

+ 

3.1 

<I8.3.4 

+ 

3.6 

'85.4 

+ 

3.' 3 

84.3 

+ 

2.4 

83.0 

+ 

2.7 

82.7 

refords  from  stations  tliat  havo  10  or  iinorc  ypiirs  of  ohscrvations. 


Ill  the  aViovc>  table  the  dopartiires  from  the  normal  temperatures  are  based  onb   on  1 

,1  .la.\<  mis-iiitr:  fur  cxanii'l". ''  r.-|ir.-sriil>  iwo  fla.vs.  elc. 


Kffereiice  letters.  ■«,'', '■,  ai)|  earing  in  the  table  iiidieale  mimlxT 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:    ARKANSAS    SECTION. 


Ykah, 


stations. 


Alicia 

Aiuity  

Bee  Braneh 
Bentonville 

Bor^nian 

Brink  ley 

Camden 

Centerpoint 

Conway 

Darilanelle  . . 


Dodil  Citv 

Dutton 

Elilorafld 

England 

Kiinka  Springs. .. 

Fayi-ttiville 

Furdyee 

Fon  .Sniitli  

Hardy 

H.-lena 


Hot  Springs 

Huttig 

.lonesboro 

.lunotion 

l.alcc  Farm 

Lewisville 

Little  Rork 

Luthervillo 

Malvern 

Mammoth  Spring 


Mena 

Newport. .. 
Pine  Blnft'  . 
I'ocahontas 

Fond 

Portland  . . 
Prescott  .  . . 

Rogers 

Searcy 

Sinttgart  .. 


Subiac-o.,.. 

.Swain 

Texarkana 

\\a  rren 

Wlggs  

\\  ynne 


Monthly  Maximum  Temperatures  for  the  Year   1914,  with  Dates. 


.January.   February. 


74 
74 
76 

7S 
82 
78 


74« 
70 
80 
79 
80 
74 
79" 
78 


74 
80 
75 
78 
78 
81 
76 
72 
79 
69" 

73 
74 
80 
74 
75 
81 
81 
75 


7N'i 
66 
80 
80 


19 
29 
27 
27 
19 
27 
28 
29 

19+ 
19 

28 
19 
19 
19 
28 
27 
27 
27+ 

19 

27+ 

19 

28 

27 

19+ 

19 

27 


March. 


April. 


May. 


.June 


July. 


68 
69 
64 
66 
69 
76 
69 
69 


66 
6:^ 
75 
70 
67 
65 
70 
69 
67 
68 

70 
76 
65 
75 
69 
73 
68 
68 
68 
69 

65 
70 

70 

es" 

(>5 
79 
76 
65 


19+   68 


69' 
60 


69 


17 
17 
17 
17 
17 
3+ 
17 
17 
17 

17 
17 

3 

2+ 
17 
17 

3+ 
17 
17 
18 


3 

3+ 

3 

17 

3 
17 
17 

3+ 
17 

16+ 

17 

3+ 
17 
17 

3 
18 
17 


80 
86 
79 
79 

78 

80" 

75> 

82 

80" 

82 

79 

83 

80 

80 

75 

81 
82 
80 
83 
82 
82'' 
76 
78 
80 
K2 

76 
79 
82 
78 
79 
82 
80 
79 


78J 
72 
79 
83" 
80 
79" 


15 

15 

15 

14 

27 

29+ 

30 

30 

15+ 

15 

15 

15 

30 

29 

15+ 

30 

30 

27 

15 

15+ 

31 

29+ 

15 

29+ 

29 

30 

30 

15 

30 

15 

15+ 

15+ 

29+ 

15 

27 

30 

29+ 

27 

'36" 

15 

30 

27+ 

30 

15+ 

30 


80 

90" 

88" 

84 

88 

90 

93 

94 

90 

K3 

88'' 
85 
90 
88'' 
88 
86 
90 
90 
86 


90 
91 
90 

87 
90 
89 
US 
89 
S6 

86 
89 
90 
87 
85 
87 
91 
86 

'ss' 


16 
16 
16 
16 
21 
16 
16 
16 
16 
21+ 

16 

16 

16 

16 

16+ 

16 

16 

16 

16 


16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

16 

16 

16 

16 

16 

16+ 

16 

16 


16 
16+ 
16 
17 


92 
92 
95 

87 
91 
96 
97 
92 
92 
92 

90* 

89 

91 

94" 

92 

90 

90 

91 

95 


94 

92 

95 

94 

94 

93<- 

91 

90 

92 

90 

87 
97 
93 
93 
86 
91 
94 
86 


96J 
94 


30+ 

31 

26+ 

26 

31 

31 

31 

23+ 

31 

31 

25+ 

31 

.30+ 

27+ 

29+ 

31 

24+ 

31 

31 


31 

31 

29 

25+ 

30 

31 

31 

31 

31 

26+ 

5+ 
26+ 
31 
27 

5+ 
24+ 
31 
29 

'mV 

29+ 

'23+' 
30 
31 


103 
107 
105 

97 
101 
106 
107 
105 
106 

99 

102'' 
98 

102 

IfM 
99 
99 

106 

102 

lOK 


105 
101 
105 
104 


106" 
101 
104 
104 
101 

100 
107 
103 
104 

96 
104 
106 

98 

io7' 

104'' 
96'' 
106 
105 
109 
104 


25 

28+ 

14+ 

19 

23 

27 

28 

30 

28 

25+ 

20+ 

20+ 

28+ 

28+ 

20 

28 

2S 

28 

26 


28 
29+ 
25+ 
26+ 


28 
27 
27 

28 
26 

28+ 

27 

30 

26 

19 

30 

28 

20 


29 
10 
28 
30 

28 
11+ 


August . 


September. 

October . 

November. 

^ 

_' 

a 

:: 

s 

H 

a 

g 

X 

s 

X 

i 

S 

G 

S 

0 

s 

^ 

103 
105" 
106 
98 
99 
107 
107 
105 
105 
104 

103" 
98» 

103 

105'' 
98 

1(X) 

102 

105 

107 


107 
103 
106 
105 


1061-' 

101 

101 

105 

103 

102 
107 
104 
105» 

96 
106 
106 

95 


105' 


105 
106 
110 
102 


15 

14+ 

28 

15 

15 

28 

14 

14+ 

15 

28 

28 

1.5+ 

14+ 

14+ 

15 

15 

28 

15 

16 


100 
95 
98 
93 
93 
99 

100 
98 
97 
95 

97 
93« 
98 
95 
96 
95 
93 
98 
101 


21 

14 

15 

14+ 

16+ 

28 
14 
28 
15+ 
15+ 
1 
14 
15+ 

■•2S" 

15 


95 
96 
100 
96 


100 
92 
95 
95 

9K 

92 

104 
96 

100 
93^' 
96 
96 
93 

97 


18+ 
14+ 
14 
14+ 


97 
95 
94 


5+ 
6 
4+ 
1 

5+ 
1 
6 
22 

5+ 

6 

3 

6 
12 
*>•> 

~5+ 
21 
5+ 


5 

1+ 

6+ 

20 


5+ 


6 
22 


1+ 
3 
5 
6 

5+ 
21 
1+ 
6 

"hV 


6 
21  + 

1  + 


95 
96 
97 
90 
91 
97 
99 
97 
94 
95 

921' 

891' 

96 

94 

94 

90 

95 

94 

95 


95 
98e 
96 
99« 


101 
94 
91 
95 
93 

91 
97 
96 
95 
90 
98 
97 
90 

96 


6 

2+ 
8 
8 
5 
8 

2+ 
14 
6+ 
8 

7+ 

9 
11 

6+ 
16+ 

1  + 

6+ 


6 

9+ 
t)+ 
12 


6+ 


1-2+ 
6+ 
3 


85 
88 
91 
84 
86 
87 
93 
S9 
86 
H6 

85 
83 
92 

88« 
91 
91 
90" 


22 

9+ 

6 

6 

6+ 

5 

6+ 
10+ 

s 


87 
92  b 
86 
90>' 


6+ 
6 

8 

6 

8 
10 

6+ 

6 
10 
10 

ti+ 


80 
»1 
87 
80 
83 
85 
83 
82 
79 
82 

80 

8K 
85 
88 
84 

m 

83 

84 


79 
85'' 

85 


10 
10 

8+ 
9 


87 
SO 
82 
83 
81 

S2 
S2 
S4 
85 
81 
87 
So 
S'J 


85 
85 
85 
80 


5+  (iO 

6  66 

4+  61» 

4+  64« 


Kcfcrnici-  ll■tter^ 


appearing  in  the  table  indicate  niiiiibi 


days  missing;  for  example. '>  represents  two  days.  etc.        t    ,Vlso  on  otlifv  dah's. 


'B. 


Ui,    li'l  I 


n.iMA  i'(>i.()(ii(  \i.   i»\r\      \i;k  wsAs  sKcrinN 


Kjr. 


Mouthly   Miiviinuni  Toinporutureii  for  Ihi-   Your    1H14,    with   UuIxh 


.Inmmry.      Kfliruiiry.  '      Miirch  April. 


Mhv 


llllio 


'^llfftiol  Hi-lilt'llllu'l  Ui'li.lx'l  Sr.tiliil,.'!  |l>' 


SUHion> 

1 

i 

c 
E 

1     1 

i  1 

&     1 

IS 

i. 

&    i 

c 

3 

a 

a 

ii   1 

V       1 

^     1 

2 

o 
B 

'a  . 
^  1 

i 

B 
0       , 

i 

li 

s   • 

5    1 
B    1 
B 

iil 

5    . 

c 
9 

s 

•3 

1     1 

'S 

i 

g 

1     1 

a  i 

1 

1 

18 

■^ 
1« 
9 
■24 
24 
25 

26     1 
27 

6" 
18" 
28 
•26'' 
13 
18 
•28 
26 
13 
•24 

27 
26 
20 
•26 

28 
25" 
26 
•/2 
27 
■1 

■20 

8 
20    ' 
•20    I 
•20 

2 

8 

8 
•20 
•w 

•20 
■20 

8 
13 
■20 
■22 

8 
■22 
•20 
•20 

19+ 
8 

■2+ 
8+ 

■22 
8 

■20 
8+ 
8+ 

■20 

35 

30 

2»'' 

23 

21 

■27 

30 

•29 

■29 

'29 

21" 

19 

:« 

32>' 

21 

24 

33 

30 

26 

9+ 

9 
11 

9 

9 

9+  1 
10 

9 
9 

12 
9 
9+ 
9+ 
9 

'^+ 
9 
9 

II 

45 
40 
38 
39 
40 
44 
47 
46 
*i 

39" 
34 

48 
45 
37 
39 
47 
47 
43 

1 
9 
9 
9 
13 
9+ 
9 
9 
9 
9 
9 

14 

9 

9 

9 
14 
14 

9 
13 

1  + 

62 
61 
63 

59 
57 
63 
61 
64 
(•« 
62 

58" 
52 
65 
62 
57 
61 
65 
65 
60 

18 

1+ 
17 
17 
17 
29 

1+ 

1 
17 
17 

17+ 
28 
1+ 
17 
17 
28 
17 
17 
17+ 

54 
63 
62 

60 
60 
57 
54 
66 
65 
64 

(W 

58« 

58 

62' 

59 

60 

61 

65 

62 

31 

31 
31 
19 
19 
30 
31 
31 
21 
21+ 

30 
19 
31 
30 
19 
19 
31 
31 
30 

62 
63 

69 
58 

58  . 

59  i 

63  ^ 
65     i 
62 

60  ! 

60 
57« 
60 

64  1 
57 
60 
67 
62 
62 

n 

29 
29 
29 
15+ 

:k) 

5 
29 
■29 
29 

4+ 
6+ 
1+ 

30 

29 

29 
5+ 

29 

29+ 

46 
47 
44 

46 

^l    1 

44 

*'^     . 

1? 
46 

42>' 

38<^   1 

47 

45 

43 

43 

48 

50 

45 

24+  1 

24     ! 

27 

23 

26+  1 

24     ' 

27 

'24 

27 

27 

26 
24 
■24 
•24 
27 
26 
'24 
24 
27 

;u 

26 
•27 
■28 
■24 
27 
21 
■29 
■29 
■29 

•25 

•20 

29 

23 

27 

28 

31« 

34 

28 

■27 
28 

'28 
27 
27 
■28 
28 
'28 
28 
■28 

27 
'27 

'28 
'28 
27 
27 
'28 
'28 
27 

12 

17 
13 
16 
12 
18 
13 
18 
16 
14 

11 
11 
22 
14 
12 
14 
18 
18 
11 

20 
20 
■20 
■20 
'20 
■20 
■20 
•20 
■20 
20 

■20 

20 

20+ 

■20 

■20 

•20 

■20 

20 

■20 

A 

K 

6" 

1 

-  8 
8 

11 
11 

2 

2 

-  4 

-  5 
14 
lib 

1 
0 

12* 
10 

-  7 

16 

■io 

20 
IK     i 

-2a 

19 
17 
2S 

•23     I 

12* 

8 
22 
■22 
\6 
16 
23' 
24 
19 
.2 

■^ 
20 
22 
24 
24 
2(i 
13 
22 
12- 

7 
30 
30 

30  1 

13     \ 

''     1 
31 

31  1 
6-f 

31 
31 

6 

6 
311 
311 

6 

6 
13 

10 
10 
0 
2 

7 

7 
7 

16 

IC 

Ui 

15 

irtukl»'\          

12     I       7 
12     I       7 
11     1       7 
10    1      7 
10     1       7 

15 

16 

•  'llliTlMliul      . 

14 

lUiwiiy « 

15 
16 

SmUI  (*ily         

3    ', 

0    1 
16 
11" 

'2 

0 
12 
6 
5 

7t 

15 

Mil1*»n            

15 

MiUiroiU) 

■■|\«!»ii<l 

iin'ka  Sprinifs 

nyi-tti'vill.' 

■Dnlyiv 

orl  SiuUh 

Ilsniy 

15 

14+ 

15 

16 

15 

15 

15 

liU'llH 

(> 
6 

30 
(i 

f. 

.■)■^ 
:n 

31 

(i 

31 

9 
16 

9 
17 
14 
14 
10 

6 
1'2 

7 

i 

30 
35 
28 
32 
32 

3;^ 

31 
24 
30 
•23 

9 
10 

9+ 
10 
10 

9 

9 

9 
10 

9 

48 
48 
43 
47 
46 
50' 
49 
39 
44 
38 

10 

9 

1+ 
10 

9 

9 
13 

9 

9 

9 

64 
64 
60 
64 

13 
29 
16+ 
29 

65 
59 
59 
57 

31 
31 
30 
31 

60 
66 
60 
67 

20 
9 

30 
5 

50 
51<: 
45 

48» 

26 
23+ 
24+ 
26 

37 

26l» 

26 

•28<= 



27 

■28 
28 
28 

20 

20b 

11 

20 
21 
20 

9 

14* 

-  2 

14 

15 

ImtiK 

16 
15 

liiu-tiou 

15 

•■ttisvillo 

inli'  Ktxk 

.nth.Tvill'- 

.l«lv»'rn 

(Iiiinmoth  SpriiiK 

61 
59 
63 
59 

4 

17 
17 
17 

17 

59« 
67 
61 
60 
55 

31 
31 

2 

5+ 
30 

60 
65 
58 
60 
60 

1+ 
29 
29 

1+ 
5+ 

50 
52 
44 
46 
43 

24+ 

24 

27 

24+ 

27 

28 
34 
28 
28 
27 

•28 
28 
28 
28 

■28 

20 
21 
13 
■20 
14 

19+ 

20 

■20 

20 

20 

16 

8 

0 

8 

-U 

14 
15 
15 
15 
15 

>lcnii 

21 
25 
■23 

■20 

25 
19 

:    ^' 

5t 
13t 

6 
13 
31 

6 
31 
30 

4 

10 
12 

9'' 

-1 

!     17 

1     12 

0 

1 

7-t 
•7t 

■24 
•22 
28 
13 
12 
28 
25 
17 

20+ 
■20+ 

8+ 
20 
20 
13+ 

S+ 
12 

27 
•29 
32 
27 
•20 
34 
31 
23 

7 

9 
10 

9 

9 
10+ 

9+ 

9 

46 
44 
46 
43 
37 
49 
37 
38 

8+ 

9 

9 

9 
14 

9 

9 
14 

63 
62 
65 
61 
55 
64 
63 
55 

17 
17 
17+ 
17+ 
28 
29 
9 
17 

66 

60 

61 

64" 

59 

60 

58 

59 

•24+ 

30 

31 

•20 

19 

31 

31 

•20 

60 
64 
65 
62 

58'- 
66 
58 
58 

■29 
29+ 

1 
16 
29 

1+ 

1 
■29 

49 
46 

48 
48 
44 
48 
47 
43 

27 

24+ 

24 

24+ 

24+ 

26 

24 

27 

33 
30 
27 
27 
26 
23 
24 
■28 

27 

28 
28 
28 
27 
■28 
■28 
27 

16 
18 
16 
13 
12 
18 
16 
12 

■20 

19 

20 

■20 

20 

■20+ 

20 

20 

5 
14 

-I 
15 
13 
0 

15 
14 

15+ 
15 

14 

'ortlanil 

-to)rt*r<            

15 
15 
15 

■tuttwirt  

•24 

6 

1     H 

26 

2+ 

31 

9+ 

44 

9 

63 

29 

59 

31 

64 

29 

47 

■24 

27 

28 

13 

20 

11 

15 

•iibiaco 

■23'' 
16 
■24 

1     '' 

31 
ot 
6+ 

5' 
-2 

10 

n 

23J 
15 
26 
27. 

18 
22' 

■20 

■20 

8+ 
13 

8 

2 

1 

41J 
44 
50 
47 
40 

19 
11 
9 
9 
9 

i     62" 
54  f 
65 
64 
58 
64 

1 
18 

1+ 
29 

9+ 
18 

63' 

31 

30" 

28 

158 

20 

4" 

15 

21 
32 
32 
27 

i       9 
1     1? 
i      ' 

r>'\arkana 

65 
61 
55 
63 

31 
31 
31 
■20+ 

65 
60 
60 
63 

1 
13 

6+ 
29 

46 

48 
41 
50 

24 
23 

27 
24+ 

27 
25 
•22 
30 

'28 
28 
28 
28+ 

20 
16 
11» 
13 

19 
20 
20 
'20 

19 

12 
0» 
8» 

15 

15 
15+ 

'    23 

13 

1 

!     12 

1 

" 

15+ 

1 

Ki'fi'i-iMu'f  U'lUTs.  a.  h,  i",  appi'ariiig  in  tlic  tubln  iii(li<-ati'  miiiilpcr  of  days  niissiiig:  for  i'xaiii|ilt\  b  ivprt-^cuts  two  flavs,  fto.        +  Al<o  on  otln-r  dalps. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:      ARKANSAS  SECTION. 


Year,  191^ 


Chart  Showing  Location  of  Observation  Stations. 
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KEY    TO    STMBOLS. 


O    MetC(in)I()o-icaI  ohscM-vations  (re<i-ijlai'  Wc^atlicf  Hiiroan  stati(ins). 
O    Mcteoroloji'ica!  ohsei-vatioiis  (Sub  staliousi- 
A    KtU'ccast  (listrilMitiou  1)\'  mail. 


'%*'% 


Total  Precipitation  for  the  Year  1914 


SCALE    OF    SHADES      IN    INCHES. 


g=g 


Less  than  40.         40  to  50.  50  to  60.         More  than  60. 


»? 


lOS 


(■IJMAT()L()(tI('AL  DATA:  ARKANSAS  SECTION. 


Vkak, 


COOPERATIVE    OBSERVERS. 


Stations. 


Ohsorvcrs. 


.\li<i:i Iiiliiis    (;iii'Uk. 

Amity     ).  \V.  CaiiiplH-ll. 

Ark:uli-li)hi:i !•".  .).  Cnrpciil.-r. 

Ark;.n>:i-  Citv W.  C.  Ulmid.-ll. 

K:il.->\ill.-  Miss  |,,.li;i  I.T,.t.r. 

H.I-  Hraiuli I.  K.  S(;mlaii. 

Hi'iitoinill.- I'.S.Wi-atlii-r  Biiri'Mii. 

lJiri;iiiMii loliii  '1".  Maxi'v. 

ISlac  k  I{o<k S.J.lIcuM-. 

Hriiikliv II.  I,.  I).  Wliitsoii. 

Crtliio  Itock I  .1     W.    Wrav. 

Caiiulcii   !  R.  K.  i;ii:irtiTiniiii. 

CiMltlTIKlillt I    .1.  M.  lIlKlflll'StOll. 

Clari-iKloii I   Mrs.  15.  K.  Hisliop. 

Conway (i.  II. Burr. 

Coriiinj: Jacob  Brobst. 


Stations. 


I)anlaii.-I]f  .. 
l)o(l(i  City  ... 

Diiuias 

Diilton 

Kldoriulo 

Kiisrlanil 

Kiircka  Spring 
Kavi'ttcvillc  . . 

l''orcl.vcc 

Tort  Sniitli  . . . 

Kiilton 

(i('or;r''to\vn. , . 

llanlv 

n.'lnia 

Hot  Spii  iiiTs.  . 


ObsorviTs. 


A.  l!.Ttiar(l. 

Ni'al  ])o(l(l. 

I.awri'iii'i'  \V:iiiTiiini 

.1.  .M.  Kick. 'Its. 

J.'tiM.  Balil>. 

.1.  C.   Ch.-naull. 
I   (i.'oi-jr.'  \V.  Niclioald 
I   Ciiivcrsity  (if  .\rk. 
!  .).  B.  .\tki'nsoii. 
'   I".s.  Wfatlu-r  Biiiva 

T..I.  l,o:,':in. 
<   >lrs.  Biddic  Siirratt. 

('.  .\  .Cavvvood. 

F.  J.  Mil.difli. 

.Kiiny  and  Navy  ( 
cial  Hospital. 


n- 


Si  a  I  ions. 


lliiltii; 

•loiii'sboro 

■IniK'tion  

L.'iki'    Farm 

l.fwisvill.' 

I.ITTI.K   Hoc  K   .  . 

l.lltll.-IViilH        ... 

Malvern 

Mannuotli  Sprii 
Marki-d  Trc.'  ., 

M.-na 

N.'Wiiort 

Pini-  BhitT 

Pocahontas  . . .. 
Pond  


Observers. 


('.A.  B.rry. 

Heni'dictine  Sist. 
.1.  A.  I,o\vderl>acfc 
(J.  I,.  SiHdhnan. 
F.  W.  Youinans. 
I'.S.  Wi'atlii-r  Bu 
\V.  K.  H.iitsrh.d 
Mrs.  Kale  L.  Srn 
Fraids  .\.  'I'ubbs 
Clianni.'in  and  I). 

I.iuiibi'r  Co. 
V.  \V.  St.  .l.ilm. 
A.  .1.  Sb.'ll, 
■I.  II.  Hudson. 
Bf-n.-dictiiic  Sisti 
.\.  F.  Stevens. 


rean. 

itli. 

■w.-v 


Portland.  ... 

Prescott 

Princeton . . . 

Tiison 

Koixers   

Searcy 

Sb.'ridan. . . . 
Snrinixbank  . 
stnttirart  ... 

Siibiaco 

Swain 

T.'.xarkana. . 
Warri'ii  .... 
\V  hi  tec  lift's  . 

Witrgs 

Wynne 


Observer: 


T.  A.Cors.Mi. 
Mrs.  (i.  (Ji-esh.-i 
.lames  Slid. 
I..  K.  Tisdal,-, 
Carl  A.Starck. 
W.   II.  'I'boma- 
.MissS.  K.  Ash. 
(i.  Fiebl. 
ll.A.Bii.-rkle. 
New  Siibiacn  A 
fJeorL'e  Paxton! 
U.S.  Brasliear 
If.  If.   l.iisk. 
Enlela  .M.  .S.-|ii 
.Tav  W.  Swane 
Edward  K.  Sec 


FORECAST    DISPLAYMEN    AND    DISTRIBUTORS. 


Stiitioiis. 


.Alicia <• 

.\lma 

.Vllbi'inier i 

.Vrkadelplila J 

.\tkins 

.Vu^nsta 

Bald  Knob 

....do + 

Hatesville 47 

...  do 

I!i  ardi-n J 

lieelx' i 

IJidleville 

Benton :J 

Bentonville...fioo 

...do t 

Berryville * 

Bi<:elow I 

Hl.ick  Rock t 

lila.-k  Springs  ..  .:J 

lil.Mlieville ';.. 

B.>jianza i 

li.ion.'Ville 

Bnnkl.'y c  t. 

Cabin  (_'ri'ek J, 

Camdi-n f48, 

....do :..t. 

Carlisle t. 

( 'I'nterville J, 

( 'berokee J. 

Clarendon J. 

Clarksville. ..   271  . 

C.ial  Hill J. 

Ciiway t. 

Cominj; c. 

....do J. 

Cotter i. 

('rawfordsviIlp...i. 


Distribntors. 


.Inlins  (Jnelck. 
S.  \V.  T.  A-  T.C.I. 

l).i. 

])... 

Do. 

Do. 

Do. 
]i.  K.  Tel.  Co. 
A.  I..  Croncb. 
S.  W.  T.  .V  T.  Co. 

D.I. 

Do. 

D.I. 

Do. 
r.S.Wi-atber  Bn 
S.  \V.  T.>V  T.C.I. 

D.I. 

Do. 
lilack  Springs  Te 
S.  \V.T.&  T.Co. 

D.I. 

I).  I. 

I).  I. 

D.I. 
Posluiasler. 
S.  W.T.  A  T.Co. 

Do. 

Do. 
Slate  Line  Tel.  ( ' 
S.  \V.  T.  &  T.  (^o. 
G.  L.  Wrigbl. 
S.  W.  T.  A-  T.  Co 

Do. 
.I.-icob  Brobst. 
S.  \V   T.  A  T.  ( -.1. 
Ark.  M.  T.  Co. 
S.  W.  T.  A  T.  Co. 


I.e.). 


Stations. 


Danville i- 

Dardaiielle *. 

Deligbl J. 

do c. 

DeQneen i. 

do X- 

Dermott c. 

Dnmas J. 

Earl    t. 

Eldorado i. 

England 100. 

Eureka  Springs.  J. 

Everton ;. 

Fayett.'ville  ...    J. 

Fordvi-.' ■;. 

Fon'Smith..f    7;3. 

do t- 

do i. 

Galther J. 

Gentry :;. 

Goshen <). 

Gravette c. 

Grays c . 

Gur'don J. 

Hardy c. 

I  Harrisbiirg J. 

Harrison i 

do 27. 

!  Hartford  ;. 

j   Hazen *. 

1   Heber  Springs,  .J. 

! do c. 

I  Helena t- 

1    Holly  Grove J. 

I   Hot  Springs i. 

Ilinn))brey X. 

Huntington J. 

Huttig 1. 


Distributors. 


S.  W.  T.  A-  T.  Co. 

D.I. 

D.I. 
Ir.iii  .M.iunlain  Rv. 
l).-Qiie.-n  Tel.  Co. 

.1.  A.  W.iffard 

S.  W.  T.  .V  T.  Co. 

Do. 

D.I. 

l).i. 
Postmaster. 
S  W.T.  A  T.Co. 

F.  (J.  Carroll. 
S.  \V.T&  T.Co. 

Do. 
r.  "i.  Wi'ath.T  Bureau. 
Pan.  I..  I).  T.Co. 
S.  W.  T.  .V-  T.  Co. 
Farmers'  l'.  Tel.  Svs. 

G.  H.  Wats.iM. 
Postmaster. 

Do. 

Do. 
S.  \V.  T.  Jt  T.  C;<). 
Postmaster. 
S.  \V.  T.  &.  T.  Co. 

Do. 
Keck  I'nrnitnre  ( 'o. 
S.  W.T.  A  T.C.I. 

Do. 

Do. 
Postmaster. 
S.  W.  T.  A  T.  Co. 

D.I. 

D.I. 

Do. 

l).i. 

Do. 


Stations. 


luib.iden  1; 

.l.irii'sbor.i * 

Kin;;sland i 

Leslie t 

do 3 

LlTTI.E  R0CIif2fll 

do t 


Ij.)noke f 

....do i 

McCrorv i 

M.-Gebee J 

M.-Neil t 

.Magazine X 

Magn.ili.-i i 

Malvern :j: 

.Mam lb  Sp'g    t 

.Manill.'i J, 

Manstield t 

Marianii.-i    J 

.Mari.iu *. 

Mark.-d  Tree  ...J. 

.Marmaduki' t. 

.Marshall   J. 

Marvel  J, 

Memphis.  Tenn  2, 

Mena c  X. 

.Midland ;. 

Monette J, 

M.irrillton J. 

■  •■■ilo i. 

Mount  Ida J. 

Monnlain  View.f . 

....do *. 

Mulberry J. 

Xashvllie J. 

Newport i. 

Ola *. 

Osceola t. 


Distributors. 


s.  W.T.  AT.C.). 

D... 

D.I. 

D.I. 
Williams    Coop.   Co. 
I'.  S.  Weather  Bureau. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 
Posi  master. 
S.  W.  T.  A  T.  Co. 

Do. 

Do. 

D<i. 

l).i. 

D.I. 

Do. 
Frank  A.  Tid)bs. 
S.  W.  T.  A  T.  C.I. 

!).>. 

D.I. 

D.I. 

D.I. 

D.>. 

D.I. 

D.). 
r.S.Wealber   Buivaii. 
S.  W.  T.  A-  ■!'.  (  ... 

Do. 

Do. 

Do. 
Home  Tel.  C. i. 
Black  Si)riugs  Tel.  Co. 
L.  P.  Downev. 
S.  W.  T.  A  T'.  C... 

Do. 
Nashville  Tel,  C.i. 
S.  W.  T.  A  T.  Co. 

Do. 

Do. 


Distributdt 


.l'2n. 


Ozark 

P.iragould... 

Parkin 

Pelligrew. . 

Piggol 

Pine  Klnff ,. 

do 

Plainview  j, 

Pluninierville, .  .J. 

P.i.-ali.mtas *. 

Prairie  (Jr.iv.',  .•  i 

Ris.in i, 

Rogers J. 

Hussellville J, 

SI.  Fr.-incis c. 

S.'arc.x J. 

Sb.'ridan *. 

Sbvevep.irt.  L.-i.  (1, 
Silo.'im  Springs    J, 

Slating!. Ill +  , 

Springt.iwn *, 

Sli'pliens i. 

Str.ing J, 

Stultsjart :{o. 

d.i i. 

T.'xarkana 47, 

d.) *. 

Thornton J. 

'I'uckerman *. 

\'.-inBnren %■ 

\'aiidale J. 

Waldron  X- 

Walnut  Ridge  ..*. 

Wils.ni *. 

W.imble *. 

'1" t- 

W  vnne i. 


. ,  S.  W.  'I',  A  T,  ( 
,1  D.). 

l).i. 
.     Postmaster. 
.     (.'lay  Co.  Tel.  C. 
.     Postmaster. 
.1  .S.  W.  T.  A  T,  ( 

D.I. 
.!  D.I. 

.  I  D.I. 

Prairii-  (.mv.'  'I 
.;  S.  W.  T.  A  T.  (  . 
.  I  Do. 

.1  Do. 

-'    Poslniasl.N-, 
. !  S.  W.  T.  A  T.  ( ' 
. '  Do. 

•  j  IT.S.Wealb.-r  I! 
.  Siloam  S]>'jis  Ti 
,  I  Black  Springs  t 
. ;   Stale  Line  Tel.^ 

S.  W.  T.  A  T.  C 
Do.  \ 

Postmaster. 

S.  W.  T.  A  T.  0 

Postniast.'r.       ' 

s.  w.  r.  A  T.  ( 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

D.>. 
Postmaster,       ^ 
lilack  Springs'! 
S.  W.  T.  A  T.  C; 


Tiie  fiiiures  following  the  stations  iiiili.Mt.'  numb.-r  of  aildresses  supplied  with  forecasts  bv  mail. 

i  Dislribuli's  forecasts  and  warniu.js  by  i.d.'pboiie  tlir.iiigh  ■■exchanges"  anil  on   ■■farmers'  "  tideplione  lines.     There  are  bul   few  evcbanges  t.)  whi.-h  Ibe  f.ir.vasls  > 
a\  a  ilalil.'  .ill   ill.|uir\  . 

c  C.I  Id  wax.-  and  fr.  .si  \x:iriiini;>  .mix , 

r  Displ;iys  xvealber  M.i^s, 

NOTK.— Throngh  Ib.^  ......p.-ral  i.m  of  lb.-  S.uilbxx.'sl.-rii  Ti'le..rrapb  A  Telepb.m.-  C....  an. I  .itber  l.-l.-pboii mpaiii.-s.  tli..  f-irei-nsls  are  ma.le  available  lo  about  7.i.00n  subsc 

NOTICE. 


A  complete  index  to  iill   speeiiil  articles  piil)lislie<l  in  the  Arkuiisas  Climatoloo-ical  lleports  from  1897  to  1909,  'wi 
t'diiiMl  in  tlie  .Inne.  1909.  re])ort  of  that  section. 
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1.,  XX.      l.iniK  K<HK,  Ai!K..       ,1am  AUY,  1915.        No.  1. 


GENERAL  SUMMARY. 

iTio  w.-atlu-r  for  til. ■  first  l(i  .lays  nl  .laiuuuy  was  niil.l.  an. I 
It  ruins  .HruiTiMl  in  nearly  all  p.irtions  .>!'  tli.'  Stat.'.  All.T 
s  it  was  imich  col.lcv.  with  lif^lit  vain  or  snow  in  sonu-  porti.m 
iho  Stati-  ovory  .lay  until  tli.'  ;i<Hh  and  81st,  wh.Mi  it  turn..! 
rinoraiul  tiu-  heaviest  rains  .)f  till'  in.>ntli  .uTurrcl.  l/'.-al 
ounts  for  the  last  two  days  ranged  fr.>ni  two  to  four  inches, 
vpt  in  tho  northwestern  porti.Mi  of  the  State  where  they  were 
it.  The  heavy  rains  caused  the  streams  to  rise  suddenly  and 
de  tiie  country  roads  almost  impassable.  The  frequent  rains 
ioold  weather  interfered  de.'ide.lly  with  outdoor  w.)rk,  but 
Iter  crops  were  reported  in  go.xl  con.liti.m  in  nearly  all  sec- 
ns. 


PRESSURE. 


I'he  atmospheric  pressure  for  .January  at  the  three  regular 
•ather  Bureau  stations  in  .\rkansas  was  slightly  al)ove  nor- 
,1.  Four  areas  of  low  pressure  developed  over  Colorado  and 
ived  eastward,  causing  precipitation  in  tht>  State;  also  one 
'a  of  low  pressure  from  Alberta,  one  from  Texas  and  one  from 
'  north  Pacific  caused  precipitation,  the  last  causing  the 
ny  rainfall  of  the  last  two  days  of  the  month.  Five  areas  of 
ch  pressure  from  the  Plateau  region  passed  over  or  near  Ar- 
iisas,  each  except  the  first  causing  the  temperature  to  fall 
•eral  degrees.  Four  highs  from  the  Canadian  Northwest 
-sed  near  enough  to  cause  cold  weather. 


TEMPERATURE. 


MHim  was  O.Jl  of  an  in<'ii  m<.rr  than  n.>iM.al.  lb.-  Mi..nlhl» 
a,„.„mls  rang.'.l  fn-n,  1  .2H  in.-hes  at  lt..«.'rs  m  (i.'..:.  in.'he-  a' 
|.aU.'  Farm.  Tb.y  w.t.'  bel..u  iM.rmal  at  a  few  -tati.MiH  in  lb. 
northu.sl.rn  portion  <.f  the  Stat.',  al  nearly  all  -liiti..ns  m  lb- 
nnrlli.'ast.'rn  f.-urth  an.l  fn.m  there  s..ntbwe.-^t wani  I..  Camden: 
ub.,\.'  n.Minal  in  all  ..tb.r  p.,rti..ns.  TIh'  pr-.-i|.ilati..n  was  quil- 
lieavy  in  western  and  s..uthern  portions.  Tli.'  positive  .iepai 
tiires  exee.-ded  tw..  in.-h.'S  at  sev^-rai  stations  in  thi-  seeti<.n,  tb- 
gr.al.'sl  iK'ing -J.TS  incJK'S  at  i,ewi-vill.' ;  tb.'  gnal.'Sl  n.gati^. 
,l,.|,:,rtun-  was  I  ..")l   iiu-b.s  al  .b.ii.'sb.m.. 

MISCELLANEOUS  DATA. 


The  mean  temperature  for  42  stations  was  39.3°.  The  mean 
■  35  stations  having  a  record  for  ten  or  more  years  was  1.2^ 
low  normal.  ^lonthly  means  ranged  from  43.8°  at  Lewisville 
34.2=  at  Dodd  City.  They  were  slightly  above  normal  at  6 
tions  in  the  northwestern  portion  and  at  3  stations  in  the 
rtheastern  portion,  Vmt  were  below  at  all  other  stations  hav- 
i  normals.  The  greatest  positive  departure  was  2.7  at  Berg- 
m;  the  greatest  negative  departure  was  4.5'^  at  Eldorado, 
ic  highest  temperature  recorded  in  the  State  was  74"-  at  Port- 
id  on  the  14tli;  the  lowest.  3"  below  zero  at  Pond  on  the 
!th.  Highest  temperatures  at  nearly  all  places  were  recorded 
inn  the  14th  to  the  IGth;  lowest  from  the  23d  to  2oth.  Warm 
Iriods  occurred  from  the  1st  to  the  16th  and  on  the  3()th  and 
1st;  a  cold  peri.^d  occurred  from  the  17th  t.>  the  2i)th. 


PRECIPITATION. 


The  mean   precipitation  for  58  stations  in  the  State  was  4.38 
ehos.    For  the  47  stations  having  10  or  more  years  record  the 
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31 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 
Thunderst.>rms.-   oth.  1;  Kith,  o;  22.L  2;  23.1,  1;  3()th,  7; 

31st,  12. 

Halos,  solar.—    13tli,  1. 

Halos.  lunar.—   1st.  1  ;   23d.  1. 

Sleet.-    lOth.  1  ;   17th.  3:  I8th,  1  ;  21st.  2;  22d,  2;  24th.  3; 

2oth.  2. 

Fogs.—   3d,  1;    4th.  3;   14th,  1;  30th,  1. 
Hail.—   30th,  Fort  Smith, 
(rales.-   Itith,  2. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— JANUARY. 


No 

OF  Days 
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t-( 

a; 

J 
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\    i.y 

u 

10 
18 
17 
13 

9 
10 
13 
10 
12 
13 
16 
11 
13 
15 
12 
14 

8 
14 

4 
16 

8 

13 
12 
13 
10 
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8 
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13 
13 
13 
11 
S 
14 
10 

s 
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12 
16 
10 
2.1 

9 
13 

8 
12 

y 
15 


ERRATA. 

all  Ilisoii  .lata  in  rep.>rt  for  December,  1914. 


Stations. 


Alicia 

Amity 

Aikadelphiatt.. 
Arkansas  City.. 

Batesville 

Hei'  Brand) 

Benton ville  

Btrginan 

Black  Kock  .... 
Brinklcy 


Camden 
CVnterpoint 
Clarendon  . . 

Conway  

Corning 

Danlanelle  . 
Doiid  City  .. 

Dumas 

I>iitton 


Kldorado 

Knuland 

Kureka  !~prings. 

Fayettcville 

Fordyce 

Kurt  .Smith 

Fulton 

iicorgetown  . . . . 

Hardy 

Helena 


Hemp  Wallace  * . 

Hut  Springs 

Hutiiff   

Jonesboro  

JuMcuontT 

Lak^'  Farm 

l.fu  i>vine 

Litil.-  Kock 

Lutljerville    

.Malvern    


Mammotli  .Spriuff 

MaikHii  Tree 

.M.iia 

.\i-\\  port 

Pine  Bluff 

I'ljcaliiintas 

J'.-ndn 

I'.iMland 

J're.scott 

Princeton 


Rison 

Itojfers 

Searcy 

Sheridan 

.Springbank  Jt... 

.Stuttprart 

.Subiaco 

Swain  ;J 

Te.xarkana 

Warren 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION. 


Ja.mary,  11 


Climatologrical  Data  for  January,   1915. 


Counties. 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit.) 


a  2 

eg  d) 


Calico  Kock Jzard 


Lawrence 

Clark 

do 

Pesha 

Independence 
\an  Buren  ... 

Benton 

Boone 

Lawrence 

ifonroe 


Ouacliita  . . . 

Howard 

Monroe 

Faulkner  . . . 

Clay 

Yell 

Marion 

De.sha 

Madison 


liiion 

Lunoke 

Carroll 

Washingion  . 

Dallas 

Sebastian 

Hempstead  .. 

White 

Sliarp 

Phillips 


(iarland 

do 

Union 

Craighead . . 

Union 

Jefferson  . . . 
Lafayette... 

Pnlaski 

Jolinson 

Hot  Sjjring  . 

Fulton 

Poinsett 

Polk 

.lacksiin  . . , . 
Jefferson  .. . 
Ran<loliil]  . . 

Benton 

-Ashley   

Nevada 

Dallas 


254 
250 
250 
145 
271 

1,303 

1.324 

259 

226 

Sfil 
158 
470 
171 
3U9 
293 
330 
1,175 


265 

229 

1 ,465 

1,451 

■■48!' 
264 
2UU 
643 

182 


Cleveland 
BeuloM  .. . 

Wliite 

(Jrant 

Miller 

Arkan.sas  . 

Logan  

Newton  . .. 

Miller 

Bradley  ... 


Whiteeliffs Little  Kiver. 

Wynne |  Cro.ss 


Stale  means  and  extremes. 


600 

85 

345 

195 
262 
286 
775 


512 
229 
1,284 
231 
215 

'i'.256' 
122 

327 
287 

243 
1,385 


182 
228 
1,050 
2,300 
332 
304 

206 
25(1 


10 
23 

8 
31 
16 
23 

9 
18 
13 
33 

11 
29 
15 
11 
31 
23 
29 
34 
3 
Hi 

11 
8 

13 

29 
4 

33 

29 
2 

18 

44 

21 
23 


37-8 
39  6 


35.1 
35.4 


39. 6 


39.7 
42.  9 


39.0 


38.7 
34.2 

36.'6' 

41.7 

41.8 
36.8 
37.2 
42.8 
38.6 


-3.7 


-2.3 
+  LO 

+  2.7 


-3.3 
-  2 


-  0.2 


40.0 
41.7 
43.  9 
37.4 
43.6 
39.  21' 
43.  S 
40.2 
38.2 
41.0 

35.8 

40'2 
38.8 
39.8 
37.2 
35  3 
42.6 
41.0 


0.9 

+  '6.'i 


4.5 


0.9 

+  i.sl 


68 


65 


0.3 


70« 

67 

68 

65 

68 

70 


-  2.9,     65 


-1.1 

-'s.'oi 

-  0.4[ 
-'4.0 

-  0.4: 

-  1.3 

-  0.1 


16 

15+ 


15 
14+ 


15+ 


16 
15+ 


1. 4!     65 


+  0.4 
+  0.0 

-  2.7 
+  1.7 

-  1.6 

-'i'3 


36.3    +1.5 


67 
67 
67 
64 
67 
74 
69 


65 


15 

14 

15 

14+ 

15 

14 

15 


Precipitation,  in  ins. 


Number  of  days. 


15 


18 
16" 

6 
IS 
14 


25 


25 
25 


39 


25 


25 
23 

'25' 

25 
25 

23+ 
23 

23 


23 


40.0    -  1.8 
38.9    -  2.3 


42.0  |-  4.0! 
411.  S«'-  2.61 


65 
64 


14+ 
12 


39.3    -  1.2      74 


15 

18 

19 

13 

IH 

13'' 

21 

17 

14 

16 

11 

"15' 
14 
18 
14 

-  3 
20 
18 


20 

18" 


25 

25 

25 

24 

25 

27+ 

25 

24 

25 

25 

23 

'23' 
23 
25 
24 
28 
25+ 
25 


23 


39' 

28" 

35 

34 

32 

34 


35 


28 


33 


5.03 

6.40 

4, 

5. 1)3 

2.88 

4.65 

2.12 

2.87 

3.29 

3-71 

2.75 
5.18 
4.81 
3.81 
5.06 
4(16 
3.00 
4.14 
6.30 
4.76 

4.25 
4.35 
2.93 

2.  25 
6.65 
2.66 
4.53 
4.  09 
4.25 
4.53 

4.93 
0.91 
5.64 
4.62 
5. 31 
6.95 
6-16 
4.62 

3.  68 
4-93 

3. 63 
4.31 
4.06 
3.50 
4.88 
4.40 
1.49 
5.03 
4.91 

4.  (>8 


+2. 06 


4.51 

1.28 


45 


5.60 
5.22 
5.35 
3.  .52 

4.54 
5.  ,S2 


3.57 


4.38 


+0.38 
-1.16 
+0.43 
-0.51 
+0.  31 
-M7 
-1.22 

-0.57 
-0..30 

+  1.78 
-0.19 
+  1.02 
+  0.18 
+011 
+  1.2 

i'l.Vi 

+  1.19 

+  6.12 
-0.4' 

+(').' i5 
+0.54 

+  6.29 
-1.00 

+0.06 

+  2.  10 

-i.'54 

+  2.18 

+2.78 

-0.17 

0.50 

0.78 

+0.04 
-0.52 
+0.25 
-1.39 
-0-78 
+0. 16; 
-0.  93 

+6.65 


120 
3.85 
2.00 
2.00 
1.80 
2- 25 
0.  75 
1.43 
1.90 
1.52 

1.42 
1.39 
2.41 
1.201 

2.  94 1 
1.80 
1.60 
2.73 
1.50 
1  .80 

1.70 
l.,50 
0.70 
087 
2.20 
0.93 
2.10 
2-05 
180 
1.75 

2.50 

3.  53 
1.95 
1.93 
1.51 
2.32 
2.0(1 
2.42 
1.08 
2.60 

1.58 
2.  25 
1.65 
2.  50 
1  43 
2.00 
0.54 
1.86 
2.10 
1.68 


0 

1.2 
0.4 
2.5 

T. 
1.0 
1.7 
0.5 

0 
2.0 

0 
4.0 

T. 
4-2 
3.5 

T. 
3.0 
0.5 
2.5 
4.0 

25 
6.0 
1.0 
1.0 
4.5 
3.9 
0.3 
4.0 
0  2 


-1.16      1.40 
-1.27      0.45 


I  1.80 

!  1.  50 

-0.091  1.97 

+0.04|  2.00 

+  i.  471  "2.' 36 

+0.311  1.20 

+  1.22  2.05 


+0-21      3.85 


2.0 
3.0 
1.8 
4.0 
3.0 
.5.0 
7.0 
0.8 
5.0 

0 

'3.0' 
T. 
5.0 
0 
2.0 
3.0 
3.0 


T. 

1.9 


6.2 


2.0 
3.  2 


2.3 


11 

6 

1 

10 

10 

9 

9 

12 

15 

11 

13 
9 
9 
9 

8 


9 
10 
12 

10 
6" 
10 
11 

8 
8 
10 


13 

21 
0 
0 
3 

6 
0 
1 
5 

0 
3 

1 
11 

9 
8 
12 
17 


4 
30 
21 
18 
15 
16 
19 
15 
15 

IH 
19 
15 

21 
12 
15 
18 
10 
4 
12 

20 

23" 

13 

12 

19 

19 

20 

20 

is 

12 


15 

7 

5 

9 

4 

IS 

1(1 

10 

11 

12 

1 

21 

4 

I'.i 

0 

21 

15 
17 

10 
11 

io' 

19 


Observers. 


nvv 
w. 

se. 


e. 

n. 

se. 


14 

n\\ 

8 

ne. 

14 

13 

nw 

19 

n. 

i.V 

13 

e. 

sw- 
nw. 
w. 
ne. 


nw. 
nw. 
nw- 


Julius    f iiielck . 
J.  W.  Campbell. 

F.  J.  Carpenter. 
W.  C.  Blundell. 
Miss  Lelia  I.  Teter. 
J.  E.  Scanlan. 
U.S.  Weather  Burea 
John  T.  Maxey. 
S.J.  Howe. 
H.L.D.  Whitson. 

J.  W.Wray. 
R.  K.  Quarterman. 
J.  M.  Hiuidleston. 
Mrs.  B.  Ji.  Bishop. 

G.  H.  Burr. 
Jacob  Brobst. 
A.  Bernard. 
Neal  Dodd . 
Lawrence  Waterman 
J.  M.  Ricketts. 

.leff  J.  Babb. 
J.  C.  Chenault. 
George  W .  Nichoalds 
University  of  Arkansi 
J .  B .  Atkinson . 

Weather  Bureai 

Logan. 

lUddie  Surratt.^ 
(Jay  wood .        ' 

Mitchell.  1 


U.S. 
T.  J. 
Mrs. 
C.  A. 
F.J. 


•lay.  W.  Svvaney. 
A.  <t  N.  (ien.  Hospiti 
C .  A  Berry  .  ! 

Benedictine  Si.sters.  , 
.1 .  A  .  Lowderback. 
(I .  L.  Spellnian. 
F .  W .  Youmans . 
U.S.  Weallier  Bureaii 
W.  K.  Heut.schel. 
.Mrs.    Kate  L.  Smith. 

Frank  A.  Tnbbs. 
Chapman  it  Di'wey  C 
V.W.St.  John. 
A.  .1.  Shell. 
J.  H.  llud.siiu. 
BeniMlictiui-  Si>ter3. 
A.  F.  Stevens. 
T.  A.  t.'orson. 
Mrs.  (i .  (iresham. 
James  Stitt . 

L.  E.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
W.  H.  Thomas. 
Miss  S .  E .  .Vshcraft. 
(i.  Field. 
H .  A .  Buerkle . 
New  Subiaco  .Vbliey. 
(ieorge  Pa.xton . 
H.  S.  Brashear. 
R.  R.  Liisk. 

Eulela  M  .  Schirmer. 
Edward  K.   Sechler. 


1  he  departures  from  normal  temperature  and   precipitation  are  computed  (mly  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  of  record , 
m  detennniing  section  means.  T.     Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow  .  ++ 

Reference  letters,  «, '>.<•,  appearing  in  llie  table  nidicatt 

It  Postoltice  address  of  the.se  stations  are  a>  foil 
Ark.  *    Knoun  formi'riy  as  Wiggs. 


number  of  da.vs 
Of  .liiu.tioii,   KaiH 


mssnig:  tor 
.)lpli.   l,a.; 


but  all  complete  reports  are   usi 
Received  loo  late  to  be  included  in  means  an<l  summaries, 
.xiimiile,  ii  represents  two  days  missing,  etc.        +     Also  on  other  ilales. 
f  Pond,    liravettr.  .\rk.:  of  Swain,   Limestone,    .\rk.:   of  Springbank.    Doddridg 


■"ZX'.V 


VM    \li\ 


nnr. 


CI.IMAI'ni.OCIC  \|.    DAI  \       \I;K  ANSAS   SKC'lloN 


Uiiily   rri>cii)itiition  tor  Jiiiniu 

■  y, 

liU6. 

Wiili'i'shmlil. 

Duy  uf  muntli. 

i 

c 

>i|Hll<i||S. 

1 

•i 

s 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

10 

17 

18 

18 

ao 

21 

22 

23 

24 

26 

20 

27 

2H 

2V 

M 

31 

Whltt* 

.US 
.43 

1.06 
.58 
.41 

.78 

1.06 

l.'2l) 
3.Hfi 
2  till 

■  66 
I.HO 
•2.26 

.60 
1.43 
1.90 
1.62 

1.42 
1  39 
•IV 
I. '20 
•2.91 

].m 

1  )'i<l 

6.08 

.72 
.70 
.66 
.10 
.10 

86 

.50 

2.00 

.20 

.10 

.... 

.... 

.... 

f.' 

.37 
.'23 
.10 
.04 
MO 
•20 
.IK 
.15 
.16 

.28 

10 

2.41 

02 

•  43 

1.38 

6.40 

1  kail.'lplita   ' 
rkttiwis  City  1   ". 
:lli-svlUi'l'  i 

■H'  Hntiii-li 

.iiliiiivlllt'  *••  .. 

<li> 

.04 
.46 
.60 

T. 
.40 

■  20 
.20 

4.  lih 

Mis..isslt>i>l 

.66 
.0V> 

16 
.05 

01 

.10 
.10 
.80 
.14 
.60 
.08 
42 

.12 

5  IJH 

White 

T. 

12 
.70 
t' 

T. 

2.  Hit 

.\rkansns  

<lo 

Wliit.' 

^\^i        

'tV 

.09 

.26 
.53 
.23 

.10 
T. 

'.'.'.'. 

Vm 

4.66 

T. 

02 
02 
.05 
.08 

.00 

.07 

2.  12 

48 
06 

T. 

•2.87 

i».-k  K.H-klll|.... 

10 

.02 

.14 
•  26 

.20 
.47 

.60 
.38 

f.' 

.80 
.81 

35 

■'io 

3.  ■29 

lio 

3.71 

ulioo  Rook  llll  .. 
iiiikIoii  li  II 

■m.T  Point 

liir.'ii.Um  till 

.ii»ay 

tlo 

T. 
.40 

.60 

2  75 

1.06 

.06 

.26 

.06 

.12 

■  :» 

.14 
.39 

100 

■  77 

■.■46 
.20 

T 

T. 

T. 

'.'i.5 

.26 
'.'•26 

5  18 

!{,.,)           

T. 

.50 

T. 

.70 

.00 

T. 

t'.' 
T. 

.10 
'.'64 

4.  HI 

Wliiio 

.55 
.21 
.48 
.14 

.02 

.35 
■  03 

.40 

.06 

06 

.•1.  HI 

Arkansas   

Whit,.         

.03 

21 

.45 
T. 
.35 
.36 

T. 

.5.  tn; 

T. 

Vi4 

T. 

T. 

4.01; 

iinlHiiolle  II  11... 

.xKHIIy  

Minfts  

iinon  

I.lorailo  111! 

iidftiiil  III! 

uri'ka  siu-iuirs  . 

iy('!l<'ville 

■nlyi''' 

■rt  Smith  •*•  . . 

.31 

.  18 

.... 

3.  IIU 

Wliilt'    ... 

.30 
.50 
.54 

T. 

.05 

.70 
1.50 
.45 

■f  73 

4   14 
H.  :!ip 

Arkansas 

White 

tv 

150 
.25 

.70 
.40 
.10 
.15 

T. 

.61 

V42 

.25 
.65 

'.'6i 

.35 

T. 

.25 

f.' 
.03 

f.' 

.02 

'tv 

.05 
.•25 

.30 
.30 
.12 
.09 

t'.' 
19 
•  12 



.... 

T. 

1.00 
•  37 

.116 
.05 
.19 
05 
..50 
.86 
.15 
.13 
1.-20 

1..50 

1.00 

.32 

.80 
.69 
.50 
1.10 
.38 
.47 

.10 

T. 

.22 
T. 

■  02 

1  80!  4.  71; 

.50 
.50 
.10 
.03 

1 
I.  70;  4-25 

T. 

.18 
.50 
.05 
1.45 
.48 
.15 
.08 
30 

.40 

T. 

I..50I  4  :t5 

White 

ilo 

(^iirtt'hitft 

■.06 

.■56 
.04 

.53 
.40 
.45 
.35 
.65 

't'.' 

T. 

T. 

f.' 

.70i  2.  u:i 

.01 

'  .'29 

T. 

T. 

T. 

.03 

.10 

■f.' 

T. 

.10 
.24 

.87    2.  •25 
2. '21)'  6.65 

Arkansas 

Kell 

White      

01 

.12 
.25 
.31 
07 
1.20 

f.' 
.29 
.06 
24 

.02 

•  16    2.  66 

2  lOl  4.53 

■onti'lown  it  11 . . . 

.40 
01 

.72 

2. 05,  4.09 

do 

.14 

.50 
.38 
.21 
.08 

* 

■  77 
.31 
.22 

.09 

.60 

.01 

T. 

.06 
02 

1.80!  4. -25 

.■loiiallll 

.  nip  Walliico 

Mississippi 

.04 

1.75 

•  14 

.26 
T. 

4.53 
4.93 

Ouaehita  .. . 

01 
T. 

.60 

'.'28 

.30 

■  73 

72 

.41 

2.50 

do 

.20 
•  70 

l.'W 

3.  .53'  fi  91 

uriijf 

do 

.... 

.41 
23 

'  'i* 

.39 

.15 
.22 
.20 

OR 

.09 

.... 

.23 

.  57 
.10 
■40 
.08 
.33 
.27 

'.'26 

'.'63 

f.' 

.12 

1.07 

.89 

1.03 

1.27 

1.12 

.20 

.27 

■  10 

.17 

.05 

•  62 

.20 

.21 

.45 

.10 

T. 

.04 

.14 

1.20 
T. 

.... 

l.<t5    5.64 

White 

1.93 
I  09 
•'.  3^/ 

4.  62 

Ouaehita 

Arkansas 

R<;\ 

.Vrkiinsas 

.     do    . 

T. 

1.51 

tv 

V  V 

.... 

— 

T. 

• 

.51 

.37 

.85 

tv 

'.'•23 
T. 
..50 
65 

T. 

'.'•26 
.38 
T, 
•  30 

.411 

.5.31 

.03 

".m 

t.' 
T. 

r. 

T. 

.30 

'.'64 
04 

6.  95 

■n  isvill," 

.97 
67 
83 

.30 

.46 

■  17 

■  62 
.20 

t. 
T. 
T. 

T. 
■  12 
T. 
T. 

.10 

.02 
.06 

f.' 
T 

t'.' 

.30 

1.36 

•  41 

.10 

1.05 

'2.00 
MS 
1.68 
2. 60 

1.58 
2.  -25 
1.65 
•2.50 
1.43 
2.hO 
.47 
.07 
2. 10 
1-68 

'.'ii 

6. 16 

Ill,"  KiK-k  ••♦ 
jther\'ille    

Vio 

tv 

.oi 

■  85 

.10 
.28 

4.62 
3.  08 

ttlvornUi;    

T. 

4  93 

White 

.10 

... . 

3^  6.3 

arkoii  Ttpo  |i  li 

St.  Francis. .. 
Otiaeliita    .. 

f. 

.46 
17 

.70 
T, 

.02 
.41 

4^31 

t'lin 

.3? 

T. 

.27 

f.' 
.30 

v: 

T. 

4.  06 

■wport  II II 

White 

T. 
.55 

.15 

'.'56 
.28 
.39 

.45 
T. 

.10 
.44 

...    T. 

.....  .06 

3.  .50 

in.  HlutTII " 

Arkansas   

Wliite    

■  02 

— 

Vio 
.54 

100 

4.88 

.50 
.10 

1.-20 

.11 

12 

.•20 

4.4(1 

iiiil 

Arkansas   

Onaehita    .... 

.06 
.61 
.67 
.51 

.41 

'.'42 
'.'■26 

T. 
■  25 
..SO 
.19 

T. 

T. 
.05 

'.'66 
t.' 

'.■36 

i's6 

..43 

.86 

T. 

t'.' 
T. 

'JV 

.11 
.25 
.43 
.14 

'.'is 

r.  :  T. 

1.49 

.iilftud  11 1! 

.5.03 

vx-ott  II 11 

do 

..   ..tlo 

•  02 

■  04 

T. 

.44 
.41 

.90 
.45 

4.  91 

"iiuvton  |l  11 

4.68 

son  nil 

Ouaehita 

.15 

■f. 

f. 

".m 

1.40 
.08 

4.51 

ijfcrs 

.\rkaiisas 

White 

.02 

.42 

1.28 

iii-cy 

i«M"itinii  11  ('    ...  . 

Ouaeliita 

Hed  

.\ikansa.-. 

do 

tv 

'.io 

■  20 
.39 
.64 

tv 

.05 
.19 
.35 

Vss 

.23 

■  40 

.60 
•  98 
.44 
.52 

.40 
T. 

.60 
.40 
.15 

T. 
T. 

f.' 

.70 
.74 

.70 
.17 
•23 

.17 

f.' 

.... 

.•20 

.07 
■  40 
.07 

1.80 
1..50 
1.97 
2.00 

.5.60 

H'in^bank  tl !'. . . . 

t'.' 

T. 
1.10 
.25 

.05 
'.'06 

•  02 

5^22 

mtKart  

t.' 

.5.  35 

iMaio  

3. 52 

Wliite      

'xai'kana  II  |i 

lied 

T. 

.13 

.75 

.00 

.13 

=i5 

.15 

■  05 
1.15 

•  05 

"■m 

■  51 

12 

■2-30 

•  90 

•2.05 
180 

4.54 

.60 

.40 

.30 
.15 

1.^20 
.15 

5.32 

hitecliffs  '1  II 

Red  

T. 

.90 

T. 

.10 

.10 

.12 

3.  .57 

yiiiie     1 

St.  Francis... 

42 

.07 

.15 

.... 



Except  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late  ill  the  afternoon,   near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24   hours  ending  at  the  time  of 
i.^ervation .  •  •  *  Regular  Weather  Bureau  station  ;  precipitation  i.<  for  the  ^24  hour  period  ,  nddnight  to  midniglit .  t  ^^eparate  dates  of  falls  not  recorded . 

'  Precipitation  included  in  the  next  following  measurement .  !!!  Precipitation  mea.sured  in  the  inorning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding '24  hours. 

T.     T race  or  less  than  h. 1 11  iiicli. 

River  Stages  for  January,   1915. 


Rivers, 


)f  inniitli. 


)nsmiili 

irdanelle 

itle  Rock... 

i  lie  Blulf 

lack  Rock... 

lilico  Rock . 
Ue.vville 

j  'Wpori 

I'lirgeiowii . . 
areiidon. 

|-'ena 

kaiisas  Vxty . 

^  liuleli 


s  n  c 


Arkansas.  . .  I  379 

do I  -288 

do.....!  -i-js 

do.....  I  ISO 

Black '  •2-26 

White '  3-27 

do I  -232 

do I  198 

do.....'  16S 

do I  13.S 

Missis.vippi. .'  142 
do 97 

Ouucldia ...  71 


■22  4. 

•20  2. 

•23  5. 

•26  8. 

14  i- 

15  3. 

18  4. 

26  5. 

•22  .  9^ 

30  ily. 

42  IS. 

47  •iO. 

39  ■25. 


3^8' 
2^8| 


33    3^ 
3.0    2. 


4^5i  4.0 


8^71 
4^5 
25 

s^s! 
5^o; 
9.6, 

0ll9^0'l 
7i-20.  5'_"Jii 
7^22-.s;Jl  ^ 
Sr24.9,-JL'  6 


8.0 
4.4' 
2.1 
36 
4^9i 
96 


3.3 
2.2 
3.5 

7.5 
4.0 
10 
3.4 

46 
9  5 

IS.  5 
■j:!  ■") 
L'i'i  'J : 


01  4.0 

l|  2^0 
21  2^7 

2  e^s: 

81  3^7' 

r3i 


2.7 

5  1 

8.5 
s  I'l 


1  -J  I. 


11      12 


13      14 


ll-.i  17-7  l.DS  13  y  12  S.li 


■2  16.6 

7  'J-l  2 
."1  L'S  C,  28^ 
(1,11.3  10 


2i  3, 
8|  1, 

4  2. 
2  6- 
5]  3. 
0  0^ 
4|2^ 
9  5^ 
1,  5. 

2  15 
4^22. 

3  27^ 

5  10^ 
i 


31 
1^7 
2^0 

5^9i 
2^9| 

4-7; 

5^3I 

15^2  14 

1:20.5  19^ 

7-2(;  8  25^ 

5!12.S  11. 


5      16 

17 

18 

19 

8    29 

28 

2^8 

35 

7I  1^6 

2^1 

23 

2-2 

91   1^8 

rs 

21 

26 

6    55 

5^6 

5.6 

5.8 

7'  2.7 

2^8 

2.8 

2.8 

6i   1^0 

15 

1.3 

\.2 

9!  2^0 

2^2 

2.2 

1.2 

3   3  0 

3^3 

3.5 

36 

2    4.9 

4^2 

4.0 

4^0 

3:]3^9 

13.7 

13.  r 

13. 5 

7  IS. 5  19^0 

■20-3 

■22.1 

6  23  6^231 

■23  •  1 

•24. 0 

212.012.2 

V2  4  14.0 

20 


21 


22 


23:-    24  I  25 


26     27     28     29     30     31 


5. 

2. 

2- 

6. 

3. 

1. 

2. 

3. 

6. 
8|14. 
7h25. 
.1|26- 
5il4^ 


3.8! 
3.4| 
2.9! 
6^7 
2.8 
l.S 


3.0| 
3.7 


627 
2  14. 


3.3 

2^7 

3^7 

7-2    7.4 

2-8    2.8! 
1.6    1.4; 
2^8!  2.7, 
:^9'  3-8 
62    63    •T 
14^S:]4.9  14. 
Ii26.9  27.4!27.4  28.2  28- 
S'29-0^29.S3f1.4  30.S31-' 
0  13.0  13. 6:14^2  14-7  14- 


3.0'  3.0 

40  4.0 
6-0  6.1 
14-5  14. 7 


14^ 
ni-29 
5i32 
0.12 


8  2 

9  1 
7  2 
5!  0. 
7  2 
8l  0 
1;  2 

4|  0- 
6']4. 
3'-29- 
0'32 
S  11- 


8    3.4 

7j  2.3 
3I  2.9 

2;  0.4 
7i  7.S 
71  1-2 
2l  4.1 
ll  3-S 
U  5-5 
3; 14. 7 
5129.  7 
313-2-5 
0, 10.  ,s 
I 


■ 

f 

6 

CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 

jANUARy,     191 

Daily  temperatures  for  January,  1915. 

Day  of  month . 

Sttttio 

ns. 

, 

1 

2 

3 

4        5 

6 

8 

9       10      11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21      22 

23 

24 

25 

26 

27 

•28      29 

30 

31 

Me 

Arkaii$(u. 

1 

1 

Alicia 

)  Maximum ...    54 

50 

52 

54 

58 

54 

46 

48 

52  I  50 

42 

44 

55 

60 

61 

64 

50 

37 

39 

38 

38 

52 

36 

28 

35 

36 

37 

35 

40 

46 

58 

46. 

1  Miuimnm  . . 

.    24 

23 

28 

26 

24 

40 

27 

36 

35  i  30 

39 

28 

27 

44 

46     48 

29 

28 

26 

28 

23 

32 

16 

11 

16 

28 

30 

18 

21 

19 

45 

28. 

Amity  % 

)  Maximnni . . 

.    57 

54 

53 

54 

60 

47 

51 

51 

52      54 

52 

52 

59 

65 

67  1  67 

54 

50 

50 

49 

50 

57 

31 

30 

34 

41 

41 

42 

50 

60 

61 

51. 

'  Minimum  . . 

.    23 

23 

25 

Si 

28 

36 

26 

26 

26  1  27 

30 

32 

27 

32 

32  ,  34 

27 

26 

26 

26 

30 

34 

20 

•20 

17 

17 

26 

25 

30 

32 

47 

27. 

Bee  Branch 

\  Maximum. . 

.    57 

52 

52 

56 

60 

56 

52 

54 

56  :  51 

41 

54 

57 

68 

66  1  64 

45 

45 

42 

45 

40 

46 

32 

29 

45 

40 

35 

38 

38 

46 

.56 

49. 

'  Miniiimm  . . 

.    21 

26 

32 

26 

33 

40 

23 

30 

26  1  31 

34 

28 

25 

40 

3:3  j  43 

25 

26 

26 

25 

27 

30 

20 

18 

27 

25 

28 

26 

19 

33 

44 

28. 

Bentoiivillp 

*  Maximum. . 

.!  51 

51 

oi 

56 

53 

45 

46 

51 

52      43 

38 

50 

57 

58 

64  1  58 

32 

36 

40 

33 

42 

42 

25 

•24 

36 

;« 

32 

31 

39 

54 

56 

44. 

'  Minimum  . . 

.,  33 

25 

34 

26 

41 

30 

24 

33 

31   1  33 

29 

24 

36 

33 

37  1  22 

20 

22 

26 

22 

25 

9 

6 

14 

12 

27 

15 

6 

21 

39 

:36 

•25. 

Boivman 

J  Maximum.. 

1  52 

49 

57 

58 

58 

51 

49 

51 

56      48 

42 

50 

60 

62 

64 

58 

35 

37 

35 

38 

35 

40 

26 

•20 

39 

33 

32 

37 

35 

51 

57 

45. 

}  Minimnm  . . 

.|  28 

23 

34 

24 

34 

33 

27 

29 

28  J  32 

32 

20 

30 

35 

31 

34 

19 

22 

20 

24 

22 

14 

6 

10 

12 

21 

•26 

11 

19 

31 

44 

■25. 

Brinklej'JS 

i  Maximum. . .    58 

54 

52 

50 

64 

57 

52 

54 

58 

46 

42 

50 

58 

66 

67 

68 

42 

39 

43 

46 

45 

46 

28 

26 

42 

38 

36 

40 

45 

59 

56 

50. 

'  Minimum  . . 

•■^' 

26 

30 

30 

40 

45 

27 

32 

25 

32 

39 

28 

27 

42 

36  :  40 

28 

26 

25 

25 

30 

30 

19 

18 

16 

25 

28 

26 

•20 

20 

43 

29. 

Caiitdeii 

*  Maximum. . 
'  Miniinimi  . . 

1  51 
20 

53 
25 

50 
33 

54 
43 

58 
36 

55 
42 

45 
23 

50 
33 

52 
24 

49 

28 

44 
39 

51 
24 

57 
24 

58 
45 

60  ,  58 
29  j  52 

53 
26 

40 
28 

48 
25 

46 
29 

47 
25 

45 

37 

37 
22 

30 
•22 

37 
15 

35 
24 

36 
30 

44 

28 

51 
•26 

58 
46 

64 
51 

48. 

30. 

('fIU«ip«M»lt 

>  Maxin>nm. . 

60 

54 

52 

53 

58 

57 

56 

50 

56  '  51 

45 

55 

61 

65 

65  1  65 

42 

48 

53 

53 

52 

58 

38 

;» 

42 

41 

;35 

44 

50 

67 

63 

52. 

'  Minimnm  . . 

25 

30 

38 

46 

47 

43 

26 

40  i  29  [  38 

38 

26 

33 

45 

50  ]  40 

26 

32 

27 

32 

35 

32 

20 

•22 

18 

32 

31 

28 

32 

32 

53 

33. 

Conway  

<  Maximiun. . 

60 

51 

48 

54 

61 

54 

48 

53  1  55  '  45 

43 

49 

59 

64 

65  I  65 

45 

43 

46 

42 

40 

49 

33 

30 

43 

36 

36 

37 

38 

49 

68 

48. 

'  Jiinimum  . . 

23 

27 

34 

37 

36 

40 

26 

32      27  j  31 

37 

28  i  28 

36 

35      44 

28 

30 

27 

30 

31 

.32 

18 

19 

15 

25 

29 

•22 

16 

28 

48 

•29. 

l>ar(Aaiiclle  vSs^ 

»  .^laximmn.. 

57 

50 

48 

50 

60  !  47 

48 

54  !  57  i  46 

43 

50      60 

63 

60     (B 

35 

42 

46 

40 

38 

43  1  U 

28 

40 

35 

.36 

35 

39 

50 

62 

47. 

'  Minimnm  . . 

•i  '^^ 

.22 

35 

37 

:» 

40 

26 

.33  i  26      37 

36 

:» 

26 

40 

30     40 

27 

30 

30 

32 

30 

m    20 

19 

17 

•30 

29 

28 

21 

33 

39 

30. 

U,hU  CJly 

\  Maximum. . .  [  24 

46 

47 

50 

54 

54 

45 

47      50  !  50 

43 

44 

55 

.55 

62  i  62 

49 

35 

42 

37 

35 

37 

25 

25 

37 

37 

34 

34 

34 

49 

54 

43 

'  Minimum  . . 

.    21 

23 

31 

•22 

33  1  35 

22 

27      26  1  31 

34 

20 

29 

35 

32      49 

21 

23 

28 

21 

23 

20 

8 

10 

10 

19 

28 

12 

12 

32 

32 

24. 

Uiiltoii 

s  Maximum. . 

53 

50 

54 

53 

53 

52 

46 

47      50  !  43 

43 

48 

56 

59 

60      59 

38 

37 

38 

37 

38 

41 

28 

27 

41 

33 

34 

37 

39 

49 

54 

45. 

'  Minimum  . . 

.     28 

25 

37 

29 

45 

38 

25 

31   1  29  i  39 

31 

26 

26 

38 

35      37 

25 

22 

25 

30 

31 

27 

12 

15 

11 

27 

14 

25 

36 

45 

28. 

El.l(.iaao# 

)  Maximiun. . 

55 

54 

60 

60 

64 

54 

54 

56  1  59  '  46 

42 

56 

61 

70 

66  !  67 

39 

45 

52 

50 

66 

60 

31 

30 

48 

42 

47 

48 

51 

60 

52. 

t  Minimum  . . 

.    25 

29 

28 

36 

38 

42 

28 

33  i  31  i  29 

40 

28 

29 

31 

35  1  36 

29 

30 

29 

29 

29 

40 

25 

24 

18 

19 

30 

26 

27 

37 

38 

30. 

Knglana  % 

>  Maximum.. 

58 

54 

53 

50 

62 

63 

50 

55  '  50  !  46 

43 

48 

•55 

04 

67  1  65 

38 

44 

43 

45 

50 

57 

35 

26 

38 

38 

38 

38 

48 

60 

56 

49. 

'  Minimum  . . 

30 

35 

36 

37 

50 

37 

38  1  28      35 

43 

27 

30 

50 

40  ■  57 

30 

28 

30 

32 

30 

48 

20 

•20 

16 

28 

m 

•20 

•20 

45 

52 

34. 

Kiiifka  Spiiugs  . 

\  Maximiun. . 

;  59 

57 

61 

64 

55 

51 

52 

50     58  1  45 

42 

55 

61 

65 

68  ;  59 

37 

43 

40 

41 

37 

41 

30 

25 

43 

36 

34 

35 

:?8 

65 

57 

48. 

■  t  Miiiinmm  . . 

31 

1 

22 

37 

31 

40 

33 

21 

27  1  26      31 

32 

20 

32 

32 

34  1  31 

19 

22 

25 

21 

24 

16 

7 

11 

11 

19 

26 

■* 

18 

•i-i 

49 

26. 

Fayetteyille 

*  Maxiiitum. . 

53 

55 

55 

57 

53 

52 

49 

51      55  1  49 

42 

56 

60 

62 

65  ,  60 

31 

38 

40 

38 

49 

43 

29 

25 

43 

39 

32 

39 

40 

64 

47 

47. 

"  '  Minimum  . . 

.    3:^ 

23 

41 

26 

41   1  32 

22 

31      27  1  36 

33 

22 

33 

36 

36  1  28 

19 

22 

25 

21 

25 

14 

6 

14 

11 

25 

28 

10 

27 

39 

48 

2«. 

Fortlyce 

t  Maximum. . 

59 

55 

52 

59 

63      58 

50 

&4  ;  57      52 

46 

52 

59 

66 

68  i  65 

57 

44 

50 

48 

53 

57 

43 

31 

43 

42 

37 

42 

52 

57 

61 

52. 

'  Minimum  .. 

.    27 

34 

35 

41 

31   !  44 

29 

;35  !  28  :  31 

40 

29 

29 

46 

36  1  53 

29 

29 

29 

30 

30 

40 

23 

22 

18 

25 

m 

26 

26 

48 

53 

33. 

Fort  Smith 

*  Maximum. . 

58 

50 

50 

45 

58  1  47 

47 

49  i  55      44 

44 

54      62 

60 

7U      62 

37 

41 

46 

43 

42 

40 

32 

28 

38 

33 

;36 

:35 

38 

53 

()2 

47. 

'  Minimum  . . 

28 

32 

39 

35 

41    as 

26 

35      30  '  38 

33 

28      .35 

36 

39  1  28 

25 

28 

31 

28 

30 

19 

14 

21 

19 

29 

29 

18 

28 

37 

;« 

30. 

llitnlv 

*  Maximum. . 

56 

50 

58 

50 

52      54 

54 

55      54      45 

40 

46      53 

61 

62      65 

49 

36 

36 

.36 

30 

39 

28 

23 

39 

36 

;37 

:J4 

37 

46 

64 

45. 

'  Minimum  . . 

21 

25 

32 

32  i  27 

36 

27 

28  :  29     32 

33 

22  ;  27 

40 

32      47 

23 

25 

24 

22 

21 

22 

10 

11 

13 

20 

27 

11 

18 

31 

43 

26. 

Hemii  Wallave  .. 

)  Maxiiiuim.. 

61 

55 

52 

58 

62 

55 

61 

58  1  59  1  61 

43 

60 

63 

73 

68  1  61 

46 

48 

53 

.50 

45 

57 

34 

32 

49 

40 

34 

40 

45 

56 

60 

52. 

1  Minimum  , . 

17 

23 

23 

35 

33 

41 

19 

21  i  21      21 

39 

19 

16 

40 

25  j  40 

26 

28 

22 

29 

27 

30 

20 

•22 

15 

22 

•29 

20 

25 

32 

64 

■27. 

Hot  Spiitigs 

)  -Maximum. . 

t 
47 

52 

54 

55 

64 

58 

59 

62      47  1  51 

56 

55 

68 

66 

70      52 

38 

48 

52 

49 

48 

44 

40 

32 

41 

40 

34 

39 

37 

48 

59 

50. 

'  Mininuuu  . . 

32 

33 

3« 

39 

40 

41 

37 

39  j  31      35 

34 

29 

41 

.39 

43  !  37 

26 

29 

24 

36 

31 

34 

30 

21 

18 

30 

29 

30 

29 

35 

•29 

32. 

iliiitig  

*  Maximum. . 

60 

60 

56 

64 

63 

58 

56 

55  !  58      53 

48 

55  i  56 

70 

66      62 

58 

41 

53 

52 

.56 

60 

57 

31 

46 

44 

41 

49 

56 

59 

60 

54. 

'  Mininmm  . . 

25 

28 

36 

44 

35 

46 

28 

35  i  27  1  31 

41 

28  1  26 

45 

35     53 

30 

29 

29 

31 

27 

35 

24 

•22 

19 

23 

32 

26 

31 

47 

,53 

Si. 

Joiif'sboro 

s  Maximum. . 

56 

51 

51 

62 

60 

55 

51 

50      58      48 

45 

46 

53 

62 

67      63 

57 

37 

38 

38 

36 

52 

35 

26 

38 

39 

38 

:38 

40 

47 

58 

47. 

'  Miuiimim  . . 

24 

28 

27 

24 

24 

38 

27 

28  1  31  !  28 

36 

26 

23 

41 

29     51 

27 

25 

29 

24 

26 

28 

14 

13 

14 

18 

27 

15 

16 

34 

42 

27- 

.liini-iioii 

*  Maxiiuum. . 
'  Minimnm  .. 

58 
24 

53 
29 

54 
37 

59 
44 

61 
41 

57 

45 

52 

27 

54  1  58  i  49 
34     28  :  33 

47 
43 

50 
27 

58 
28 

66 
43 

63      65 

33     48 

57 
31 

43 
31 

52 

28 

54 
29 

53 

28 

60 
47 

47 

27 

35 
25 

45 

18 

45 
•24 

40 
•29 

46 
27 

54 
30 

59 

50 

63 
54 

3S. 

33. 

ijikt-  Farm 

)  Maximum.. 

. , 

53 

57 

61 

67      68 

05 

62 

49 

46 

5:3 

56 

44 

28 

29 

37 

34 

37 

51 

52 

55 

50. 

*  Minimnm  .. 

•■ 

■• 

29 

36 

32 

.34     46 

45 

30 

46 

24 

23 

32 

22 

21 

24 

19 

13 

20 

13 

•23 

30 

28. 

IjiWi^yjJJp 

V  Maximum. . 

59 

58 

5U 

58 

54 

63 

53 

.55  [  60      49 

58 

48 

58 

64 

68      63 

48 

46 

43 

48 

46 

48 

48 

43 

45 

44 

43 

48 

58 

68 

63 

5S. 

'  Minimum  .. 

26 

29 

40 

41 

40 

43 

26 

36      32  i  36 

40 

28 

40 

44 

37      36 

29 

29 

29 

32 

35 

Si 

24 

•24 

21 

29 

27 

32 

40 

52 

50 

34. 

Utile  Kock 

\  Ma.\imuni.. 

57 

52 

52 

50 

61 

62 

51 

52      54      44 

42 

51 

.59 

64 

65      65 

37 

42 

45 

43 

39 

55 

.30 

27 

40 

:36 

34 

37 

41 

53 

59 

48. 

'  .Minimum  . . 

29 

37 

37 

37 

39 

38 

30 

39 

36      37 

35 

30  1  34 

46 

43  '  33 

29 

27 

30 

31 

31 

23 

18 

17 

19 

•28 

28 

25 

26 

40 

52 

32. 

l*iitlierville 

*  Maximum. . 

56 

51 

47 

47 

54 

53 

53 

51 

53  ■  47 

42 

50  i  59 

62 

64  ;  60 

45 

43 

45 

42 

44 

43 

32 

30 

43 

;?4 

;}4 

m 

37 

47 

57 

47. 

'  Miniuium  . . 

23 

27 

38 

3:i 

40 

38 

23 

29 

37  '  33 

35 

25  I  28 

42 

35  1  35 

24 

27 

26 

26 

28 

26 

15 

18 

14 

26 

28 

•24 

22 

34 

47 

•29. 

Malwni  ^« 

^  -Maximum. . 

57 

58 

51 

56 

65 

54 

55 

56 

.59    ;     .JO 

.58 

55  1  60 

68 

69  1  68 

40 

42 

43 

44 

46 

41 

37 

30 

40 

40 

41 

39 

48 

60 

61 

51. 

f  )liuinunii  . . 

24 

32 

35 

36      37 

40 

25 

:« 

26      27 

35 

26  1  26 

36 

38      40 

29 

28 

27 

28 

;i2 

38 

20 

21 

16 

29 

30 

•28 

25 

37 

47 

30. 

Maimivitli  Spriiis 

*  -Maximum. . 

56 

48 

57 

55 

50 

52 

49 

53 

54      49 

41 

45  !  55 

60 

62      65 

59 

37 

38 

37 

;« 

38 

28 

25 

40 

38 

37 

36 

39 

47 

55 

46- 

'  Mininnrm  .. 

19 

21 

29 

22 

25 

39 

26 

25 

23  '  25 

36 

23  :  22 

35 

25      54 

25 

27 

19 

24 

23 

27 

11 

13 

13 

17 

28 

12 

15 

m 

44 

25. 

^etka 

)  Maxinnnn..  .|  57 

57 

51 

57 

56 

50 

51 

45 

55  ;  44  i 

42 

55     60 

65 

67 

61 

37 

43 

46 

45 

48 

55 

39 

31 

43 

38 

33 

39 

46 

,56 

61 

49. 

'  Minimnm  . . 

28 

38 

40 

34 

40 

34 

26 

:u 

33  !  35  ' 

33 

30     30 

42 

42 

31 

22 

27 

23 

27 

30 

27 

15 

19 

18 

29 

27 

25 

27 

41 

51 

30. 

Nr«  ixiit  ^ 

*  .Ma.xiniiun. . 

41 

41 

50 

.54 

54 

54 

55 

58 

57  ■  44  i 

48 

56  !  6(i 

67 

65  ]  60 

40 

40 

42 

45 

42 

30 

26 

40 

38 

36 

36 

39 

59 

,55 

55 

48. 

*  -Minimum  . . 

t  36 

29 

29 

30      34 

:50 

33 

29 

29  1  35 

30 

29  ;  32 

3.'  , 

32      35 

30 

25 

26 

28 

m 

15 

14 

16 

•24 

28 

20 

25 

35 

50 

40 

•29. 

Pint-  BhitTs\\S 

»  Ma.ximum . . 

1  59 

»4 

53 

56      53 

58 

49 

53 

■56  !  45 

43 

49      59 

66  ' 

07  1  66 

4(1 

45 

49 

49 

5(J 

57 

29 

27 

39 

38 

34 

37 

50 

6(J 

57 

49. 

'  .Minimum  . . 

24 

26 

2<l 

;i5 

37 

37 

28 

29 

27  '  27  1 

39 

28  1  29 

33 

36      44 

31 

28 

28 

29 

■io 

33 

23 

•22 

18 

19 

26 

•24 

■24 

30 

48 

•29 

I'tx'alionlas 

<  -Maxinuun  . 

57 

52 

53 

48 

49 

54 

51 

53 

56      47 

42 

49  1  .54 

64  , 

64 

63 

60 

38 

39 

39 

:52 

40 

;« 

26 

40 

40 

38 

35 

:i8 

46 

54 

46. 

>  Minimum  .. 

21 

29 

30 

25 

25 

41 

26 

26 

27  1  30 

38 

28  1  24 

43 ; 

29 

52 

27 

28 

20 

25 

24 

29 

15 

14 

16 

•20 

29 

15 

16 

:« 

44 

27. 

l'..u.l 

»  Maximum .. 
t  .Minimum  .. 

i  53 
!  29 

52 

21 

55 
41 

57 

56 

51 
32 

49 

18 

57 
25 

55  1  .50 

43 

52  1  58 
18  '  36 

60 
25 

67 

59 

33 

11 

37 

IS 

43 
24 

38 
21 

45 
24 

41 

9 

26 
6 

27 
13 

40 
10 

:35 

18 

21 

35 
-3 

39 

18 

55 
36 

,56 

48 

47- 

23      40 

28  '  31       31 

34      27 

23 

I'liillaii.l  ^ 

<  -Maxinuun    . 

53 

64 

56 

6(1 

60 

60 

.58 

61 

62      50  ,  45 

56 

72 

74      64  i  62 

42 

39 

53 

54 

56 

60 

32 

28 

49 

43 

39 

48 

56 

64 

59 

54.' 

'  -Minimum  .. 

24 

25 

:!0 

36 

39 

40 

30 

*)      27  1  28  !  40 

29 

27 

29      37   1  46 

32 

.30 

:50 

31 

29 

34 

27 

•24 

20 

•20 

27 

•28 

•28 

■£', 

48 

30. 

Pn-s<oll*» 

)  Maxinuun   . 

60 

^ 

50 

54 

64 

47 

,54 

.56      54      44  :  46 

54 

62 

68      69      55 

40 

48 

.52 

51 

,52 

49 

35 

31 

44 

37 

39 

46 

54 

ti2 

61 

,51., 

'  Miniuuun  . . 

23 

28 

38 

39 

35 

35 

27 

35      27  1  31   '  37 

25 

27 

37      31    !  53 

20 

29 

28 

29 

31 

:!() 

22 

22 

18 

27 

29 

29 

•20 

31 

49 

30. 

I{iitri-r> 

» -Maxinuun. . 
'  -Miuininni     . 

-A 

30 

53 
21 

54 
39 

59 
24 

54 
42 

54 
:J2 

54 
21 

50      .55      48      43 
29      27   I  36  ;  32 

52 
21 

58 
37 

61   1 
36 

65      .59 

32  1  28 

34 
19 

:i4 

22 

40 
25 

39 
21 

42 

25 

4:! 
16 

28 
7 

25 
12 

:39 
12 

:!5 

25 

34 
25 

:« 
17 

39 

22 

54 

37 

56 

49 

46. 

•26.; 

SUitttfart 

»  -Maxinuun    . 

56 

53 

52 

51 

62 

56 

4S 

51 

54   !   44  ,  44 

47 

55 

63  I 

05  1  64 

58 

40 

45 

43 

42 

.55 

39 

32 

37 

37 

35 

38 

43 

50 

59 

49-1 

'  -Minnmun*. . 

26 

30 

33 

*! 

35 

44 

28 

;m 

28  1  36  1  40 

29 

29 

40  ' 

41 

:« 

30 

28 

28 

32 

32 

27 

21 

20 

18 

•23 

29 

•22 

23 

34 

,50 

31.1 

■^iiliiafo 

^  .Ma.\inunri . . 
'  .Minimum  ,  . 

59 
23 

53 
37 

48 

51 
39 

59 
:J8 

57 

49 
27 

53 

:io 

.52      .5(1      44 
27      3.T      36 

51 

62 

2S 

04      62 
41       35 

60 
:i4 

37 
24 

41 
28 

45 

3(1 

4.3 

:i8 

29 

40 
25 

29 
16 

:«) 
17 

40 
17 

35 

28 

36 
27 

:38 
•22 

;37 
24 

54 

:36 

64 

60 

47.  > 

:J0.i 

IV.xaikttiiai'J^.  . . . 

*  .Maximum   . 

59 

62 

50 

55 

59 

49 

55 

.50  1 

.58  i  45 

45 

54      62 

67 

iu 

63 

39  j 

45 

.55 

.52 

,55 

57 

35 

.34 

45 

■11   1 

:J6 

47 

6;i 

Co 

64 

52.  ■) 

'  .Minimum     . 

25 

28 

:io 

45      41 

41 

26 

27 

31 

33 

40 

27      29 

3t; 

36 

44 

28 

29 

29 

31 

31 

.30 

•22 

22 

•20 

■23 

31 

27 

27 

:i8 

,50 

31.0 

Wairi.-ii  ^¥ 

(  -Maxinuun 

58 

56 

5:i 

6:1      63 

52 

54 

47  . 

4ti 

53      60 

67 

M 

60 

40 

43 

50  1 

49 

54 

,59  j 

29 

29 

44 

45 

37 

45 

52 

64 

60 

60 

51. S 

'  -Mininuim     . 

2-2 

24 

;« 

■M\     35 

36 

:«i 

26  ! 

39 

29      25 

2C. 

34 

41    1   30 

29 

29  1 

29 

29 

;« 

23 

22 

18 

19 

29 

25 

26 

31 

4:! 

40 

29.  B 

Wyiiiif  ^^ 

^  .Ma.xiinuni . . 

53 

48 

4H 

46 

58 

52 

.50 

.54  i 

49 

.. 

■  •    i 

38 

45 

42 

55 

53 

'  .Minimnm     . 

23 

26 

27 

29 

29 

35 

28 

:52 

28      •.'« 

:         1         t 

■'    i 
1 

"'" 

23 

23 

27 

43 

'H     In*tnunfiit»  art-  n-ail  in  tlje  murninif:  lln'  maxinuini  Lniix-raturi'  thru   rnail   i~  ctiarKcd  in  ili-'  pn'ciMlinif  tla.v  ,  on   which  ir  almo.«t  alua>>  oocuri. 
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LINOIS 


Jr.^  .  /I 
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WKA'nii'R   mki.Ai' 
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BY 


HARVEY  S.  COLE 


SECTION   l^IRl-:CTOR 


LITTLE  ROCK,  ARK. 

WEATHER  BUREAU  OFFICE 

MARCH  23,  1915. 
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^  ?k 


i;i  vi;n 


(1  IM  \  1(  >1  ()(  .H    \1     1'  V\  \ 


\KK  \\^  \^   <I':('II(>N 


II 


PKKCIPITATION. 

I'lic  iiii'iin  iirccipilnliuii  |..r  (!(»  Htiili'>n-  m  lli.St:il<-  wii-  l.li 
iiicliis.  Tlic  inc:iii  li>r  lli<-  If.  sliitioiis  liiiviiipj  trii  of  iii'irc  yciii> 
rccnnl  \\:l^  n.'.l7  .il  mi  mrh  mur<>  iIimii  iichiikiI,  iIw  clrpitrlun-r* 
!ill  licinvr  pusitiv.'  rxccpt  ill  two  i)liicc.>4  in  liir  .•Ntrfiiir  ii(irtli<'nsl- 
rin,  l\\(i  ill  tlic  ••(•ntnil  and  two  in  tlu'  cxtri'mc  «.utli\vcsl«T!i 
p(irti(in.  Thr  ;,'rc:il.'sl  nmnllil.x  ;iiih  unil  -  ■ici'Uir<-(i  in  1  lie  cii^lcrn 
and  <oullicastcrn  p(irliun>.  The  greatest  aniuunt  rcpnrtcd  was 
C,  '.10  inches  at  liclrna.  sivnal  places  rcpuiM  in^' over  <i\  in<-lics, 
A  lunnlicr  'A  j.lacc-  in  llic  n^  Tl  hca-lcrn  .    I'i'ntral.  -ont  li  wc-tcni. 

•Iicwcatl.cr  duriiifx  Kcl.ruarv  wa<  mild,  with  mnn-  rainy  wc^lcn  and  n<Mt  hwcstcn.  portiuns  .vpurtcd  a.nnuiU-  less  than 
oloudvdavstluui  usual.      The  temperature    was   more  than      lour  in.^ho,  1  he  least ,    2.f>2    inches,    occurring  a.    Lntle    Kock. 

r  dotin^os  above  normal,  which  was  in  deeidcnl  contrast  to  that      Th..  greatest  -  Idiour  ran, tail  reported  was  2.S(I  mches  al  1   clcna 

he  two  preceding  months  and  to  that  of  Fchruary,  U»14.      it  j  on  the  1st.    several    places    r.'portn,^   over    '""_  ;'"-l;';;-     ^''";;|>' 

;  not  warm  cnonjih  at  any  time  to  hriiiti  out    fruit    hlossoms 


J.  S.  DEPARTMENT  OK  AGRlCTll.rUHi;,  WKMHEH  1311HKAU. 

ARKANSAS    SECTION- 
HARVEY  S.  COLE,     Section  Director. 

XX.       LrrriKKiHK,  .\kk..      Kkhki  \i;n  ,    IDl").        No.  '-'. 

GENERAL  SUMMARY. 


not  cold  cuout:h  to  do  any  harm.  Lowest  temperatures  in 
nortliwest(M-n  section  of  the  State  ranged  from  11  '  to  25"^; 
•tluT  portions  from  28'  to  29  .  Lowt'r  February  teini)era- 
•s  liav(>  been  ret-orded  in  all  except  two  of  the  past  25  years. 
>  rainfall  in  the  White  River  and  the  Black  River  basins  was 
vy  from  the  IStli  to  the  22(1.  cansinj,'  the  water  to  reach 
id  stage  at  |)laci's  and  doing  some  damage  in  the  lowlands. 
iw  occurred  on  the  last  (iay  of  the  month  in  northern  and 
tral  portions  of  the  State,  the  deepest,  8.0  inches,  occurring 
DnddCity.  Winter  crojis  and  fruit  are  nM)orted  in  good  con-  ,  I'-monviUr . 
on  at  nearlv  all  places  and  farm  work  is  progressing  we 


periods  occurred  on  the  1st,    -Ith.    K'.th.    Irom    l  he    ISthto    tli( 
22(1  and  from  the  2(ith  to  the  last  of  the  ni'iiuh. 


MISCELLANEOUS  DATA. 


Phkssirk ,  (Sea-level). 


Wl.Nl>. 


liKI.AVIVK 

1  Hi'.Miurrv. 


PRESSURE. 


S r A  iiiiN~ 

*: 

<. 

1 

0^ 

1 

I'viilonviUi'  . 

. :  3(1.  (12 

:».  44 

16 

K(ji-|   Siuitli .    , 

:iii.  (Hi 

«1.  45 

16 

l.itU-   l;.>ck   -    . 

:Jn.  I  IS 

:5(i.  47 

u; 

1 

^  I  P-S 


29.37      1        5-.'26 

29.53   4  I  788y 
29.44   1  '  6903 


?  >i 

_. 

^. 

1  'i<5 

.2       ^        < 





28 

sw.l  22        84 

40 

s\v. 

•22'      81 

34 

s\v. 

13        79 

44 


66 


53 


'he  mean  pressure  for  the  three  regular  Weather  Bureau  sta- 
is  in  the  State  was  oO.Oo  inches  which  was  slightly  below 
nial.  Four  areas  of  low  pressure  from  the  north  Pacific 
.•it,  one  from  the  south  Pacific  and  one  from  Colorado  caused 
cipitation  in  .\rkansas.  one  from  the  north  Pacific  coast 
sing  heavy  preci|)itation  in  portions  of  the  Stat(>  from  the 
li  to  the  22(1.  Three  highs  from  the  Northwest  and  one  from 
Plateau  region  ailected  the  temperatures,  the  on(^s  from  the 
'rthwest  causing  colder  weather  than  the  (uie  from  the  Plateau 


TEMPERATURE. 

ITie  mean  temix-rature  for  4o  stations  was  To.i)-.  The  mean 
f  3")   stations    having  a  record  for  ten  or  more  years  was   4.8'' 

ive  normal.      Monthly    means   ranged  from  40. (>     at  Dutton, 

the  northw(>stern  iiortion,  to  52.7  at  Hot  Springs,  a  little 
■itinvest  of  the  center  of  the  State.      \\\    the   temperature  de- 

rtures  were  iiositive  and  ranged  from  4.0  to  ,S.2^  in  the 
,rthern  half  of  the  State,  the  latter  occurring  at  Pocahontas. 
te  departures  in  the  southern  half  of  the  State  were  less  than 
jir  degrees  except  at  Hot  Springs  and  Malvern,  the  least  de- 
Tture,  0.1',  occurring  at  Camden.  The  highest  temix-rature 
■lorded  was  7G'  at  Camden  on  the  21st ;  the  lowest.  11  at 
]tton  on  the  Stli.  Highest  tenii)eratures  nearly  all  occurred 
iin  the  10th  to  the  12th;  lowest  on  the  od  and  from  the  (ith 
Jthefith. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(  Date-  and  ninniier  of  -tations  reporting.  ) 
Thundei-torm-.-    12th.  1;   18lii.  8:   Mth.  1:    20th.    1;  22d. 
14;  28d,  1:  2l'.th.  2. 

Halos.  solar.—    17th.  1:  25th,  1;  2t;th.  2. 

Halo<.  hmar.—    25tli.  1. 

Sleet.—    27th.  1  :  2Stli.   1  . 

Hail.—   22d.  Little  lioek. 

Cales.—    22(1.1.  .\uroras. —  22d,  1. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— FEBRUARY. 


TKMI'Kli.VrVRK 


PKIXIPIT.VrldN.  I        No.  OF  D.VV.s 


Vk.\k. 


isyl   

IC.  h 

-3.2 

8(1 

6 

2.  92 

-2. 1)8 

10 

9 

9 

is>.r_' 

49. 11 

-2.2 

85 

IS 

3.47 

-0.8, 

n 

9 

9 

1  t*y3    .... 

42.4 

-4.4 

74 

4.  05 

-0.  29 

9 

b 

13 

isy4 

411.  .5 

-6.3 

(0 

•1 

(i.  32 

-1.98 

8 

' 

13 

1896 

33.  .i 

-13.3 

78 

-17 

0.71 

-3.63 

10 

' 

11 

1  SMfi 

4.i.  2 

+  1.8 

79 

11 

3.  30 

-1.20 

15 

6 

8 

IS97 

4(;.6 

+3.2 

89 

8 

2.  59 

-1.91 

10 

' 

11 

18')S 

4-1.  8 

+  1.6 

83 

7 

2.  (18 

-1.82 

15 

•"> 

1  SH'.i  

31.. S 

-11.9 

76 

-25 

2.  18 

-1.72 

12 

6 

10 

ly  1(1 

39.  7 

-5.3 

74 

—    .0 

5.  06 

-1.0.3 

9 

/ 

12 

lyol   

411.8 

-2.2 

79 

111 

2.  18 

-0.91 

10 

7 

11 

19(1'' 

3.5.  (1 

-6.4 

72 

—  2 

2.  60 

-0..53 

9 

8 

11 

1903  .    ... 

41.0 

-0.4 

79 

-12 

7.63 

+4.  16 

10 

6 

12 

1904 

44.9 

+2.  9 

86 

10 

2.47 

-1.38 

12 

8 

19()o 

32.3 

-9.4 

82 

-29 

2.  r.^ 

-1.01 

6 

lyiifi  

41.8 

+0.  1 

75 

~    ' 

2.21 

-1.62 

lo 

0 

|iK17 

44.9 

+  4.(1 

83 

4 

2.  77 

-0.89 

12 

6 

l'.WS 

44.' 

-^3.0 

78 

0 

5.  26 

-1.35 

12 

0 

12 

lyiiH  

47.3 

■-6.  .5 

.S2 

0 

.5.41 

-1.86 

13 

(i 

y 

191(1 

39.  (1 

—  ■}  ■> 

10 

-13 

3.  66 

-0.  01 

11 

6 

11 

lyi  1 

49.  8 

-8.6 

87 

/ 

4.31 

-0.  6o 

9 

^ 

11 

191'' 

37.  9 

-3.3 

78 

—   7 

2.  80 

-0.  71 

12 

8 

1913 

41.11 

-11.  7 

82 

.T 

3.  74. 

—  0.09 

11 

6 

11 

191-!      .    .- 

4(1.4 

-I.  1 

79 

—  2 

4.  23 

tO.  57 

U 

1 

10 

1915 

4.5.  9 

76 

11 

4.47 

-0.97 

11 

0 

12 

I 


12 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   AKKAxNSAS  .SECTION. 


P^EKIUjARV, 


Climatoloeical  Data  for  February,  1915. 


Counties. 

u 

1 

Temperature  (  Degrees  Fahrenheit.)        Precipitation,  in  ins. 

Number  of  days . 

1 

1 

StBttOUS. 

1 

! 
1 
i  ^ 

-        s 

1  Ii  1  ^. 

\ 

_     1 

V. 

{ 

c 

o 

1  gc 

•c  aJ 

i    .=-  P 

c 

I   s-i. 

ZJ 

0 

tit'.; 

Observers. 

1 

B 

J 

Mean. 

Departu 
the  no 

1 

s 

£ 

X 

9 

0 
1-1 

i 

S3 

5 

0 

p  0 

2a> 
0 

tt 

*-* 

1 
0 

0 

1  ^ 

•a 
1 
0 

1"^ 

1 

Alicia 

Amity 

Arkailflphia  

1 

Lawrence 

Clark 

rto 

254 
250 
250 

10 

23 

8 

44.6  1 

44.8  1+  Lii 

66 

70 

u 
11 

24 
26 

9 

7 

36 
36 

4.921 

4.,58l+0.5r 
3.72 

1.95i     3.2 
0.91          0 
0. 90!         0 
2. 12,         0 

5 
12 

13 
9 

i 

4 
11 

11 
8 

sc. 

Julius    Guelek . 
.l.W.  Campbell. 

Arkansas  City 

Desha  

145 

1      274 

31 
16 

8 
7 

4 
11 

4 
0 

20 
17 

n. 

e. 

F.  .1 .  Carpenter. 

Bat.sville 

Independence . 

4.9f 
4.5,'5 
3. 39 
.5.73 
5.36 
4.49 

+  1.02 
+  1.34 
+  0.S7 
+2.  8C 
+  1.71 
+0.78 

W.  C.  Blundell. 

Boe  Brancli 

Beiitonville 

Van  Bureu 

Benton  

Boone 

i'.soi' 

1,324 
259 
22G 

23 
9 
18 
13 
33 

44.6 
41.8 
42.1 

+  4.3 
+  3.3 
+  7.3 

68 
65 
67 

10 
10 
12 

23 

21 
20 

7 

8 
8 

"38 ' 
33 
35 

2-10      2.5 
1. 201     3. 0 
1.13|     2.6 
1. 161     6.0 
2.11!     2.0 
l.'iO        T. 

10 
8 

11 
8 
9 
5 

9 

10 
11 
12 
13 

2 
6 

5 
6 
1 

1 

17 
15 
13 
11 
15 
14 

w. 
se. 
11. 

s- 

Miss  Lelia  I .  Tete 
.1 .  E.  Scanlaii. 

Berj^nian 

U.S.  WeatlierBii 

Black  Roct 

Lawrence 

Monroe 

.John  T .  Maxcy . 

Brinkley 

4.5.2 

+  3.4 

69 

11 

"25   " 

'if 

'46' 

S..I.  Howe. 

H.L.D.  Whitson 

Calico  Kock  

Sfil 
158 
470 
171 

11 
29 
15 
11 

46.0' 
45.85 
49.0 

+  '6.'i 

+  3.4 

74'- 
76'" 
70 

11 
21 

lit 

23* 
23 
27 

8 

40  f 
29"' 
38 

4.09 
5. 33 
3.  8f 

+  1-44 
+  1.28 
-0.  22 

1. 18      5.  0 
1.24          0 

1.13j        0 

8 
11 
7 

11 
10 
11 

1 
3 

7 

16 
15 

10 

SP. 

Canj<}Hn  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

.1.  W.  Wray. 

Ceuti-rpoint  

ClareiKiou 

K.  K.  Quartermai 
.1.  M.  Huddle.ston 

Conway  

Corning 

Faulkner 

Clay 

Ashley 

309 
293 
175 
330 
1.175 
162 

31 
23 

1 
29 
34 

3 

45.8 

+  3.8 

68 

lot 

"2.5" 

'"3" 

"36' 

4.  61 
4.56 
4.26 
4.51 
5.41 
3.76 
5.45 

+0.  34 
+0. 52 
+0.42 

+'i'i7 

+0.  48 

1.4f 
1.31 
1.39 
1.31 
1.67 
1.35 
2.20 

2.0 
1.5 
2.5 

0 
2.0 
8.5 

0 

9 
7 
7 
11 
6 
5 

10 
11 
5 
12 

7 

3 

6 

8 
5 

7 

15 
11 
15 
11 
14 

e. 

.se. 

e. 

Mrs.  B.  E.  Bishop 
(i.  H.  Burr. 

Crossett 

49.7 
44-4 
41. 9» 

+  '4.'0 

69 
65 
62" 

21 

lot 
lot 

27 
26 
19' 

3t 
3t 
8 

36 
30 
31" 

.(aeob  lirobst. 

Dardanelte 

Yell 

A.Tredick- 

Dodd  City  

A .  BiM-nanl . 

Dumas 

Desha 

NealDodii. 

12 

ii 

5 

Lawrence  Watenii 

l>utton 

Eldorado 

Enslaud 

Madison 

1,590 

13 

40.6 

+  4.2 

62 

10 

11 

8 

40 

2  0 

9 

8 
12 

"9  " 
13 

8 
0 

7 
5 

12 
16 

"n" 

10 

.1 .  M.  Rieketts. 
.lellJ.  Babb. 

Inion 

Lonoke, .  . . 

2fi5 

2^29 

1  ,4tT5 

1,451 

11 

8 
13 
29 

4 

48.4 
46.4' 
44-0 
44.2 
48  6" 

+  2.8 



+  5.4 
+  6.0 

74 

6sa 

69 

67 

70" 

20 

15 

12 

10 

21t 

10 

29 

27a 

19 

22 

27' 

28 

17 
3 
S 
3 
3 
3 

35 

35' 

41 

40 

36a 

30 

4.81 
4.32 
4. 22 
4.20 
4.  ,55 
3.25 
4.01 
4.03 
4.03 

+0. 56 

+i.'ii 

+  1.76 

1.43 
1.08 
1.74 
1.88 

0 

0 

10 

2.0 

T. 

2.1 

0 

T. 

5.5 

8 
10 

8 
10 

se. 

sw. 
sw. 

Kiireka  Springs 

Fayetteville 

Fordyce  

Carrol! 

Washington 

Dallas 

-1.  C-CiicMiatilt. 
( ieorge  \\ .  Nichoa 
liiiversity  of  Arkn 

Fort  Smith 

Fulton 

Selxistian 

Hempstead 

White 

481 
264 
200 
fi43 

33 

29 
2 
18 

45.6 

+  3.8 

69 

+6.' 51 
+0.89 

+6.' 72 

1.45 
0.86 
1.08 
1.05 
1.50 

6 
10 
9 
5 
11 

4 
8 
11 
9 
8 

10 
6 
3 

4 

7 

14 
14 
14 
15 
13 

e. 
e. 
s. 
se. 

.1 .  B.  .\tkinsou- 
U.S.  Weather  Bui 

Georgetown 

T .  .1 .  Loga  n  - 
Mrs.  Biililie  Surra 
('.  A.  Cay  wood. 

Sharp  

42.9 

+  5.3 

65 

n 

22 

3t 

34 

Hclvini  

lliiiip  Wallace  * 

Hui  Springs 

Huttig   

.lonesboro 

.lunctionti 

Lake  Farm 

Phillips 

(iarland 

do 

I'nion 

Craighead 

Union 

.lefferson 

1S2 

666' 

S5 
345 

'i96' 

44 
21 
23 
8 
20 
22 

;5.-4- 

.52.7 

.50.3" 

44.4'' 

49.2 

45.6 

V's.'-J 

+  6,6 

+  '5.' 7 
+  4.7 

"7i" 
70 
70" 
68  ■^^ 
74 
66 

"■ii" 

14t 
9t 
11 
21 

Of, 

"ig" 

20 
26" 
22 
27 

8 

5t 

3t 

9 

3t 

3 

35 

.iga 

39« 

36 

36 

37' 

27 

30° 

6.90 
4. 62 
6.  22 
4.99 
2.64 
4.67 
5.21 
3.  18 
2.52 
4.93 

+2. 03 
+0.60 
+  2.25 

-i.'57 

+0.79 

2-80 
1.86 
2.00 
1.59 
1.00 
1.38 

'6 
1.0 

0 
3.2 

0 

7 
6 
7 

5 

16 
11 
16 
10 
13 
13 

2 

6 
15 
5 
2 

10 
1(1 
6 
3 
10 
13 

nw. 

se- 

w- 
w. 

F.. I.  Mitchell, 
.lay.  W.  Swauey. 
A.&  X.  (Jhu.  Hos 
C.  ABrrry. 
Benedict  Uie  Sisters 
.1 .  X.  Lowilcrback 

l.(-wisvillu 

Lafayette 

262 

11 

50.0' 

+  2.7 

72' 

11 

27' 
29 
23 

-6.' 59 
-1.66 

+  1.58 

1 .  80 

0 

6 

() .  L.  S)>  .Iman. 

Little  Kock 

Lutherville   

Pulaski 

.lohnsoii 

28fi 
775 

36 

IS 

46.4 
44.7" 

+  2.3 
+  5.2 

67 
66= 

11 

lot 

7 
3 

"6.' 57 
1.  66 

0 

T. 

2.0 

8 
9 

8 

9 
6 

'6 
15 

"is" 

e. 

se. 

F.  \V.  ■>  iiuiiians. 
U.S.  Weather  Bur 
W.  K.Hentschel. 

Malvern   

Slanimoth  Spring 

Marked  Tree 

Hot  Spring 

Fulton 

I'oinsotJ 

277 
512 
229 

32 
10 
11 

49.1 
43.0 

+  6.0 
+  5.3 

69 
65 

lit 

Hit 

2(1 

8t 
9 

39 
39 

4.50 
4.23 

+  1.23 
+0.82 

0-89 
1.05 

T. 

65 

9 
11 

8 
13 

3 

'2 

17 
13 

ne. 
nw . 

Mrs     KateL.Siiiit 
Frank  .\.  Tubbs. 

Mena 

Npu  rxjrc 

fill- islnff 

I'ocalionlas 

I'ondl: 1 

Portland 

{■rescon 1 

1 

Polk 

.hickson 

Jertcrson 

Randolph 

Benton 

Asliley  

Nevada 

1 .284 
231 

215 

'i!256'i 
122 
327 

27 
31 
31 
23 
17 
6 
33 

45-9 
46.4 
46.3 
44.4 
42.6 
49.6 
47.0 

+  3.3 
+  7.2 
+  1.3 
+  8.7 
+  6.9 

+'2:3 

65 
68 
70 
65 
66 
74 
73 

"lof 

10 
12 

lot 

U) 
11 
11 

'  25' 
25 
27 
23 

18 
28 
23 

■3   " 
8 
3 
9     ' 

■  'si)' 
31 

38  ; 

36 
38 
39 
42 

3.26 
4.14 
4.10 
4.89 
5.51 
4.09 
5.  90 
5.04 

— 0.  75 
+  1.01 
f-0. 13 
+0.75 
+  1.S7 
+2.  41 

+  i.59 

1.20 
1.00 
0.  90 
1.22 
2.60 
1.20 
1.70 
1.38 

0.9 

T. 

T. 

0.5 

1.0 

2.0 

0 

0 

6 
8 
5 
9 

6     t 
8 

8     t 
12 

8 
13 

16 
9 

U 
8 

11 

11 

9 
2 
2 
5 

4 

13 
6 

10     ! 
17 
12 
13 
IS 
10 

se. 

e. 
IIP. 

sw- 
nw. 
e. 

Cliapiiian  i^;  Dewe 
W  W..<l.-b)hn. 
A.. I.  Shell. 
1.  H.  Hiulson. 
B<-ne<lictine  Sisters 
A.  K.  Stevens. 
T-  .-V.  ('or.sou  . 
Mrs.  (; .  (Jreshara. 

Frincetoii 

Dallas 

287 

g 

Rison 

ClcveUmd 

243 

13 

5. 38 



1.72 

0 

S 

9 

0 

19 

ne. 

.lames  Stilt . 

U'lg'TS 

■•^'■any 

Benton  

White 

1.385 



24 
1 

43.8 

+  7.7      67 

10 

' '26' ' 

»   ! 

38' 

4.95 
3.41 

+2.  l.=)i 
+  1.54 

1.35 
1.67 

i.6' 

6 
10 

14 
11 

0 
6 

14 
11 

nw. 

s. 

L.  K.Tisdale. 
Carl  A.  Slarek. 

siiiTidan 

*  i  ra  1  It .   . 

•> 

1 

1 

.1.   S.  "1  arnell 

Spriiigbank  tt 

Miller 

is''  1 

2.6s 

6.90 

i.o 

6     1 

ii 

4 

is 

sw. 

Mi.ssS.  K.  Aslicraf 

StiJlIgarl 

Subiaco 

.Arkansas 

Logan 

228    ; 

1,050 

27 

46.2 
45.8 

+  3.3      6H 
+  6.0      69 

■ '26' ■ 
12 

•  ■.^.-  • 

'"kV 

'si' 

31 

4.2s 
3.51 
4.71 

-6.'33 

+  1.87 

0.88 
1.17 

11 
0.3 

T.  1 

12 

14 

14     i 

u 
4 

14     ' 
10 

11  w 
u  ■ 

(1.  Field. 

11.  A.  Biierkle. 

Swain  it ! 

Newton 

2.300  1 

4 

1.  74 

9 

/ 

10 

11 

W-     1 

New  Sdliiaco  .Vbbe 

li-.xurkamt 

Miller 

332 

33 

48.6 

+   1.0      71 

11 

27 

7 

'38' 

3.' 6,5 

+  i.'i6l 

"6.' 7.5 

-o-l 

i6  " 

"i2  " 

■"4" 

"i'i" 

w.    1 
n.     1 

(ieorge    I'axtdll. 
U.S.  Biaslvar. 

tVarreii 

Wliitcctiffs ' 

Bradley 

Uttle    River... 

304 
206 

20 

1(1 

46. 4" 

+  3.  U      70« 

20 

■J7a 

2f 

31  n 

4.60 

+0. 16 

1.65 

0  ', 

7 

16 

'2 

10 

n. 

1;.  it.  r.u,~k. 

IVyiMK- 

Cross 

■.^^^l 

45.4 

::::::  ■■65-- 

"ii  " 

2;  J 

...... 

'•i'i 

3.91 
4.43 

+0. 13I 

0.  95 
1.47 

II 
(1. 1 

11 
5 

9 
7 

4 
10 

15  : 
11 

::^:"l 

Kdleta  .M  .  Schirrae 
Kdwanl   K.    Sechle 

Slal.f  means  and  -xtri'in 

es 

15.9 

+  4.3      76 

21 

11       ' 

s 

42 

4.47 

-f  1).  97 

2.S(II 

1 

1.3 

8 

11 

5 

12 

se.   I 
1 

* 

The  c}ep«rtnn>s  from  ii(.ri.iaUeiu„e,atiuv  and    r'recif.itation  are  conipnte.l  onlv  ioc  ~tich  Malimi 
in  deicnnming  spction  uiea.is  I  .     Ci-c-ipiiaii,,,,  i.  less  than  0.01  incli  rain  or  meli 


have  ten  or  ini. 


Hi.fcreiMc  letter 
It  l'oslolIi< 
Ark.  «     Kih 


aiMM 


iring  III  I 
address  oi  these  stations 
II  i>>rmerly  as  Wiggs. 


he  lal 


indicate  mim>)er  of  days  missing: 
as  follows:  Of  .liinetion.   RaudoUWi.   I. 


years  of  record ,     but  ail  complete  ret«irts  are 
d  snow  .  tt     Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries. 

I'or  examiile.  ^  reiiresents  twoda.vs  missing,  etc.        t     .-Mso  on  oilier  dale.-. 
.:  Ml   I'diui.   ilvavette.  .Vi-k    :  nt  Swain,   Liiivestoue,    \rk.:   of  Springbaulc.    ffixldri 


EKRATA. 

Jn.nnny.  /.''/.:.-  f {cni, „i villc- 1';,}^,.  i.  „„.:,, I  trin\,rm\urr  sfi.mld  [„'  :V, A)  ;  (((.fmrtiuv  From  nonnal  slionid  f.r  +  0  9  I' 
''.  ma.xn.Mim  Icnipcnil  urc  ,u,  tiu'  -_Mll,  sli.ml.i  l.c  2(i  ;  meat,  UKKxinnnM  sli-.ul.l  he  U  .7  ;  .niniinun,  tfrnin'ratun'  ,m  the  Isl  slid 
Ih.  .,()-,  untlM.:Wsl,„ul.ilK.:W  ;  mc.n  t.iinini.nt,  sl,„uM  i,..  2.-,.  I  .  Hrinkl.'.v-f'.K.- 4.  ni.inthlv  m,.,.,  tcHpcratun.  sluiuld 
...(.2  :  .Ifpnrlun-  tmn.  M,.rmal  .^h.mltl  !>..  —2.1  ;  .|at..  (.f  h,^\u:t  <h,.ul.l  he  tl,,.  IC.lh.  ( 'anHlci-PaKf  4.  l,ij,W)t'st  teniprraturo. 
..•.t.~,.,„|.M.<.  (,l  „„  t),..  :-;is,.  (V.,t(.,-|.,,int-I'aK<.  I.  nnmthh  mran  tctiipcratun'  should  he  42.«S-  d('|.artiirc  fnm,  ivori 
■■^'"'"'''  '"'  --^  ■  ''='^'"''-  """""i"ii  tftn/KTatiir..  on  the  .-.Ist  sli.mid  l„.  .-,()  ;  .ncan  iniMiniiin.  slumld  hv  :«.(;  .  EuKlnnd-I' 
<i.  .na.vuMUM,  tcniinratur,.  ,,n  tl,-  V2tU  .-ludild  he  .-,()  .  „„  ,|,,  2!>fl,  should  he  I.",  ;  mean  nia.Kinuun  should  hv  4<).<)-  .ninim 
t-niiicraturc  ,,„  ihc  L>2d  should  („■  J.',    ,  on  thc'  2<lth  sluudd  lie  '.'(i    .  on  thr  .-,1st  should  [..■   |.S    ;   uu-au  niiniu.mu  should  l.c  m> 


IIUI    \lf> 


l',M. 


ri.lM  \  TOl.OCU  Al.    DAI'A      AKKANSAS  SI'iCI  loN 


i:{ 


Daily  i'rooipltatiou  lor  Fubiuuiy,   lOlC). 


\\iiU'islii-«l> 

Day  o(  monili . 

i 

S|«lll>ll^ 

1 

1 

2 

3 

4 

6 

(i    !    7    1 
1 

ft 

y 

10 

n 

Vi 

18 

14 

15 

16 

17 

18 

10 

20 

•i\ 

!« 

!i8 

24 

26 

20 

27 

28 

2» 

80 

31 

.s 

tn 

WliH.' 

.45 

T. 

1.15 
.3« 

'.'it! 
.53 
.75 
.32 

1.06 
.30 

40 



. ... 

'.'i? 

T. 
09 

'.'mo 

1.96 
39 

.■(ti 

.... 

'."28 

.30 

.... 

1 

....    4.W 
....    4-6tt 

Oliurhita 

.40 

,90 

T. 

50 

.17 

.55 

.66 

.20 

.22 

.  *  • . 

3.  "2 

<\ll 

1  ?fi 

1  :t/ 

.96 

,1ft 

.32 

. . . , 

. . . . 

0,87 

>'  111.'        

Ml>siv-ippi  ... 
WiiiU'  

i.  12 
.tV4 

T.' 

'.'6a 

'.'•20 
.«> 
.06 
.14 

.... 

.... 

i  00 

40 

.... 

15 

.  10 

1.'/0 

.h6 
1   10 

i.lO 

.16 

.30 
.30 

.... 

.... 

4.«<; 

4  66 

lIlTtllcIl 

Arkiiiisa.-!  — 

.  HI 

53 

.04 

SO 

65 

01 

1   13 

.2» 

.07 

3. 3U 

i.mviU-*"  .. 

ilo 

.  10 

.01 

1    16 

■>() 

11 

.53 

1  07 

.'20 

.32 

.. . . 



6  73 

k'limli  

■I>  K.K'k     1 

ikl.-y  !; ;, 

\Vhili> 

do 

ilo 

.80    .06 
1. 10  .... 

'.'CB 

'.'•76 
.93 

:::: 

.64 
1.^20 

.82 
.61 

.05 
'1". 

2.11 

65 

.16 
T. 

6.30 
4.49 

;•.,  Kwkllll... 

.lo 

T.      .  10 

.18 
.IH 
.50 

.'20 

T. 

.68 
1  74 

'.'04 

T. 

08 

1.18 

88 

.30 

1.05 
.81 

■'•27 

.40 
21 

.... 

4.09 
8.:B 

Vl.-nllll 

l.rlViInt 

Oimchita 

.53 

.S. 

. . . . 

90 

. . . . 

,3'^ 

■/o 

1    13 

,30 

.45 

•]•. 



8.80 

Ui-(1 

'.■■78 

1  46 

?' 

T 

50 

.06 

.14 

l.«l 

vmiou  II II 

Wliito 

■  95 

'.'40 

1  n 

T 

.05 

T. 

<M 

1  31 

.;m 

.■27 

4.  of, 

»Miy 

Arkansas   

.02    .02 

'.'so 

(i'> 

T 

•  69 

1   •IO 

'!■ 

T, 

.3^2 

4.'2C 

\iuif 

Whit.' 

T. 

.04 

.73 
.15 

1  •?» 

.()•; 

1   31 

68 

T. 

• 

.48 

4. 61 

.VI 1 

(Hiachita  •  — 

'.'36 

.40 

■!'> 

10 

1   67 

71 

65 

.11 

.64 

5.41 

Iiiii.-llc  II  II.... 

Arkansa.< 

.  ib 

.90 

15 

.51 

1-35 

80 

3.76 

lU'ily  

IU;»    

Whiti' 

Arkiiiisas 

.Ob 

i.'oo 

2.  ^20 

1.05 

.15 

•r. 

.75 

6.45 

•m 

.35 

86 

1   45 

.25 

.12 

I«ill    

WhiK" 

.  10 

tv 

1.'23 
.76 

1 43 

05 

T 

80 

:in 

T 

m 

.•20 

4.81 

.ra.lo  1  11 

Ouuohita 

■  tiO 

'.'w 

T 

1  OR 

Cf? 

T. 

55 

10 

.,5.5 

....     .20 

.22 



4.  32 

Inml  li  1 

Arkansas 

.HO 

9(1 

46 

•^,1 

.47 

1.74 

T. 

15 

.19 

.... 

4. '2-2 

.  ka  SpriuRs    . 

Wliiti-  

.  10 

f.' 

'.'06 

1.15 

.12 

.40 

't.' 

74 

35 

97 

•'6 

1  88 

02 

T. 

....     -32 

.12 

4.20 

.■iti'vilU' 

do 

.!» 

1   45 

90 

■m 

55 

....    .:50 

T. 

4.65 

iyco 

thiai'liita 

49 

T^ 

09 

78 

86 

,11 

45 

.21 

3.^25 

t  Smith  •••  . . 

Arkansas 

.iti 

'.'io 

.96 

45 

71 

. 

08 

1  OH 

65 

.34 

.•20 

4.01 

.onilll 

Ked 



sn 

1 

4'? 

80 

•1'. 

4.0:5 

rwtown  II II . . . 
.ly 

Wliito 

do 

i.Ob 
.07 

'.'06 

'.'37 

.65 

.04 

.01 

.87 

1.50 

.02 

.04 

.40 

4.03 

<Mialli; 

Mississippi  ... 

•2.80 

".'51 

.88 

'■65 

1  48 

160 

'>0 

1.06 

CiO 

i   P6 

.43 

.02 
.60 

.11 
•20 

6.90 
4.62 

nil  Wallace 

Ouachita 

1.1'2 

.72 

T. 

•^.00 

.78 

.12 

6. -22 

>pniifjs 

liK 

i'>hon) 

do 

do 

While 

'.'63 

'.'83 
1.00 
1.34 
•  61 
.58 
.45 
.39 

.17 

.72 

1.59 
32 

87 

.06 

i  38 

1.38 
.52 
T 

.53 
.47 

81 

.•25 
.15 

.35 

"?i 

.... 
.15 
T. 

4.99 
•2.64 
4.67 

itioii 

Ouachita 

1    11 

1.80 

1  3? 

.•22 

.12 

5.21 

-  Kami 

.Vrkaiisas 

Hod 

Arkansas 

T. 

■f.' 

.10 
.57 
1.01 

T. 
.57 

* 

.05 
.08 

't  " 

* 

.•21 
..30 

.20 
06 

• 

.31 

.80 

.75 
1  0'^ 

'.'si 

1.66 

.15 
1  05 

• 

.... 

.... 

.32 

.48 

.45 
03 

•2.50 
.09 
.21 

.47 
.35 

:... 

3.18 

isville 

.01 

T. 

2.62 

W  Uook  •••  .. 

4.93 

hcrvillo 

vorn  II II 

do 

Ouachita    .... 

.60 

.89 
02 

.82 
07 

4.50 
4. '23 

mnoth  Spring. 

White 

.03 

.30 

'.'67 

'.'»'■) 
.80 

1.20 

'.'so 

....|.... 

75 

55 

07 

3.26 

■k«l  Tree  11 11  . . 

St.  Kraiicis. .. 
Ouachita   

02 
■f.' 

.44 

T. 

.88 

T. 

.09 

.36 
T 

.83 

70 

1.00 
T 

"'Vl 

.43 

.11 
T 

4.14 
4.10 

1  port  11    

White 

.90 

0'' 

86 

09 

,56 

?•; 

•ffi 

4.89 

■mult    II 

Arkan-sas  — 

.»/ 

'.'96 

.70 
.73 

90 

2  60 

•^5 

1 . . . . 

.16 

5.51 

iihontas 

While 

.... 

63 

30 

,59 

1  '^0 

T. 

.... 

'.34 

.06 

4.09 

ilami  II II 

s<-ott  II 11 

Arkansas   

Ouachita   

do 

.'24 
1.70 
■  50 

'.'69 
.21 

.... 

1.53 

.71 

::::i:::: 

'.'62 

T. 
.07 

.92 
.63 

.t)5 
.03 

.65 
1.38 

.15 
.25 

.•21 
.38 

6.90 
5.04 

.37 

.... 

.49 

iceton  nil  ...... 

.1.1111 

r-rs 

Ouachita 

do 

Arkansas 

VVliifM 

.67 
.95 
.02 

.76 
.95 

T. 

1.72 

i';w 

......... 

T. 

T. 

.62 

.76 
.85 
.45 

.47 
i.'67 

".50 
02 

■■•- 

.16 
.35 
.02 

.22 
'^26 

5.38 

4.95 

'f.' 

.03 

— 

.57 

T. 

.05 

.38 

341 

2.' 80 

4.28 

riilaiillll 

iiisijaiikll  11  — 

Ouachita 

Red 

.40 
.37 

'.'46 
.63 
.15 

'.'2! 

'.'45 

.90 

83 

'.'is 

'.'is 

.30 

.•27 
75 

'.'02 
43 

.88 
1? 

•26 

'.'37 
?7 

.36 
.15 
.14 

1 ,  . . 

3.51 

iisian 

■i;ii'0  

Arkansas 

do 

.07 

.89 

T. 

.15 

.30 

.40 

1.74 

.73 

1  .^28 

4.71 

White 

■.'54 

.90 
.35 

'.'65 

'.'65 

.98 

"56 

"75 

'.'io 

.12 

'.'■7.5 

.43 

.29 

'.'i^2 

■  .;.T 

i-n-n  II  11 

nne  1  ! 

Ouachita 

Red 

St .  Francis . . . 

'.'i2 
1.20 

'.'6i 

>'.'... 

11.65 

'.'36 
1.47 

1.10 
1  .17 

.95 
.23 

'.'<« 

|.60 

■.'45 
.  77 

1 

i.20 

.20 

.45 

. . . . 
.'24 

!;::: 

1  4.60 
i  3. 91 
:  4.43 

1 

I 

' 

1 

i        ,         1         ' 

Except  as  otherwise  indicated  observations  are  frenerally  made  late  in  the  afternoon  .  near  sun.set ,  and  precipitation  recorded 
•rvaiioii  *  '  *  ReguUir  Weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  the  '24  hour  period .  midnight  to  raidnijfht 

*  I'recipitation  included  in  ihe  next  folloxvius  ineasuremeul.  '     Precipitatioi  ''      *  - 

T.    Traci.  or  less  tliiiii  001  incli. 


for  the  24  hours  endiiis  at  the  lini.-  of 
lou.  iiiiuuiKiii.  i>'  .L..U...S....  t  Separate  daie>  of  falls  not  recorded. 

ineas\ired  in  the  iiinrninsr:  anintiut  th.'ii  recorded  is  for  the  1  ))»•<■»'(! ins;  24  hours. 


River  Stages  for  February,   1915. 


Day  of  month. 


River-. 


■t  Smith 

danolle 

iKKock.... 

.■  Bluff 

ck  U(K-k.... 

ico  Rock  .  . . 

ovillc 

•vpon 

)rgeto«M    . . 

rendon 

.ona 

;an>as  City, 
iden 


.\rkansas. . 

do.  ... 

do... 

do.... 

niack 

While 

do.  ... 

do.  ... 

do... 

do.  ... 

Mississippi. 
do.  ... 

Ouachita .  . 


379 

288 
2^23 
180 
■226 
.327 
232 
198 
168 
138 
142 
97 
71 


10      11 


12      13 


14      15  !  16  I  17     18 


19  1  ^20      21      22      23 


^  I  29     30     31 


1 
8|  6.9 
7  6.1 
5I1I.O 
4|14.U 
51I6.9 
4;  8.1 
I  10.7 

18. 0 

18 

■20  4 

7529. 9;31. 

9.«.1  33 

9^2H.5,31 

I 


6^0 . 
2|14 
3  16 
0 


9'  6. 
.9    5. 

'.)■ 
0  13. 
5  16 
5;  6 

5;    H. 

5'18 
5  19 
4''23 
7  34 
H35 
0  35 


4;  5. 31  4 
4'  5  5,  5- 

8  9.0|  8. 
0  I3.0I12. 
6il6.3!l5- 
2|  5.3,  4. 


6,  7.2 
6. 18. 2 
S-20.0 
.2  •23. 9 
I  35.  5 
8  36  8137 
5  34-3133 


s  4. 

2  4. 

3  7. 
3  11. 
9  15. 
7  3. 
3  5 
3  16 
1  20 
5  ^24 
7  37 
7  38 
0  31 


6    4 
5    3 

6;  6 

8' 11 

5i15- 

2    2 

5 

9 

1 

9 

5 

6 


01  4. 
9|  3. 

7j  5. 

2  10. 
0I14. 
91  2. 
ll  4. 
1'15 
1  ■-'II 

1  ,■-'.■) 
4,39 

2  39 
5127 


Oi  3- 

6'  3. 

7.  4. 

2  9 

8|   4. 

t  u 

II  1:1 

2  asi 

■  9{40 
.3r25 


8  3.6  4. 
4I  3.21  4. 

9  4.2;  3 

4i  8.5;  8. 
5114. 3|14- 
11  2.9I  3. 
5'  4. 31  4. 
s  ll-l'IS. 
'.I  l'.i-8'19- 
.'.■J5.6^2o- 
'.■l40  5  41• 
5|4^041 
0i^22-1  -20. 


}! 

8 

4,  8. 
8  14- 
51  4- 


21  4. 

1'  3- 

2  5- 
1 


13 
19 

8 

f  J2 
|42 
120 


8 
14 
4 

2 1  5 
7ll3 
oi  19 
f26 
2 '42 
5  43 
7  21 


4  4 
9  3- 
9  o 
9    9 

5  14 
1  3 
7  4 
9  13 
0  19 
S-25 
5  42 
0-43 
0  21 


2  4- 
8  3- 
1;    5- 

4  8. 

2  13- 

8  3- 

9  5- 

5  13. 
0  18- 
7  25- 
9  43- 

6  44- 

3  ^20. 


4  4 

7  3. 
1    4. 

5  S, 

8  13 
6,  3. 

1  4. 

6  13 

8  18- 
6  ■25- 

2  43- 
1  44- 

9  19- 


8    4. 

5    3. 

4 

4  8- 
2  V2- 

5  3- 
8    4- 

4  12 

5  18 
5^25 
5  43 
5  44 
0  17 


8  5. 
5  4- 
5    4 

3  8- 

4  11- 

3  3 
7  o 
7  12- 
2  17- 

4  -25 

5  43 

9  45 
0  17 


ol  9. 

6]  5 
2!  5 
1  7. 
7  12 

7  4 
I  o 
5' 12 
y  17 
3^26 
5  43 
3  45 

8  15 


2  13 

8  10 

1  8 

9  9 
0  IS. 

2  13- 
S  13. 
5  15. 
7:17- 
2  '25- 
1,42- 
5  45- 
S  19- 


0  13. 

4i13- 
6,14, 

3  14, 

4  19- 
4  19. 

7  17 
9i-20 
',ijl9 
2  ^25 
6141 

8  45 
ir23 


1   14. 

7  12- 
1  15. 

0  17. 

5  19. 
5|'.o- 
9|l9- 
.3,-23- 

1  ^20- 
1  25- 

6  4U 
9  45- 

8  •26- 


414 
9!l3 
7115 
3|18 
4  18 
4  15 
5. 16 
4^24 
7  21 
0  25 
4  39 
9  45 
8^28 


6  12.9  12.5  . 
0  13.813-0  . 
4  15-4  15- 6  . 

0  17-8,18.3  . 
8il8.2  17-6  . 

12-5    8-1  . 

16.5.12.6  . 

25-0'-25.2  . 

:V21-3^21-4  . 

1  ■25-2 -25-4  . 
037-4,36-0  . 
8,45. 545-2  . 
4^29.T29.1'. 
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Baily  temperatures  for  February,  1915. 


St»tioii». 


Day  of  moiitli . 


Avkantas. 


Alicia 

Amity  $$ 

Bee  Branch  ... 
Bento&Tille  ... 
BorguiaM  


Sriiikle;  $$ 
riilico  Rook. 

C'Hiiirtpii 

(Vnti-rijoiiit. 
Couway  

•  'rOf;s«'lt 

Dardaiielle  4' 
Uudd  City... 

liiitton.. 

Ki.lciradivvW 


England  «§ 

Eiireka  Spriug* 

Fayelti-viUc 

Koidycf 

Fort  fini.lli 

llaril.\ 

ll«]ii|i  Wallac'i'  . 

Hni  >i)ri.iigs 

Uiillij; 

.J*jue>li(iro 

UllKMitMl 

Liiki'  Faiiii 

Lrw  i>vilb' 

l.iiil.-  K.icU  , ... 
LiilhiTvilU' 

Ihilv.-rii  «\\ 

Maiijiiiolh  >L>iiii 

Mfiia 

NVh  Ik, 11  M 

I'iih-  KUitrv3sN 

("iKalioittas 

fond 

l'<>rlliMid*\\. ...» 
l'r.-.-(i)ll\W 

^llillKarl 

SllliiHCO 

TcxurkauH  W 

Wiirii-ii  % 

Wyiiii.'\S\\ 


y  Maxi-mnm, 

'"  f  Minimum  . 

V  Maximum. 

■  ■ '  '  Minimum  . 

*  Maximum. 

■  "■  )  Minimum  . 

)  Maximiini. 

'"  >  Minimum  . 

)  MaxinuiBi. 

"I  MinimnHi  . 


V  Maximum, 
f  Miiaimum  . 
*  -Maxininm, 
'  Minimum  . 
<  Maximum. 
'  Minlnium  , 

>  Maximum . 
'  Miuinmni  . 

>  -MaxiniuB] . 
'  iliinmi'isu  . 


k  Maxininm. 
'  Miuimnm  . 
'i  Miixinmm. 
'  Miuhmrm  . 
\  Maximum. 
'  Minimum  . 

>  Maximmii. 
'  Mijiimum  . 

>  Maxiuumi. 
<■  MiHunvnn  . 


t'  .Maximum. 
'  Jlinimnm  . 
>  -Maximum. 
'  iliiiivnum  . 
*  Maxinium. 
'  -Mrniinum  . 
I  Max jiiumi. 
'  MiniMuijii  . 
<  Maxiiiutm. 
'  Miinmum  . 


*  Maxiniinm. 
'  Minfiiium  . 

*  Maxuiimn. 
'  MiHinKiiii  . 
>  Maximnin. 
'  Mininujui  . 
'I  Maximnm . 
'  .Mriirmuni  . 

*  Maximum. 
'  MiuimuDi  . 


*  .Maxiniuni. 
'  .Minimam  . 

>  Maximum. 
'  .Miiiiiiirim  . 

>  .Maximiiiii. 
'  .Miuiiiiirini  . 
'  MaNiuumi. 
'  .M iiiinirini  . 

*  -Maximtim. 
'  .Miuiiiinm  . 


'  .MiixLiurriii. 
'  .Minimuiii  . 

*  .Ma.viuium. 
'  .Miniiiuim  . 
<  .Maxi.iiMiiii. 
'  MiiiimiMii  . 

*  .Maxjiiiuiii . 
'  .Minimum  . 
>  .Ma.viiitum. 
'  .Mininunjj  . 


I  .Ma.x.i,iiunii. 
'  .Minimum  . 

>  .MaxijiMun. 
'  .Minirj>um  . 

>  .Maxiiimm. 
'  .Mininnjin  . 
'  .Maximum 

'  .Miniintim  . 
'  .Maxinwjni 
'  .Miuinmni 


'  Maxiiuuiii . 

'  .Mininiiiin  . 
<  .Ma.x^iiiium. 
'  .Minimum  . 

>  .Ma.\iiiuim . 
'  Mininunn  . 

>  .Maximum . 
'  Minimum  . 

>  .Maxinuim 
^  Mininnim 


51 

38 

42 

32 

37 

42 

S4 

32 

57 

45 

.13 

32 

55 

39 

•- 

33 

31 

43   40 
4U   33 


52 
2i» 
52 
20 
59 
36 
38 
29 


3U 
25 
27 
23 
42 
33 
33 
29 


2!)  I  35 


.1.54 
.1  31 
.  !  54 
,  20 
.  4t; 
.  44 
.|  37 
. '  Xi 
.1  54 


50 

3H 
51 
3(1 

37 
45 
32 


36 


36 


14   15 


10  i  17   IS   ly 


65  '  (HI 
52  '  4: 


m 

51 
(io 
49 
G6 
52 
(!2 
..  39 
62  59 
50  .  52 


59  56 
37  ;  29 


59  I  56 
37  I  39 

60  j  60 
29   30 


57  66 

26  27 

60  66 

25  29 


26  I  27 
55  58 
36  !  34 
58  ,  60 
30  '  33 


55  63  51 


35 

57 

30 

55 

26  i  29 
58  j  58  i  59 
35  29  !  33 


30  I  43 

53  I  49 

41 

63 

41 


39  I  40 


60   68 
38   40 


58  '  58 
45   48 


52 
43 
50 
43 


58   00 
47   49 


.Vi 

54 

60 

24 

29 

35 

02 

58 

01 

23 

21 

23 

01 

00 

02 

40 

55 

49 

00 

58 

01 

36 

33 

35 

54 

57 

65 

27 

26 

34 

53  50 
43  '  43 
55  '  55 
43   43 


60  !  00 
48  I  50 


58 
43 


04 

58 

63 

59 

34 

31 

29 

m 

58 

57 

58 

50 

38 

29 

32 

41 

04 

68 

38 

38 

01 

53 

53 

01 

40 

34 

30 

39 

58  ;  02 

47  '   49 
57  '  53 

48  39 


34   30 


00 
30 
53 
23 
02 
34 
(iO 
29 
54 
36 


56 

64 

27 

32 

55 

(>0 

25 

32 

59 

54 

35 

35 

65 

56 

03  08 
40  ;  41 
57  53 
42  '  43 
49  !  53 
42  :  44 


48 
04 
3(1 


54 

58 

03 

2() 

27 

3(i 

Oil 

till 

55 

22 

35 

38 

02 

59 

03 

38 

32 

:!4 

59 
41 
01 
23 


3(1  j 

00 


01 

50 

51 

55 

4(1 

34 

3(1 

28 

59 

ai 

08 

0.) 

37 

30 

39 

32 

64 

65 

02 

55 

42 

40 

37 

35 

63 

57 

58 

01 

29 

33 

30 

32 

60 

55 

58 

55 

42 

35 

32 

28 

D'.l 

35 
59 
.•!4 
58 
34 
60 
32 


53 
45 

49 
43 
(ill 
40 
58 
44 
49 
43 


O.s 
Hi 
49 
42 
(;2 
42 
7(1 
48 
5(i 
40 


23 

1 
24 

46 

49 

40 

40 

52 

57 

39 

33 

58 

57 

36 

30 

36 

46 

32 

31 

51 

50 

33 

34 

25  26 


52  55 
39  35 
54 

38   29 


55  !  60 


36 
29 
39 
32 
50 
29 
46 
37 
40 
28 


30 


*\>     Ii»tnnii-iiK  aiv  n-ad  in   Ih.-   niorninif:   ili..  maxiimiiii  l.^miu'indirc  llu-n  ivad  i>  i-liar!.'.'cl  ui  the  iir.'ci-dintr  day,  on  w  liicli  it  ahiio>l  ahvay.<  occ-urs. 
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GENERAL  SUMMARY. 

March  w;is  ail  unusually  cold,  cloutiy  luoiitli  witii  considcr- 
lily  less  than  the  usual  amount  of  precipitation.  Lower  teiii- 
eratures  have  frequently  occurreil  in  .March,  lail  the  enM 
t-atlicr  coiitinuetl  during;  ihi'  entire  month,  the  mean  for  the 
late  heinji  ahout  ten  and  one  half  de^'rees  helow  normal  and 
early  a  dcfjree  lower  than  that  for  any  other  >hirch  in  the  past 
.")  years.  The  liifjhcst  temperature  r{>cord(>il  was  7li  which 
ickod  more  than  ten  de^n-ees  of  heing  as  hi^li  as  is  usually  re- 
>riled  in  March.  Snow  occurred  in  all  except  the  extreme 
mthcru  counties  on  the  21st.  29th  and  HOtli,  rauf^iiifi;  in  depth 
•0111  a  trace  in  the  southern  portions  to  over  live  inches  in  the 
ortliern.  Killinj;  frost  (U'curred  over  the  entire  State  on  the 
2d  aiul  at  places  on  the  24th.  Fruit  and  garden  truck  were 
ijured  to  some  extent  in  the  southern  tier  of  counties,  hut  were 
ot  far  enough  advanced  to  he  injured  farther  north.  All  veg- 
ation  is  from  two  to  thret>  wi-eks  later  than  usual,  due  to  the 
lid  weather. 


TEMPERATURE. 


The  mean  temperature  for  47  stations  in  Arkansas  was  42.5". 
lie  mean  for  the  35  stations  having  a  record  for  ten  or  more 
jears  was  10. 6"  helow  normal.  >hinthly  means  rangcnl  from 
t).2^  at  Dutton,  in  the  northwestern  portion  of  the  State,  to 
15.9'^  at  Huttig,  in  the  .southeastern  portion.  Temperature  de- 
artures  were  nc'gative  over  the  entire  State,  heing  less  in  the 
ortheastern  than  in  other  portions.  The  greatest  departure 
as  14.5  at  Pond,  in  the  northwestern  corner,  the  least,  6.5'- 
!;  Newport,  in  northeastern  portion.  The  highest  temperature 
■corded  was  78--  at  Dardanelle  on  the  28th;  the  lowest,  14-  at 
'odd  t'ity  on  the  1st  and  at  .Mammoth  Spring  on  the  22d. 
•dgliest  temperatures  occurred  at  most  i)laces  on  the  14th  or 
Mh;  k)W(>st  from  the  21st  to  the  28d.  In  the  soutliern  coun- 
es  the  weather  was  quite  warm  from  the  25th  to  the  30th; 
Ttlier  north  the  14th,  25th  and  2Sth  were  comparatively  warm 
.ivs. 


PRECIPITATION. 

The  mean  precipitation  for  G3  stations  was  8.54  inches.  The 
lean  for  the  47  stations  having  ten  or  more  years  record  was 
|.  1  1  inches  less  than  normal.  >hmth]y  amounts  were 
iJOve  normal  over  a  narrow  area  extending  from  Fort  Smith 
irectly  eastward  across  the  State,  the  greatest  positive  depar- 
'ire  l)eing0.7S  of  an  inch  at  Newport.  Amounts  were  less  than 
t3rnial  in  all  other  portions,  the  greatest  negative  departures 
j'curring  in  the  northeastern  portion  and  over  an  area  extend- 
ig  from  the  center  of  the  State  southward   and    southeastward 


to  the  -Mill  hiiii  l">rdiT.  The  giralcHl  iiegalivi'  depart  lire  WUH 
l.II  inches  at  .)un<-tinii.  'I'hi' greatrst  ino!ilhl\  amount  nporli-d 
was  5.7<)  inches  at  Newport;  \\\f  Irast  was  1.7:'  inelics  at  Corii- 
illg.  .ViiKiiinIs  iif  liss  than  I  w  i  >  ini-lic--  imiimii  li  ,il  a  f<w  pla(M'»* 
in  the  iKU'theaslern  corner  of  the  State  ami  along  llie  soulhern 
holder.  The  greatest  24-liour  ammmt  was."'. 01  inchi'S  at  Amity 
on  the  8(1  and  llli.  Well  dillind  period-  of  pi-c<-ipil;ii  ion  occur- 
red from  the  .".d  lo  the  5th,  on  I  hr  1  .'.i  h ,  from  thi'  I'.Hh  lo  lh(; 
21st,  oil  the  2i;ili  and  27th  and  Iroiii  tlic -.".llh  lo  tlic  :;|-|.  'I'lic 
greatest  amount  of  sonwfall  reported  was  5.(i  inejii-  .'it  liar<l\'; 
amounts  from  tiirer  to  live  inchrs  wn-r  reported  at  several  places 
near  the  northern  horder. 


MISCELLANEOUS  DATA. 


I'UIi 

^si:uK, 

(Soa-level). 

Wl.ND 

Si  AilON.S. 

c- 

g    . 

5  t-i 

0 

^ 

2    . 

—  ."S 

—  c  ■/. 

o 

? 

be 

!s  s;  c 

«.2 

a> 

OS 

o 

^ 

►^ 

O 
26 

1-1 

C 

H«S 

22 

P. 
S. 

« 

lii'iitonviUe 

30. 12 

30.46 

29.  58 

4 

417.') 

24 

Fort  Smith 

30.10 

30.  41 

8 

29. 62 

4 

6704 

35 

p. 

30 

Little  Rock 

30.11 

30.41 

1 

29.58 

4 

7285 

33 

\v. 

21 

Kki.avivf, 

Humidity. 

,^ 

o 

Cl 

(SS 

S 

fH 

C'3 

•< 

&< 

>  s 

I- 

i^ 

u.a) 

88 

24 

78 

59 

40 

80 

71 

46 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  numl)er  of  stations  reporting.) 

Thun.lerstorms.—  4tli,  1;  5tli,  1;  15th,  1;  22d,  1;  2(;th,  2; 
29th,  8;  80th,  12. 

Plalos,  solar. —   2d,  2. 

Ilalos,  lunar.—   81st.   1. 

Sleet.-  8d.  1;  4tli,  1;  Otli,  1;  Sth,  1;  12lh.  1;  80tli.  18; 
81st,  8. 

Dense  Fog.—  1st,  2;  15th.  1. 

Hail.—  29th,  Centerpoint ;  80th,  Crossett.  Lmvisville,  Mena. 
and  Prescott. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS—MARCH. 


Tk.mperatvrk. 

Precipitation. 

No . 

OF  Days 

Year. 

5  ?; 

If 

5 

t 

£5 

0 

1891 

46.7 

-3.9 

82 

10 

5.10 

+1.06 

11 

9 

11 

1892 

47.9 

-3.2 

90 

9 

3.44 

-1.54 

14 

8 

9 

1893 

50.1 

-1.0 

82 

0 

3.55 

-1.43 

16 

6 

9 

1894 

54.6 

+2.5 

88 

8 

9.84 

+  4.86 

14 

7 

10 

1895 

51.8 

+0.7 

91 

10 

5.39 

+  0.41 

13 

7 

11 

1896 

48.7 

-2.0 

85 

12 

5.28 

+0.47 

10 

7 

14 

1897 

bb.9 

+  5.2 

88 

13 

9.76 

+4.95 

10 

7 

14 

1898 

54.5 

+3.4 

88 

18 

.5.96 

+0.  43 

10 

9 

12 

1899 

50.6 

-0.4 

87 

1 

2.97 

-2.21 

12 

9 

10 

1900 

51.2 

+0.2 

90 

7 

2.50 

-2.  56 

15 

/ 

9 

1901 

51.5 

+0.5 

86 

4 

4.67 

-0. 25 

14 

8 

9 

1902 

52.6 

+  1.3 

89 

14 

5.34 

+0.02 

12 

10 

9 

1903 

54.8 

+3.2 

85 

11 

.5.-56 

+0. 22 

10 

;i 

12 

1904 

55.3 

+3. 2 

90 

12 

5.64 

+0.  42 

11 

11 

9 

1905 

57.1 

+4.8 

92 

26 

5.31 

+0.  03 

10 

10 

U 

1906 

45.2 

-7.2 

88 

10 

5.69 

+  0.04 

8 

6 

17 

1907 

61.9 

+9.7 

96 

25 

3. 22 

-1.81 

14 

8 

9 

1908 

59.5 

+7.1 

93 

21 

3.79 

+  1.43 

11 

9 

U 

1909 

52.7 

+0.2 

84 

16 

3.71 

-1.45 

13 

8 

10 

1910 

60.7 

-1-8.4 

92 

23 

1.39 

-3.68 

20 

7 

4 

1911 

56.6 

+3.7 

94 

15 

2.17 

-2.  70 

16 

9 

6 

1912 

45.8 

-7.0 

86 

10 

7.86 

+2.  78 

7 

7 

17 

1913 

49.7 

-3.2 

88 

8 

4.74 

-0.29 

14 

9 

8 

1914 

50.0 

-2.6 

86 

4 

5.13 

+0.01 

12 

8 

11 

1915 

42.5 

-10.6 

73 

14 

3.54 

-1.11 

9 

• 

15 

2(1 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


M.uidr,  191,, 


Stations. 


Alicia 

Amity 

Arkaiielpliia  . . 
Arkansas  Citj-. 

Batesville 

Bee  Braneh  ... 
Bentonville  ... 

Bergman 

Black  Rook  ... 
llnoiifville 


Brinkl(>y 

Caliro  Rock  ... 

Camden 

Centerp(jint  .. . 
Clarenrlon  . .  . . 

Conway 

Corning 

Crossetl 

Dardanelle 

Dodd  City 

Dumas 

Diitton 

Kldorado 

Kmersoii 

England 

Knreka  i^prings 
Kayettevillc  ... 

Kordyoe 

Fort  Sniitli 

Fulton 


(ieorgetown 

Hardy 

Helena 

Hemp  Wallace  * . 

Hot  .Springs 

Huttig   

Jonesboro 

JunctionJt 

Lake  Farm 

Lewisville 

Little  Rock 

Lutherville   

Malvern    

Mammoth  .Spring 

Marked  Tree 

Mena 

Moinit  Ida 

Newport 

Okay 

Pine  BlutT 


Pocaliontas 

Pondtt 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

.Searcy 

.Slieriilan 

Springbank  U- 

.Stuttgart 

Siibiaco 

Swain  li 

Texarkana  

Warren 

WliiicclifTs.  ... 
W'ynni' 


Climatologrical  Data  for  March,   1915. 


Counties. 


Lawrence 

Clark 

do 

Desha 

Independence . 

\'an  Buren 

Benton  

Boone  

Lawrence 

Logan 


Monroe 

Izard  

Ouachita 

>Ioward 

Monroe 

Faulkner 

Clay 

Ashley 

Yell 

Marion 

Desha 

Madison 

I'nion 

Columbia   ... 

Lonoke 

Carroll 

Washington . 

Dallas 

Sebastian 

Hempstead  .. 

White 

Sharp  

Phillips 

fiarland 

do 

I'nion 

Craigliead. . . 

I'nion 

.letTerson 

Lafayette 

Pula.sk  i 

.lohn.son 

Hot  Spring  .. 

Fulton 

Poinsett 

Polk 

M()!itgoniery 

.lackson 

Pop,. 

Jetterson  .. . . 

Randolph  . .. 

Benton  

Ashlry  

Nevada 

Dallas 

Cleveland  ... 

Benton  

White 

(irant 

Miller 


Arkansas 

Logan  

Newton 

MilliT 

Bradley 

Little   River. 
(;ross 


State  means  and  extremes. 


254 
250 
250 
145 


1,303 

1,324 

■259 


22fi 
3i',l 
158 
470 
171 
309 
293 
175 
330 
1,175 

1G2 

1,590 

205 

'"229 

l,4ti5 

1,451 

300 

481 

2(i4 

200 
G43 

182 
1,  OUU 
(iOO 
85 
345 
132 
195 
202 

280 
776 
277 
512 
229 

1 ,284 
730 
231 

1,700 
215 

300 
1 ,250 
122 
327 
287 
243 
1,385 


240 

228 
1,050 
2 ,436 
332 
304 
20(i 
250 


10 
23 

8 
31 
16 
23 

9 
18 
13 

2 

33 
11 

29 
15 
U 
31 
23 
1 
29 
34 

3 

13 

11 

1 

8 

13 

29 

4 

33 

29 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit.) 


42.2 
41.9 


41.7 
36.8 
37.6 


42.4 
38.  8* 
46.8 
45.6 


43. 2" 

46.' i 
43.8 
37.8 


36.2 
45.4 
40.4' 
43.5 
38.6 
38.3 
4.5.5 
42.  0 


-13.5 


-10.5 
-10.5 
-  8.3 


-10.8 


■  9.4 
-13.1 


-9.0 


-10.6 
-11.1 


40.6 

ii.'i 

43.8 
46.  9 
42.  4 
46.4 
44.7 
46.6 

43. 2 
40.8 
44.2 
411.7 


41.0 

43  .'8 

43.6 

42.7 
36.  8 
46.6 
44.2 


37.9 
44.2' 


43.8 
42.2 


45.2 
46. 0 


42.5 


-13.5 

-It).  3 


9.3 


-13.0 
- 10.  0 

-  9, 
-10.6 

-ii.'4 

-  9.6 
-12.5 

-  9.9 

-  9.1 


-11. 

-  6.5 

-io'.g 

-  6. 
-14.5 


-9.6 
-11.6 


-11.0 
-10.4 


•10.6 


62 

68 

68a 

65 

67 

65 

69 

66 


26 

28 


14 

14t 

28 
28 


70 
71 
70 
66 
68 
66 
72 

65 
63 
67 
67 


65 
73 


14 

15+ 

18 

14+ 

14 

14 

28 

24 


26 

•is' 

28 

25 

14 

14+ 

14+ 

28 

14 
14 
14 
26 


24+ 


26 
14 
14+ 
28 


28 
24+ 


18+ 


28 


24 
19« 
19 
21 


24'' 


23 
14 


22 

'21+ 

22 

1 


20 
261" 


22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

22 
22 
22 

22+ 


20 
22' 


21 

'i'i  " 
1+ 


39 

33 

36' I 

32 

38 

35 

33 

33 


Precipitation,  in  ins. 


3.82 
4.78 
3.54 
3. 26 
4  05 
6.  45 
3.83 
2.86 
2.84 


2. 22 
4.90 
4.03 
3.42 
1.73 
S.49 
4.16 

2.  26 

3.46 
4.13 
2.84 
1.92 
3.35 
3.73 
3.68 

3.  65 
3.92 
3.65 


-0.34 

i.'34 
-t-0.  03 
fO.  48 
-t-O.Ol 

0.  50 
-1.23 


3.  74  -2. 12 
3.59  -1-0.31 


4.49 
2.58 
3.6 
3.66 
3.76 
3.  24 
3.98 
1.93 
4.39 

3.  10 

2.94 
4.65 
4.38 
2.02 

4.  36 
4.79 

5 '70 

-i.'23 

2.00 
3.  19 
2.67 
3.11 
3.  06 
3.  32 
3.31 
3.79 
3.20 
3.17 

4.01 
4.27 

3.' 70 
3.60 
3.85 
3.  1 1 


3.  46 
+0.  42 
-0.  43 
-1.38 
-3.46 

-6 
-2.09 


-0.61 
-2.  66 


-0.21 
-069 


+-0.  30 
-0.  91 


-2  37 
-2.74 
-2.  29 
-1.24 

-i.'oi 

-4.14 

-i'.'vi 

-2.  CO 
4-0.74 
-0.  77 
-1.02 
+0.  39 
-0.57 

+  (1.  78 


-2.  89 
-0.20 


2.20 
3.04 
1.22 
U.  98 
1.46 
2.  40 
1.68 
1.16 
1.06 


Number  of  days . 


-1.71 
-0.61 


4-1.95 
-0.06 


-0.17 
-2.  72 
-0.32 


3.54-1.11 


1.  62 
1.05 
0.86 
3.  0(J 
1.  30 
1.48 

0.  93 
2.20 

1 .  6'. 
1.10 

2.  20 
1.30 
0.88 

0.  95 
1.30 
1.3 
1.28 
1.86 
206 
2.  25 

1.30 

1.13 

1.24 

1 

1.76 

2.24 

1 .  65 
1.3' 
2.15 
1.00 

1.40 

2.  06 
1.40 
1.07 
1.68 
2.  35 

'2.  ii) 

'i.'i'io 

0.  95 
1.88 
0.  90 
1.40 
1.24 
1.60 
2.16 
1.30 
1.20 
1.60 

1.71 
1.67 

'2.' 48 
1.25 

2.  04 
1.03 

3.  04 


36 
1.0 
1.0 


T. 
0.5 

T. 
20 

T 

T. 

4.0 

(I 

T. 
U.6 

0 

1.8 

0 

0 

T. 

2.5 

1.5 

T. 

T. 

0 


5.6 

r. 

0 

'r. 

0 

1.6 

T, 
'1'. 
T. 

T. 

T. 

T. 
5.0 
2.3 

T. 

"'i''.' 


2.0 

1.6 

0 

0 

0 

T. 

3.6 

1.5 

0 

T. 

T. 
T. 

"t.' 

0 

0 

1.3 


Hi 

16 
10 

4 

6     I 

9 
3 
10 

8 
2 

2 

y 

14 

11 

19 


20 
18 
16 
20 


nw. 
nw. 


nw. 
nw 
nw 


nw 
nw 


n  w , 
nw. 


nw. 
nw 


nw 

WW 


Observers. 


f 


Julius    fliK'lck. 
J.  W.  Campbell. 
F.  .1 .  Carpenter. 
W.  C.  Bhind.U. 
Miss  Leliu  1 .  Teter. 
.1 .  K.  Scanlan. 
I'.  S.  Weathrr  Bureai; 
■lolm  T.  .Maxi'y  . 
S..I.  How.-. 
Agent.  K.  I.  R.  K. 

H.  L.  D.  Whitson. 
,1 .  W  .  Wmy  . 
R.  K .  Quarternian. 
J.  M.  IluciaU'stou. 
Mrs.  B.  K.  Bishop. 
M.J.  .MiHeury  . 
Jacob  Brob^t. 
A.Tredick. 
A.  Bernard . 
Neal  Dodd . 

Lawrence  Watenuau. 
J.  M.  Uickflts. 
.letr  J.  Bubb. 
.\gent,  L.  &  N'.W.  R.  11 
J.  C.  Chenault. 
(JeurgeW.  N'ichoalds.' 
University  of  Arkaiis* 
J  .  B.  Atkinson  .  , 

U.S.  Weutlier  Bureaii 
T.J.  Logan . 

Mrs.  Biddie  Surratt.. 
C.  A.  Caywooil. 
F.J.Mitchell. 
Jay.  W.  Swaney. 
A.  i  N.  Cien.  Hospita 
C.AB'rry. 
Benedictine  Sisters. 
J  .  .V.  Lowderbaek. 
ti .  L.  Spellnian  . 
F.  \V.  \  oumuns. 

r.  S.  Weather  Bureau, 
W.  R.  Heutschel. 
Mrs.    Kate  L.  Smith.' 
Frank  A.  Tubbs. 
Chapuiau  A:   Dewey  C<! 
V.W.St.  John. 
W.  Ii.  Whillingtou. 
A.J.  Shell. 
I'.  S.  Forest  .Service. 
J.  H.  Hudson. 

Bi'nedictine  Sisters. 
A.  F.  Stevens. 
T .  A .  Corson . 
Mrs.  (i .  Ciresham. 
James  Slitt . 
L .  E .  Tisdale . 
Carl  A .  Stare  k . 
J.  S.  Variiell. 
MissS.  E.  Ashcraft. 
C.  Field. 

H.  A.  Huerkle. 
New  Subiaeo  .Vbbey. 
(ii'orgc  Pa.xlon. 
U.S.  Brasliear. 
K.  R.  Lusk. 
Eulela  -M .  Schirmer. 
Edward  K.   Sechler. 


The  departures  from  normal  tenii)rrature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stalii>i 
in  deteririiiiiug  .section  mean>.  T.     Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  .snow. 

Reference  letters,  a,  '',  <■,  apiicaring  in  the  table  indicate  number  of  days  missing;  forexaiuple 
tt  Postollice  address  of  these  stations  are  as  follows:  Of  Jiniction,  Ramiolph,  La.;  of  Pond, 
Ark.  *     Known  foi'mrrly  as  Wiggs. 


is  as  have  ten  or  more  years  of  record,    but  all  complete  r^>port^  are   use 
++    Received  too  late  to  be  included  in  means  and  stunniaries . 
I'  represents  two  days  tnissing,  etc.       +    Also  on  other  dates. 
Cravette,  Ark.;  of  Swain,  Limestone,   Ark.;  of  Spriiigbank,    Doddridgl 


ERRATA. 

Frhniarti.  I<.ii:,.~  .Maiiiinolli  SpriiiK:  I'iiK''  1^;  niontlily  iiican  tciiipcraturc  sliduld  lie  42.9^";  (lcj>artur('  i'roiii  iioriiia]  sliouli 
lu'  +5.2';  pa^t'  14;  inii.xiiiiuiu  tciniicraliirc  mi  the  Isl  sliould  he  h\\  mean  lua.ximiiiu  should  he  52..")'.  IJcntdiiville;  page  11 
lowest  jircssiirc  sliould  he  2!».42  inches. 
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Daily  Piocipiliilioii  I'or  Mmdi,    ltMf>. 


■^mtliilis.  Wivli-islu'ils. 


Jty  I 


Wlilto 

Ouiit'liitH  . . . 

do 

Mississippi  , 

White  

Ai'kiinsus  .. 

lU) 

White 

do 

Arkivnsiis.  .. 

White 

do 

Oimcliitn  ... 

Red 

White  

.VllvHUSUS     .  . 

While 

(HiiK  liitii .  . . 
Alkiiiisas.. , 
White 

Arkaiisns... 

Wliif 

Oimeliilii    .. 

Red 

Ai'kiuisus  .. 

White 

do 

Ouiuluta  .. . 
.Arkansas.. . 
Ked 

White 

do... 

Mississippi 

Oiiaeliila  .. 

do.... 

do.... 

White 

Onacliila  .. 

Arkansas. . 

Ked 

Arkansas.. 
do.... 

Dviachita    . 

White 

St.  Kraiuis 

Ouachita   . 

Arkansas.  . 

White 

Arkansas  . 
do.... 

Wliite 

Arkansas   . 

Ouachita  . 
do.... 

Ouacliita  .. 
do.... 

.\rkansas.. 

White 

Ouachita.. 

Ked 

Arkansas.. 

do.... 

While  .... 

Ked 

Ouacliita. . 

lied 

8t.  Francis 


1       2      8      4      8       1      '      "      9      '°     "     ^'•^ 


.00 


T. 


T. 


.13 


1.2-J 


.75 

T. 

.20 

.6' 
1.2-1 

1.63 
.06 


.44 
1-76 


.tfi 


2.35 


l.«2 

3.U-1 

MS* 

52 

20 

1.K6 

1. 03 

1 .  16 

.05 


.12 

.68 

.  62 

3.IH) 

33 

1.48 

93 

2. 20 

1.62 


2. 20 

1.30 
.75 
.95 
.50 
1.37 
1.2S 
1.85 
.69 
2. 25 

•  25 

1.13 
14 
l.S 

.18 
2.  24 
1. 25 
1  37 
2.15 
1.00 

132 
2.05 
80 
1.0' 
.14 
1.03 

'.'46 

'•66 

.95 

1.88 
.60 
1.40 
.71 
1.60 
1.05 
1.30 
.30 
1.50 

1.70 
1.6' 


1.00 
T. 


.37 
.  55 
.'.18 
1.14 

.'6i 

.10 
1. 06 


1.62 
7tl 
42 

1.  i-i 

.04 
.13 


1.00 
20 
09 


.22 

1.30 
.04 
1.24 


.06 
1.16 
.02 

i.'TO 

i.'so 

.10 

T. 

■90 

.40 

.49 


2.48 

1.25 

2-04 

.06 


.21 
1.03 


.20 


.13 


.03 


.06 


05 


T. 


.02 


.10 


08 


.03 


.02 


13 


14 


Dny  of  montli 
10 


1& 


.11 


T. 
T. 
01 
.10 
.02 
.51 
.14 
.13 
.04 
1.10 

T. 
.68 
.07 
.05 


.25 
T. 

".[■I 
T. 
.24 
.11 
.62 


.43 


.43 


17 


18     10     -iO 


.09 


...'  -20 
.  Vi . . 
.28  .. 
T.      .02 
.  in  . . . . 
.  05  . . . . 


.54  .... 
.  35  . . . . 

01 

'.45.'.'.'. 
.21 


.02 


.63 

'.'m 

'.'io 

't.' 

'f.' 

'.'26 

'  .'62 

'.'26 
.55 

T. 


T. 


T. 


.06 


.29 


T. 


.10 


22 


•13 


.00 


.01 


21  I  2/i  I  26 


T. 


2H  I  «U  I  :U)  I  31 


.10 


.05 


2.20;.... 

I.lii    .17 


.93 


.06 


41 
.60 

.in 


1.22 

IM! 
1.46 
2. 40 

.90  . 

■  70  . 

.70|  .20 


.721  .m 
1.05    .10 

.86    .09 
1.00 
1.30    .20 

.78    .08 

.50  ... 

.  98  . . . 

.68    .14 

•  90 


T. 


l.(X) 
1.10 

.88 

.59 
I.3O1  T 
1.15!  T 

.56 


1.20 

.35 

70 

1.00 
.801 

98; 

l.WJi 
1.12] 

.96 
I.65| 

.56 
1.60 

.95 


.06  1.09 
.15 


3.  M2 
4.78 
I!.  .M 
3.  26 
4  116 
6  4.'> 
3.83 
2.W1 
2  84 


3. 74 

3.  .VJ 
2. 22 

4.  90 
4.03 
3.  42 
1.73 
3.  49 
4.15 
2. 25 

3.45 
4.13 

2.84 
1.92 
3.35 
3.73 
3.58 
3.65 
3.92 
3.05 

4.49 

2.  .58 
3.57 

3.  65 
3.76 
3.24 
3.98 
1.93 

4.  39 
3.10 


2.9^1 
1.23!....  4.65 
1.40;  .30,  4.38 
.  59  . . . . '  2. 02 
1.68  .09;  4.36 
1.  09  . . . .    4.  79 


2.10 

i.'ii 

.42 

1-07 

.51 

.84 

1.24 

.94 

.92 

1.15 

1.20 

.88 


.65 


1.71  .. 


.  10  . . 
1. 03! . . 


5.70 

4.' 23 

2.00 
3.19 
2.67 
3.11 
3.06 
3.  32 
3.31 
3.79 
3.20 
3.17 

4.01 
4.27 

3.' 70 
3.  60. 
3.85 

z.n 


Ex.ept  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  .nade  late  in  the  afternoon  .   near  s.n.set .  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  end.ng  at  the  t.nie  of 
rvatioK  •"  Kegnlar  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  the  24  hour  period  .  niidniKht  to  midnight .  t  Separate  dates  of  falls  not  recorded 

»  Precipitation  include.l  in  the  next  following  nieasu.enieni.  II!   Precipitation  mea^ured  in  the  morning:  amount  then  recorded  is  lor  t.ie  preceding  -.4  hours. 

T.    Irace  or  less  than  U.Ul  inch. 


River  Stag-es  for  March,   1915. 


Rivers. 


Arkansas.  . . 

do 

do.... 

do...., 

lilack 

While 

do 

do 

do... 

do.... 

Mississippi. 
do.  ... 

Ouacliita  .  . 


c  ov 
cS  =  c 


379 

288 
223 
180 
226 
327 
232 
198 
168 
138 
142 
97 
71 


Da.v  of  nioiith. 


42  ;35. 
42  144. 


2 

1.8 
39    28.0 


Oil. 
9;11. 


0!21. 

0|l8. 
5ll5, 
9|18, 


4  22. 

0  ■_'(!. 


Ifi.O 

16.7 

■5.1 

14.2 

7.2 

11.2 

21.0 

20.9 

•22.7 

23.  2 

26.  5 

27.1 

34.4 

34.3 

43.4 

43.2 

22.  7 

22.  ( 

4  -J-J 

5  17 


9,19. 

f,  20. 
:!'J1, 
■■i  23 
2  17. 
14. 


J,-  J 


942 
027 


71 

4  19. 
6  21. 
2,23. 

one. 

Ojll 
015. 

5  25. 
23. 
28. 

5  31, 
4  42 
3  32, 


4 '15. 
2,17. 
3  20. 

23, 

16. 
9. 

12. 

25. 

23. 

28. 

31. 

42 

33. 


13.7112.8 


15.5 
18.9 
22.  3 
1.5.9 
7.3 
10.0 
24.0 
23.5 
2S.  2 
30.9 
42.0 
32.8 


21. 

23 

28 
SiSC, 
8'41, 
0  29, 


IS 


20 


24 


25 


26 


27     28 


29 


9.7    9 

11.7  IC 

14.8  13 

19.  o;i8 

13.5|12 
5.3    5. 


8.6    8. 

8.9    8. 


6.8 
19.9 
23.4 
2  28.3 
2,29.9 
641.4 
0126.3 


5:12.1 
3il7.0 
6,11.7 
0  5.4 
3  6.0 
0  17.8  1 
3  23. 1 :22 
.3  2S.4i28. 

6  29.3  28, 
9  40.  6  40, 

7  20.7118 


4    8.4 

2  7.  7 
9  10.0 

714.7 
8  10.0 
6i  5.3 
5i  5.4 

0:15.4 

4  22.  0 

3  28. 2 
427.7 
139-5 
1,16.3 


8.4 
7.5 
9.4 
14.0 
9.4 
4.8 
5.0 
14.5 
21.7 
28. 1 
26.8 
S8.8 
15.0 


8.0 
7.4 
8.8 
13.2 
8.3 
4.1 
4.6 
12.1 
2(1.  8 
27.8 
24.2 
36.6 
13.0 


7.C 

8.6 

13.0 

7.8 

3.8 

4.4 

11.0 

20.1 

27.5 

23.0 

35. 5 

11.2 


6.8 
6.5, 

8.0 
12.4 
7.1 
3.1 
3.7 
9.{! 
18.6 
■'6.6 
21.6 
S3. 2 

9.:; 


6.6 

6.4 

5.9 

5.5 

7.6 

7.1 

12.1 

11.9 

6.6 

6.1 

2.9 

3.2 

4.2 

4.1 

9.2 

8.7 

17.7 

16.8 

26. 5 

26.1 

21.1 

20.  7 

32. 2 

31.3 

8.0 

8.1 

2    6.0 

2    4.9 

7  6.4 
5  11.0 

8  5.3 

4  3-3 

9  3.7 
2  7.8 
0  14.9 
7  25.3 

5  20.  3 
5  29.  8 
0    7.8 


5.9 
4.7 
6.1 

10.6 
5.2 
3  1 
3. 
7.4 

13.9 

24 

20. 2 

29.1 
8 


30 


6.0 

4.8 
6.0 

10.4 
5.1 
2.8 
4.1 
7.5 

13.0 

24 

20.2 

28.  6 
7.8 


6.8 

.5.7 

6.0 

10.2 

5.3 

3.7 

4.5 

9.0 

14.0 

23.9 

20.  3 

28.3 

8.0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 


March,    ig 


Daily  temperatures  for  March,  1915. 


Stations . 


Day  of  month. 


Arkdiigas. 

Alicia JMaxiraura. 

'  Minimum  . 

AmitvW )  Maximum. 

'  Minimum  . 
Bee  Branch j  Maximum. 

'  Minimum  . 

BentonviUe !  Maximum . 

(  Minimum  . 
Bergman j  Maximum. 

'  Minimum  . 

BrinkleyM  S  Maximum. 

'  Minimum  . 

Calico  Koclc  M  ...  JM»>:.'n">>"- 
'  Jlinimum  . 

Camden |  Maximum. 
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GENERAL  SUMMARY. 

.\|iril  was  :i  wnrin,  dry  iiioiilh.  Tln'  llrsl  tour  ilays  were 
iKl,  l>iit  tlio  liMn|)t'ralurt'  was  normal  or  above  nearly  all  the 
ini'  thn'inji  the  rrniaindcr  of  the  month.  Tlic  monthly  mean 
mpcrature  for  tlu'  State  was  (il.:>  ,  wliieli  was  the  lii^,diest 
f  \[m\  sinee  INUti.  when  it  was  l)7.S  .  This  was  not  due  to 
uisually  hot  days,  howewr.  as  the  hijihest  recurded  was  i)G°, 
hich  has  been  eciualed  several  times  and  exceeded  three  times 
.\pril  in  tiie  past  '2b  years.  The  lowest  temperature  for  the 
onth  was  1!)"^^  ;  this  low  temperatiu-e  has  been  equaled  only 
roe  times  and  never  exceeded  in  .\pril  in  the  |)ast  25  \'ears. 
le  mean  monthly  rainfall  for  the  State  was  "2. 9(1  inches,  which 
ts  more  than  an  inch  less  than  normal  and  was  in  decided 
ntrast  to  that  of  .\pril,  1U14,  when  it  was  4.07  inches.  Sniall- 
nioans  have  occurred  tive  times  since  1891.  \'egetation  de- 
litpod  rapidly  and  farm  work  progressed  satisfactorily  except 
>ug  tlie  western  border  where  it  was  too  wet  and  in  the  south- 
stern  portion  where  it  was  too  dry.  At  the  end  of  the  month 
tton  was  all  planted  except  in  the  northern  counties,  and  was 
)  and  in  good  condition  in  the  southern  and  central  portions. 
>rn  was  about  all  planted  and  doing  well.  Fruit  was  reported 
excellent  condition,  except  that  the  apple  crop  was  not  quite 
>  to  tiie  standard.  Strawberry  marketing  had  just  begun  at 
e  close  of  the  month. 


id  :il  :i  II 11  lid"  i-  ul  plaeis  m  I  hi'  i;i-l  CI  III  ra  I  purl  ion  of  the  SI  ate 
III  id  li  --  1 1  Kill  I  wii  inches  c,\ir  :i  rill  i-iderabic  area  all  tUK  the  ea.-it- 
iiii  li'irdii  and  in  <  i  ra  nl  ,  |)alln-  and  Ouaciiita  counties.  'I'he 
aiiH'Uiil-  were  mueb  ^^orahi'  in  ihe  wrslcrn  pnrliun  of  the  Stale, 
laiigiiig  fidiii  fiiiir  In  <i\  iiich(>  along  the  western  liorder  and  in 
(iarlaiid,  \'aii  Ihin  n  ;iiid  llooiie  counties.  'IMie  greatest  2'1-lioiir 
aniomil  was  .">.  10  iiielie<  al  iloi  Springs  on  the  lOth;  amounlrt 
of  o\rr  1  wo  inches  iK-eiirrcd  ;il  ;i  mmilier  of  pliiccs.  ShowiTS 
were  general  on  ihc  '.Mli  and  KUli  ;iiid  from  I  h<'  I  iM  li  tr,  I  he  21  st  ,■ 
occasioll;ll  local  si  lowers  occurred  from  i  he  22d  to  the  end  of  t  lie 
iiioiiih.  The  giTater  portion  of  ihc  rMinfall  occurred  from  the 
l'.)th  lo  21st. 

MISCELLANEOUS  DATA. 


TEMPERATURE. 


The  mean  temperature  for  49  stations  in  Arkansas  was  64.8°. 
le  mean  for  the  35  stations  having  a  record  for  ten  or  more 
ars  was  '^.'6^  above  normal.  Monthly  means  ranged  from 
.G'-'  at  Dutton  to  ()9.9-  at  Hot  Springs,  and  were  about  (14° 
er  tii(>  greater  portion  of  the  State.  Temperature  departures 
■re  positive  at  all  stations  having  normals,  and  ranged  from 
;^^  above  normal  at  Amity  to  7.4^-  above  at  Hot  Springs;  but 
most  places  they  were  from  2°  to  4"  above.  The  highest 
nperature  recorded  was  96°  at  Brinkley  on  the  28th.  Tem- 
iratures  of  9t)'^  or  more  were  recorded  at  over  half  the  stations 
|d  at  nearly  all  places  they  occurred  on  the  2Sth  or  29th.  The 
Invest  temperature  recorded  was  19''  at  Dutton  on  the  3d.  Low- 
|:  temperatures  occurred  on  the  1st  or  on  the  3d  at  nearly  all 
Slices,  and  were  freezing  or  below  except  at  a  few  stations  in 
central  and  southern  portions. 


PRECIPITATION. 


The  mean  monthly  precipitation  for  64  stations  was  2.96 
ches.  The  mean  for  the  46  stations  having  a  record  for  ten 
more  years  was  1.39  inches  less  than  normal.  Monthly 
lounts  ranged  from  0.67  of  an  inch  at  Pine  Bluff  to  7.53 
ches  at  Hot  Springs.   Amounts  less  than  an  incli  were  record- 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  numlx-r  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms.—  8th,  4;  9th.  14;  10th,  4;  19th,  4;  20th, 
11;  21st,  8;  22d,  7;  23d,  4;  24th,  1  ;  25th,  1;  2(;th,  2;  27th, 
7;  28th,  (J;  29th,  4;  30th,  9. 

Halos,  solar.—    5th,  1. 

Halos.  lunar.-   2d.  1;  23<1.  1;  24th.  1. 

Haze.-    14th,  1;   15th.  1;  16th,  2;   18th.  1. 

Smoke.—  17th.  1.      Aurora.—  9th.  1. 

Hail.—  9th,  Dutton  and  Prescott;  27th.  Hot  Si)rings,  Luth- 
erville  and  Subiaco;  30th,  Portlaml. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS — APRIL. 


Yk.4.1: 


Tkmpkraturk 


2    32 


Precipit.\tiox. 


cr 


Xo. 

OF  D.\VS 

^; 

.&■& 

03 

c 

^  o 

O 

£0 

1891. 
1892 . 
1893. 
1894. 
1895. 
1S9C. 
1897. 
1898. 
18U9. 
19(X). 
19U1. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 
1907 . 
1«)S. 
I9<I9. 
1910. 
1911. 
1912. 
1913. 
1914. 
1915. 


62.8 
01.4 
64.9 
03.1 
63.1 
67.8 
61.4 
59.  2 
00.7 
62. 2 
.58.1 
61.2 
60.6 
56.8 
61.  1 
63.7 
54.9 
63.3 
till.  9 
59.  8 
6(1.5 
61.9 
61.2 
61.0 
04.3 
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93 
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4.98 
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1.86 
3.88 
6.29 
2.55 
5.44 
6.32 
4.52 
.5.14 
9.86 
8.14 
4.91 
4.57 
2.96 


-1.87 
+2.30 
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+  1..50 
-2.  69 
-1.15 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


April,   191. 


stations . 


Alicia 

Amity 

Arkadolpliia  . .. 
Arkansas  City.. 

Batesville 

Bee  BniiR'li 

lientoiivillo  

Bergman 

Black  Kock  .... 
I'lDoncvillf" 


(ieorgotown 

Hardy 

Helena  

Hemp  Wallace  *  . 

Hot  Springs 

Huttig   

Jonesljoro 

Jiinctionii 

Lake  Farm 

Leuisville 


Little  Rock 

Liitherville    

Malvern    

.Mammoth  .Spring 

Marked  Tree 

Mena 

Mount  Ilia 

New  port 

Okay 

PineBluflf 


Climatolog-ical  Data  for  April,   1915. 


Briiikley 

Calico  Rock  

Camden  

Centerpoint  

Clarendon 

Conway  

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

Dodd  City 


Dumas 

Button 

Kldorado 

Kmerson 

England 

Kureka  Springs. 
Fayetteville  .... 

Fordyce 

Fort  Smith 

Fulton 


Counties. 


Lawrence 

Clark 

do 

254 
260 
250 

Desha 

145 

Independence .. 

\'an  Bnren 

Benton  

277 
1,303 

Boone 

1 ,324 

Lawrence 

Loga  n 

269 

22fi 

Izard  

Ouachita 

Howard 

3fil 
158 
470 
171 

Faulkner 

Clay 

Ashley 

Yell 

Marion 

309 
293 
175 
330 
1,175 

Desha 

Madi.son 

I'nion 

102 
1  590 
•2(>6 

Columliia  . . , 

Lonoke 

Carroll 

\Va>hington  , 

Dallu> 

Sebastirtn .. . . 
Heiii|)sti'ad  .. 


While 

Sluirp 

Plullips  ... 
(iarland  . . . 

ilo.... 

t'nion 

Craigheiid. 

Iiiiiin 

.lefferson  .. 
Lafayette.. 


Pocahontas 

Pondt: 

Portlanii 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Sheridan 

Springbank  tt. 

Stuttgart 

Suhiaco 

Swain  ;t 

Texarkana  

Warren 

WhilcalilVs 

Wynne 


Pulaski 

.lolin>on 

Hoi  Spring  .. 

Fulton 

Poinsett 

Polk 

Monlgo)iiery 

.Tackson 

Pope 

.letferson   


Randolph 
Benton  .. . 
A.shley  ... 

Nevada 

Dallas  .... 
Cleveland 
Benton  ... 

White 

(irant 

Miller 


Arkansas 

Logan  

Newton 

Miller 

Bradley 

Little   River. 
Cross 


State  means  and  extremes. 


229 
1 ,4(;5 
1,461 
300 
481 
2(;4 

200 
B43 
182 
1,  500 
<iOO 
85 
345 
132 
195 
2U2 

28(; 
776 
277 
512 
229 

I  ,284 
730 
231 

1,700 
216 

300 
1,250 
122 
327 
287 
243 
1 ,385 


240 

228 
1,050 
2  ,43(1 
332 
304 
200 
250 


10 
23 

g 
31 
16 
23 

9 
18 
13 

2 

33 
11 
29 
15 
11 
31 
23 
1 
29 
34 

3 
13 

11 

1 

8 

13 

29 

4 

33 

29 

2 
IS 
44 
21 
23 

8 
20 
22 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit.) 


(i4. 2 
fi2. 0 


63.6 
62. 0 
62.4 


64.3 

6.5.0 
62.0 
Co.  4 
65.8 


64.9 

66.' 2' 
65.2 
61.2 


58.  6 
65.6 
62.  0'' 
65.  0" 
63. 2 
62.6 
65.7 
65.3 


63.  4 


+  03 


+  2.6 
+  5.1 
+  5.3 


+  3.3 


+  1.8 
+  2.8 


+  1-9 


0.9 


+  2.5 
+  2.3 


5.2 
+  3.8 


28 
29 


17 

28 

6 


31 
26 
25 


64.0 
69.9 
66.4 
64.0 
66.7 
63.2 
67.0 

65.5 
63.6 
63.4 
61.8 


63.8 

63.  6' 
68.7 

65.  6 

64.  2 
6i.4 
66.7 
64.  6 


64.3 
64.3 
64.6' 
60.4 
65.0 

fhi.'sii 

64.3 


+  5.3 


+  2 
+   7.4 


+  2.0 
+  3.5 


+  3.5 

+  2.8 

+  4-6 

+  1.8 

+  3, 


+   1.4 

+  '7.' 6 
+  'i.'9 

+  4.9 
+  5.9 


+  1.4 
+  '4.'6 


+   1. 
+  3.6 


+   1.8 
+  2. 


+  3.3 


NO 
.82' 
.N9 


29 
29 
29 

29 

29 

29 

29 

29 

28 

17t 

29 

29 


16t 

16 

29 

28 

29 

29 

29 

29 
28t 
29 
28 


28t 
29 

2S+ 


2S 
28 
28+ 
29 


30 
26 
30 
30 


30 

36' 
32 

23 


Precipitation,  in  ins. 


19 

32 

31B 

34» 

23 

25 

33 


35 


28+  1     26 


2S 
29 
29 
29 
29 


28 


30 
31 


19 


1  + 
11 
3+ 
1 
3 
3 
3 

3 

2+ 
3 

1 


1 

3 
4 
1+ 


36 


3.60 
5.04 
3.46 
0.94 
3.20 
5.40 
3. 21 
6.84 
3.01 
3.  .50 

1.29 
1.89 
1.94 
5.  72 
0.92 
3.29 


37      1.29 
45      2. 52 

43      3. 87 


42 

36 

34' 

40a 

45 

35 

38 

32 


36 


0.72 
3.94 
2.14 
2.71 
0.85 
2.54 
2.87 
1.45 
4.77 
4.08 


-0.58 


-2.84 
-1.53 
+  1.63 
-0.68 
+3.01 
-3.04 


-3.24 
-3.28 
-2.  62 
+0.  66 
-fi.  16 
-0.46 


-2. 42 
-1.52 


+0.  87 
0.06 


1.65 

2.66  -1.36 


0.78 
5  36 
7.53 
2.10 
2.27 
2.69 
0.75 
3.28 

2. 92 
2.52 
3. 25 
2.08 
2.84 
4.44 
5.49 
3.08 

6.' 67 

3.45 
3.46 
1.32 
3.11 
1.52 
0.93 
4.52 


0.90 
4.69 

1.35 
5.64 
2.61 
5.17 
1.25 
4.80 
1.28 


4.69 
+0  89 
+2.11 


1.85 
2. 36 
1.70 
0.  66 
2.10 
2.45 

l.on 
2.40 

1.95 
1.50 

0.  65 
0.95 
1.01 
1.80 
0.49 
1.61 


0.,i2 

-1.20 

0.  82 

-004 

0.72 

-i.29 

1.46 

-3.61 

0.  92 

0.81 

-1.69 
-1.97 

-2.' 59 

-1.59 
-1.39 
-0.84 
-3.38 
-2.85 
-0.34 

-i.'42 

-3.' 93 

-0.70 
-0.22 


-3.05 
+0. 21 


-2.94 
+2.20 


+0.92 
-3.75 
- 1 .  42 


.53      2.96-1.39      3.10 


0.35 
1.15 

0.89 
0.60 

2.  12 
2.10 

1.30 
0.95 
0.50 
2.62 

3.  10 
0.74 
1.05 
1.12 
0.30 
1.34 

2.15 
0.72 
1.80 
0.89 
1.33 
0.96 
2.75 
2. 05 

'6'22 

1.70 
1.61 
0.79 
1.46 
0.81 
0. 2S 
2. 54 


0.  30 
1.90 

0.  ."iO 
1.18 
0.71 

1 .  80 
0.  90 
l.SO 
I.IH 


Number  of  days . 


14 


10 
1 

13 
5 
6 

11 

"9' 
19 
17 

8 
13 
3 

17 

13 

9 

9 

10 

5 
11 

4 
17 

4 

4 


15 

3 

14 
10 
12 
ti 
9 


Observers. 


I 


Julius    Ciuelck.       ^M 
.I.W.Campbell.     V 
F.  .1.  Carpenter. 
W.  C.  Blundell. 
Miss  Lelia  I.  Teter, 
.1 .  K.  Scaidan  . 
U.S.  Weatlier  Bureau 
.lohn  T.  Maxey . 
S.  .1.  Howe. 
Agent.  R.  I.  K.  R. 

H.  L.D.  Whitson. 
J.  W.  Wray. 
R.  K .  Quarternian. 
.1.  M  .  Huddlestou. 
Mrs.  B.  K.  Bislioy. 
M.J.  McHenry. 
J.  R.   Brobst. 
A.  Tredick. 
A.  Bernard. 
Neal  Dodd . 


Law 
J.M 
Jeff  ,1 
Agei 
J.  C 
Cieor 
Uiuv 
J.  B 

r.  s 
T .  .1 , 


rence  Waterman. 

Ricketts. 
I .  Babl) . 
It,  L.&  N.W.  R.K. 

Clienaiilt . 
■ge  W.  Niclioalds. 
ersity  of  Arkansas' 

Atkinson . 
.  Weather  Bureau .( 

Logan, 


Mrs.  Bidrtie  Surratt.   ( 
C.  A.  Cay wood.  j 

F..I.  Mitcliell. 

E.  F.  Stricklen.  ! 
A.  &  N.  Cen.  Hospital 
C.  A  Berry. 
Benedictine  Sisters.      ' 
.1 .  X.  Lowderbaek. 

(i .  L.  Spolliuan. 

F.  \V .  Youmans. 


U.S.  Weather  Bureau  , 
W.  R.  Ilentschel.  ( 
Mrs.  Kate  L.  Smith,  i 
Frank  A.  Tubbs.  ] 

Cliapman  &  Dewey  CO; 
v..  W.  St.  John. 
W.  (i.  Whitlingtoil. 
A.  J.  Shell.  ■ 

V .  S.  Forest  Service. 
J  .  H  .  Hudson. 

Benedictine  Slitters. 
X .  F .  Steven» . 
T .  A  .  Corson  . 
Mrs.  (i .  (iresham. 
.lames  Stitt . 
L .  E .  Tisdale . 
Carl  .\ .  Starck . 
J.  S.  Varneli. 
Mi.ssS.  E..\shcraft. 
G .  Field . 

H .  A  .  Buerkle . 
New  Subiaco  .\bbey. 
(Jeorge  Paxton. 
U.S.  Brashear. 
R .  R .  Lusk . 
F^ulela  M .  Schirmer. 
Edward  K,   Sechler. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  of  record,  but  all  complete  reports  are  usee 
in  <letemiining  section  means.  T.     Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  in- melted  snow  .  ++    Received  too  late  to  be  included  in  means  and  sunnnaries. 

Referi-nce  li'tters,  ",  I', ''.  appearing  in  the  laljje  indicate  number  of  days  missing;  for  example,  l)  represents  two  days  missing,  etc.        +    .\1so  on  other  dates. 

tt  PostotTice  address  of  these  stations  are  as  follows:  Of  .Imietion,  Uauiloli>li.  l,a  . :  of  Pond,  Cravette,  Ark,;  of  Swain,  Limestone,  Ark.;  of  Springbank,  Doddridge, 
Ark.  *    Known  formerly  as  Wiggs. 
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i.29 

•lie  III!.... 

.\rkau.<as 

.... 

*  *•" 

2. 52 

1.17 

1 

3. 87 

ly 

T. 

.56 

T. 

■.'3'2 

'.'oi 

1 

0.72 

Wliit.' 

Oiiachiia 

Ro.l 

f.' 

tV 

1.46 

T. 

l.OO 
.06 

.26 

.26 

.67 

.18 

T. 

.28 

.01 

.43 

■.'96 

... 

3.94 

oil  II 

2.14 

.63 
.35 
.29 

l.S 

.23 

T. 

.55 

.46 

.25 

.50 

.14 

.81 

.15 

.08.... 

•2.71 

T. 

nil 

ville 

0.85 

Whito 

,io    

T. 

.04 

M5 
.89 

.32 
.63 

'.'6i 

.10 
.31 
.60 
.59 
T. 

'.'6i 

.30 

'•'62 

.  i.3  . . . . 

.05  .... 

2. 54 

.01 

2.87 

.30 

1.45 

lith  •••  .. 

Arkansas 

T. 

.02 

2.10 
.70 

.66 

.01 

.54 

'.'55 

.18 

.05 

2.10 

.02 

.10 

4.77 

.73 

4.08 

II 

own  11 11... 

Whitp 

1.30 
.95 

.50 
2.  62 
3.10 

.57 

i.on 

.48 

,.35 

1.65 

do 

T. 

.22 

.45 

.10 

.52 
.15 

■f.' 
.74 
1.05 
1.12 
.30 

.06 

.14 

T. 

.22 

.50 

T. 

.13 

.40 

T. 

.42 

2.66 

'  11 

0.78 

.15 

.60 
T. 

.02 

.06 
.11 
.25 
.14 

'.'65 

'f.' 

't.' 

.60 

.95 

.97 

..35 

.18 
■2.70 

■f.' 

.03 
T. 

5.36 

ilo 

7.53 

do 

2.10 

ro 

Wliito 

.01 
T. 
.20 

.04 
.25 

T.' 
■  05 
.96 
T. 

.03 

T. 

.'25 

T. 
.12 
1.10 

2.27 

Oiuioliita  ...    . 

1.09 

T. 

2.69 

Arkansas 

1{0(1       

0.75 

f\r, 

.24 

.32 
.29 

'.'7-2 
.10 

1.34 

't.' 

'.'62 

.75 

.■20 
.53 
.15 

•15  .... 

i 
.10  .... 
. 10  . . . . 

3.28 

look  "•  . . 
ille 

Arkansas 

do 

T. 

T. 
.05 

2.15 
.3-2 

•  09 

.23 
1.80 

.89 
1.33 

.06 

T. 

2.92 

T. 
'.'25 

T. 
T. 
.10 

2.52 

.1111. 

itl.  Spring 
Tre.>  r  1   . . 

.10 

3-25 

White 

....|.... 

T. 

'.'ii 

.57 

.05 

.53 

2.75 

T. 

•2.08 

St .  Fnincis. . . 
Oiiaoliila   .. 

'.'■78 
.48 

2.84 

•  53 
.90 

.44 
.01 

.62 
.25 

.95 
1.10 

T. 

.40 

.02 

4.44 

I.ia 

•illll 

Arkansas 

White         

5.49 

2.05 

1.03 

3.08 

\rkunsas  . . 



tiff  II  ll 

do 

.15 

.2'2 

1.7( 
Qq 

.04 

.10 
1.40 

T. 
.•20 

.14 
.15 

.02 

0.67 

ntas 

White 

3.45 

Arkansas   

T. 

.08 

1.67 

.50 

.08 

.04 

3  46 

«i  11  II 

t  II 

T. 

.  7i 
I'.OC 

.15 

T. 

.05 

.38 

T. 

.19 

".02 

T. 
1.46 
.52 

1  .12 

1.32 

do 

.46 

.04 

.10 

3.11 

on  III 

II 

.81 

1.52 

do 

Arkansas 

Whito 

.04 
T. 

2.'54 

.24 
.17 

.15 
.24 

.10 

. . . . 

.2* 
.32 

0.93 

.36 

.58 

.oa 

.27 

4.52 

Mini 

«nk|ll|.... 

.2f 

.Si 

.St 
.5; 

.31 

.47 

. . . . 

.■2C 
.OC 



.■20 

090 

Hod      

T 

.3J 
.» 
.4- 
.2^ 
1  ... 

.83 

.50 
T. 

■  i;: 
.OE 

l.SC 

.12 
T. 

.47 

4. 69 

Arkansas 

do 

.If 
.0" 
.2i 

'.4£ 

.... 

T. 
1.01 
.09 

1  35 

.7^ 
.0 

.71 
.52 

T. 
.03 
1.8( 

'f. 

l.OS 

... 
•  If 

.01 

5.64 

Whito     

•  ■iC 

.33!  .11 

•2.61 

ana  11 11  .... 
1  III! 

liffs  nil.... 

i   1- 

Rod 

.8( 

) 

.6C 

.1.= 

'  1.1; 

)  1. 1'^ 
)  .. . 

5.17 

.« 

.2( 

1.'25 

Kp,\           

1  0- 

.If 

i  ... 
■  0^ 

'.'a 

.42 
) 

1.8( 

)    .21 

4-80 

l.li 

j 

1.^28 

1 

1 

■'xeept  as  otheruise  indioated  observations  are  generally  made  late  in  th'^  afternoon,   near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of 
itiou.  •  •  "  Regular  Weather  Bureau  station  ;  precipitation  is  for  the  '24  hour  period  .  midnight  to  midnight .  i  Separate  dates  of  falls  not  recorded . 

I  Precipitation  included  in  tl'.o  next  following  measureiucnl.  1!'  Precipitation  measured  in  the  moniiug:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  -24  hours. 


T-    Trace  or  less  than  0-01  inch. 

Biver  Stages  for  April,   1915. 

OCT"     5   ' 
lions.             Rivers.      -n-  >     '■ 

r-ay  of  month. 

Arkansas.  . . 

do 

do.... 

do..... 

Black 

WhUe 

do 

do 

do.... 

do 

Missi.-sippi. 
do 

Ouachita .  . 


379 
288 
•223 
18U 
■226 
327 
232 
198 
168 
138 
142 
97 
71 


22 

■20 

•23      7. 

25    10. 

14 

IS 

18 

26 


•22  14, 

30  23, 

42  211, 

42  27 

39  U 


2    7 
0    6. 

4  7. 

5  11. 

2  5. 

3  4. 
2'  5. 
5i  9. 
0  15. 
4 1-23. 
3120. 
9-27. 
2  14. 


2i7. 
2  6. 
8!  7. 
8jll. 
91  4. 
5I  4. 
2  5. 
0  8. 
O1I4, 
s  ■_!: 
7  I'l. 

bfu! 


1; 


6.9 
6.0 
7.61 

11.0 
4.5i 
3.9, 
4.9 
8.5I 

14.4, 


7  r.i.  7  111, 

11  JC.  7  26, 
0113.5111, 


5;  ( 
8    5.5 

2  ■ 

3  11.2 
i  4.3 
7i  4.3 
8'  4.8 

3  7  9 
713.4 

4  ■22 

3  19.3 
3  25.  9 
81IO.9 


5.9:  5 
5.2    4. 

6.6  6. 
10-9  10. 

4.2  4. 
4.0    3. 

4.7  4. 

7.8  7. 
12. 9  12. 
21.9  21. 
19.  3  19. 
25.  6  -25, 
10  0    9. 


8  10.  6 

9  5.8 
6.9 

10.1 


4.1 
7.1 
SO 

11 

21.4 

19. 0 

•25.3 
10.0 


9  14.2 

5  11 

2  11.3 
0il2.4 
0!  9.5 
4^10.2 

6  12-1 
9  16.4 


15      16 


15.9 
21.0 
18.4 
■24.7 
20.0 


0:14.8 

0!l4.5 
7il5. 0 
5  17.0 
3    9.0 
3  10.  6 
61I3. 1 
5  IS.O 
9117.8117. 
2  21.5'21. 
117.617. 
5  24 , 5  24. 
9  26.  7  25, 


19      20      21 


5. 
8. 
17. 
18. 
■22. 
17. 
8^25 
8  ^22. 


6  11. 
5  11. 

1  14. 

4117. 

3i  5. 
4|  7. 
51 16. 
2118. 
2r22. 
4  18. 
2/25. 

2  18. 


8'   9.9 
6  10.  9 

0  13.  1 
5  16.  8 

01  6.5 
1!  4.9 

2  6.4 
Oi  14. 111-2. 

4  18.7  18, 

5  22.  7  -23, 
1  19.1  ■20, 
0!^26.3-26 
0!13,0  12 


4!  7.8|  7. 
5  8.1 1  7. 
2  11.01  9. 
0  15.5:14. 
0  5.5  5. 
6;  4.4  4. 
8  5.3  5. 
8,11.3  10. 
718. 2  17. 
0  23. 2  -23. 
2  21.0  21. 
.8,^27  3^27. 
5  10.  8    9. 


10.0  10.8 


4110 
8117. 
4!^23. 
5121. 
7:27. 
Si  9. 


7.4 
8.7 

12.2 
5.5 
4.3 
5.0 
9.t 

16.9 

23.5 

21. 

28.  0 
9.0 


4.5    4.4  . 

6. 2    5. 1  . 

7.0    6.7  , 

8. 0  9.  8  , 
13  8|  1-3.2;  1-2.  8 
■22.8,-22.5-22.1 
18.7  18. 2i  17.  7 
•26.8f27. 1  27.3 
16. 11-20.8 -23.  7 


30 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 


Daily  temperatures  for  April,   1915. 


Stations. 


Arkiiiisas. 

Alioia  >  Maximum . 

■*'"^'* '  Minimum  . 

1  .„;t,-  iW  S  Maximum . 

^""'J*'^ i  Minimum. 

B- Branch \^^^^Z^: 

B-t--"« !SSr: 

«-^— ' usr: 

BrinkleyW  j  Maximum. 

'  '^'^  '  Mininuim  . 

Calif-n  Rnck  ««         *  Ma.ximum. 
talKOKockW  ...  (Minimum  . 

c-""- !5Sr: 

^-'•"■-"t JSlSm: 

Conway j  Ma.ximum. 

■^  '  Minimum  . 

Crossett J  Maximum. 

'  Jlinimum  . 
Pardanelle  W  . . . .  j  Jf^ximnm. 

'  Miiininim  . 

Podd  City j  Maximum. 

I  Minimum  . 
Dutton j  Maximum. 

'  Minimum  . 

KldoradoW j  Maximum. 

I  -Minimum  . 

Emor^on |  Maximum. 

'  Minimum  . 

England  ««  j  Maximum. 

'  Mininnini  . 

Eureka  Spring.s..  ni^xii'ini"- 
'  jMinimum  . 

Fayetteville J  Maximnm. 

'  Minimum  . 

Fordyce j  Maximum. 

'  Minimum  . 

Fort  .Smitli |  Maximum. 

'  Minimum  . 
Hardy j  Maximum. 

'  Jlinimum  . 
Hemp  Wallace...  jM?ximum. 

'  Minimum  . 
Hot  Springs |  Maximum., 

'  Minimum  ., 
Huttig j  Maximum., 

'  Minimum  ., 

Jonesboro j  Maximum., 

'  Minimum  . , 
Junction j  Maximum.. 

'  .Minimum  . . 
Lake  Farm J  Maximum.. 

'  Miiimium  . . 
Lewisville j  Maximum.. 

'  Miiiiimim  . . 
Little  Kock J. Maximum.. 

'  Minimum  . . 

Lutherville j  Maximum.. 

'  Jlinimum  . . 
Malvern  W S  Maximum.. 

'  .Minimum  . . 
Mammoth  .Spring  !  ^'?x.iiiium. . 

'  Minimum  .. 

Mena J  Maximum.. 

'  Minimum  . . 
Mount  I.la. j  Ma.ximum.. 

'  .Minimum  . . 

Newport 'S* ;  Maximum.. 

'  '  .Minimum  .. 

PinelUuff** J  Maximum.. 

'  .Minimum  .. 
Pocahontas )  Ma.ximum.. 

'  Minimum  . . 
I'ond )  Ma.ximum.. 

'  .Minimum  .. 

Portland  W JMa.ximnm.. 

'  .Mininnnii  . . 

Prcscott«« JMa.ximnm.. 

'  '  Minimum  .. 

Rogers ). Maximum.. 

'  .Miimnum  . . 

Stuttgart J  Maximum.. 

'  .Minimum  .. 

SuMaco j  Maximum.. 

'  .Miniimim  . . 

Swain I  Maximum.. 

'  .Minimum  . . 


Pay  of  month . 


12       3       4       5 


4S 
3U 
5ti 
34 
51 
31 
45 
27 
47 
25 

52 
30 
49 
26 
57 
37 
60 
40 
54 
32 

53 
39 
60 
32 
46 
24 
48 
23 
53 
35 

52 
39 
52 
36 
55 
24 
47 
29 
53 
37 

52 
36 

47 
27 
60 
30 

78 
57 
54 
41 


50   56 
28   34 


55  I  51 


26  I  36 

51  1  47 

35  35 

53  :  49 

31  34 

59  i  49 
..  I  39 


50  46 
29  37 
46  45 
24  i  29 
54  I  45 
35   40 


49  I  46 
26  ;  31 


33   33 


Texarkana  iJlJ. . , 

Warren  'J'J 

Wyniii'  W 


S  Maximum . 

'  .Minimum  . 

1  Maximum. 
'  •  '  .Minimum  . 

\  .Maximum. 
■  ■  '  .Minimum  . 


33 


58  68 

31  34 

58  69 

34  !  38 


30  i  36 


56   68 
36   41 


84 
52 
78 
49 
68 
41 
78 
50 
74 
56 

73 
45 

75 
48 
79 
48 
75 
53 
71 
47 

80 
59 

78 
50 
81 
50 

46 
83 
49 

78 
41 
76 
54 
76 
52 


9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23  24  25   26   27   2S   29  30  31 


38 


85 

84 

52 

56 

86 

SO 

47 

49 

89 

86 

49 

46 

83 

73 

50 

57 

84 

82 

52 

57 

78 

92 

60 

56 

82 

88 

62 

62 

82 

91 

60 

61 

84 

92 

64 

65 

78 

86 

61 

62 

$$    In-stniments  are  read  in  the  morning;  the  maximum  ti'inperature  then  read  is  charged  to  the  preceding  day,  on  uliich  it  almost  always  occurs. 
". '',  ■\eie,.  iiidieati'  r^'-perii  vel\.  I . 'J.  :;.  ele.,  (l;i.\  s  iiiis.^iiig  jrcnii  the  ri'coid. 
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GENERAL  SUMMARY. 

'lie  ttMnncnitiirt'  fur  May  \v;is  sli^^hlly  liifjilu'r  lluiii  normal 
1  !ilsi>  than  that  for  May,  liH  I.  No  unusually  low  tcinitcra- 
.'S  iKViirrcd.  lull  there  was  a  short  period  nf  unusually  hi^'h 
ipcratin-e  on  the  lllhand  loth.  The  hitj:hest  recorded  dur- 
lliis  period  was  101  al  Portland,  which  has  not  heen  c.x- 
Ini  iuul  has  heen  equaled  onl\  once  in  May  in  the  i)ast  'Jo 
rs.  The  mean  precipitation  lor  the  State  was  o.TjS  inches, 
ell  was  considerahly  more  than  normal  and  was  in  d(>cide(l 
trust  to  that  tif  May,  liMl.   Thei'e  was  a  narrow  area  e.\tend- 

from  the  northeastern  to  the  ,-;outhwestern  corner  of  the 
te  with  from  one  to  three  inches  of  rainfall;  within  this  area 
w  places  wi'rc  in  need  of  rainfall  at  the  idosi'  of  the  month. 
'  monthly  amounts  inorcasc'd  rai)idly  from  this  narrow  area 
idtli  directions.     The    excessive    rains   in   the    soutlu'astern 

northwestern  portii^ns  did  a  ^M'eat  dtal  of  damage  to  crops 
causing;:  floods  and  preventing  cultivation.  Nearly  all  of 
tlood  water  of  the  Red  River  and  a  portion  of  that  of  the 
atnsas  came  from  without  the  State,  hut  that  of  the  \\'liite 
witliin  the  Stati'.  Very  little  damage  was  done  along  the 
ite  River  hy  ilood  water,  hut  the  excessive  rains  of  the  last 
days  of  the  month  made  tlie  soil  too  wet  for  cultivation  or 
wtli  in  the  northwestern  portion.  Many  tliousands  of  acres 
rops  and  pasture  land  were  overflowed  and  the  crops  totally 
iartly  ihstroytd  hy  tlood  water  along  the  Red  and  Arkansas 
■rs;  a  great  deal  of  iiroperty,  sucli  as  ))ridges,  fences,  small 
Idings  and  pipe  lines,  was  washed  away.  In  other  portions 
!i  and  cotton  wt  re  in  gad  to  (Xicllcnt  condition,  the  second 
ling  of  alfalfa  was  rerdy  to  cut  and  whaat  and  oats  were 
rly  ready  for  harvest  in  soutliern  portions. 


TEMPERATURE. 

'he  nuan  temperature  for  ")!  stations  in  Ai  kansas  was  GO.!)"- . 
'  nuan  for  the  35  stations  1  a\ing  a  ricord  for  ttn  or  more 
rs  was  t).o'  al)ove  normal.  ^lonthh'  means  ranged  from 
tj''  at  Dutton  and  Swain,  in  the  northwestern  portion,  to 
\l'^  at  Portland,  in  the  southt  a.stern  portion;  they  were  helow 
'nial  in  the  northwistern  fourth  of  the  State,  above  normal 
ither  portions.  Tliere  was  unusual  uniformity  in  the  de- 
jtures,  the  greatest  positive  departure  heing  8.4"-  at  Lewis- 
ie  and  tile  greatest  negative  departure,  2.3"'  at  Malvern.  The 
Jitst  temperature  recorded  was  101  "^  at  Portland  on  the  14th, 
I  lowest,  34-  at  Dutton  em  tlie  Sth  and  Utli.  Cold  iJeM-iods 
j.ir red  from  the  Gtli  to  the  llth,  and  frejm  the  27th  to  the 
j:,  the  temperature  remaining  above  normal  the  remainder 
I  he  month. 

PRECIPITATION. 

he  mean    monthly    precipitation  for  Go   stations   was   o.58 
les.     Tlie  mean  for  the  4(i   stations   having  a  record  for  ten 


iir  nmrc  \ciii's  wasO.ol  inch  njure  than  numinl.  An  aren  nf 
light  precipitaliun  extendci!  frum  the  norl  lu'astern  corncrofihe 
Slate  to  till'  sout  liweslei  n  ,  I  he  lightest  amount  rcporteil  Ix-ing 
1  .OS  inches  at  Springbank.  The  liea\icsl  in  the  soul hi'aslern 
porliiin  was '.t.S"i  inches  al  I'uitlancI;  Ihehi'aviest  inlhcnorlli- 
western  porliiin  was  1  1  1  o  inches  at  Kayctteville,  two  nearby 
statiiins  re|)tirt  ing  o\cr  ten  inches  and  a  number  of  stations  in 
thai  section  repurting  mn|-e  t  ban  eight  ini-hi~.  Rairi.\'  perioijs 
(lecurred  frnni  the  1st  tn  the  I'd,  dii  the  (ilb  ami  Tib,  on  the 
Ibth  and  17th  and  frMiu  the  llltb  In  the  end  of  the  moidh.  In 
the'  southeastern  poi'tion  of  the  Stale  the  excessive  rains  oe-e-ur- 
re'd  on  the  lllh  ami  7th  and  e)n  the  27tli;  in  the>  northwcsle-rn 
portiem  they  oce-urrod  from  the'  2()th  to  the'  2Hth.  The-  greati-st 
24-hour  amiiiml  wan  5.70  inches  at  .\rkansas  City  on  the-  27tli. 
Exe'e'ssive  amounts  we're  ne)t so  large' in  the  northwe'ste'rn  pejrtiejn 
of  the  .Stale  but  iiccurrcel  much  more  fre>e[ue'ntly. 


MISCELLANEOUS  DATA. 


PUE-SSURE, 

(Sea-levol). 

WIND 
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Si  AIION.S. 

t 

s  . 

3  !» 

s 

u  ■ 

^ 

—  . 

J^.ti 

^ 

^ 

^'" 

a. 

"5 

«  t-  C 

c  =E 

2 
S 

■< 

*  'J. 

C  C 

K*; 

— 

P 
11 

y^ 

e 

hs;^ 

S> 

a 

a 

l" 

(^ 

(£m 

Bfulom  ille 

29. 84 

30.12 

29.47 

6 

4031 

25 

w. 

20 

83 

49 

I'ort  Sinitli 

29. 84 

30.11 

10 

29.  47 

6 

5810 

43 

se- 

21 

82 

64 

f,l 

LitUe  Rock 

29.  SO 

30.15 

10 

29.  52 

e; 

6969 

50 

s- 

23 

79 

66 

59 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunde-rstorms.—  1st.  2;  2d,  5;  3d,  7;  5th,  2;  Gth.  14; 
7th,l;  IGth,  13;  17th,  9;  l,Sth,2;  19tli.  5;  20th,  12;  21st, 
12;22d,  14;  23d,  15;  24th.  8;  26th,  8;  27th,  D);28th,  5;  30th, 
5.         Halos,  solar.—   lotli,  1;  18th,  2. 

Fog.-  1st,  2;  3d,  1;  8th,  1;  2()th,  1;  21st,  1;  23d,  1. 

tiaies.-  Itith.  1;  21st,  1;  23d,  1. 

Haze.-   12th,  1;  25th,  1;  31st,  1. 

Hail. —  2d,  Alicia  and  Hardy;  3d,  (leovgetown.  Hemp  Wal- 
lace and  Heit  Springs;  Gth,  Fort  Smith;  IGth,  Ceiiterpoint; 
20tli,  l^entonville";  21st,  Eureka  Springs  anel  Little'  Rock. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— MAY. 


Ykar. 


TKMPERATI'RE. 

Precipitation. 

~  5t 

■t. 

^ 

^  tt      1     ,' 

~  cS 

Sp 

a. 

*-  =5 

be 

> 

t:  r 

Es^ 

1     sS 

£ 

^ 

><  cS 

1891. 
1892, 
1893 
1894 
1895, 
1896 
1897 
1898 
1S99 
190O 
1901 
19e)2 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
19e)8 
19(.)9 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 


67.0 
67.8 
68.6 
7ei.  1 
69.0 
74.3 
68.3 
72.1 
72.9 
69.3 
68.2 
73.2 
67.5 
67.1 
70.7 
68.8 
63.8 
70.0 
67.0 
e!6.0 
70.8 
69.9 
69.3 
69.  5 
69.9 


-2.4 

97 

36 

-1.3 

100 

32 

-0.5 

94 

38 

+  1.0 

95 

35 

-0.1 

97 

36 

+  5.4 

98 

46 

-0.7 

98 

33 

+  3.4 

100 

30 

+  3.0 

96 

44 

-0.7 

97 

37 

-1.8 

100 

31 

+3.1 

UK) 

42 

-2.4 

96 

24 

-2.3 

9IS 

31 

+  1.1 

98 

38 

-0.8 

100 

28 

-5.0 

91 

31 

+0.3 

96 

30 

-2.8 

92 

28 

-3.7 

95 

31 

+1.0 

101 

26 

+  0.6 

98 

32 

-^0. 1 

99 

35 

+0.3 

97 

34 

+  0.3 

101 

■Ai 

2.78 
9.52 
9.71 
3.40 
3.91 
3.54 
2.13 
6.44 
6.45 
3.69 
2.95 
4.34 
7.47 
3.39 
9;  58 
4.71 
9.48 
7.05 
6.76 
6.56 
1.11 
2.41 
3.32 
3.34 
5.58 


Xo.  OF  Days. 


.i'C 


-1.17 
+4.65 
+4.84 
-1.47 
-0.96 
-1.34 
-2.  75 
+  1.37 
+ 1.  97 
-0.90 
-1.65 
-0.57 
+2. 36 
-1.34 
+4.65 
-0.71 
+4. 32 
+2.00 
+  1.49 
+1.36 
-4.28 
-3. '21 
-2.07 
-2.  16 
+0..54 


9 
11 

8 
12 
11 
10 

9 

9 
12 
12 
13 
12 
11 
12 
11 

8 
13 
13 

9 
10 
10 
11 
10 
13 

9 


6 
10 


8(i 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


.Mav,   1 


stations. 


Alicia 

Aniity 

Arkadelphia  . , 
Arkansas  City . 

Bati'sville 

Bee  liran<'li  .. . 
BentonvilU-   ... 

Bergman 

Black  Kock  ... 
Booneville 


Brinkley 

Calico  Kock 
Camden  .... 
Centerpuiut 
Clarendon  . . 

Conway  

Corning 

Cro-setl 

Da  rda  nolle  . . 
Dodd  City  ... 


Dumas 

Duttou 

Eldorado 

Knierson 

England 

Eureka  Springs. . . 

Fayelteville 

Fordyce 

Fort  Smith 

Fulton 


Georgetown 

Hardy 

Helena 

Hemp  Wallace  *  .. 

Hot  Springs 

Huttig   

Jonesboro 

Junctionti 

Lake  Farm 

Lewisville 


CUmatolog-ical  Data  for  May,   1915. 


Counties . 


Lawrence 

Clark 

do 

De.stia 

Independence . 

Van  Buren 

Benton  

Boone  

LawrencS 

Logan 


Monroe. . , 

i/ard  

Ouacliita  . 
Howard  . . 
Monroe. . . 
Faulkner  , 

Clay 

Ashley.... 

Yell 

Marion  . . . 


Desha 

Madison 

I'nion 

Columbia  .. 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Dallas 

Sebaitian 

Hempstead  .. 


White 

Sliarp 

Phillips  . . . 
(iarland  . . . 

do. . . . 

I'nion 

Craighead. 

I'nion 

JefTerson  .. 
Lafayette . . 


Pulaski 

.lohnson 

Hot  Spring  ... . 

Fulton 

Poinsett 

Polk . 


Little  Rock 

Lutherville   

Malvern    

Mammoth  Spring  . 

Marked  Tree 

Mena 

Mount  Ida '  Montgomery 

New  port .lackson 

"kay ;  Pope 

Pine  Bluff i  Jefferson  ... 

Pocahontas i  liandolph  .. 

Pondtt Benton 

Portland Ashley  

Prescott Nevada 

Princeton Dallas 

Kison I  Cleveland  . . 

Kugers Benton 

Searcy White 

Sheridan -  (Jrant. 

Springbank  tj Miller 


Stuttgart Arkansas  .... 

Subiaco  Logan 

Swain  ;t Newton 

Texarkana Miller 

Warren Bradley 

Whitecliffs Little   River. 

\\  ynne Cro.ss 


State  means  and  extremes. 


2S4 
250 
250 
145 
277 


1.303 

]  ,324 

259 


220 
361 
158 
470 
171 
309 
293 
175 
330 
1,175 

162 
,  S90 
'■265 


229 
1 ,465 
1.451 
300 
481 
264 

2U0 
043 
182 
1,51)0 
600 
85 
345 
132 
195 
262 

286 
775 
277 
512 
229 

1,284 
730 
231 

1,700 
215 


300 
1 ,250 
122 
327 
287 
243 
1,385 


240 

228 
1,050 
2,436 
332 
304 
206 
250 


10 
23 

8 
31 
16 
23 

9 
18 
13 

2 

33 

11 
29 
15 
11 
31 
23 
1 
29 
34 

3 
13 
U 

1 

8 
13 
29 

4 
33 
29 

2 
18 
44 
21 
23 

8 
20 
22 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit.) 


69.4 

0.4 


68.8 
M.8 
64.2 


2.  3 

0.9 
68.2 

2.4 
73.1 


69.0 


74.2 
0.3 
66.6 

2.8 
63.6 

2.6 
73. 6« 

l.ga 
66.2 
66.2 
73.0' 
69-6 


+  0.8 


+  0.1 

-  1.6 

0.0 


+   1.0 


+  0.7 
+  2.2 


0.6 


05 
+  2.1 


67.4 


70.8 
69.7 
73.8 
69.2 
73.8 
73.2 
74.9 

70.4 
67.2 
70.6 
67.0 


09.0 
68.2 
72. 2 
68. 2' 
71.9 

69.6 
64.  1 
75.2 
72. 2 


1.4 
69.0 
63.6 
72.0 

2.4 


'0.0 
69.9 


-  0.2 

-  03 


95 


92 


+   10 


+  1.5 
+  0. 


-   1.9 
+  2.0 


0.0 
0.3 
2.  3 
1.3 


+  2.9 


0.1 


+  1.2 
1.4 


+  0.9 


+   1.2 
0-6 


+  0.5 
+  0. 


+  0.3 


9^2 
95 
92 

98 

87 

94 

91« 

95'' 

90 

89 

93» 

92 


96 


89 
92 
91 
94  i 
94 

95 
88 
101 
94 


101 


14 

14 
12t 

28 

13 

14 

14+ 

15+ 

13+ 

13 

20 

14 


41 
41 
39 


t;Sf 


8+ 


24 
13 
14 

14 
14 
14 

14+ 

14 
14 
14 
14 


13 
13 
14+ 
16 

14 

14 

15a 

14 

13+ 


13+ 


40 
45 

48« 

42 

47 

49 

47 

47 
39 
42 
40 


44 
40 
53 

47  f 

4i; 

42 
36 
51 
49 


10 

8+ 

8 
12+ 

8 

9 

9 

8 

8 


38 


Precipitation,  in  ins. 


■t  « 


Number  of  days . 


6.651... 
6.591+0.27 

■>.w... 

7.131+3.64 
6.421+2.08 
8.0.TI+3.  00 
10.  121+4.90 


6.09 
3.79 
8.15 


+0.  30 
-0.31 


3.40  -1.42 
8.52  +4-87 
-1.66 
-2.78 
-2.  12 
+3.40 


2.95 
6.00 
3. 22 

8.77 


8+ 


32 
41 
29 

47i 
36 

40 
38a 
43 
41 


33      7. 03 

48      8.91  +3.20 

41      5.891-0.03 


3.  30 
10.18 
2.74 
2.39 
2.74 
9.6 
11.15 
2.78 
6.65 
3.69 


4.94 

6.44 

3.31 

7.16 

9.  09 

6 

4. 98 

3.03 

1.28 

1.36 

4.38 
8.80 
5.31 
6.95 
7.34 
9.54 
8.83 
3.98 
X.04 
2.53 

5.43 

8.25 
9.82 
3.43 
3.07 
3.15 
8.  30 

2.' 30 
1.08 

2.  35 
7.89 
7.18 
2.55 
2.  .50 
2.55 
3.41 

5.58 


+  3.70 
-3.38 


+2.  99 
+  4.89 


+  1-74 
-1.09 


+0.16 
-1.34 

+0.  94 
+  2.76 


+0.65 
-0.61 


-4.74 

-0.  72 
+2.  68 
-032 
+2.  79 
+2.  92 
+  3.20 


-0.  -z: 


-2.2'; 


+  0.39 
+  1.69 


-0.71 
-2.  08 


-2.52 

+0.81 


-1.39 
1.83 
3.85 


+0.54 


1.55 
2.30 
0.45 
5.70 
2.  30 
2.10 
2.  39 
1.53 
1.03 
2.60 

1.24 
1.90 
1.29 
1.50 
1.36 
1.82 


3.26 
3.00 
1.36 

1.50 
2.10 
1.0' 
1.76 
0.60 
1.92 
2.50 
1.45 
2.08 
1,66 

1.70 

1.45 

1.79 

2.16 

2.92 

3.03 

1.4 

1.40 

0.60 

0.  78 

1.61 
2.71 
1.00 
2.30 
3.99 
2.44 
2.15 
('.9  J 
3.4) 
0.64 

1.80 
2.  00 
4.20 
1.16 
1.21 
1.11 
2.09 

'6.' 90 
0.75 

0.64 
2.  04 
1.8X 
0.  65 
0.95 
0.  96 
0.98 

5.70 


0        4 
0      11 


0 
0 

10 
6 

0 

12 

0 

7 

0 

4 

0 

9 

0 

12 

0 

15 

0 

5 

0 

13 

0 

6 

0 

9 

0 

15 

0 

9 

0 

11 

0 

11 

0 

5 

0 

12 

0 

4 

0 

4 

0 

4 

0 

11 

0 

12 

0 

H 

0 

12 

0 

12 

0 

12 

0 

; 

0 

/ 

0 

9 

0 

14 

0 

11 

0 

12 

0 

5 

0 

7 

0 

9 

0 

6 

0 

10 

6' 

7 

0 

4 

0 

9 

0 

9 

0 

12 

0 

s 

0 

i; 

0 

6 

0 

9 

0 

9 

14 

8« 

9 
10 


12 

9 

9 
13 
14» 
12 


loa 
6 


3 

9 

1 
17 
12 
190 
17 

6 


16 
11 
4 

5 
9" 
0 


3 
1 
24 
18 
13 
13 
13 
12 
11 
17 

6 
15 

9 
15 
16 

1 


sw. 
nw 


sw 
s  w 


se. 
sw. 


Ob-ervers. 


Julius    ^'uelik. 


.] .  \\ 
F.  J. 
W .  (J 
Miss 
.I.E. 

r.  s. 


Ca)]]phi'll. 
Caipoiier.    , 
.Hlund.ll. 
Leliii  I .  Tete| 
.Scaiilan.        ] 
Weather  Bui! 

.John  T.  Ma.xt-y . 

S.  .1.  Howe. 

Agrut.  C.  K.  I.  A-  P 

H.  L.  D.  Whitson. 
J.  W.  Wniy. 
K.  K .  Quarternian 
J.  M.  Huddleslon. 
Mrs.  B.  K.  Bishop 
M.J.  .McHenry. 
J.  K.   Brobst. 
A.  'Iredick. 
A .  Ilernaiil . 
NealDcjdil. 

Lawrenci'  Watermt 
J.  M.  Kick. 'tis, 
.left' J.  Babb. 
Ag(  nt,  L.  &  SW.  H 
J.  C.  CliHuault. 
George  W .  Niihoal' 
L'niversity  of  Arkai 
J .  B.  .\tkinson. 
I'.  S.  Weather  Buri 
T.J.  Logan. 

Mrs.  Biddie  Surraf 
C.  A.  Cay  wood.  ' 
F.  .1.  Jlit.lii'll. 

E.  F.  Strickleii.  ■ 
A.  ct  N.  (ien.  Hosp 
C .  A  B.'rry  .  ; 
Bem-dictinc  Sisters 
.1 .  A.  Lowderback.' 
(i .  L.  Spellman.      i 

F.  \V.  \  oumans.     • 

U.S.  Weather Bure 
W.  K.  Hentschel.  ; 
Mrs.  Kate  L.  Sniitj 
Frank  A.  Tnbb.^.  , 
Chapman  i  Dewey 
V.  W.  St.  John. 
W.  (,'.  Whitliiigton.. 
A.J.  Shell. 
I'.  S.  Forest  Service 
J.  H.  Hudson. 

Benedictine  Sisters. 
A .  F .  Stevens . 
T .  A .  Corson  . 
Mrs.  (i.  Gresham. 
James  Stitt . 
L.  E.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
J.  S.  Yarnell 
MissS.  E.Aslicraft 

G .  Field . 

H.  A.  Buerkle. 
New  Subiaco  Abbey 
(ieorge  Paxtou  . 
H.  S.  Brashear. 
K.  K.  Lu>k. 
Eulela  M  .  Sehirmei 
Eduard  K.   Sechlei 


The  departures  from  normal  temperature  and   precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  of  record,    but  all  complete  reports  are 
in  determniing  section  n)eans.  T.     Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow  .  ++    Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries. 

Reference  letters,  »,  i>,  '■ ,  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days  missing;  for  example,  >>  represents  two  days  missing,  etc.        +    Also  on  other  dale.-. 

U  PostoHice  address  of  the.se  stations  are  as  follows:  Of  Junction,  Randolph,  La.;  of  Pond,  Gravette,  Ark.;  of  Swain,  Limestone,   Ark.;  of  Springbank.    Doddri 
Ark.  •    Known  fonni-rly  as  Wiggs. 


IMl'. 


(LIMA  r(t|,(»(;i('\l.    I»A1A;    ARKANSAS   SK("11()N 


H7 


Uiiily    l'r<icuiitntion  for  Miiy.    ll)lf>. 


litis. 

\\  lllil-.luil.'i. 

I'H.V  of  nioMtli. 

4 

1 

3 

3 

4 

6 

6 

7 

.30 
.■22 
.42 
.60 
1.32 
15 

H       9       10 

11 

12 

13 

14 

16 

10 

17 

18 

19 

20 

1.06 

ai    aa 

28 

24 

20 

20 

27 

.Cfi 
.92 
.46 

■.'58 
1.00 
1.00 

28 

lu 

.08 
.18 
6.70 
T. 
.66 

r. 

29 

30  1 

^ 

c* 

White 

.06 

.26 

.20 

.86 
2.30 
.05 
.10 
10 
.95 
.95 

]l3 
1.40 

.50 
.22 
.01 
.25 
.04 
70 

.56 

.88 

'I'. 

1. 101.56 
.74   .36 

6.(16 
6.6U 
2.  II 

li 

lIllK    1    1. 

,  Ctiy  i:  !l. 

ol'll 

loli 

Ouiu-lilta 

.lo 

Mi.v-ilvsippi  .. . 

While  

.Vikimsus  

,lo       

".'is 

.18 
.10 

'.'io 

.27 

■.'26 

'.'26 

'.'ia 

.86 
.26 
.10 

.  10 
107 
1.02 

.18 

'.'61 
'.'26 
t.' 
' '  i'i 

2.' is 

1.83 

■'oa 

'.'46 

'.'26 

'.'i'i 

.... 

.10 

.... 

'.'io 

.09 
.19 

'.'62 

i'oi 
2.10 

1  95 

1.03 
2.40 

.22  2.30 

1.30  1.30 

01    T, 
1.52    .37 

'.'20 
.:)H 

7.13 
B.  42 
8.  US 

.01 

.19 

.02 

T. 

1.91 
•  27 
T. 

10.  12 

6.09 



K-kllll.... 
u> 

nil 

ocklill... 

Ill) 1 

lilt 

nllll 

i\0 

Arkiuisrts 

.11 

.16 
T. 

02 
04 

.11 

.70 

-.06 

.  15    .  79 
.50  1.251 

.30 
2.60 

T. 

.10 

.... 

8.79 
8. 15 

.52 

1 .  30 

49 

.06 

1.24 

120 

37 

.11 
.60; 

.51 
.  62 

T. 
.16 

.08 
T. 
■  03 

'.08 
.51 

■  18 
.44 
.04 
.55 
.04 

'.'68 

".iu 

3. 40 

do 

1.58 

i.'29 

'.'is 

.60 

1.90 
.04 
.85 
.02 

1.04 

K.S2 

....!.... 

•2.95 

Ke.l ;.... 

Wliite 

Arktiiisas   

\Vliiii'         

'.'■>6 

T. 
T. 

'.'is 

'.'62 

i.'ey 

i.'se 

■.'65 

1.00 

i.'ie 

■.'26 
.03 

'.'so 

.45 
'.'32 

'.':m 

31 

'.'76 
1.82 

1.40 
T. 
.20 

'.'64 

1..50 

6.00 
3. -22 

8.77 

OiuK'hita    — 
Arkiiiisits 

.16 

326 
•15 

'.'62 
.85 

'.'75 

.  .^. 

'.'80 
1.35 

i!47 

• 

i.'io 

1.36 

'.'so 

2.15 
.32 

'.'62 

■  '•' 

3.' 66 
.90 

.85 

1.50 

T. 

.08 

.35 

1.60 

1.12 

.35 

.21 

•  20 

.84 
.02 

.78 

7.03 

lie  II 11. ■• 

8.91 

.10 
1.73 
107 
1.76 

.52 
1.11 
109 
1.45 

.8S 

.63 

5.89 

y 

Arkansas 

White 

1.50 

.20 
.37 

't.' 

.14 

'.'is 

'.08 
.50 

".i^2 

.24 

.92 

.15 

T. 

.11 

.35 
'.'65 
't'.' 

..30 

'.'it; 

T. 

'-r'' 

.'20 

't'.' 

3. 30 

.10 

A  10 

1.00 

'.'08 
.11 
1.00 

'.'39 

.82 

'f.' 
1.92 
1.76 

i'.io 

.43 

"m 

.30 
.86 

'."is 

.43 

'.'62 
.42 
.47 

'.'i9 

1.'20 
.52 
.39 
T. 
1.32 
2  50 

'.'i3 

1.66 

.42 

'.'ig 

2' 08 

10.18 

illll 

Ouachita    

Ke.l 

Aikiiiisas 

White 

".'38 

i.'22 
.01 

'f.' 

.37 

'.'55 
T. 
.02 

'.'62 
.90 
i.79 

.03 

T. 

'.'i'i 

2.74 

2.39 

i:il 

•iprliigs  . . 
ille 

ilh'"*!! 

2.74 

.18 

.51 

.74 
.73 

'.'67 

9.67 

ilo 

.33 

.01 

'.'83 

T. 

'."6i 
.10 

.03 

.10 

11.15 

Ouuehita 

.Arkansas 

Ked      

't'.' 

't." 

'.'64 

1.00 

.20 
.02 
.23 
1.00 
1.54 

'.'62 

2.78 
6.65 
3.69 

White 

.60 
.10 

.30 

'f.' 

.42 
.90 

't'.' 

'.'io 

.30 
1.10 

.42 
.25 

1.70 
1.45 
.07 
.62 
.31 

.10 

'.03 
.49 
T. 

'.'6i 

4.94 

do    

.12 
.32 

■■33 

.06 

.50 

'.'63 
.30 

1.81 
.11 

1.00 

■  18 
T. 

T. 

■  66 

'.'■22 

■  01 

.84 

■f,' 
.■20 

..50 
.54 

.■20 
.09 
.35 
.18 

1.30 

'.'■78 
1.12 

.'28 

.32 
1.40 

.50 

T. 

.58 

T. 
1.00 
l.SO 

.10 
1.79 
■2.00 

.15 

.64 

.35 
2.00 

.30 
.35 

.17 
.19 

6.44 

Mississippi  .. . 

3.31 

nUai-e  — 

.43 
.45 

'f.' 

2.16 
2.92 

.33 
1.02 

.80 
.90 

7.16 

do 

.16 

T. 

1.00 

9.09 

do 

3.03 

.65 

6. 77 

t) 

While 

.20 

.04 

T. 
T. 

.90 
.19 

.27 

'f.' 

.03 

1.22 

.12 

1.47 

.20 

.10 
T. 
.30 
.04 

.08 
.'27 
.■20 
.60 
.08 

4.98 

.44 
30 

3.03 

nil 

le 

H'k  •••  . . 

lie 

nil. 

Tiw  11  1'  . . 

\rkuiisa>. . 

T. 

1.^28 

Ked 

T. 

.10 
.08 

.30 

1.58 

.88 
100 
1.19 

.69 
1.00 
1.72 

.50 
1.19 

.03 

.18 
1.12 

.78 

.06 
.03 
.55 

■  24 

'.'46 
.57 
13 
.15 
.04 
.36 

'.'is 

.38 

.08 
1-04 
1.23 
.62 
.31 
.28 
1.56 

1.36 

Arkansas 

lio 

.22 

¥' 

.38 

2.18 

T. 

2. ;« 

.02 

2.44 

.36 
.65 
.37 
.43 

.24 
.66 
.20 
.40 
3  99 

'.'i7 

2.'7i 
'.'28 

T. 

.■27 

T. 

.19 

T. 

4.3« 

.09 

8.80 

Ouachita   

Wliite 

St .  Krancis  .. 

T. 

.06 

.20 

.02 

.60 

.42 

.08 
1   19 

.10 

.30 

5.31 

.02 

6.95 

.60 

'!59 

.14 

7-34 

.60 
1.13 
T 

.  04 

1.08 
2.15 

.85 
1.55 

.18 

.10 
.05 

.65 

1.27 

.83 

■  75 

1.80 
T. 

.19 
.'23 

.... 

9.54 

:1a 

11 II 

Arkansas 

Wliite 

f.' 

T.' 

'.'96 

8.83 

3.' 40 

.60 

.48 
.05 

1.10 
1.56 

.15 

"."■24 

.'60 

3.98 

.08 
.07 

.■25 
.52 
'2.66 
.30 
.'22 
.10 
.51 

8.04 

ft  II  li 

do      . . 

.01 

.12 
.03 

.11 

.02 

.58 
.90 

.03 

.12 
.05 

AYI 

.'26 

2.53 

itSS 

White      

5.43 

Arkansas   

Oiiacliita    

...     do   

.'74 

.20 

.07 

1.07 

8. -25 

1  nil 

nil  

4.20 
.88 
.19 

'.'08 

i.'ie 

1.21 
.80 

.99 

9.82 

T. 

.17 
.13 

.22 

.59 

.50 

1.58 

3.43 

nil  II 

Ouachita 

do 

.07 
.36 

.18 

.17 

3.07 

1.11 

.85 

3.15 

Arkansas  . . 

.16 

T. 

1.14 

.36 

1.78 

.■31 

.05 

8.30 

White 

illll   

iiiklill.... 

t   

.20 
.75 

.16 

'.'6-i 

.65 

.10 
T. 

T. 

.10 

.60 

.20 
.07 

.02 
.07 
.9^2 
.4' 
.IC 
■  96 

An 

. . . . 

.90 

■f.' 

.02 
.96 
.06 
.5f 

.9a 

■  '20 

■2.30 

KmI       

.20 

.06 

.4( 

.87 
l-US 
.05 
•  51 

'.'72 

T. 

1.08 

\rkansas. .  . 

.58 
'f.' 

.■A5 
1.16 

I.IC 

.64 
.54 

.■23 

.06 

'.'67 

.12 
1.8S 
1.88 

.17 

•2.35 

do 

T. 

.06 

.08 
T. 
.30 

■f.' 

'  .'24 

2.04 
.87 
T. 

.28 
.68 
.19 

■f." 

T. 
T. 

7.89 

White     

7.18 

nail!!.... 

nil 

-ffs  II II.... 
1  1 

Ked 

■  !■ 

2.55 

.41 

. 

.35 
■  16 

.'2C 
T. 

2.50 

Red 

.28 



.22 
.78 

.43 
.09 

.5C 

2.55 

St .  Francis . . 

.7. 

T. 

.02 

.01 

.9? 



.07 

T. 

3.41 



::cept  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,   near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  liours  ending  at  the  time  of 
ion.  •  *  *  Keffidar  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  the  24  hour  period ,  midnight  to  midnight .  t  Separate  dates  of  falls  not  recorded . 

'I'recipitation  included  in  the  next  following  measurement.  1!  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  ■24  hours. 

,.    Trace  or  less  tiian  I1.U1  inch. 
[  River  Stages  for  May,   1915. 


ith... 

:)'lle... 
ock... 
IlilT.... 
J^ck... 
1  ock . . 
■lie.... 

i|)wn . . 
)n. ... 


i  City. 


River>. 


■Z-O  ] 


Arkansas.  . 

do.  ... 

do    ... 

do... 

Black 

White 

do.  ... 

do.  ... 

do.... 

do.  ... 

-Mis^is^■ippi. 
do.  ... 

Ouachita . . 


379 
288 
■223 
ISO 
•226 
327 
232 
198 
168 
138 
142 
97 
71 


l>ay  of  month. 


■22  19. 

■20  19. 

23  ■2(1. 

25  23. 


14 
18 
18 
26 


22    13. 
30    21. 


42    ^27.  6 
39    24.5 


8        9 


12 


17. 

17  ■ 
19^ 
■22. 

4. 

4. 

4 

8. 

2il2. 

21. 

16. 


016. 
016. 
51 18. 
6^21. 
01  3. 


5^15.7 
0115.4 


22. 


17.5 

■20.9 

3.7 

3.7 

4.0 

7.4 

10.5 

■20.  7 

147 

■26.8 

15^0 


14^2  14. 
14.7:14. 
16.5116. 


■20.1 

3.6 

3.4 

41 

7.0 

10.  2 

20. 2 

14.2 

■26.1 

12.2 


3118.6 


16.2 

16.0 

18.9, 

4.2 

3.7 

4.4 

7.8 

10.0 

19.  U 

14.9 

■24.  8 

■20.  0 


17.  7 1 1.5. 


17.1 

17.0 

19.3 

4.0 

3.6 

4.4 

7.4 

10.1 

18.7 

15.2 

•24.8 

20. 8 


6  14.1 
6:14. i 


13      14      15 


0  10.9 
8  12.  4 
8  14.8 

8  18.8 
6    3.5 

9  3  5 

5  4.0 
9  5.9 
9  8.2 
9  17.5 

6  17.1 
2  ^25.  6 
0  II. 0 


9.8 
10.4 
13, 
17.9 

3.4 

3.0 

3. 

5.8 

8.1 
17.0 
17, 
■25, 

9.0 


9S  8. 
8    7. 


6^2 
16.6 
17.9 
25.8 

8.1 


9 
0    9. 

0  13 

1  3, 
9    3, 

3 

4, 

6 

3115 

9  17 

6!^25 


0 
2 
0 

1 

6 

5 

9 

5 

9 

6 

2|'24. 

0    9. 


20 


/. 

1. 

3. 

3. 

2. 

4. 
4!  6. 
4,14. 
2:16. 
7i23. 
0!  8. 


22 


911 
1    4. 

8!  6. 
61  6. 
2:  4. 
3|  6. 
9  14. 
5  lo. 
9  23. 
9i  7. 


8  V2. 

0    8. 

8  10. 
4  12. 
0,  6. 
Oil. 

9  13. 
8'  8. 
0;  7. 
5:14. 
s,15. 
2r22. 
0|  7. 


01133  18. 
9jl3.  Iil3. 
l!l2.4  15. 
2:14.0:16. 
0;  7.0;  7. 
6  16.2  15. 
9  13.5i]7. 
5  14.118. 

0  13. 0,17. 

1  14.  4  16. 
1  14.5  14. 
121.2I-20. 
0  10.  5|17. 


■25 


2  21. 

8117. 
7|16. 
6|  18. 
5'  7. 
7'  13. 

3  16. 
7^20. 

0  18. 
2  IS. 

1  13. 
7  20. 
7  ^22. 


26     27     28 


2  23. 
9^20. 

9  19. 

6  ■.'!'. 
4     7. 

4  II 

5  l:;. 

7  21. 
4  l.s. 

0  ly. 
7:13. 

7121. 
023. 


ohis. 

3!'23. 


0  ^28. 0 
3  25.  3 

■3. 2 

1  ■.':!.  5 
s  s.  S 
li  J  1.0 
II  17.  1 
s  20.8 
:i  19.5 
.■(21.0 
s  10 
3^23-7>25. 
7  ■20.  8  •20. 


29 


30     31 


129. 
1  26. 

1  24 
9:^25. 
0,10 

2  13. 
0:17. 
6^24. 
2^20. 
9i2^2. 
7^21. 
6^27. 
0^23. 


2  ^28.  5 

7  26.  9 

8  •25. 2 

7  26.  3 
6  1-2. 5 
6  13.2 
1  15.6 
0  ■23.  9 

8  ^21.  3 
5  23.  0 
0  2-2.5 
8  29.7 
0  -25. 0 


5S 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 


Daily  temperatures  for  May,  1916. 


^AIay,    19! 


Day  of  month . 


Stations. 


Alwia  !  Maxiinura. 

■*^""* )  Minimum  . 

A-ityw !i;il\=r: 

B- Branch !  ^li-;-;- ; 

B-tonv.ne |  J|l\™r ! 

B-^— ' iJis;;r: 


S  Maximum. 
"  '  Minimum  . 

S  Ma\iiuum. 
'  I  Minimum  . 

)  Miixinuun. 

■  '  Miuinium  . 
)  Maxiuunn. 

■  '  Miuiniuiii  . 
S  Maximum. 

'  '  Mininunn  . 

S  Maxinuun. 
'  '  -Mininunn  . 

)  Mitxiiiium. 
'  '  MiniiMUm  . 

J  -Maxiuunn. 

■  '  -Mininunn  . 
<  -Maxiuunn. 

'  '  -Miiii7iunii  . 
>  -Maxinuun. 

■  '  -Mininunn  . 

)  Mnximnm. 

■  '  Mininunn  . 

*  Maxinuun. 

■  '  Mininunn  . 
)  Maximum. 

'  '  Miiiininm  . 

*  -Maximum. 

■  '  Miniuium  . , 
)  Maxinuun. . 

"  '  Mininunn  . . 

*  Maxinuun. . 

■  '  -Mininuim  . , 
\  Maximum . . 

■  '  Miuinnmi  . . 
)  .^laxinuun. . 

'  *  Minimum  . . 
t  -Maxinuun. . 
'  Mininunn  . . 
)  -Maxiuunn. . 
'  Mininunn  . . 

\  Maxinuun. . 
'  Miniirutm  .. 
\  Maximum.. 
'  -MiniiiHim  . . 
)  Maxiii  iim. . 
'  Mininunn  .. 

*  .sliixinunn. . 
'  Miiu'mnm  .. 

*  Maximum .. 
'  Mininunn  . . 


,        .     •„  S  Maxinuun. 

Le"isville -Mininunn  . 

T  ■,.,     i>      1-  '  -Maxinuun. 

J-""''  I'"'-'' 'Mininunn  . 

,    ,,         .,>  '1  -Maximum. 

L"""^"-'"" (Minimnn,  . 

,r   ,           ,c,;  \  -Ma-xinuim. 

Malvern  «* i  Minimun,  . 

,,  ,1    ^-      ■        ^  .Maximum. 

Man.n,„tl,  .-iniuK   ,  .Mininunn  . 

,,  \  -Maximum. 

■^"'"'' 'Minimum  . 

,,         .    1  i„  *  -Maxinuun. 

^'"""'   '''"• 'Mininnun  . 

.,  ,  ,(.€  \  -Maxinuun. 

^'-'"■I'"'-''^* <Minin,um  . 

1.        1..1    A-  ,(,i  '  -Maximum . 

J""-'''""^* 'Minimum  . 

,.        1       -  i  .Maxinuun. 

''^^•'''""""- 'Minimum  . 

,,       ,  \  -Maxinuun. 

'  """ »  -Mininunn  . 

I.     .1      ^  *.;  )  .Maxinuun . 

I'orthii.d4» iMininunn  . 

I)      „, ...«  )  -Maxinuun. 

ProseottW i. Mininunn  . 

I'm?  T-  *  •^'''■^'nunn. 

l>cjg(,T> '  .Mininunn  . 

,..    ,.„  .,  »  -Maxinuim. 

-'""8f»f' 'Mininunn  . 


Rooneville 

Briiikley  W  . . . 
Calioo  Kock  W  • 

Camden 

Centerpoiiit 

Conway  

Crojsett 

Dardanelle  i'J  .. 

Dodd  City 

Dinnas 

Button 

Kldorado  '^i  — 

KmiTson 

rnglanii  '^ji  

KnrrUa  .'Spring.* 

Fayetteville 

Fordyce 

Fort  .Smilli 

Hardy 

Hump  Wallace  . 

Hot  .Springs 

Iluttig 

Jonesboro 

Junction 

Lake  Farm 


b'ubiaco 

Swain 

TexarkaDB'i 
Warren  M  • 
Wynne  $»... 


S  -Maxinuim. 
'  -Miuinium  . 
*  .Maxinuun. 
'  Minimnm  . 
\  .Maxinuun. 
'  -Mininunn  . 
)  .Maxinuun. 
'  .Mininunn  . 
\  .Maxinuim. 
'  -Minimum  . 


2   3 

4 

5   6 

85     84 
5y     54 


8C  81 

lil  (>3 

87  80 

.54  60 

82  77 

58  tVi 
85  1  81 

50  59 


81   75 
50   58 


85  I  84 
63  I  68 
89  I  93 
59  67 
85  82 
57   59 


63  I  64 

87  I  82 
60  !  69 
86  I  82 
56  I  63 

88  ;  80 
50  ,  (i3 


89  i  90 

61  i  65 

88  i  86 
56  I  61 

89  !  90 
63  1  64 


91 
02 

85 
65 
86 
61 
84 
56 
86 
61 
85 
58 

83 
62 

86 
55 

87 
65 

88 
62 
86 

61  I 

83 

92 
62 

81 
60 
83  , 
58 
88 
60  I 

84 
59 

;  78 
I  57  : 

83  j 

89  I 
60 
84 
60  I 


83 
55 
81 
55 
78 
53 
06 
49 
68 
48 

86 
09 
83 
53 
73 
53 
82 
54 
82 
53 

79 
51 
80 
64 
80 
52 
79 
50 
82 
60 

70 
46 
84 
59 
70 
58 
80 
53 
73 
47 

73 
45 
SO 
59 
73 
58 
70 
52 
79 
59 

'76 

57 
81 
62 
80 
53 
78 
60 
82 
60 

79 
59 


53 


50 


73  :  75 
56  45 

68  i  79 
55  44 
00  I  77 
50  I  58 
02  69 
45  i  44 
06  j  72 
48  1  39 


50  !  40 

73  i  78 

55  i  43 
64  I  77 
.54.1  41 
75  I  80 

56  ;  42 
72  80 
59  43 


04  I  50 
09  I  82 


53 

67 
50 
92 
58 

02 
47 
72 
59 
70 
63 
70 
50 
05 
46 

62 

45 

73  I 

58 

67  j 

51 

65 

49 

00  i 

54 

68 
56 
76 
59 
72 
55 
73 
53 
76 
53 


f3 

42  45 
76 
54 
81 
40 
80 
39 
88 
,52 


56 
07 
54 
75 
54 
72 
43  43 


55 


81 
57 

87 

55 

85 

53 

83 

52  :  50 

72  I  70 

50  I  56 


90 

93 

92 

.'iO 

57 

61 

93 

94 

91 

00 

57 

59 

95 

94 

92 

52 

56 

50 

88 

87 

80 

45  I  48 

78   77 
53   56 

78  ,  78 
45  I  50 

79  ;  78 

55 

78 

51 

78 


52 
84 
57 
86 
47 
80 
50 
89 
54 

83 
51 

81 
59 
89 
54 
92 
50 
80 
59 

83 
45 
84 
57 
84 
53 
80 
50 
87 
50 

84 
54 
82 
58 
87 
59 
84 
51 


94  1  95 
51   50 


60 
74 
53 
74 
46  '  52 


30   50 


50  I  53 


70 
46 


48 


76   79 
40   49 

09  'i70 
44   50 


62 
81 
59 
82 
59 
85 
52 
80 
54 

93 
55 

81 
58 
86 
53 
82 
52 
83 
49 

82 
57 
85 
50 
86 
58 
83 
57 
83 
58 

84 
47 
88 
59 
86 
.54 
84 
51 
74 
53 


89  I  88 
61  I  02 


99 

96 

59 

66 

91 

88 

65 

60 

90 

H9 

56 

59 

93 

91 

0/ 

60 

91 

90 

57 

55 

8! 

87 

54 

54 

78 

75 

60 

57 

82 

88 

54 

55 

78 

83 

53 

58 

68 

77 

57 

60 

90 

57 

73 

65 

93 

56 

93 

54 

88  I  90 

53  I  68 


90 
56 
81 
59 
74 
51 
64 
40 
68 
46 

92 
56 
74 
56 
71 
.52 
86 
00 
80 
53 

71 
55 
87 
07 
79 
49 
09 
47 
90 
61 

69 

47 
78 
65 
78 
05 
SO 
58 
67 
46 

70 
48 
85 
60 
73 
56 
70 
48 
81 
57 

83 
50 
81 
67 
69 
50 
82 
60 
92 
71 


80 

82 

58 

56 

78 

86 

60 

02 

80 

82 

57 

59 

72 

73 

59 

54 

78 

74 

54 

01 

86 

87 

00 

01 

90 

92 

57 

59 

79 

81 

.54 

59 

86 

92 

64 

70 

88 

86 

72 

68 

81 

84 

61 

«<i 

62 

84 
66 
85 
64 
89 
60 
76 
51 
74 
55 

87 
55 
87 
68 
88 
59 
90 
73 
96 
69 


86 

65 

90   89 


86  93 
74  ,  65 


75  ;  82 
63  61 

76  I  79 
54  '  61 
80  89 


57 


65 


59  65 

89  I  92 


83  81 
61 


64 

84 

55 

92 

68  !  69 

90  i  89 

50  !  72 


93  :  93 

70 
85 
71 


90  I  97  i  98 


66  I  72 
83  i  85 
61  i  64 


59  I  61 

82 

62 

76 

56 


70 

84 

03 

85 

.55 

80  ,  85 

65  I  62 

79   84 

63  59 


00  03 
09  '  72 
00  i  63 


85   85 
60  !  62 


82 
06 
86 
64 
86 
65 
80 
63 
83 
61 
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GENERAL  SUMMARY. 

Willi  the  cxrcptioii  of  siuall  purliiiiis  n(  llic  State,    .luiic    was 
a  uiui.-'ually  I'avoraMc    innntli,    the    tc'Ui|icralurc  liciii^- slight  ly 
clow    normal   and    llic    |)rcci|)itatioii    ihrcf    foiii-tlis  of  an  inch 
Iwve  normal.     Both  of  tlu-sc  values  were  in  deeiiled  contrast  to 
lOSf  for  June,  IDH,     when    the   tcni()crature   was   the    hifiliesl 
111  till'  rainfall  the  least  that  has  Keen  reciu-ded  in  .Itnie  in  the 
I  St  2-')  years.      'Phe    rainfall    was   deticient  in  the  northeastern 
111  southwestern  portions  of   the    State,  ai){)roaching   drouthy 
nulitions  at  Joneshoro,  Pocahontas,  Fordyce  and  H<>|)e;  hut  it 
a>i  aliundant  in  other  portions,    monthly    amomits    exceeding' 
u;lit  iiU'lK'sin  tile  northwt>stern  and  .southeastern  portions.   Tli(> 
iieral  rains  from  the  'I'.ld  to  the  end  of  the  month    added  to  a 
viiled  rise  from  the  up|)er  waters  of  the    .\rkan.sas  and  f-aused 
le  Hiver  to  ri.se  sli^-htly  above  flood  sta^e,   overtlowiiif^-  some  of 
I'  lowlands  that  had  been  replanted  after  the  May  flood.     Not 
arly  as  much  dania5,'e  was  done,  however,    as  by  tlie  previous 
till  water.    Heavy  thunderstorms  and  high  winds  visited  near- 
all  places  in  an  area  extending  from  the  northwestern  to  the 
fUtheastern    portion  of  the   State  on  the    'iStli,    l)]owing  down 
l-es   and    small    buildings,    unroofing  some  houses  and  doing 
iiisiderable  damage  to  property.    .\t  the  end  of  the  month  cot- 
|l)  vvasiiifair  to  good  condition,  corn  was  excellent,  wheat  and 
ijts  were  about  harvested,  the  rice  croi)  was  the  most  oromisins 
i  record,  apples  were  fair  to  good  and   the  [x^ieli   crop,    which 
<is  nearly  rii)e,  was  excellent. 


or  more  years  was  0.77  inch  K'renlcr  tlinn  normal  l.i^dit  pre- 
(Upitalion  (M-ciirreil  over  a  narrow  area  e.\IiMiding  from  tin-  north- 
east to  t  he  soiit  hwest  ciirner  of  t  Ji,-  Slnli'.  two  stations  in  Ihf 
northeastern  pi.rlion  und  two  in  I  he  southwestern  reporting  Ich.s 
than  two  inches  I'or  the  monlh.  In  other  portions  of  the  Stall- 
amounts  <'xcceded  four  inches,  thegrealesi  occurring  in  Hoonc, 
Carroll,  ,\rl<ansas  and  Desha  count  ies.  The  greatest  monthly 
amount  reported  was  S. (17  inches  at  Stuttgart ,  over  eight  inclu-s 
being  reported  at  llenloiu  i He,  luireUa  Springs,  I'ond  and  Rog- 
ers: the  least  amount  nporled  was  1 .2:5  inches  at  Hope.  The 
ili'|)artures  were  nearly  all  p(isitivc  except  in  the  narrow  area  of 
light  precipilahon  mentioned  above.  The  greatest  24-hour 
anioimt  was  ;l.,(i  ini^jier^  at   .\rkansas  City  on  the  27th.  Showers 

"■'•'•'■  .i^'ii'i':il ii''  '111-   llth  and  loth  and  from  the  2:^.d  to  th.' 

'•'"'  "I'  tbi'  moiilli.  the  heavy  rains  nearly  all  occurring  during 
the  last  period. 
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TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for -li>  stations  in  Arkan.sas  was  7n.()'^. 
jic  mean   for  the  84   stations   having  a  record  for  ten  or  more 
Sirs  was  t). 4      below    norma].      Monthly    means    ranged  from 
1.4°  at  Swain  to  82.1-  at  Lewisville.    Temiierature  departure.* 
ire  negative  in  northern  portions  and  jiositive  in  .soutliern.the 
■native   departures   covering  a  little  more  than  half  the  State. 
I e  greatest    negative    departure   was   2.7'  at  Bentonville  and 
Ijie.4)oro;  the  greatest  positive,  2.9-  at  Junction.    The  highest 
.'Uperature  recorded  was  lOfi^  at  Portland  on  the  21st;  thelow- 
?',  45"  at  Dumas  and  Dutton  on  the  l)th.      Highest    tenipera- 
■es  were  recorded  at    nearly   all   places  from   the   20th  to  the 
1:  lowest  temperatures  on  the  2d,  Sth  and  9th.     Higher  and 
■er  temperatures    have    l>een    recorded  a  number  of  times  in 
le  in  the  past  25  years.     Periods  of  moderately  high  temper- 
re  occurred  from  the  3d  to  the  7th  and  from  the  17th  to  the 
1;  low  temperatures   were    recorded  on  the  2d.  Sth  and  9th. 
h,  and  during  tiie  last  eight  days  of  the  month. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(  Dates  and  numbi'r  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms.—  8d,  1;  4tli,  1;  r)th.4;  (Uli  4-  7th  t;  • 
■Stii.l;  lOth,  1;  llth,  9;  12th,  2:  VMu  11;  14th,  ll'-  LkIi  4- 
Kith,  2;  1/th,  8;  18th,  8;  19tli.  2;  21.st,  8;  22d.  lo-  28d  t;  • 
24th.  9;  25tli,  5:  2(;th,  9;  27th.  12,-28th,  17;  2<)th,  (i;  ;5()tii  ,9' 

I-Ialos,  solar.—  !)tli,  1;  17th.  1;  24th,  1:  2.")th  •'••'2(;tli  1  • 
27th,  1:  28th,  1  ;  29th, 1. 

Fog.-  1st,  1  ;  2d.  1;  i)th,  2;  18th,  1;  14tli,  1;  l.-.tli.  l--'.-,tli 
1:  28th,  2.         (iales.-  22d,  6;  28th,  G. 

Hail.-  Little  Kock,  22d  &  28th;  Fort  Smith,  27th;  Black 
Rock,  13th  &  21st;  Dumas,  27th;  Junction,  14tli;  .Mammoth 
Spring,  oth;  Marshall,  llth;  Pre.scott,  2(;th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— JUNE. 
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Kliloratlo 

I'niou 

Cohunhia  

2i;5 

11 

1 

79.6 

+  0.7 

101 

21+ 

59 

9 

30 

6.10 

+2.  30 

1.40 

0 

9 

12 

6 

12 

S- 

,)eff  J.  BiibU. 
Agent.  L.  X  N.W.  R. 

Eiiglauil... 

Lonoke 

229 

8 

77.5 

99 

21 

50 

9 

40 

4.16 

i.3() 

0 

5" 

17" 

J  .  C.  CheuailEt . 

(;arro51 

1 ,4(i& 

13 

72. 5 

-  1.0 

95 

20 

M 

s+ 

33 

8.33 

+2.  08 

2. 49 

0 

9 

• 

17 

6 

S\V- 

Ueorge  \\  .  Nichoald!^ 

Fayettevilli; 

Washington 

1.45L 

29 

73.1 

—  0.6 

93 

21 

51 

y 

32 

7.49 

+2.65 

1.28 

0 

14 

12 

10 

>. 

i  nlversity  ol  .Vrkails 

Forilyci,'  

lortSmilli 

Dallas 

300 

4 

77.  S 

lOU 

21 

51; 

1 

32 

1.60 

0.  75 

0 

/ 

11. 

,1 .  B..  .\tkuisuu. 

Sebaiitiatr 

481 

33 

76.0 

-  0.  S 

96 

20 

5« 

,s 

27 

5.20 

+  1.20 

1.71 

0 

14 

111 

9 

U 

e. 

r  .  S.  VVeatl'.er  Bureu 

Fiiltoii 

i;i-uigcto\vu  ..   

Hardy 

Heimisteatl 

White 

Sharp  

2(i4 
200 
643 

29 
2 
18 

4.97 

5.  U 

5.93 

+  1.32 
+2.03 

2.  .53 
160 
1.20 

0 
0 
0 

8 
8 
12 

16 
14 

1 

4 
6 
13 

10 

}^ 
16 

w. 

sw. 

T.  .1  -  Logan. 

Mrs.  Bidilie  Surratt. 

73.3 

-  1.3 

96 

20 

51 

8 

31 

ex.  Cay  w nod  . 

I'hilUps 

1»2 

44 

3.  fJ4 

-0.  .52 

0..S2 

0 

' 

22 

4 

4 

s. 

F.  .1  .MLteliell. 

llfiiip  Wullaco  * 

UarlancV 

1.500 

21 

77.3 

+  1.2 

102 

6+ 

53 

0 

42 

4  53 

+  0.09 

1.  33 

0 

9 

12 

lo 

■^ 

w. 

E.  F.  Slriekleli. 

Unix'   

Henipstead . 

377 

43 

79.0 

+   1.9 

97 

22 

62 

2 

24 

1.23 

-2.  75 

0.  ,55 

0 

6 

s- 

N.  P.  0  .Neitl. 

Garland 

tiOO 

23 

77.0 

+  0.3 

99 

21 

59 

•> 

28 

3.  31 

-1.70 

1.26 

0 

9 

14 

is 

3 

sw- 

A.ct  N.  (ieu.  Hospit 

IhittiH-   

I'nion 

85 

8 

79.2 

99 

21 

5S 

■J 

31 

5.99 

1..54 

0 

10 

12 

18 

0 

('.  .V  li^rry. 

Joiiesboro 

Craiffliciid 

345 

20 

75.2 

-  2.7 

96 

20 

51 

s 

35 

1.95 

-2. 22 

0.62 

0 

9 

11 

14 

n 

s. 

BiMii'dlclmi-  Si>ti'i--i. 

Juuc-tiou" 

l'ulo>i 

i:i2 

22 

80.6 

+  2.9 

103 

22 

63 

1 

34 

3.72 

-0.79 

1.  ,55 

0 

ti 

14 

' 

9 

sw  . 

.1  .  .v.  LowderbaiU  . 

Lake  Farm 

Jefferson 

195 

7 

78.2 

98 

21 

.52 

9 

35 

,5.51 

1.30 

(1 

10 

""(," 

(1  .K.  Spellniau. 

Lalayclli' 

2(i2 

U 

82. 1 

+  2.6 

104 

22 

60 

9t 

41 

3.90 

+6.  61 

1.70 

0 

6 

16 

F.  \V  .  \  oiiuiaus. 

Little  llocU 

PuUiski 

28C 

•Hi 

76.2 

-   1.0 

98 

21 

60 

;i 

25 

3.72 

-0.37 

1.16 

0 

9 

11 

U 

s. 

V  .S.  Weather  BiireR" 

Lutherville   

.lohn.son 

775 

18- 

72.5" 

-  2.5 

90' 

6 

50 

1 

30' 

6. 45 

+  1.71 

1.31 

0 

13 

3 

26 

s. 

W.  R.  lleut>cliel. 

Malvern   

Hot  Spring 

277 

32 

77.4 

+  0.1 

99 

21 

56 

;> 

30 

4.69 

+  1.13 

1.20 

0 

8 

1 

9 

sw. 

Mrs.    Kate  L.  Smith 

Maniiiiotli  Si>rii\ff 

Fulton 

012 

10 

73.  5 

-  0.4 

93 

20 

52 

0 

33 

4.72 

+  0.26 

1.42 

(1 

11 

12 

.'  w  . 

Frank  A.  'I'libb-,. 

Marlvt-'ti  'i'rt^i' 

I'liiusett 

229 

U 

2.  00 

-1.12 

0.  75 

0 

10 

14 

1 

sw  . 

Chiipuiau  iS:   Dewey  t| 

Miu-hitll 

.''^rurcy 

I 

71.4 

96 

21 

48 

[} 

36 

7.40 

2.21 

0 

13 

0 

.3 

16 

s\\ 

.1.  I!.  SuiilUwonh.lr- 

Mi'iia 

I'olk 

1,284 

27 

75-7 

-  01 

97 

21 

56 

X 

25 

4.97 

^0.  .53 

1.76 

0 

10 

0 

24 

1 

s  w 

W  \V.  St.  .lohu. 

McHlill   l.l!« 

MontgoMiery  . . . 

730 

' 

75.8 

100 

21 

53 

H 

33 

4.  87 

111 

II 

' 

3 

4 

\\ . 

W.  11.  \\  lunu.gloii. 

Nt-wport 

..'acksoiv 

231 

31 

76.6 

-0.7 

97 

21 

56 

6 

29 

2.  60 

- 1 .  20 

0.  90 

0 

S 

21 

1 

8 

11. 

A..I.  Shell. 

Okay 

I'ini'  HhitT 

I'OPC 

.[•■ITcrson  

U7uo 

215 

1 
31 

78.' 2' 

-0.9 

90 
99 

19+ 
21 

"58" 

"9  " 

"33 

7.05 
4.  63 

+  6.50 

1.24 
1.12 

0 
0 

12 
11 

15 

19 
4 

U 

se- 
sw. 

I'.  S.  Fun'>l  .'Ser\  iee. 
.1.11.  lllldsuii. 

focalioutas 

Haiidolph 

300 

23 

75-9 

+  0.8 

97 

20 

53 

8+ 

33 

1.64 

-■>.  24 

0.65 

0 

0 

S 

\i 

5 

Beiiedietiue  .Si.-Lpis. 

I'oucin 

VorllawV 

li'Milun  . 

1,250 
J22 

17 
6 

71.5 
80.8 

-   1.8 

90 
106 

20 
21 

48 
58 

9 
9+ 

32 
38 

8.  35:  +2.  ,53 

l.,s7 
1.25 

0 
0 

10 
9 

0 

12 

19 
10 

8 

sw. 
s. 

A.  F.  Steveu>. 

.\>hl:'y  

4.76 

T.  .V.  Corson. 

l*resf(jtt - 

Nevada 

327 

33 

79.7 

+   1.3 

101 

21 

63 

2+ 

31 

4.01 

+  6. 71 

1.95 

0 

/ 

14 

8 

e. 

Mrs.  (i .  lireshain  . 

PiincretoB  ..-.._ 

Dallas 

■2S7 

8 

3. 20 

0.  ,S6 

0 

9 

0 

sW. 

.lanies  Stilt . 

Kison 

Cl.'velianri 

243 

13 

2.24 

-i.9.5 

0.47 

II 

9 

111 

11 

.-.w. 

L.  F.  Tisdalc. 

Rogers 

Searcy 

Sli<*ri<iaii 

licntoii  . 

1,385 

24 

3 

2 

71.8 

-   1.5 

90 

20+ 

.52 

5+ 

28 

8.50 
I'i.'io 

+  3.92 

2.  SI 

"\'.m 

0 

6 

12 

"i4" 

17 
6 

"16" 

sw . 

Carl  A.  SlareU. 

Wliite 

Crant 

.1    S.  >'urncll. 
.MissS.  E..\.shenift. 

SpriiiKliauk  tt 

Mill.'r 

240 

7 

3.85' 

1.59 

0 

8 

18 

-' 

s- 

i;.  Field. 

SiutiKart 

.\.rkaiisas 

228 

27 

77.2 

-  0.1 

98 

21 

52 

9 

35 

8.  67, +4.  36 

2-48 

0 

10 

12 

14 

SW  . 

11.   .V.  Huerklf. 

^ubiaco 

Logan 

1.050 

18 

75.3 

+  1.7 

97 

20 

55 

8+ 

29 

4.361-0-16 

1 .  02 

0 

11 

' 

10 

se. 

New  SubUico  .Vbbey 

Swain  ;t 

Newton 

2,436 

4 

68.4'' 

86'i 

21 

49" 

s 

26-1 

5.  97 

170 

0 

s. 

(ieorge   I'axloii . 

'IV'xarkanii 

MHUt 

332 

33- 

79.8 

+    1.2 

101 

'}■} 

60 

2 

31 

3.(i4  +0.14 

1-87 

u 

(i 

is 

4 

s. 

11.  S.  lii'a>heai  . 

^\'urr*'n 

linidtey 

304 

20 

78.6 

+   0.2 

100 

21 

57 

9 

36 

4  95  +062 

1 .  65 

0 

6 

16 

a 

s. 

R.  R.  Lusk  . 

HIiiKcIJITs 

Little    River 

20(i 

10 

3.981+0.60 

2.00 

0 

.) 

13 

2 

se. 

i'.iilela  -M  .  sehiniier. 

Wynni' 

Cross  

250 

7 

75.2 

93 

21 

52 

\) 

32 

4,03 

2.21 

0 

6 

10 

17 

■' 

sw. 

ICdward  k.   SrehKT. 

State  inean.<  aixl  I'.xlrci 

les 

16.0 

-  0.4 

106 

21 

45 

9 

44 

4.92  +0.77 

3. 70 

0 

9 

12 

9 

9 

■■^■ 
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'.'•24 

.05 
1.00 
.03 
.50 
1.'25 
.49 
.12 

.40 
.'94 

.60 

'^oe 

J.  611 

Arlcaiisa>   

do 

.. 

.'26 

.35 

.23 
1.12 

.05 

1.09 

7.05 
4.  6:j 

iitas 

.Viiv  "■.■.'.;: 
til  11 

tn  1'  1! 

Wllile               .    • 

.35 

.52 

1 

l.O-l 

Aikaii<a.-     ... 

(iiiaihita    

do 

()iia<'hita 

do 

.\ikaiisas 

White        

.... 
T. 

f.' 
'.'67 

1.S6 

!■■■• 

1.87 
.95 

i.''25 
T. 
.86 
.15 

|.... 

1  .36    .11 

5b 

il.^27 

1 

"33 

.52 

I    .24 
1    -47 
1.95 

.  .35 
.58 
.49 
.86 
.39 
.'28 

'.'io 
.45 

.•23 
.•22 

".iri '.'..'. 
.'231.... 
.35i.... 

8.35 
4.  76 

'.'6? 

:::: 

'^06 
'.'59 

T. 

'  .'■27 

1 

1 

30.... 

1 35:.... 

1   .02....!  .47 
1  .35    .2r2.81 

.47 
.23 

4.01 

'.'■27 

T. 
•2.'25 

T.  1  .19 
.15    .37 
.78    .15 

i 

3. -20 

'.:::::::::: 

.20 
.05 

'.'73 

1:::: 

1 

•2. -24 

8.  .50 

ullll 

muk  !i  1  . . . . 

1 

.21 
"■7\ 

.m 

1 

.20 

'f.' 
■2.48 
.57 
.61 
.IC 

.30 
08 

30 

Ji     .(If)    .95 

TJ    .■22  1.02 

1    "('    .()3  1.19 

i.sbi  .20 

.90 
.,38 

2.01 
.34 
.•24 

1.87 
.  71 
.40 
.08 

'i'.' 

T. 

..50 
.72 

.05 

1.... 

3.  411 

(    K-d 

.\rkaii~a> 

do 

.12 

't. 

.08 

1.25    .301.5! 
17    .56 

.041   .48 

'   A  S.'i 

'.'ia 

.02 

'.'67 

2. 0.=i 

■f.' 

r 

. 1  8.  (i7 

1  4.  ao 

*im  il  !i  . . . . 

Illl 

:iffs  11 ! 

1 

i    While 

Ked 

OuacMtfi  ■ .  . 

.57!  t.  1  .02 

.65 
1.05 

;...  i 

T.  '       .'5.97 

.05 

1 .  r,' 

.41 

!  .4-2 

'  .  7ii 

'2.  (X 

.15 1  3.C4 

'  4.95 

l!..d   .. 

St .  Francis. . 

1 

T 

■  It 

i'T.' 

.  65, . . . 
.•24;... 

.21 

1 

3.  t  >i 
,  4.(G 

1 

xcept  as  otherwise  indicated  observation.^  are  generally  made  late  ill  the  afternoon,   near  .sunset,  and  precipitation  recorded  i.s  for  the  24  liours  ending  at  the  time  of 
uion.  •**  It^'gnlar  Weather  Bureau  station:  prroiintalion  is  for  the  24  hour  p.'-riod.  midnight  to  midnight.  t  Separate  dates  of  falls  not  recorded. 

Precipitation  included  in  the  ne.\t  foliowiuK  ni'-asuieim-ut .  l!    Precipitaliou  measured  in  tlie  luorning;  amount  ilien  recorded  is  for  the  preceding  '24  hours, 

r     'rrace  or  less  than  n.Ol  inch. 

River  Stages  for  June,   1915. 


River> 


nith  . . . . 

lelle  

lock.... 

luff 

iock... 
Koek . . 
iUe  .... 

rt 

town . . 
ilou.  . . . 


Arkansas.  . .  379 

do 288 

do....  ■2-23 

do.....  ISO 

Black -226 

White '  3'27 


^as  City. 


...do. 

do.  ... 

do    ... 

do.  ... 

Mississippi. 
do.  ... 

Ouachita  .  . 


232 
198 
168 
138 
142 
97 
71 


Pay  of  montli. 


•22  25. 

•20  26. 

23  25. 

•25  26. 

14  13. 
18  9. 

15  13. 
■26  -23. 
•22  21. 
30  23. 
42  24. 
42  31. 
39  24. 


7;'23.3^21. 

6  •25. 1  ^22. 

2  ^25.  0  '24. 

26.  91 '26. 


OI9.I1I8. 
8^20.7'18. 
5;23.0|^2^2. 
7-26.3!^25. 


14.0 
6.1 
10.6 
•22. 
■2'i.8 
•24.0 
•27.6 
33.535. 
■20. 5  17. 


13-6 
5.4 
7.3 
19.9 
■22. 1 
25.0 
31.5 
37.0 
14.0 


1  19.5  18. 
7,17.6,18. 
5121.  4^20. 
7^25.  0  23. 
6,11.6'  9. 
9;  4.5;  4. 
4|  5.  7i  5. 
3:15.7il4. 
0-22.0  21. 
3  25.  7  20. 
0  34.3  35. 
5  39.6i40. 
7,  9.9    8. 


0|17. 

4  17. 
4'-20. 
9]-23. 

5  8. 
1  3. 
3!  4. 
7  13. 

6  21. 
0  26. 
3  36. 
5,41. 
8'  7. 

i 


0  18.8  18. 
616.6  17. 

0  19.  3  18. 

4  22. 9  -22. 
7,  8.01  7. 
7'  3.5]  3. 
81  4-5'  4. 
8'l'2.5  10. 

5  20.  8  20. 
2  26. 3  26. 

1  36.  7  37 
5  42. 1.42. 
9,  7.4    7. 


12 


23     21      22     ^23      24     25     26  ;  27  i  28     29 


30 


8  17.0  14. 
3  17.6  16 
4,18.6  18 
2-21.5 
81  7.7 
3  .3.5 
4|  4.1 
8!  8.9 
2  19.5 
3!^26.2 
1137.4 
7143.2 
Oi  7.0 


81 13. 
4,14. 
8117. 
7i21. 


3|14. 
2ll3. 
Oil  5. 
3^20. 
6    7. 


3. 

4- 

8- 
IS. 
26. 
37. 
43. 

6.6 


1,  4. 
0]  4. 

7    8- 
4  17. 


0. 

7. 
6  16. 
9 

9'3S. 
0i44. 
31  6. 


I 
4I15. 9 
4|12.0 
8(14.7 
5I19.3 
8  8.0 
0  6.8 
7  89 
2 1 10.  7 
7  16.0 
.  5^25.  3 
(1 .38.  0 
3,-H.  7 
1|  6.2 


3117.2  17. 
3  14.0  13. 

01 16. 3  16. 
2118.  7  19. 
3  7.7  7. 
1    8. 5    7. 

3|io.o;  9. 

I3.5I14. 

16.4  16. 

■24.  6  ^24. 

37.  3  36. 
9  44.  9  44. 
1    6.0.  5. 


2117.  3  16. 
9:i6.  6  16. 


17.1 
19. 4 

6.7 

6.8 
.  8.4 
4  14. 3  13. 
16.7:16. 
•24. 0  23. 
36.  3 '35, 
44.  6i44. 

5.5    5, 


9  16.  3!  16. 

2  17.0il5. 

5' 17.  3  17. 

8i^2ll.4'20. 

5.4    0. 

5.4    4. 

6.81  5. 

12.6112. 

16.6116. 

23.  6123. 

35.1134. 

444.1:43. 

4    5.3    5. 


1|16.3  15. 
2il6.6  16. 
5!l6.  5,16. 
Ill9.7'l9. 


6.5    6. 

4.0,  7. 

5.0    4. 

9.7  9. 
15.5:15. 
23. 1  23. 


33.5 

43. 0 


7  15. 

8  16. 

6  17. 
8: 19. 

7  6. 
1,  9. 
91  Ul. 
Oi  9. 
5  15. 
0i^22. 
3|33. 
7  42. 
4    o. 


7:^20. 
4  16. 
0  16. 
8  19- 

0  5. 

4  10. 
6  10. 
91 1:3. 
0|14. 

5  -22 . 
■>:ii. 
4!42. 
4    5. 


12 
13. 

1|16. 

5il5. 

5  -22. 

2  34. 

2,42. 


6  25.  4''24. 4 
0-23.0;'23.5 

8  21.0-23.2 
5  -20.  9122.  8' 
3  5.2,  5.2 
0    9.li  7.2 

5  •22.5110. 1 

6  17.  3! . . . . 
0il6.6|17.5 
2  •22. 2  ■2^2.  0 

9  35.  5  35.  9 
2.42.2|.rj.4 
7,  7.1110.9 


Ki 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 


June,    D 


Alicia 

Amity  W 

Bee  Blanch  ... 
BfiituiiviUe  ... 
Bergman 


Boonevillc 

Biinkl«y  M  .  ■  ■ 
Calico  Rock  i'i 

Camden 

(Jenlerpolnt 


Conway  

Crossett 

Dardanelle  ^^  .. 

Dumas 

liutton 

Klduravlo  % 

Euglaml  •i'i  .... 
Eureka  Springs 

Fayetteville 

Fordyce 

Fort  Smitli 

Hardy 

Hemp  Wallace  . 

Hope 

Hut  Springs 


)  Maximum. 
"■  (  Winimum  . 

)  Maximum . 
■■  (  Minimum  . 

*  Maximum. 
■■  (  Minimum  . 

j  Maximum. 
'  ■  (  Minimum  . 

S  Maximum. 
■■  f  Minimum  . 

)  Maximum. 
"  '  Minimum  . 

)  Maxinuim. 
'  (  .Minimum  . 

\  Maxinuim. 

'  Mininnim  . 

\  Maxinuim. 

'  Minimum  . 

\  ilaxinium. , 

'  Jlinimum  .. 

\  JIaximum. . 
'  Minimujii  . . 
)  Jlaximum. . 
'  .Minimum  . . 
^  Maximum. . 
'  Jlinimtim  . . 
)  Jlaximum. . 
'  Mininium  . . 
)  Jhiximum. . 
'  Mininium  . . 

)  Maximum.. 
'  Minimuni  . . 

*  Maximum. . 
'  .Mininium  . . 
'<  Maxiinuni . . 
'  Minimum  . . 
\  Jlaxiiiium. . 
'  Miniiiiuiii  . . 
)  Maximum. . 
'  Miuimtim  . . 

*  Maximum . , 
'  Mininium  . . 
k  Jlaximum. . 
'  Mininiiim  . . 

*  Jlaximum. . 
'  Jliiiiijiuiii  . . 
\  Jlaximum. . 
'  Jliiiimum  . . 
)  Jlaximum. . 
'  Minimum  . . 


Huitig 

Jonesboro 

-luncliou 

Lake  I'arm 

LewisviUe , 

i.ittle  Itock 

Lutlierville 

Malvern  % 

Mammoth  Sprius 
Marshall 

MeiiaW 

Mount  Ida  - 

Newport  W 

I'ine  Blutf  ^^.... 
I'ucalionlari 


I'oiid 

I'ortlund  'i^ 

I'rescolt'5'J 

liogers 

."•tullifart 

."'uhiaco 

."^wuin 

Te.\urkana  %. . . 

Warren  W 

Wynne M 


t  Maximum. 
'  Jliiiiiiiniii  . 

*  Jlaximum. 
'  Jliiiimum  . 

*  Maximum. 
'  Jliiiimum  . 

*  JIaNiiiium . 

'  Jliiiimum  . . 
\  JIa.xiiiiiiiii . . 
'  Minimum  . . 

)  Jlaximum. . 

*  Jliniuuim  . . 
)  JIa.ximum . . 
'  .Miiiiimuii  . . 
\  Jlaxiiiuim . . 
'  Jliiiiiniim  . , 
S  Maxiniuiii . , 
'  .Miiiimuiii  . . 
\  Jlaximum . . 
'  .Minimum  . . 

\  Jlaximum . . 
'  Jliiiimum  . . 
)  Maxinuim  . . 
'  Jliuiiniiiii  , . 
)  Miiximuiii . . 
'  Jliniinmii  . . 
\  Maximum . . 
'  Jliiiimum  . . 
)  Jlaximum. . 
'  Mininium  .. 

|i  Jlaximum . . 
'  Jliiiimum  . . 
)  Maximum. , 
'  Jliuimuiri  . . 
)  .Maximum. . 
'  Minimum  . . 
(  Maxinuim. . . 
'  Jliiiimiiiii  . . 
(  Maximum  . . . 
'  Jliiiimum  . . , 

)  .Maxininm. .  . 
'  .Vliiiimiim  . . . 
^  .Maximum  . , , 
'  Jliiiiiiiiim  . . . 
*  JIaxiiiiiim  . . . 
'  .Minimum  . . . 
\  Maximum  . .  . 
'  Jliiiimum  . . . 
)  Jlaximum  . . . 
'  Minimum  . . . 


Daily  temperatures  for  June,  1915. 


Pay  of  moiitli. 


1         2 


56 

SO 
til 

7y 

58 
S'2 
B'2 
79 
ti5 
SU 
63 

78 
66 
79 
58 
89 
66 
80 
65 
9-2 
65 

78 
64 
78 
69 
78 
65 
77 
68 
79 
56 

76 

58 
76 
60 
82 
65 
78 
65 
81 
61 

75 
49 
78 
64 
80 
64 
75 
55 
«2 
1)4 

81 
61 


84 
55 
77 
54 
82 
52 

80 
56 
87 
55 
85 
56 
87 
56 
90 
59 

82 
59 
85 
61 
85 
59 
87 
62 
76 
59 

84 
60 
85 
65 
79 
52 
SO 
54 
84 
61 

80 
60 
84 
55 
88 
55 
83 
62 
79 
59 

86 
58 
85 
56 
88 
65 
84 
58 
94 
65 

82 
62 
79 
50 
SO 
58 
82 
54 
81 
60 

84 
59 
80 
54 
82 
70 
85 
60 
84 
58 


3   4 


90 
61 
85 
62 
84 
59 

85 
65 
93 
59 
90 
61 
91 
65 
90 
64 

87 
65 
89 
65 
HO 
60 
91 
58 
8'2 
56 

87 
67 
89 
63 
88 
59 
85 
63 
89 
68 

86 
66 
85 
61 
91 
62 
87 
71 
87 
63 

90 
68 
90 
57 
90 
67 
!« 
66 
98 
68 

86 
66 
85 
66 
85 
67 
85 
58 
86 
55 

86 
65 
87 
61 
89 
71 
89 
64 
89 
60 


9   10 


93 
64 
86 
65 
76 
65 

90 
66 
98 
62 
92 
62 
93 
62 
91 
69 

89 
68 
92 
69 
90 
67 
94 
56 
85 
62 

92 
66 
94 
65 
90 
64 
88 
66 
91 
65 

90 
70 
88 
65 
96 
54 
88 
69 
87 
63 

92 
64 
93 
66 
92 
68 
93 
68 


88 
73 
85 
67 
90 
70 
89 
65 
86 
60 

88 
65 
90 
65 
89 
76 
93 
70 
92 
69 

82 
67 
99 
70 
95 
73 
82 
64 
93 
(i8 

88 
68 
81 
54 
93 
69 
93 
69 
!iO 
69 


101 
69 
97 
70 
96 
65 
96 
70 
94 
72 

92 
63 
93 
75 
92 
68 
94 
56 
87 
63 

95 
70 
96 
70 
89 
63 
90 
66 
92 
70 

92 
67 
91 
65 
Hj2 
67 
90 
72 
90 
71 

95 
73 
94 
66 
91 
68 
91 
63 
102 
74 

91 
73 

90 
67 
93 
69 
89 
64 
92 
61 

90 
67 
92 
68 
94 
74 
94 
72 
93 
6o 


87 
53 
80 
52 
71 
51 

89 
53 
91 
51 
86 
52 
90 
57 
89 
63 

S3 
51 
85 
60 
90 
58 
89 
45 
79 
45 

87 
59 
90 
50 
S3 
50 
S3 
51 
85 
65 

86 
59 
S3 
52 
91 
53 
85 
66 
84 
68 


80 

88 

69 

70 

92 

92 

66 

65 

88 

80 

64 

62 

78 

82 

68 

61 

92 
54 
93 
65 
92 
56 
96 
58 
95 
66 

90 
60 
90 
62 
92 
60 
94 
55 
85 
55 

94 
64 
95 
56 
89 
61 
89 
63 
93 
61 

92 
66 
87 
60 
94 
58 
90 
69 
87 
71 


93 
65 
96 
62 

80 
68 
96 
70 
92 
71 

91 
69 
93 
73 
92 
62 
92 
70 
78 
(53 

96 
71 
95 
70 
84 
61 
85 
62 
93 
62 

88 
68 
78 
65 
95 
67 
92 
73 
93 
73 

95 
69 
90 
66 
94 
70 
94 
72 
01 
60 


89 
69 
92 

89 
65 
95 
62 
85 
65 

96 
72 
98 
74 
87 
63 
86 
69 
93 
65 

90 
71 
90 
64 
96 
72 
92 
74 
91 
71 

94 
71 
92 
64 
96 
72 
95 
74 
99 
72 

90 
74 
88 
69 
90 
70 


98 
64 

66 
78 
65 

100 
69 
94 
70 
82 
69 
94 
74 
89 
76 

87 
68 
94 
64 
90 
60 
86 
60 
79 
67 

97 
75 
80 
78 
82 
65 
85 
68 
92 
67 

86 
70 
80 
65 
90 
73 
92 
75 
89 
71 

95 
72 
88 
68 
98 
74 
92 
70 
98 
72 


62 
88 
62 

88 
71 
91 
75 
78 
66 
92 
73 
93 
66 

82 
66 
99 
72 
97 
73 
86 
65 
96 
72 

90 
71 
79 
67 
95 
73 
96 
71 
89 
70 


70 
82 
66 
92 
73 
86 

I  66 
85 

j  65 

81 
71 
86 
72 
74 
74 
94 
74 
88 
68 

82 
65 
101 
73 
95 
75 
86 
66 
i)4 
69 

88 
71 
77 
66 
93 
75 
96 
73 
84 
73 


92 
66 
81 
63 
SO 
64 
92 
67 
92 
70 

79 
65 
91 
71 
78 
64 
90 
62 
76 
61 

95 
06 
8(1 
65 
77 
63 
81 
63 
60 
66 

84 
67 

63 
88 
66 
90 
76 
83 
67 

92 
68 
80 
64 
94 
72 
91 
68 
97 
72 


83 
60 
78 
55 
82 
66 

93 
66 

86 
66 
83 
64 
87 
67 
92 
70 

82 
65 
90 
75 
89 
65 
81 
68 
79 
58 

88 
69 
85 
65 
82 
56 
81 
57 
81 
63 

84 
64 
80 
61 
89 
67 
86 
71 
84 
66 

83 
67 
83 
60 
86 
68 
80 
64 
96 
70 

80 
66 
81 
69 
82 
69 
80 
61 
82 
61 

85 
62 
86 
60 
84 
62 
SO 
68 
81 
62 


88 
66 
88 
58 
83 
57 
81 
63 
85 
66 

84 
64 
80 
56 
88 
59 
82 
70 
83 
65 

89 
65 
83 
54 
94 
70 
80 
60 
96 
67 

85 
64 
82 
66 
83 
62 
81 
65 
81 
64 

80 
64 
84 
72 
80 
60 
87 
62 
81 
57 


92 
72 
87 
63 
SO 
64 

90 
67 
94 
70 
93 
63 
96 
70 
95 
73 

93 
74 
93 
74 
94 
66 
92 
73 
86 
70 

96 
73 
93 
72 
90 
63 
90 
61 
94 
74 

91 
76 
92 
66 
91 
6S 
91 
76 
90 
68 


91 
72 
92 
63 
95 
72 
92 
75 
100 
72 

91 
74 

66 
92 
74 
89 
71 
92 
64 

87 
70 
90 
64 
92 
75 
95 
74 
91 
69 

86 
64 
99 
72 
97 
71 
87 
61 
95 
73 

91 
74 
79 
63 
!S 
71 
93 
71 
89 
74 


92 
70 
88 
70 
81 
65 

99 

87 
95 
74 
92 
66 
97 
72 
95 
74 

92 
74 
94 
78 
94 
74 
94 
64 
85 
64 

96 
73 
94 
70 
89 
67 
89 
69 
95 
75 

93 
74 
89 
68 
98 
70 
93 
76 
95 
74 


20 


21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 


96 
76 
94 
69 
98 
72 
93 
76 
100 
75 

93 
76 

69 

93 
76 
91 
66 
89 
6)6 

93 
70 
94 
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GENERAL  SUMMARY. 

ulv  was  11  rodl,  (In  iiunilli  iiiiicarlv  all  piul  imioil'  tlir  Stale. 
.  two  cool  [X'rioils  wimt  unusual,  especially  in  eeulnil  and 
tluTii   i)ortions.      On  onl\  one  oeeasinn  in  (lie  past    2")  years 

n  ioW(M"  temperature  lieeii  reeordeil  in  .Inly  in  the  State,  and 
t  was  nearly  (Hpialed.  Lower  mean  lemperalnres  were  ic- 
Tol  in  IS'Jl,  l!H).")  and    liKli;.  I.ut  the  cool   weather  Irom  the 

to  tlio  Till  and  from  the  "Jlst  to  the  2;?|-d  was  dccidodly  un- 
al.  The  liigli  temperatures  on  tiu'  17th  and  ISth  and  on  the 
li  auvl  oOtii  were  a'so  rather  remarUahle.  The  average  rainfall 
tluM\ionth,  2.  1(1  inches,  was  tlu^  least  siiic(>  l'.H)7,  hut  there 
;  so  much  moisture  in  the  ground  from  the  heavy  rains  the 
er  part  of  .June  that  the  drought  was  not  felt  seriously  except 
■ast-ccutral  and  south-central  portions,  and  not  until  the  last 
lie  month.  Rice  au<l  corn  were  injured  considerably  in  these 
tions,  cottini  but  slightly.  At  the  end  of  the  month  early 
II  was  nearly  matured  and  a  good  yield  was  expected  in  nearly 
portions.  Late  corn  was  not  in  as  good  condition,  but  with 
(1  rains  would  make  a  good  crop.  Cotton  was  rather  uneven 
I  not  a  very  good  stand,  but  was  making  good  progress  in 
-t  places  and  was  reported  in  fair  to  good  condition;  in  a  few 
ces  it  was  reported  excellent.  The  rice  crop  was  doing  ex- 
eutly  until  the  latter  portion  of  the  month  when  it  was  serious- 
njured  by  the  drought.  In  a  few  places  it  is  reported  that 
V  will  have  only  half  a  crop,  but  in  most  places  nearly  a  full 
p  is  expected.  Hay  and  pastures  continued  in  good  condition 
il  the  last  week,  when  thej^  began  to  show  the  effects  of  the 
ught.  Truck  and  melons  continued  plentiful  up  to  the  end 
he  month.     The  best  peach  crop  ever  raised  in  Arkansas  was 

ly  for  marketing  and  the  apple  crop  was  reported  fair  to  good. 


I'HKCll'ITATION. 

The  niiaii  iiiiiiiilil\  |irecipitiiliiin  fnr  (J  I  -latiuin  wiih  2.10 
iiiehi  -  TIk  nil  an  fi>i-  I  lie  1(1  stations  hiiving  a  record  lor  ten 
iir  iimre  \iai  -  wa-  I  .  17  inches  less  than  nnrmal.  l/ighl  precip- 
itation (leenired  ii\er  the  eeiitial  pMjtiiiii  lit  till'  Slalc,  iiionlhiy 
amounts  heing  less  (han  2.(K)  ini'hes;  in  northern  and  soiitlicrn 
|)ortiinis  t  li('\  were  cnnsideralily  larger.  .\mounts  rangcfl  from 
().o2iifaii  itieli  ;it  Ciiiiwax'  and  bardaiH'llc  to  ',).7'.)  inches  at 
I'hnersun,  in  t  he  miu(  hern  purdon.  and  I'd  inches  a (  .Mammoth 
Springs  in  (he  iinrthiTii  pnrtinn,  I  )>  pari  ni'es  wei'c  negative  ex- 
cept al  tWii  plaee-;  in  (he  unit  |jeas((  111  and  llll'ec  places  in  (he 
southwestern  portiniis.  Tiie  grea(er  pnr( ion  nf  (lie  rainfall  for 
the  month  occurred  in  (he  lirst  nine  da\  -.  'i'lie  greatest  2ldiour 
amount  was  \  .'.>')  inches  at  l']iiier'^iin  nn  tlie  Ith.  (wo  o(her  sta- 
tions in  the  sou  I  he  in  pdrtinns  repnrt  ing  2  l-lmur  amounts  of  over 
three  inches. 

MISCELLANEOUS  DATA. 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms.— 1st,  8;  2nd,  6;  3rd,  .5;  4th,  4;  .")th.  I; 
8th,  12;  9th,  4;  12th,  4;  18th,  2;  Kith,  2;  17th,  -l;  ISth,  2; 
19th,  (>;    2()th,  1;      29th,  1;    :5()tii,4;     31st,  ti. 

Fog.—  9th,  1. 

Solar  Halos.— 29th,  1;    8(Jth,  1. 

Hail.—  1st,  Stuttgart;    2nd,  Helena. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— JULY. 


TEMPERATURE. 

'he  mean  monthly  temperature  for  52  stations  was  77.1°. 
'  mean  for  the  3(5  stations  having  a  record  for  ten  or  more 
rs  was  LH"-"  below  normal.  Means  ranged  from  71.8°  at 
gman  and  Dutton,  in  the  northwestern  portion,  to  81.8°  at 
iction,  near  the  south-central  border.  Temperature  depar- 
|?swere  negative  except  at  Newport,  Amity  and  .Junction,  and 
:  ged  from  a  fraction  of  a  degree  at  many  places  in  the  central 
ition  of  the  state  to  5.3°  at  Bergman.  The  highest  tempera- 
j?  recorded  ^vas  107°  at  Hemp  Wallace  on  the  30th;  the  low- 
■was 43°  at  Dutton  on  the  5th.  Highest  temperatures  usually 
lUrred  on  the  29th  or  30tli ;  low'est  on  the  5th  or  6th  or  on  the 
Id.  Higher  temperatures  have  been  recorded  six  times  in 
y  in  the  past  25  years;  a  lower  temperature  was  recorded  but 

e  in  that  time,  wdien  41°  was  reported  at  Bergman  on  the 
h  in  1910.  Periods  of  high  temperature  occurred  from  the 
h  to  the  18th  and  from  the  26th  to  the  end  of  the  month; 

periods  from  the  2nd  to  the  7th  and   from  the  20th  to  the 
d. 
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13 

8 

10 
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52 

3.58 
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10 

11 

10 
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80.9 

+0.6 

103 

59 

•2.94 

-1.08 

17 

11 

3 

1894 

78.4 

-1.9 

108 

51 

3.98 

-0.04 

17 

9 

5 

1895 
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-1.4 

104 

55 
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+3.32 

12 

10 

9 
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83.4 

+  3.2 
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52 

1.61 

-2.30 

16 

U 

4 

1897 

82.4 

+•2.2 
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50 

3.25 

-0.66 

16 

11 

4 

189S 

79.9 

-0.1 

105 

50 

4.  ■25 

-0.38 

12 

13 

6 

1899 

79.0 

-1.1 

lOO 

52 

,5.14 

+  1.97 

15 

11 

Q 

1900...... 

79.7 

—0.7 

102 

51 

4.46 

+0.63 

10 

15 

6 

19^11 

83.7 

+3.5 

116 

.50 

■2.49 

-1.36 

15 

13 

3 

1902 

79.4 

-0.7 

105 

.50 

4.49 

+0.26 

14 

12 

0 

1903 

79.6 

-0.6 

105 

53 

3.86 

+0.06 

13 

12 

6 

1904 

77.9 

-2.0 

104 

49 

4.43 

-0.33 

13 

13 

5 

1905 

76.7 

-3.3 

106 

51 

7.60 

+3.67 

10 

13 

8 

1906 

76.7 

-3.4 

99 

48 

5.96 

+2.17 

13 

9 

9 

1907 

81.4 

+  1.2 

108 

53 

1.96 

-2.03 

21 

8 

2 

1908 

79.2 

-0.9 

103 

48 

3.00 

-0.97 

15 

12 

4 

1909 

81.9 

+  1.7 

106 

50 

■2.51 

-1.73 

19 

9 

3 

1910 

79.4 

-0.7 

105 

41 

5.  46 

+1.50 

15 

12 

4 

1911 

78.4 

-1.8 
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43 

4.83 

+0.97 

9 

14 

8 
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+  1.4 

104 
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13 

3 
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104 
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+0.35 

13 

14 
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no 

54 
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-1.05 
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15 
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1915 

77.1 

-1.8 

107 

43 

■2.40 

-1.74 
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4 
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Page  44:—  Bee  Branch:  mean  temperature  should  be  75.5.  departure  should  be  —0.4. 
Camden:  lowest  temperature  should  be  .56  on  the  2nd.  England:  number  of  days  with 
0.01  inch  or  more  .should  be  9.  Fordyoe:  mean  temperature  should  be  77.3.  Newport; 
date  of  lowest  temperature  should  be  sth.  Page  46:  -Bee  Branch:  mean  minimum 
temperature  should  be  fS.I . 
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SlHlioUS. 


Alicia 

Amity  t+ 

Arkaiielphia  . . . 
Arkansas  City.. 

Hatesville 

Bt-e  Branch 

Bpntonville  

Hergma  ii 

liiRflow 

Hlack  Rook  .... 


Hoonpvillt'.. 
Brinklcy .... 
Calico  Rock 
Camden  .. . . 
Onloipoint 
Clarendon    . 

Conway  

Corning  — 
Crossell.  ... 
Dardani'llp  . 


KoddCiiy  

I>nmas 

Iiiitlon 

Kldorado 

Kinorson 

Kngland 

Knreka  Springs 
Fayettpvillft  ., . 

(••ordyci.  

l-"orl  .«niitli 


Nfwport .. . 
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IMiiu  Blnff  . 
Pocahontas 
Pondtt... 
Portland  .. 
I'rfscott  . . . 
Princeton  . 

Kison 

Rogers 


Climatolog-ical  Data  for  July,   1915. 


Counties. 


Lawrence 

Clark 

do 

Deslia 

Independence . 

\'an  Buren  

Benton  

Boone  

Perry 

Law  rence 

Logan  

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Howaid 

Monroe 

Faulkner 

Clay 

Ashley 

Yell 


Kulton 

<ieorgetowu 

Ilardy 
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Hope 

Hot  Springs 
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Mannnolli  Spring  ... 

Marked  'I'ree 
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Mount  Ida 


Marion 

l)esha 

Madison 

I'nion 
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Carroll 
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Dallas 

Seljastian.. . . 

Hempstead  .. 
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Phillips 

CJarland 

Hempstead . . 

♦iarland 

Union 

Craigliea<l. . . 
I'nion 


254 
250 
•250 
145 

277 

1,324 


22(1 
3(il 
158 
470 
171 
309 
293 
175 
330 


.leffersoii 

Lafayette 

Pidaski 

Johnson 

Hot  Spring  .. 

Fulton 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Montgomery 


.Fackson  . . 

Pope 

Jefferson  . 
Randolpli 
Benton  .. . 

Ashley  

Nevada 

Dallas  .... 
Cleveland 
Benton  


Searcy White 

Slicridan [  'irant 

Spriiigbank  tt j  Miller 

Stuttgart Arkansas 

Subiaco Logan 

Swain  +t Newton 

Texarkana Miller 

Warren Bradley 

Whitecliffs Little  River. 

Wynni> '  Cro.ss 


Mtate  iriean.~  and  extremes. 


1,175 
162 

1,590 
2fi5 

229 

l,4fi5 

1,451 

300 

481 

2fi4 
200 
643 
182 
1.500 
377 
fiOO 
S5 
345 
132 

195 
262 
286 
775 
277 
512 
229 

i',284 
730 

231 

1,700 

215 

300 

1,250 

122 

327 

287 

243 

1,385 


Temperature  (  Degrees  Kahrenlieit.) 
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228 
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11 
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29 
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29 
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18 

44 
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11 

36 
18 
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3  O    '       ^ 


JS.6 
r9.8 


0.0 


99 
103 


79.4 
74.8 
7L8 


79.6    -  0.2 
78.1 


81.0 
78.1 

77.0' 

78.2 

71.8' 

80.7 

79. 0« 

79.2 

75.  7 

76.8 

78.9' 

79.5 


79.2 
79.7 
80.4 
80.  8' 
78.2 
8L8 

80.8 
80.8 
,80.1 
6.6 
9.6 
76.4 


'5.3 

7.8 
7.0 

81.2 
76.8 
80.8 
79.0 
74.8 
81.4 
79.4 


3.0 


-3.3 
-  0.6 


L4 
0.6 


103 
93 
96 
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102 
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U« 

"97' 
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97  f 
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89a 
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100« 
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96 

96 
100« 
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30 


54 
56 


30t 
30t 
29 
30 


1.3 

i.'i 
0.6 
0.0 

-'2.6 

+  1.2 


1.3 
0.5 
2.2 
1.6 
1.4 


2.9 


74.8 
80.0' 


79.6 
79.4 


80.6 
80.9a 


77.6 
77.1 


+  0.6 


-1.6 
-0.4 

-1.8 


2.1 


-1.1 
0.4 


1.5 
LO 


102 

ioi' 

95 

99 

100« 

103 

101 

101 

101 

loo 

100 
101 
98 


30 

281 
30 

30 

29 

17t 

29 

29t 

30 

30 

17t 

29 

29 


50 

49 
46 


59 
54 

47' 

52 

43" 

56 

56« 

51 

45 

48 

60- 

57 


101 
99 
100 

98 
95 

103 
101 
93 
102 
101 


94 
100'- 


103 


99 
103a 


95 


1.8    107 


30 

'36' 
30 
29 
29 
30 
29 

19 
30 
30 
30 
30 
30 


6 

5 

23 

2 


Precipitation ,  in  ins 


5t 


2.70 

3.35 

0.65 

1.57 

1.14 

1.00 

1 

3.43 

3.82 


-0.73 


30 
30 
291- 

291- 

30 

30 

30 

30 

30 


30 
29 


18t 
30 


50 

'52' 
60. 
58 
58* 
50 
56 

54 
59 
60 
49 

55 
50 


541 


51 


43 


46' 

37 

34  » 

35 

35" 

41 

33 

31 

39- 

28 


3.39 
2.  42 
2.24 
3.98 
0.66 
0.32 

'-i.'24 
0.32 


5t 
5t 

23 
21 

6 

5 

5 
24 

6t 


44 

25 

32 

33a 

38 

29 

39 
37 
26 
33 
39 
32 


30J 


32 
36a 


35 


2.37 
.3.20 
3.31 
9.79 
L20 
L96 
2. 42 
1.37 
1.08 

1.82 
2.30 
3.97 
3.72 

L82 
3.  42 
0.49 
3.48 
2.35 
4.43 

0.68 
4.10 
0.96 
0.64 
0.55 
4.61 
2.  98 
0.52 
L14 
2.22 

L50 
0.83 
1.95 
4.55 
2.58 
4.99 
.3.44 
0.76 
2.79 
L35 


-2.  31 
-2. 12 
-2.  71 
-2.  63 
-L33 

-o.'io 


"r"? 
©■T- 


Number  of  days. 


X  c 
ox:  1 

■^6 


-0.58 
-1.12 
-2.06 
-1.20 
-3.54 
-3.25 


-3.90 


-1.20 
-0.35 


-2.48 
-2.  39 


LOO 
5.41 
1.49 
1.79 


2.85 
2.85 
2.37 
L61 


46     2.40 


-2.76 

-L74 

-6.' is 

-0.30 
-4.04 
-1.18 
-4.63 


-0.8! 
-0.5' 


-1-0.15 
-3.  03 
-3.24 
-2.43 
-HO.  61 
-1-0.03 


1.05 
2.52 
0.45 
0.85 
0.40 
0.35 
1.07 
0.98 

'i.'67 


2.82 
L15 
1.16 
L55 
0.,35 
0.12 

'3.'i6 
0.12 


-3.69 


-L61 


-L59 
-t-0.04 
-2.  48 


-fO.56 


-0.95 
3.25 


3.25 
-2.16 


-0.24 
-0.96 
-3.49 


-1.74 


0. 

1.30 

2.05 

4.95 

0.95 

0.  63 

1.22 

0.50 

0.39 

0.  68 
0.75 
0.85 
2.26 
0.66 

1.  40 
0.24 
2.02 
0.91 
L75 

0.58 

2.  38 
0.74 
0.  38 
0.25 
L72 
0.65 
0.15 
0.4' 
L53 

0.50 
0.40 
1.38 
2.30 
0.70 
2.59 
2.17 
0.31 
1.23 
0.84 


0.50 
3.33 
0.71 
L06 


L52 
1.40 
1.15 
0.46 

4.95 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o.'o' 


0.0 
0.0 
0.0 
0.  u 
0.  0 
0.0 

"o.'o' 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 


26 
24 
21 
24 
20 
17 
18 
23 

'26' 


20 
21 
21 
20 
17 
21 

'i9' 

19 


21 
23 
22 
19a 

23 


20 

22 
19 
10 
27 
18 
24 
26 
15 
20 
26 


26 
IH 

8 

15 
21 
22 
18 

9 
18 

30 
9 
26 
7 
11 
19 
21 
25 
21 
26 


9 
3 
3 
6a 

'is" 

6 


5a 


4 


sw. 
sw. 
sw. 


w. 
sw. 


sw. 
sw. 

sw. 


n. 

ne. 

sw. 


e. 
sw. 


6 

s. 

3 

sw 

6 

sw 

1 

sw 

—  ■3 


ob.~..rvers. 


.Julius    fiuelck. 
.1.  W.  Campbell. 
P.  .1.  Carpenter. 
W.  C.  niuudoU. 
Miss  Lelia  I.  Teter 
.1.  E.  Scanlan. 
V.S.  Weather  Biir^ 
■lolm  T.  Maxpy . 
Roy  O.  Cagle. 
S.  ,(.  Hov.o. 

Agent,  C.  R.  I.  &  P. 
H.  L.  D.  Whitsoii. 
I.  W.  Wray. 
Zeb .  II .  Watson . 
CM.  HuddlRston. 
Mrs.  B.  IC.  Bishop. 
M..1.  McIIenrv. 
.1.  R.   Bvobst. 
A.  Tredick. 
A.  Bernard . 

Neal  Dodd . 
Lawrence  Wat  Tina 
J.  M.  Rickftts. 
.leff  ,1.  Babb. 
Agent,  L.&  X.W.  R 
J.  C.  C'.euauU. 
George  W.  Nic'ioalo 
University  of  Arkan 
J.  B.  Atkinson . 
U.S.  Weather  Bursi 

T.  ,J.  Logan. 
Mrs.   Biildie  SurratI 
C.A.  Caywood. 
F..I.  Mitclirll. 
K.  F.  Siricklen. 
N.  P.  O'Neal. 
A.  ife  N.  (ien.  Ilospi 
C.  A  B-rry. 
Benedictine  Sisters. 
.) .  A.  Lowderback. 

G.  L.  Spellman. 

F.  W.  Youmans. 
U.S.  Weather  Buret 
W.  R.  Hentschel. 
Mrs     Kate  L .  Smitli 
Fraid;  A .  Tnbbs . 
C.iapman  it  Dewey 
J.  B.  Southworth,  jr 
V.  W.  St.  .lolm. 
W.G.  Wiiiitingtoii. 

A., I.  Shell. 
U.S.  Forest  Service. 
,1.  H.  Hud.son. 
Benedictine  Sisters. 
A.  F.  Stevens. 
T .  A .  Corson . 
Mrs.  (! .  Gresliam. 
lames  Stitt . 
L.  E.  Tisdale. 
Carl  A .  Starck . 

Shem  Pettey. 
Miss  S.  E.  Ashcraft. 

G.  Field. 

H  .  A .  Buerlcle . 
New  Subiaco  Abbey 
George  Paxton. 
H.  S.  Brashear. 
R.  R.  Lusk. 
Eulela  M.Schinner 
Edward  K.   H?chler 


The  departures  from  noi-mal  temperature  and  piecipilation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  of  record ,  but  all  complete  reports  are  i 
in  determining  section  means.  T.    Precipitation  is  less  than  0.01  incli  rain  or  melted  snow.  ++    Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries. 

Reference  letters,  »,  ^,  <=,  appearing  in  tlie  table  indicate  number  of  days  missing:  for  example,  ''  represents  two  days  missing,  etc.        t    Also  ou  other  dales. 

tt  PoMoffice  address  of  these  stations  are  as  follows:  Of  .Innction,  Randolph,  La.;  of  Pond,  Gravette,  Ark.  ;  of  Swain,  Limestone.  Ark.;  of  Springbank,  Doddrid 
Ark.  *     KiKiTMi  I'oniMil.N   a>  \Vigg>. 
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do 

White 
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do 
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do 
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Diiily   rriicipilulioii   t'oi    July.    IWia. 
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2.17 
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'.'08 


1.06 
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.02 


1.13 
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.03 
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2.  02 


•2.38 
.10 
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.'20 
1.00 


1.15 
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.60 
.41 


1.15 


,10 


2.59 
.38 
.09 
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3.33 


1.52 

.50 


.46 


2. 82 


.05 


.08 


.23 


.60 


.50 


,74 
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l."53 
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.58 


1.38 
.10 
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.14 


T. 
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.46 
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.06 


.10 
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.21 


1" 
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.19  . ... 


.36    .01 


.1  T.  I. 


.05  , 


.28 


1.30 


.63 

1.-22 

12 


.39 


1.52 
.61 
.08 


.30 


.01 


.84 


.40 


.'20 


.25 
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3,  13 
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2.  12 
•2.21 
3. '.« 
ti.  116 
.  12     0. :« 


T. 


1.60 


.85 
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1.02 
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.02  ... 


1. 12   T.  I 


.48 


4.24 

o.:« 


.•20   T. 
...I  T. 
16 


1.06 


1.40 


2.37 
3.20 
3.31 
9.79 
1.20 
1.96 
'2.42 
1.37 
l.OS 


1.82 
2.30 
3.97 
3. 72 
1.82 
3.42 
0.49 
3.48 
2.  .35 
4.43 

0.  6S 
4.10 
0.  96 
0.64 
0.00 
4.61 
■2.9S 
0.52 
1.14 
2.22 

1.50 
0.8:J 
1.95 
4.55 
2.58 
4. 9i) 
3.44 
0.76 
2.79 
1.35 


1.00 
5.41 
1.49 
1.79 


2. 86 
2.85 
2.37 
1.61 


Except  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon ,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  Iiours  ending  at  the  time  of 
iier\'ation.  ***  Regular  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  the  24  hour  period,  midnight  to  midnight .  r  Separate  dates  of  falls  not  recorded. 

,      *  Precipitation  included  in  the  next  following  measurement.  i '  Precipitation  measured  in  the  morning:  i 

1       T.    Trace  or  less  than  0.01  inch. 
1  River  Stages  for  July,   1915. 


It  llien  recorded  is  for  the  preceding  24  hours. 


Day  of  month. 


II -t Smith  .... 
5rdanelle  .... 

itle  Rock 

lie  Bluff 

I  ck  R(X-k . . . . 

ico  Rock  .  . . 

esville 

ivporl 

irgetowii    . . 

rendou 
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iiinsas  City. 

nden 


-Arkansas.. . 

do 

do..... 

do..... 

Black 
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do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
do 

Ouachiia  ... 


379  I  22 

288  I  20 

•223  23 

ISO  25 

■226  14 

:3-27  18 

•232  18 

198  26 

168  22 

138  ;  30 
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97 
71 


2        3 


Oj21. 

.,21. 
5^2:3. 
3''2o. 
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S\  9. 
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9  lis.' 
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8  18. 
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11.5 
7.5 
8.4 

13.0 
5.0 
1.9 
■2.8 
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3  10. 
3|11. 
2114. 

5!  3. 
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3i  5. 
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CLIMATOLOCJICAL  DATA:      ARKANSAS  SECTION. 


•Illy, 


Daily  temperatures  for  July,   1915. 


Stations. 


I'liy  of  moiitli . 


•^''"'' i  Minimum. 

A-i'^*^ )i;sr: 

"-»--" ;Mh=r: 

"—viiio !^is;;- 

»-«— uii^zr: 

B-'kieyw ii;jf,^i;;r: 

C«,i..oRo<.i.*5...1>[™-; 

c-'i- ;s;;r: 

^>'»-->-"' on="'; 

Coiiwav  \. Maximum. 

*"""""*  (Minimum  . 

^'•<'-" SiliSm'; 

I.an,anol,e«^....  ;>;->--• 

I),MMCits- ;  Maximum. 

(  Minimum  . 

l.uina> jJIaximum. 

'  Miiiiminn  . 
Dultnu jMaxinumi. 

/  jriiinmnn  . 

Kldorado*^ j  Maxiimim. 

'  Minimum  . 

Eim-rson ;  Maximum. 

'  Minimum  . 
iMiglau.l  n  ;  Maximum. 

I  Miiiiminn  . 
Kurpka  SpriuKs  . .  j  Maximum. 

'  Miimnum  . 

Kavetteville |  Maximum. 

'  Minimum  . 

1-ordyce |  Maximum. 

'  Minimum  . 
Fori   .Smith J  Maxiimim, 

I  Minimum  . 
llanl.v ;  Maximum. 

(  Miuimuin  . 
Ilpmp  Wallace...  SMaN.iminn., 

'  Jliniinum  . , 
j-ji,,,i.  \  .Maximum. , 

'  Miniminn  . . 
Ilul  Spiiuifs !  Mii-NiiHum.. 

'  iMinimum  . . 
llultig J.Ma.ximum.. 

I  iMinimum  . . 
.lonosboro J  Maximum.. 

'  Miniiinnn  . . 
.luuctiou JMaximiun.. 

'  jlinimum  . . 
Lake  Farm ;  Ma.Kimum.. 

'  Miuiniuni  . . 
Le\vi...villo ;  Maximum.. 

'  Minimum  . . 
Little  Hock \  Maximum.. 

'  Miuiinum  . . 
LutlicrviUe j  Maximum.. 

'  Minimum  . . 
.MalvorniJ* 1  Maximum.. 

'  Minimum  . . 
Mammoth  Spring  )  Maximum.. 

'  .vliuimum  . . 
Mar.-hall \  Ma.ximum.. 

'  Minimum  . . 
Mena$« '...  J  Maximum.. 

'  Minimum  . . 
Mount  l<la  • )  Maximum.. 

'  Minimum  . . 
.Vew  port  % \  Maximum . . 

'  Miniinum  . . 
Okay ;. Maximum.. 

'  Minimum  . . 
Pine  Uluff  i\\ !  Maximum . . 

'  .Minimum  . . 
l-ocahoutas S  Maximum.. 

(  Minimum  . . 
I>„„,1  j  Maximum.. 

'  -Minimum  . . 

roitIan<U\* i  Maximum.. 

'  Minimum  .. 
I'rcscottttsS !  Maximum.. 

'  Miniinum  . . 
KoRcrs i  Maximum.. 

'  Minimum  . . 
Si>arry  *  .Maxinmm. . 

'  .Minimum  . . 
.StultKart ;  Maximum.. 

'  Minimum  . . 
.Siibiaco (.Maximum.. 

'  .Minimum  .. , 
■Swain \  Maximum... 

'  .Miniinum  . . 
Texarkana  W !  Maximum. . . 

'  .Mmiiniini  ... 
Warren  W j  Maximum.., 

'  .Minimum  .. . 
Wynne  W j  Maximum... 

'  .Miiiimum  . . . 
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*i    Instniments  are  read  in  the  morninc:  the  maximum  tempprnture  then  read  is  diaiKeJ  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occur 
•.". '•.etc..  mdicafo  re-pprtively,  1,  2.  3,  etc..  day.- mi.i  ing  from  thp  recor'S. 
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I.I  111  i;   K'H  K,  Ai;k..   An.i  ^^,    IIM"). 


No.  S. 


•_'.'_'■")    iiu'lu'S   ^TcMtcr    tlian    I'nr   any 
Tlic  tropical  storm  \\liicli  crossed 


GENERAL  SUMMARY. 

UijlHf''    ^^'>^  ''    vcrv    uiilavoralilc   nmnlli    for  cro|)s  ami    larin 
k.     Till-  mean  temperature  lor  Arkansas  was  I  .7     lower  ami 
moiulii.v    rainrall    was 
.tiist  in  the  [)ast  "Jo  year? 
State  from  southwest   to  northeast  caused  excessive    rains 
u  the  I7tii  to  the  "Jlst  in  all  except  the  soutlu>astern  portion 
ho  J^tate.  resuitiiiij;  in  Hoods  in  nearly  all  of  the  rivers.      The 
ite  River  Hood  was  the  worst   in   that  river  since   l<St)l,and 
he  upper  |)ortion  of  the   valley  it  was  the  worst  on  record, 
crops  along  the  White  at  and  ahove   De  \'alls  BlufY  were 
Iroyed,  horses,  cattle  and  other  stock  were  drowned,  fences, 
Igcs  and  huildings  were  washed  away,  and  f=;reat  damage  was 
0  to  lands,  levees  and  all   kinds  of  proiierty.      Whole  towns 
e  Hooded  and  the  inhahitants  left  destitute.    Losses  amount- 
to  S"2.4o(),l)00  were  reported  to  tliis  oftice  and  not  nearly  all 
he  territm-y  submerged   has  been  luvard  from  up  to  the  pres- 
time.     Considerable  losses  were  sustained  from  floods  along 
Arkansas  and   Red  rivers  in   Arkansas,  but  not  nearly  as 
\t  as  along  the  White.     All  crops  that  were  not  destroyed  by 
Hoods  were  injured  by  the  wet,  cold  weather  the  latter  por- 
i  of  the  month.     This  was  especially  true  of  cotton  which 
report(>d  as  in  poor  to  fair  condition  in  the  higher  portions 
he  State,  but  was  injured  beyond  recovery  in  the  lowlands, 
e  corn  was  also  injured  so  badly  in  the  lowlands  that  it  will 
he  worth  nuich ;   in  higher  portions  it  was  improving  and  was 
orted  in  good  condition. 


of  ii;i  re  \  I  a  rs  was  7  .."iT  inches  gn  ati  r  t  iian  iioiiiuil.  I  he  hen  vie.- 1 
pn  I'ipilat  ioii  iieciiri'ed  o\i  r  a  narrow  area  extemliiin  froiii  .Menn 
iiorl  hea>l  waid  Im  llnidx,  (lie  former  place  nporting  IS. HI 
inches,  the  hitler  i'.l. •").■>  iiiehes.  The  rainfall  at  Hardy  was  the 
grealesi  aiiiomil  recorded  in  the  Slate  during  ,\ugiisl  in  the  past 
2")  years,  lln'  m^aiesl  approach  to  this  being  I!).")!  inches  at 
Dodd  ('il>-  in  .\ugust,  I'.M  I.  Seven  stations  in  tlu^area  men- 
tioni'd  above  reported  lifleen  inches  or  more  for  the  month  and 
six  of  tlie^e  stations  repoiMeil  over  tell  inches  in  three  ijays. 
.\mounls  d<  creased  in  all  direeti<in-  from  I  his  area  and  were  less 
than  four  inches  at  a  few  places  in  tiie  southeastern  portion  of 
the  Stale,  t  he  least  aniount  licing  ;>.  11  incliesal  ilutlig.  liains 
occurred  in  nearly  all  portions  of  the  State  from  the  1st  to  tlie 
;?rd,  the  nth  to  the  li'lh,  the  17tli  to  the  21st,  and  local  slK)wer.s 
occurred  from  the  '2'.\vi\  to  the  2'H\\.  'i"he  greater  portion  of 
rainfall  for  the  month  occurred  from  the  17th  to  the  21st. 


TEMPERATURE. 

'he  mean  monthly  temperature  for  50  stations  in  Arkansas 
74.7'-',  and  the  mean  for  the  34  stations  having  a  record  for 
or  more  years  was  4.9'-'  below  normal.  Mean  temperatures 
ged  from  78.8°  at  Huttig,  in  the  southeastern  portion,  to  68.4° 
Dutton,  in  the  northwestern,  the  means  at  nearly  all  places 
ig  above  70°.  All  temperature  departures  were  negative, 
greatest  departure,  7.5°,  occuring  at  Rogers  and  the  least, 
f,  at  Newport.  The  highest  temperature  recorded  in  the 
|te  was  102°  at  Hemp  Wallace  on  the  8th.  As  high  or  higher 
iperatures  have  been  recorded  every  year  since  1891,  except 
L906,  wdien  the  highest  recorded  was  100°.  The  lowest  tem- 
iture  during  the  month  was  40°  at  Dutton  on  the  31st.  A 
ier  temperature  has  been  recorded  but  once  in  the  past  25 
!rs,  that  was  39°  in  1891 .  Temperatures  were  rather  high  the 
i'part  of  the  montli,  highest  temperatures  occurring  at  nearly 
places  on  the  1st  or  from  the  6th  to  the  8th.  The  latter  por- 
i  of  the  month  was  unusually  cool,  lowest  temperatures  co- 
ring at  nearly  all  places  on  the  last  day  of  the  month. 


MISCELLANEOUS  DATA. 


PHRSxiatK,  (Se;i- level). 

Wind. 

Rki-ative 
Humidity. 

o 

Sr.viioNs. 

3 

S 

6 

e 

31 

31 
31 

1 

III 

3    . 

15 

s 

s 

ne. 
w. 
n  \v . 

a 

19 
9 
10 

< 

So  . 
Is 

ft<03 

Boutoiiville 

F^ort  Smith 

Link'  Rook 

29.  97 
29.  95 
29.  95 

30. 22 
30.19 
30.18 

29.  62 
29.49 
29.47 

19 

19 
2 

2, 800 
4,672 
5, 270 

19 
39 

38 

94 

88 
87 

66 

70 

47 
46 
46 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(  Dates  and  number  of  stations  reporting.) 
Thunderstorms.—  1st,  11;  2nd,  9;    6th,  1;    7th,  2;    8th,   6; 
9th,  3;    10th,  12;    11th,  2;    13th,  3;    14th,  5;  15th,  2;  17th,  5; 
18th,  5;    19th,  3;  20th,  1;   22nd,  1;   23rd,  10;    24th,  6;    25th, 
5;   26th,  6;    27th,  2;   28th,  1;    29th,  2. 

Dense   fog.—  11th,    2;     12tli,    3;    21st,  1;  24th,  1;    27th.  2; 
28th,  2;   31st,  1. 

Hail. —  Clarendon  on  the  Stli. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS — AUGUST. 


Year. 


Tkjipkratvue. 


PRKCIPITATIOiS. 


PRECIPITATION. 

'he  mean  monthly  precipitation  for  64  stations  w^as  10.64 
ties,  and  the  mean  for  the  46  stations  having  a  record  for  ten 


1891 . . . 
1892... 
1893... 
1894... 
1895... 
1896... 
1897... 
1898... 
1899... 
1900... 
1901 . . . 
1902... 
1903... 
1904... 
1905... 
1906... 
1907 . . , 
1908... 
1909.., 
1910.., 
1911.. 
1912.. 
1913.. 
1914.. 
1915.. 


76.4 

-1.9 

108 

78.3 

+  0.1 

106 

77.3 

-0.9 

102 

78.1 

-0.1 

104 

79.4 

+  1.2 

102 

82.6 

+  4.0 

112 

79.6 

+  1.5 

111 

79.4 

+0.6 

108 

82. 2 

+  3.6 

112 

81.1 

+2.3 

108 

80.5 

+  1.5 

109 

80.7 

+  1.1 

108 

78.7 

-0.4 

105 

78.1 

-1.1 

105 

79.1 

0.0 

103 

77.9 

-1.4 

100 

82.0 

+2.7 

113 

79.3 

-0.4 

103 

82.4 

+3.0 

111 

79.2 

-0.4 

104 

78.0 

-1.6 

107 

78.7 

-0.4 

105 

S2.1 

+  3.0 

107 

78.5 

-0.8 

104 

74.7 

-4.9 

102 

39 

40 
48 
48 
55 
48 
45 
54 
54 
57 
52 
51 
47 
46 
51 
42 
54 
52 
47 
43 
45 
45 
46 
57 
40 


2.75 
4.39 
3.08 
4.63 
2.64 
2.32 
2.59 
4.35 
2.04 
2.95 
2.95 
2.55 
4.34 
2.81 
3.73 
4.92 
2.92 
4.48 
1.27 
3.92 
8.19 
3.30 
1.62 
6.81 
10.44 


No.  OF  Days. 


0.06 
+  1.03 
-0.28 
+1.27 
-0.  72 
-0.90 
-0.63 
+  1.01 
-1.13 
-0.15 
-0. 25 
-0.56 
+1.39 
-0.57 
+0.60 
+1.04 
-0.30 
+1.40 
-2.21 
+0.81 
+4.37 
-0.17 
-2.07 
+3. 19 
+7.37 


21 
13 
18 
12 
18 
17 
17 
13 
19 
16 
14 
19 
15 
16 
18 
14 
16 
15 
20 
13 
11 
15 
20 


11 

9 
11 

9 

9 
10 
13 

9 
12 
13 

9 
12 
12 
10 
10 
10 
10 

8 
12 
11 
10 
10 
11 

9 


ERRATA  FOR  JULY,   1915,  REPORT. 

Page  51:— Solar  halo.s  should  be  2  on  the  29th,  none  on  the  30th.  Page  ,52:— Calico  Rock, 
date  of  highest  temperature  should  be  29th  and  other  dates:  Wynne,  date  of  highest 
temperature  should  be  16th  and  other  dates. 


()() 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    AKKAN.SAS  SECTION. 


AUGUS'I 


Climatolog^ical  Data  for  August,   1915. 


Stations 


Counlic 


Alicia 

yVmity 

Arkadelpliia  . .. . 
Arkansas  City . . . 

Batesville 

Bee  Bi-ancli 

Bentonville  

Bcrprman 

Ui(?clow 

Black  Rock 


Kdoneville 

Brinkley 

Calico  Koek  .. 

Caniden 

Centerpoint  .. 
Clarendon   . . . 

Conway  

Corningr 

Crossett++  .  . . . 
Dardanelle  . . . 


Dorlii  City 

Dumas 

Dulton 

Eldorado 

Kmerson 

England 

Eureka  Springs. 

Fayetteville 

Fordyce 

Fort  Sraitli 


Fulton 

Georgetown 

Hardy 

Helena 

Hemp  Wallace  * .. 

Hopett 

Hot  .Springs 

Huttig   

.lonesboro 

.Junctionti 


Lake  Fann 

Lewisville 

Little  Rock 

Lutherville   

Malvern    

Mammoth  Spring  .. 

Marked  Tree 

Marshall  

Mena 

Mount  Ida 


Newport... 

Okay 

Pine  Bluff  . 
Pocahontas 
Pondtt... 
Portland  .. 
Prescott  . . . 
Princeton  . 

Risen 

Rogers 


Searcy 

Slieridan 

Spriiigbank  it-- 

Stuttgart 

Subiaco 

Swain +i 

Texarkana  

Warren 

Whitecliff.s 

Wynne 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit. ) 


E 
p  . 


Lawrence 

Clark 

do 

Desha 

Independence . 

Van  Buren 

Benton  

Boone  

Perry 

Lawrence 


Logan  

Monroe... 

Izard  

f)uachita  . 
Howard  . . 
Monroe.. . 
F"aulkner  . 

Clay 

Ashley. .. . 
Yell 


Marion 

Desha 

Madison 

Union 

Columbia  . . 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Dallas 

Sebastian 


Hempstead  . 

White 

Sharp  

Phillips  . . . . 

(iarland 

Hempstead 

Garland 

Union 

Craighead . . 
Union 


.Jefferson 

Lafayette 

Pulaski 

Johii.son 

Hot  Spring  .. 

Fulton 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Montgomery 


.Jackson  . . 

Pope 

Jefferson  . 
Randolph 
Benton  ... 

Ashley  

Nevada 

Dallas 

Cleveland  , 
Benton  


Wliite 

Grant 

Miller 

Arkansas 

Logan  

Newton 

Miller 

Bradley 

Little   River,. 
Cross 


State  means  and  extremes. 


254 
250 
250 
145 

277 


1,303 
1,324 


259 


22(1 
361 
158 
470 
171 
309 
293 
175 
330 

1.175 
162 

1,590 
266 


229 

1,465 

1,451 

300 

481 

264 
200 
643 
182 
1,  500 
377 
6U0 
S5 
345 
132 

195 

262 
286 
775 
277 
512 
229 

'i',284 
730 

231 

1,700 

215 

300 

1.250 

122 

327 

287 

243 

1  ,.?85 


240 
228 
1 ,0.50 
2 ,436 
332 
304 
206 
250 


10 
23 

8 
31 
16 
23 

9 
18 

1 
13 

2 
33 
11 
29 
15 
11 
31 
23 

1 
29 

34 

3 
13 
11 

1 

8 

13 
29 

4 
33 

29 

2 
18 
44 
21 
43 
23 

S 
20 
22 


11 
36 
18 
32 
10 
11 

27 

7 

31 
1 

31 

23 

17 
6 

33 
8 

13 

24 


18 
4 
33 
20 
10 
7 


73.8 
75.1 


74.9 
69.8 


76.0 
76.4 
73.4 
76.4 
76.1 


74.9 

71. 3^ 
75.4 
68.4 
7.6 
7.4'i 
76.8 
71.2 
1.6 
7.5.2 
75.3 


-  4. 

-'4.' 

-  6. 

-  5. 


0  98 
89 

7  85 


-2.9 


-3.8 
6.4 


-6.6 


-  3.5 


72.6 

75.' 3' 
77.0 
75.6 

78.8 
74.6 
78.1 

78.6 
77.4 
75.3 
72.2 
76.2 
72.3 

72.2a 
73.4 

74.1 

78. 2'' 

72.0 

77.0 

74.6 

70.1 

78.1 

76.2 


70.4 
76.0 


6.4 
4 


-  4.1 


6.3 

'5.' 9 
2.3 
3.7 


5.0 
2.4 


4.9 
3.9 
6.2 
3.3 
4.9 


-  6.1 


1.0 


4.4 

4.2 
7.1 


-5.0 


7.5 


77.0 
74.2 


0 
77.4 


2.4 
6.9 


4.7 
4.3 


4.9 


92 
100 
94 
98 
95 


95 
94 

97'' 

96 

88 

96 

96'' 

99 

91 

91 

93 

92 


95 

W2 
91 
93 
97 
96 
97 


99 
93 
93 
95 
93 

'94a 
94 
96 

97'' 

95 

98 

96 

92 

97 


100 
92 


96 
98 


92 


It 

lot 


12t 
It 
1 

8t 
9 


2 
16 
16 

6t 

9 

1 

6t 

1 

1 

6 


50 
52 


60 
50 

42'' 

53 

40 

54 

540 

51 

43 

44 

64 

51 


46 
56 
53 
56 
47 
55 

53 
55 
54 
46 
53 
45 

49a' 

52 

46 

.59'' 

46 

56 

49 

42 

56 

52 


54 
54 


51 
40 


17 
31 
31 
4t 
31 


4 
3 

31 

4 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

It 
31 


31 
31 
31 
31 
31 
31 

31 
31 
31 
29 
31 
31 

31 
31 

21 
31 
31 
31 
21 
31 
31 


31 
31 


Precipitation,  in  ins. 


Number  of  days . 


Obtiervei 


24 
30 

36'' 

30 

33 

28 

30'' 

33 

38 

32 

29 

26 


13.73 
11.21 
9.97 
4.86 
13.21 
12.90 
9.66 
14.56 
9.42 
9.90 


+  6.94 

+  'i.'';i 

+  9. '24 
+  9.81 
+  5.62 
+  11.  32 

5.95 


9.78 
13. 03 

9.86 
16.34 

9.29 
12.41 

'4.' 76 
15.59 

13.17 
5.33 

11.48 
5.25 
6.39 

10. 28 

13.45 

12 

9.76 
9.64 

14.99 
8.71 

19.55 
7.64 

U.79 
9.06 

10.07 
3.14 
8.52 
4.90 


+  7.  IC 
4-  7.82 
+  7.74 
+  14.  18 
+  4.  .52 
+  9.16 


4.0s 
2.83 
3.  0(1 
2.22 
5.44 
4.90 
4.80 
5.70 
2.53 
■2.11 


+  12.32 
+  9.20 


+  7. 
+  1. 


+  8.84 
+  8.37 

+  5.98 

+  1'2.64 

+  16.' 6' 
+  4.0: 
+  7.85 
+  5.70 
+  6 


3.11 
(J.  If! 
2.4-! 
6.  03 
3.01 
3.10 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'o.'o' 


5.30 


6.20 

8.32 
10.  33 
11.55 

8.94 
14.53 

8.65 
15.13 
18.81 

r2.oo 


31''  9.82 
36  15.91 
6. 

15.73 
8.41 
3.91 

12.  .52 
7.31 
5.24 

10.21 


.34 


+  4.76 

+  2. '22 


+  5.44 
+  6.68 
+  7.50 
+  5.92 
+  10 
+  4.69 


+  14.6' 


+  6.74 


11.03 
6.80 

11.14 
5.93 

U.83 


12.87 
4.65 
9.74 

7.81 


+  4. 1« 
+  11.  .51 
+  4.67 

+  9.' 65 

+  '2.' 37 
+  6.62 


+  '2.55 
+  7.92 


1.82 
6.13 
1.40 
1.50 
5.95 
5.  43 
4.96 
2.95 
4.85 

6.16 
3.  30 
6.70 
2.42 
4.90 
2.71 
4.88 
1.16 
2.73 
2. 10 

2.20 

2.05 

3.82 

6.42 

1 

3.94 

2.69 

0.3:; 

5.96 

4.22 

3.02 


+  10.75 
+  1.6' 
+  6.65 


41    10.44  +  7.37 


2.37 
3.  80 
4.10 
1.10 
•2.37 
1.53 
L21 
4.09 

5.33 
1.50 
4.17 
.3.12 
5.92 


5.25 
1.05 
2.  3(1 
2.06 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

O.'o' 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 

0.0 


6.  70      0.  0 


10 
9 

8 

n 

12 
14 
8 
14 

13 

11 

12 

u 

14 
II 

8 
14 
10 

5 

10 
10 
15 

9 
13 
14 
14 
11 
16 

8 

12 
11 
14 
12 
10 

8 

9 
10 

8 
10 

10 

8 
12 
10 

9 


8 
5 
26 
20 
17 
18 
14 
16 
11 
18 


sw. 
nw. 


4 

6 

14 

1 

21 

8 

10 

7 

10 

20 
U 
9 
13 
14 

13 

12 
18 
12 
3 
10 
8 
2 
9 
12 


»vv. 
ne. 


4 
11 
6 

4 
10 
14 
17 
13 

9 

11 
12 
18 
11 
6 


15 
11 
12« 
6 


16 
6 

18 

19 
6 
4 
0 
9 

14 

4 

8 
2 
12 
10 


5« 
15 


13 
13 
1.3a 
10 


n. 

sw. 

w. 

sw. 

ne. 

nw. 


nw. 

sw. 

sw. 

sw. 

e. 

ne. 

nw. 

nw. 


Julius  (Juplck 
J.  W.  Camphei 
F.J.  Carpente 
W.  C.  Blundei; 
Miss  Lelia  I .  T 
J.  E.  Scan  Ian. 
U.S.  Weather 
.Tohn  T.  Maxey 
Roy  G.  Cagle. 
S.J.  Howe . 

Agent,  C.  R.  I.J 
H.  L.  D.  Whits 
J.  W.  Wray. 
Zeb.  H.  Watsoi 
CM.  Huddlest 
Mrs.  B.  E.  Bisl 
M.J.  McHenry 
J.  R.   Brobst. 
A.  Tredick. 
A .  Bernard . 

Neal  Dodd . 
Lawrence  Wate) 
J.M.  Rickctts. 
•Jeff  .J .  Babb . 
Agent,  L.  &  N.V 
J.  C.  Chenault. 
George  W .  Nich. 
University  of  Ar 
J.  B.  Atkinson, 
U.  S.  Weather  E 

T.J.Logan.  . 
Mrs.  Biddie  Su; 
C.A.  Cay wood. 
F.J.  Mitchell.  1 

E.  F.  Stricklen. 
N.  P.  O'Neal. 

A .  &  N .  Gen .  H. 
C.  A  Borry. 
Benedictine  Sisti 
J  .  A  .  Lowderba( 

G.  L.  Spellman.' 

F.  W.  >'oumans 
U.S.  Weather  Bi 
W.  R.  Hentsche. 
Mrs.  KateL.Sr; 
Frank  A.  Tubbs 
Chapman  <t  Dev 
J.  B.  Southworth 
V.  W.  St.  John. 
W.  G.  Whittingtc 

A.J.  Shell. 
U.  S.  Forest  Serv 
J.  H.  Hud.son. 
Benedictine  Siste 
A.  F.  Stevens. 
T.  A.  Corson. 
Mrs.  G.  Gresliam 
.lames  Stitt. 
L.  K.Tisdale. 
Carl  A .  Starck . 

Shem  Pettey. 
MissS.  E.  Ashcni 
G.  Field. 
H .  A  .  Buerkle . 
New  Subiaco  Abh 
George  Paxton. 
H.  S.  Bra.shpar. 
R.  R.  Lusk. 
Eulela  M.  Schini 
Edward  K.   Sech 


Reference  letters  a  b  c   appearing  in  the  tahl!!,Vi?t?  ,         ,  .  ^^"^  '"°'*' '  ^^    Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries . 

n  V,L,mo,  !:{aJ  ■  '  f'.t         ?  .  "i<l-cate  number  of  days  missing;  for  example,  b  repre.^ents  two  days  missing,  etc.        t    Also  on  other  dates 

Ark.  "      *  1^:;;"'':;:::;;':;Sr'^  '^^  ^^'""""^  '''  •'""'■'""•  '^-"'°'''-  ^-^  -<  ^^na.  Cravcte,  Ark.:  of  swam.  Ll;;,estone.   A^:-  :?sS^nk.    Bod 
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rsT,    IS' I.".. 


n.iM  A  loi-o'iH  Ai.  itAiA     ai;ka\sas  SKCnoN 
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Daily   Precipitation  for  AuMuat,    1016. 


l»ll«ii> 


i.t   I  I. 

a  J-  II  it 


■.nm.  II  

m\lll.«  ••*.. 

Mill) 

»«■   1  ! 

.  Kocklilj... 

I'villo. 

.li-y  111! 

I.  Koi-k  li  i'l . . 

Ion ;;  II 

ri'olnt 

MiUm  II 11  ■  ■  ■ 

!>y 

llUf 

<>tt 

miello  11  I'-. 

I'iiy  

»s  

)n 

■ado  III!.-- 
-son 

maim 

k»  Springs 
ttevilU* .  •  •  ■ 

yoe 

Smith'"  . 

mini ■■ 

jetown  II  II  ■ 

ifaTii' •'.::: 

p  Wallace . . 

^prinKS  .  ■  •  ■ 

IK- 

«boro  

tion 

Farm 

sville 

^  Rock  ••♦. 
erville 

.■rnlli: 

moth  Spring 
:cA  Tree  II ' 
hall 

i  ;     I 

at  Ida  . . . 

port  II II... 

Bluff  if  li". 
hontas... 

1 

land  11 II  . . 
cottllll... 
cpton  II II  . 


idan  ||  || 
agbank I 
tsart  . . . 

apo  

in 

irkana  II 
ren  II  II . 
tecliffs  I! 
line  II  II.. 


\Nm.'i>luHl». 


W'liilo 

(>iia<-hUH  — 

do 

Mississippi  .. 

Whito  

.Vrkanstts  • . . 

do 

Whito 

Arkansas  — 
Whito 

Arkansas.  . . . 

Whiio 

do 

Ouachita 

Kod 

Wliito 

Arkansas   ... 

Wiiiu- 

Ouiuhita   ... 
Arkansas.. .. 

Wliito 

Arkansas  — 

Whito 

Ouachita    ... 

IVnl 

Arkansas  . . . 

Whito 

do 

(Hiacliita  — 
Arkansas  — 

Rod 

Whito 

do 

Mississippi  ., 
Ouachita  — 

Rod 

Ouachita .  . . 

do 

Whito 

Ouacliita  . . . 

Arkansas. .  . 

Rod 

Arkansas.. . 

do 

Ouacliita    . . 

Whito 

St.  Francis. 

White 

Ouachita   . . 
Arkansas.  .. 

White 

Arkansas   . . 

do 

White 

Arkansas  . . 
Ouachita   . . 

do 

Ouachita  . . . 

do 

Arkansas... 

Wliite 

Ouachita... 

Red 

Arkansas.. . 

do 

White  

Red  

Ouachita.. 
Red  ........ 

St.  Francis 


Day  uf  month. 


AMi 


T. 
T. 
.01 
T 

i.'i- 

.79 


an 

7S 

io 

.7S 
1.(16 
.4(1 
.50 
.W 
l.tll 


.01 
1.4 
.61 


.10 
1. 10 

2' 


.50 

T 

T 
2.42 
29 
0' 


.45 


.50 


.05 
.12 
.30 
T 

.50 
.80 
.15 
1.14 

.35 

.05 
.20 

'.'•24 
1.90 
1.06 
.18 
.02 


T 

.36 
.37 
.72 

.20 
.10 

'.'60 
.33 
.38 

.25 
1.44 

T 
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.56 
1.10 

T. 

.38 

'.'73 
1.64 
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.42 


.To 


.32 
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.13 


.85  1. 

.60 

L30 

09 

1.75 

.98 

.22 


.02 
1.37 


...  1.14 
.85  . 
.6OI2.OO    .20 

.41    .14    .18 


.01 


.9;i 

.iW 
27 
'.75 
.91 
2.75 

'.'84 
1.56 

.15 

i.'cw 

.40 
1.34 

.35 
1.0' 
1.15 
1.40 

.45 


.31 
1.58 
.65 


1.00 


1.30 


.06 


.  10 


T 

1.40 
.38 

.'06 


,25 

2.15 
.60 
T 

1.40 

.'69 
T 
.17 
.15 


.OS 


.28 


1.12 


.09 


T. 


T. 


1.36 


4.08  2.60  1.  10 

2.06  2.  K:i|  1.72 


.51 
.85 
.17 

1.11 
.27 
T. 
.19 
.30 

1.35 

2f 
96 

2.41 
.07 
.10 
.94 
.77 

I.IC 

1.98 

2 


.96 
1.46 
.35 

.50 
.7(1 


T. 
.35 

1.48 


.21 
.24 

.3' 
2.41 


.25 

.11 
.17 
1.30 

'.'22 
.23 


1. 15i 


.o:^ 


.07 


09  .80  .10 
1.00  .20 
1.50 
.  99 
1.08 


1.04 


..30 


.50 


.50 


21 


1.85 

14 

l.(HI 

.25 

.81' 
2.  45 

.03 
1.95  1.46 


:).  (X)  1.20 

16  1.24 

2. 26  5.  44 

l.!Ml|  .60 

01 

1.43 

1.90 

2.11 


1.61 
f).  70 


1.  12 

2.  14 

4.05 
13 


.30  . 


1.20 
.25 


.25 


.  12  . . 


.80 

.'i(l 
.66 
T 

.18 

'.'•29 

.40 
.95 
.33 
1.68 


.51 


3.11 
1.78 

2.  01 
6.  03 

3.  01 
3.  10 

3.'i6 
2.00 


1. 
6. 
1. 

1. 
5. 

494' 
65  2 
96  3. 


6. 10 
2 


1.23 
.11 


5.30 


22 


.06 


.0:} 


9.30 


6.15 
2.19 
45  0.  70 
.76 
4.90 
•2.71 
4.88 
1.16 
'2.73 
2.10 


3.  '20 
I.. 34 
1.92 
.13 

.80 
.80 


.50 


.05 


.96 


1.50 
•2.00 
'2.57 
6.42 
1.50 
3.50 
.01 
3.25 
1.50 
•2.65 

.45 

.21 
3.  .50 

.50 

.79 
•2.3' 
1.02 
1.00 

.81 

.16 
1.10 
2.  52 

.28 
1.87 

•2.'26 
1.05 
2.10 


2.20 

2.05 
1.69 
.•25 
.40 
3.05 
1.80 
6.33 
5.96 
4.^22 


2.  05  3.  02 

tt 


95 

3. 30 

1.85 

1.48 

.19 


07 
1.53 


.70 

'.'6i 

i.'87 
3.94 
2.69 
1.09 
1.78 


T. 
■2!  67 


28     24 


,26 


,'20 


•a 


42 
2. '20 


2. 63 
•28 


15 
I.  40 '2. 00 


.04 


2.3'; 

3.8( 

30 
2. 10 
1.13 
1.21 
4.09 

5.33 
1.30 
4.17 
3.12 
5.92 

5.' '25 

.85 

'2.30 

.89 


.15 


T. 
.5 
1.96 

.90 


.85 


T. 


2«     27 


1. 66 

.08 
.60  1. 

.'22 

.!N) 
.  60  . 

r 

.481 
.10 
.73 


10 


28     2«     80 


5 
1.82 


.14 

i.'ca 

'.'36 
'.'30 
'.'48 


.15 


1.65 
3.20 
4.10 
.76 
.98 
1.53 

'.'ei 

.87 

1.50 

.'27 

..35 


.82 
1.05 
1.00 
2.06 


.03 


.99 
i.'64 


1.20 
.05 
.50 
.55 


.68 


.05  .. 


.:a2.72 
T.  .2 
2.30 
T 

l.ffit 
.01 


.'20 
1.  16 


l.Oi 
.05 
.08 

'.'is 


1.46 


.05 


.38 


.50 
.03 
.53 
T. 

'.'58 
.61 

'.'91 
.01 

1.13 
.40 

1.40 
.58 

l.(» 

1..50 
.96 
.02 

1.85 
.36 

.18 
,76 
,36 

,'i6 

.32 
..51 
.70 
.14 

.72 


50 
2.00 

.06 

T 
1.10 

..35 
1.03 

T. 

.'2' 
.20 
•.48 
.30 
.'24 


.06 
1.20 
.38 


.'22 

.54 

.05 

2. 42 

.'20 

T. 

.15 


1.33 
.20 
.'20 
.05 


1.02 

'.'3(3 
.52 


.10 


46 
1.42 
1.46 


.20 


.08 


.54 


.02 


.07 


.14 


.'22    .30 
1. 52  . . . . 


.30 


13.-3 
11,21 
9.U7 
4.86 
13.21 
12.  W) 

14.  .'>6 
9. 12 


».78 
13.08 

9.m 

16.34 
'.).'2!t 
12. 41 

"i'76 
15. » 

13.17 
5.33 
11.48 
5.25 
6.3» 
10.28 
13.  45 
12.  77 
9.76 
9.W 

!4.9<l 
8.71 

19.55 
7.64 

11. 79 
906 

10.07 
3.14 
8.52 
4.90 

6.20 

8.32 
10.33 
11.55 

8.94 
14.53 

8.65 
15. 13 
18.81 
12.00 

9.82 

15.91 
6.77 

15. 73 
8.41 
3.91 

12. 52 
7.31 
5.24 

10.21 

11.03 

6.80 
11.14 

5.93 
11.83 

'i2.'87 
4.65 
9.74 
7.81 


suusi't .  and  pr.-^cipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of 


ExcoDta'i  otherwise  indicated  observations  are  Konerally  made  late  in  tlia  afternouu.  n-ar 

*.X(ept  as  otnei  ^^^^^  ipitation  is  for  the  24  hour  period .  midnisht  to  midniKht .  t  Separate  dates  of  falls  not  recorded . 

111!  Prwipitatioii  measured  in  the  luoniing;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours. 


■rvation.  *  *  '  Regular  Weather  Bureau  station : 

*  Precipitation  included  in  the  next  follow  in}?  lueasuremeiit. 
T.    Tra<»  or  less  than  aoi  inch,   tt  10.90. 


Stations. 


;  Smith  . . 

ilanelle . . 
leRock.. 
■  Bluff .  . . 
('k  Rock.. 
CO  Rock . 
sville .  . . 

•port 

rgetown  ■ 
endon.  . . 
na 


Rivers. 


Arkansas... 

do... 

do..  .. 

do..  .. 

Black 

Whito 

do 

do 

do..  .. 

do 

..i  Mississippi. 


~2l 

Cj  *  o 

>  0"T 

a;  fc,  cs 

M  *  "I" 


ansas  City.  1 do  . 

iden Ouachita , 


379 
288 
'223 
180 
226 
327 
232 
198 
168 
138 
142 
97 
71 


Ki-ver  Stages  for  August,   1915. 


Ray  of  month. 


22  9. 

20  a 

•23  I  7. 

25  111. 
14  i  2. 
18  I  0. 
18  1. 

26  I  2. 
•22  2. 
30  '13. 
42  35. 
42  j40. 
39  i  4. 


3    9.4 

0   5.8 

0    6.7 

8111.5 

2.8 

0.6 

2.2 

2.5 

2.6 

13.7 

5:J5.1 

3  40.3 

3    4.3 


4  10.8 
8.4 
6.7 
U.O 
2.8 
0.2 
1.5 
2.9 
•2.4 
13.2 
33.8 
39.5 
4.2 


10.0 
91 
8.0 
11 
2.8 
0.1 
1.3 
•2.8 
2.4 
13.1 
32.8 
39.0 
4.1 


9.71 
8.4' 
9.3 
11. 5| 
•2.7( 
0.1 1 
1.0 


9.0 
8.0 
8.7 
13.0 
2 


8 

7.0 
8.0 
12.5 
2. 


10      11      12      13      14      15      16 


■2.4 

V2.9 

31.5 

38.4 

5.5 

0.  3|  0.6 
1.21  1.4 
•2.5  2.3 
2.3'  ^2.2 
f2.  7|12.4 
3O.7I3O.I 
37.  7i36.9 
5.5!  5.3 


8.4 
6.3 

vii 

•2.6 
0.8 
1.4 
2.2 
2.1 


8.4 
6.0 
6.8 
11.7 
2.6 
0.9 
1 

•2.4 
2.0 


12.1111.8 
30.  0|30. 1 
36.4  36.0 
.5.1    5.0    5 


5 
9 

6, 
2  11. 
5    4. 

1  1. 
8  2. 
51  2. 
5  1. 
4|11, 

2  30 
8 1 35, 
Ol  5 


911. 

2I  9. 
7  7. 
2!  11. 
Ij  3. 
4'  1. 
ll  •2. 
7j  3. 
4'  2. 
lilO. 
4  30 
5,35 
0 


■20  1  21 


11. 
9. 
9. 

till. 

6  3. 
2    0. 

7  2. 
0  6. 
0!  2. 
9111. 
430. 

.3135. 
Oi  8. 


11. 

9. 

9. 
12. 

3. 

0. 

2. 

4. 
8!  3. 
l|ll. 
4i30. 
2:35. 
6'  8. 


9  V2. 
6  10. 
5  10. 
8,1.3. 
4;  3. 
5,  0. 
0    1. 


0  11.0  10. 

2  10.  6    9. 

3  10.  4  10. 
6  13.6  14. 

4  3.3;  3. 
3'  0.71 
8;  1.6 

5  3.5 

2  3.1 
4  11.6 
4  30.  5 
9  .34.  9 

3  6.3 


6111. 
"    9. 

in. 

14. 

10. 


1 

2 

4    3. 

2. 

12. 

.30. 

0  35. 

0    8. 


6l'23. 0123. 

8i  19.  0,^23. 
7113,6  ^22. 
6  14.  4  •20. 
5  20.  0  31 . 

39.3.50. 

24. 0  .34. 


15.0 
6.5 
12.4 
30.  7 
35.4 
10.2 


20.9 
•22.8 
'23.8 
23.4 

9I29. 0 

4  .36.  3 
36. 
'29.3 
19.3 
17.0 
29. 
35.6 
25.1 


'23 


'24      '25 


26  1  27     28 


0|16.4|15. 
18.6il6. 


'22.9 
24.8 
25.0 
17.5 
'28.8 
.33.7 
24.8 
'21.0 
31.4 
37.4 
36.0 


14.2 

15.2 

20.7 

23.8 

'25.5 

12.0 

14.6 

30.2 

126.  2 

2  24.1 

6I35.3 

4  39.3] 

5133.9! 


29 


12.7 
14.0 
19.5 
■22.9 
■25.3 

r2.8 

15.2 
•29. 2 
•26.2 
26.2 
36.4 
40.3 
32.9 


30 


31 


10.5 
10.7 
16.1 
20.8 
25.0 
8.3 
10.8 
27 
0  '25.  4 
29.' 


10.3 
9.5 
14.1 
19.2 

25.  0 
7.4 
9.6 
'27.0 
'24.8 
.31.6 
37.6137.7 
42.0  42.5 
31.7:30.8 


()2 


CLIMATOLOGICxVL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 


August,    19].", 


Daily  temperatures  for  Aug'ust,   1915. 


Day  o 

nnjuth . 

Stalioi 

Is. 

1 

' 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

10 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SI. 

Alicia 

S  Maximum. . . 

9) 

86 

82 

80 

83 

89 

39 

87 

90 

80 

80     84 

82 

88 

88 

87 

81 

75 

74 

74 

73 

85 

82 

83 

85 

79 

76 

79 

77 

74 

70 

81 

1  Mininunn  . .. 

76 

74 

69 

56 

54 

56 

63 

73 

71 

74 

69     64 

65 

69 

73 

75 

72 

72 

69 

65 

58 

60 

59 

65 

67 

64 

62 

65 

68 

62 

50 

f.f 

Amity  % 

)  Maximum. . . 
(  .Minimum  . . . 

82 
69 

88 
71 

88 
67 

89 
69 

85 
67 

91 

67 

90 
65 

86 
65 

85 
67 

95 
68 

95 

68 

88 
64 

88 
69 

90 
65 

93 
66 

86 
67 

81 
70 

80 
70 

76 
70 

74 
08 

75 
57 

78 
57 

82 
63 

84 
69 

86 
70 

85 
70 

77 
67 

85 
66 

78 
65 

71 
60 

77 
52 

^^ 

ci; 

Boo  Branch 

J  .Maximum. .. 

98 

84 

85 

84 

90 

93 

•M 

89 

92 

81 

81 

85 

85 

92 

93 

92 

84 

79 

74 

79 

84 

88 

84 

89 

35 

85 

SO 

81 

77 

81 

75 

8.3 

(  Jliiiimum  . .. 

71 

70 

69 

54 

59 

•59 

70 

71 

69 

67 

67 

63 

61 

62 

65 

70 

73 

71 

68 

64 

52 

57 

63 

66 

70 

70 

62 

62 

(A 

62 

47 

64 

Boiitoiivillo 

\  .Maxinunn. .. 

87 

87 

72 

78 

83 

88 

86 

SO 

72 

74 

80 

85 

77 

86 

86 

89 

84 

72 

68 

75 

78 

85 

78 

82 

81 

85 

74 

77 

69 

65 

73 

79 

t  Miniimnn  . . . 

07 

69 

57 

52 

57 

54 

62 

66 

67 

63 

59 

61 

64 

62 

65 

66 

71 

66 

62 

56 

53 

58 

63 

61 

58 

65 

59 

55 

68 

50 

45 

60 

Bortjnian 

*  Maxinuim. . . 
/  Minimum  . . . 

82 
68 

84 
70 

74 
62 

78 
50 

82 
51 

82 
55 

85 
63 

83 
65 

80 
66 

76 
65 

76 
63 

84 

58 

82 
61 

82 
60 

83 
63 

82 
63 

83 
71 

75 
67 

68 
65 

74 
60 

78 
50 

80 
54 

78 
60 

80 
64 

81 
57 

73 
64 

73 
60 

78 
56 

73 
61 

72 
56 

78 
41 

fid 

BooiH'Villo 

)  .Maxinunn. . . 

90 

91 

90 

88 

89 

90 

91 

90 

90 

89 

90 

92 

91 

90 

90 

91 

85 

87 

80 

81 

85 

90 

92 

89 

86 

90 

88 

86 

85 

83 

83 

.Ky 

'  .Minimum  . . . 

62 

66 

62 

07 

66 

67 

64 

63 

66 

67 

66 

66 

64 

67 

64 

66 

53 

70 

70 

70 

63 

54 

55 

02 

61 

69 

07 

63 

60 

63 

60 

6-1 

Biinklcy'sS'jS  

)  Maxinunn. . . 

IWJ 

90 

93 

87 

93 

96 

100 

99 

98 

85 

82 

90 

93 

95 

98 

87 

87 

85 

78 

82 

87 

89 

92 

89 

87 

83 

78 

84 

81 

71 

71 

Sfv 

(  .Mininunn  . . . 

72 

71 

70 

54 

55 

57 

60 

63 

71 

68 

68 

62 

65 

66 

67 

72 

73 

74 

70 

06 

58 

50 

61 

67 

67 

70 

62 

62 

64 

61 

50 

(l-l 

Calico  Kock  %  .  .. 

*  Maxinunn, . . 

94 

88 

80 

S3 

86 

93 

91 

88 

89 

81 

82 

88 

89 

91 

92 

93 

86 

75 

73 

74 

81 

88 

84 

88 

82 

74 

76 

82 

75 

67 

74 

«:. 

(  Minimum  . . . 

72 

73 

73 

54 

55 

56 

57 

60 

60 

69 

68 

60 

64 

65 

66 

67 

67 

71 

70 

66 

55 

57 

59 

60 

63 

64 

64 

63 

64 

60 

48 

c:.;. 

Camden 

\  Maxinunn. . . 
1  Mininuini  . . . 

92 
66 

91 
67 

87 
65 

8,-i 
53 

89 
65 

95 
67 

97 
60 

98 
65 

90 
67 

87 
68 

69 

91 

63 

86 
66 

95 
64 

98 
63 

94 
71 

87 
69 

81 
69 

79 
71 

85 
60 

87 
61 

89 
60 

91 
66 

90 

68 

88 
67 

84 
69 

78 
64 

87 
62 

81 
67 

74 
60 

76 
53 

». 

64. 

Ceiitcrijoiiit 

\  -Maxinunn. . . 

93 

89 

82 

85 

84 

91 

93 

93 

95 

82 

86 

84 

82 

<)2 

90 

83 

80 

78 

76 

83 

85 

83 

89 

88 

83 

87 

78 

84 

79 

73 

76 

84. 

'  .Mininunn  . . . 

71 

72 

66 

59 

70 

70 

65 

71 

69 

70 

70 

67 

68 

67 

68 

76 

70 

74 

72 

71 

60 

64 

70 

02 

69 

70 

68 

65 

68 

58 

51 

67. 

Conway  

\  .Maxinunn. . . 
(  Minimum  . . . 

Cro:isett  

\  Maxinunn. . . 

95 

89 

88 

84 

83 

86 

88 

90 

90 

89 

■S2 

86 

87 

87 

90 

88 

85 

78 

79 

si 

84 

84 

83 

si 

78 

78 

79 

si 

80 

79 

82 

M. 

'  Mininunn  . . . 

72 

70 

71 

60 

72 

72 

71 

70 

73 

72 

73 

66 

72 

70 

76 

73 

75 

73 

74 

73 

76 

77 

74 

70 

68 

69 

70 

72 

70 

08 

70 

1\: 

DardauflU'  S^v^  .... 

\  .Maximmn. . . 

86 

90 

85 

85 

8:< 

93 

94 

93 

90 

80 

84 

84 

75 

90 

92 

88 

85 

84 

76 

77 

78 

92 

80 

74 

83 

85 

80 

80 

80 

72 

72 

83. 

i  .Mininunn  ,  . . 

72 

74 

66 

59 

69 

64 

66 

65 

71 

70 

69 

64 

66 

67 

68 

70 

70 

74 

70 

66 

57 

62 

66 

66 

66 

73 

65 

64 

65 

56 

50 

66, 

Do'lci  City 

\  .Maximum. . , 
*  .Minimum  . . . 

97 
67 

92 
69 

82 
06 

85 
5') 

86 
59 

88 
54 

91 
58 

83 
66 

80 
65 

79 
04 

82 
63 

84 
61 

86 
60 

S9 
69 

88 
62 

85 
62 

80 
60 

83 
54 

85 
49 

S3 
51 

83 
63 

81 
59 

71 
61 

61 

76 
03 

09 
55 

73 

42 

•82. 
•59; 

Diniias 

)  Maxinunn  , . . 

'ji 

92 

94 

80 

74 

77 

88 

90 

95 

84 

87 

90 

73 

87 

93 

96 

87 

85 

75 

85 

80 

89 

89 

90 

89 

84 

78 

85 

86 

75 

77 

85: 

/  .Mininunn  . . . 

71 

80 

72 

53 

60 

66 

63 

67 

72 

65 

72 

63 

CO 

65 

66 

73 

66 

62 

57 

55 

65 

63 

73 

69 

70 

72 

05 

63 

60 

62 

54 

66i 

Duttoii 

\  Maxinunn. . . 
(  Mininunn  . . . 

86 
62 

80 
68 

74 
60 

77 
48 

82 
58 

86 
53 

83 
66 

78 
63 

78 
64 

73 

64 

76 
63 

82 
51 

78 
56 

83 
57 

86 
59 

88 
60 

81 

68 

74 
68 

70 
66 

71 
60 

77 
49 

83 
51 

73 
60 

80 
63 

78 
57 

83 
67 

73 
62 

74 
55 

70 
61 

64 
51 

72 
40 

77. 
59. 

Kliloradfj  §§ 

)  .Maxinunn. . . 

95 

89 

87 

87 

90 

96 

96 

95 

96 

81 

84 

89 

84 

84 

87 

84 

86 

81 

77 

85 

87 

84 

90 

91 

88 

89 

79 

80 

86 

72 

75 

86! 

1  Mininunn  . . . 

74 

70 

71 

59 

68 

73 

08 

7/ 

72 

74 

70 

09 

69 

71 

69 

67 

76 

74 

74 

69 

65 

63 

63 

71 

72 

73 

78 

64 

62 

61 

54 

69! 

Knii'r.-;()U 

\  .Maximum. . . 

92 

92 

83 

86 

88 

93 

95 

95 

96 

84 

85 

89 

78 

90 

89 

82 

80 

82 

82 

84 

89 

89 

85 

85 

81 

70 

73 

*85, 

1  .Minimum  . . . 

72 

73 

70 

58 

58 

73 

7o 

72 

72 

71 

70 

05 

70 

09 

67 

74 

74 

75 

74 

69 

61 

71 

70 

65 

68 

59 

54 

«68! 

KnKland  W  

)  Maxinunn. . . 

99 

88 

88 

88 

92 

95 

97 

97 

94 

83 

83 

90 

80 

95 

97 

85 

85 

82 

76 

83 

84 

90 

88 

90 

89 

86 

78 

85 

80 

75 

82 

87. 

)  .Miuinnnii  . . . 

70 

70 

69 

55 

65 

{.5 

65 

70 

70 

70 

71 

64 

63 

65 

65 

75 

74 

73 

70 

67 

60 

59 

70 

69 

70 

70 

65 

65 

65 

62 

51 

66; 

Kuroka  Springs  .. 

)  Maxinunn. . . 

90 

87 

77 

81 

86 

91 

89 

82 

78 

72 

82 

86 

87 

88 

89 

91 

85 

82 

70 

74 

81 

87 

79 

87 

84 

86 

76 

78 

75 

68 

75 

82. 

'  Mininunn  . . . 

66 

70 

62 

49 

53 

53 

62 

65 

05 

65 

63 

00 

59 

60 

64 

69 

70 

68 

05 

60 

49 

56 

61 

63 

57 

66 

61 

54 

61 

52 

43 

60; 

Kayottcvillf! 

\  Maxinunn. . . 

91 

87 

80 

81 

84 

88 

88 

83 

81 

74 

81 

86 

83 

86 

86 

90 

87 

80 

70 

74 

80 

86 

82 

83 

84 

84 

74 

80 

76 

66 

76 

81  i 

1  Minimum  . . . 

67 

67 

61 

53 

63 

57 

62 

66 

00 

65 

61 

59 

63 

63 

63 

66 

73 

68 

66 

60 

52 

54 

62 

64 

61 

69 

62 

56 

62 

50 

44 

61! 

Kordyce 

S  Maximum. . . 
i  .Mininunn  . .. 

93 
64 

85 
66 

84 
67 

83 
07 

82 
67 

90 
04 

90 
65 

92 
04 

91 
65 

83 
65 

79 
68 

86 
66 

83 
67 

88 
65 

90 
65 

89 
65 

84 
66 

79 
67 

77 
68 

82 
66 

83 
67 

85 
66 

88 
65 

88 
65 

84 
67 

81 
67 

77 
69 

83 
67 

81 
67 

77 
67 

73 

67 

84/ 

«6J 

Fort  Sinitli 

(  .Maxinuim. . . 

90 

88 

76 

83 

86 

92 

91 

83 

84 

79 

84 

87 

82 

90 

91 

90 

82 

75 

73 

80 

87 

89 

81 

88 

81 

88 

80 

83 

74 

72 

74 

83J 

'  Mininumi  . . . 

71 

73 

66 

61 

71 

67 

68 

72 

68 

69 

67 

06 

69 

68 

69 

72 

75 

72 

69 

66 

62 

63 

70 

69 

69 

72- 

68 

04 

64 

55 

51 

67 

Hardy 

)  Maxinunn. . . 
1  Mininunn  . .. 

91 
69 

85 
72 

81 

81 
53 

85 
54 

93 
55 

95 
08 

81 
75 

93 

08 

81 
68 

83 
66 

89 
63 

85 
61 

88 
64 

90 
67 

91 

67 

86 
71 

76 
66 

71 
67 

73 
60 

81 
56 

85 
54 

S3 
63 

86 
65 

81 
60 

72 
62 

79 
60 

70 
63 

71 
61 

69 
56 

72 

44 

S?! 

(VJ 

Hemp  Wallace  ... 

S  Maxinunn. . . 

97 

90 

82 

89 

93 

97 

100 

i02 

94 

82 

89 

87 

86 

94 

95 

89 

81 

76 

76 

81 

83 

87 

90 

86 

84 

80 

84 

76 

76 

79 

79 

*<(; 

(  .Mininunn  . . . 

68 

71 

62 

54 

66 

63 

60 

68 

69 

68 

68 

61 

65 

62 

64 

68 

61 

70 

70 

67 

55 

59 

65 

70 

67 

69 

62 

61 

67 

57 

46 

w 

Hope 

S  .Maxinunn. . . 

88 

85 

81 

81 

84 

88 

90 

91 

90 

88 

84 

85 

82 

88 

89 

86 

81 

78 

76 

80 

82 

83 

85 

87 

83 

85 

82 

80 

80 

75 

75 

83: 

1  .Mininunn  . . . 

72 

72 

69 

62 

71 

71 

71 

69 

80 

79 

78 

77 

71 

69 

70 

74 

75 

74 

74 

69 

67 

67 

70 

71 

71 

73 

64 

75 

60 

63 

56 

70. 

Hot  Sprinff.> 

\  .Maxinunn. . . 

87 

85 

80 

87 

90 

91 

93 

89 

87 

88 

91 

88 

85 

86 

89 

87 

80 

79 

79 

87 

86 

89 

86 

87 

84 

80 

78 

84 

80 

70 

77 

84. 

'  Mininunn  . . . 

71 

68 

65 

00 

71 

70 

68 

69 

67 

69 

67 

67 

66 

66 

69 

70 

71 

67 

71 

67 

63 

67 

69 

64 

63 

70 

65 

05 

62 

61 

53 

66. 

HultiK 

)  Maxinunn. . . 

95 

92 

94 

87 

91 

97 

95 

96 

97 

94 

91 

92 

93 

95 

94 

91 

91 

90 

81 

89 

88 

86 

93 

91 

89 

89 

79 

87 

85 

83 

76 

90. 

/  Mininunn  . . . 

70 

70 

71 

60 

00 

71 

09 

67 

71 

74 

71 

65 

63 

62 

65 

64 

73 

73 

73 

69 

66 

74 

67 

71 

70 

(58 

69 

64 

67 

61 

56 

67. 

.lonoboro 

(  .Maxinunn. . . 

95 

'JO 

86 

83 

87 

94 

1;5 

93 

96 

84 

80 

88 

94 

94 

95 

92 

93 

84 

78 

73 

82 

86 

88 

86 

80 

79 

78 

82 

79 

72 

73 

86. 

1  .Miniin\nn  . . . 

70 

71 

67 

54 

54 

55 

00 

72 

69 

66 

66 

61 

62 

66 

66 

70 

72 

69 

69 

64 

55 

56 

63 

66 

64 

61 

60 

62 

05 

59 

47 

63. 

Junction 

\  .Maxinunn. . . 
'  .Mininunn  . . . 

90 
70 

91 
71 

87 
70 

92 
67 

86 
61 

97 
07 

95 
70 

95 
70 

96 
72 

86 
72 

84 
71 

89 
70 

83 
69 

90 
67 

91 
70 

83 
72 

85 
75 

82 
74 

79 
75 

85 
71 

85 
68 

88 
66 

92 
67 

91 
71 

90 
70 

88 
70 

85 
69 

89 
67 

82 
68 

75 
63 

73 
55 

87. 

69 

Lake  Farm 

\  .Maxinunn. . , 

99 

99 

88 

94 

92 

95 

90 

98 

97 

88 

85 

90 

88 

86 

85 

87 

90 

89 

93 

91 

92 

96 

97 

90 

88 

84 

79 

78 

74 

72 

74 

88. 

1  Miniuun.n  . . , 

70 

81 

61 

67 

68 

05 

64 

70 

69 

70 

74 

64 

66 

68 

66 

69 

65 

68 

71 

71 

73 

75 

74 

76 

70 

72 

65 

67 

65 

64 

53 

68. 

Lcwi.svillc 

\  Maxinuim. . . 

98 

88 

88 

88 

91 

96 

98 

99 

98 

84 

86 

90 

83 

92 

94 

84 

80 

78 

80 

84 

84 

85 

86 

SO 

87 

87 

87 

85 

81 

72 

78 

87. 

(  Jlininuim  . . . 

72 

72 

60 

00 

71 

69 

09 

70 

73 

72 

69 

66 

70 

69 

64 

74 

72 

•72 

05 

65 

64 

65 

68 

70 

70 

69 

69 

66 

64 

62 

55 

(i7 

I jiile  Rock 

\  .Maximum. . . 

93 

83 

82 

82 

87 

89 

92 

91 

91 

80 

79 

85 

85 

89 

91 

84 

82 

78 

76 

80 

79 

85 

85 

82 

80 

81 

74 

81 

75 

66 

71 

82, 

1  .Mininunn  . . . 

73 

73 

66 

01 

69 

08 

70 

74 

73 

68 

70 

67 

71 

69 

71 

74 

72 

71 

72 

68 

64 

65 

70 

68 

69 

66 

65 

67 

05 

59 

54 

6H. 

Liitliervillc 

)  .Maxinunn. . . 

93 

85 

81 

81 

83 

85 

87 

90 

89 

82 

83 

81 

88 

90 

90 

82 

75 

72 

78 

78 

86 

76 

86 

81 

85 

75 

77 

73 

67 

72 

73 

M. 

*  Mininunn  . . . 

69 

72 

65 

58 

63 

60 

64 

72 

67 

66 

61 

65 

62 

66 

74 

70 

69 

65 

54 

57 

65 

68 

65 

66 

65 

60 

63 

54 

46 

51 

55 

63. 

Malvern  % 

)  Maximum. . . 

95 

94 

85 

84 

83 

90 

93 

94 

93 

91 

87 

85 

84 

86 

93 

91 

87 

84 

80 

80 

82 

85 

85 

86 

86 

82 

81 

80 

79 

72 

68 

8,'). 

'  .Minimum  . . . 

71 

72 

69 

57 

67 

07 

04 

70 

69 

70 

71 

65 

67 

65 

69 

72 

70 

73 

73 

68 

60 

63 

67 

70 

69 

70 

65 

64 

65 

61 

53 

67, 

Mammoth  Spring 

)  .Maxinunn. . . 

93 

87 

82 

78 

83 

89 

89 

83 

89 

79 

81 

85 

85 

88 

88 

90 

86 

80 

72 

73 

79 

83 

80 

85 

81 

78 

70 

79 

76 

71 

72 

81. 

'  .Mininunn  . . . 

70 

71 

66 

56 

51 

53 

62 

70 

67 

68 

67 

61 

01 

64 

66 

66 

72 

68 

69 

65 

53 

55 

65 

63 

60 

66 

62 

59 

64 

60 

45 

ti'.' 

Mar.-ihall 

\  .Maxinunn. . . 

94 

s7 

77 

83 

87 

92 

92 

86 

S7 

80 

82 

87 

85 

8'.) 

90 

89 

83 

78 

73 

77 

82 

87 

88 

85 

87 

85 

76 

82 

78 

65 

«8:'., 

'  .^^ninuun  . . . 

68 

71 

60 

50 

51 

51 

58 

00 

04 

67 

65 

57 

56 

59 

60 

64 

71 

70 

68 

63 

49 

51 

60 

02 

60 

65 

61 

59 

56 

56 

»60, 

Menaf'^ 

!i  .Maxinuiui. . . 
/  .Mininunn  . . . 

90 
65 

90 
70 

75 
63 

84 
06 

86 
65 

90 
05 

94 
67 

93 

71 

85 
63 

74 
65 

80 
66 

85 
64 

80 
63 

87 
63 

88 
65 

87 
67 

76 
72 

74 

68 

74 
70 

78 
63 

82 

58 

85 
59 

85 
68 

84 
68 

80 
07 

85 
68 

76 
09 

83 
64 

70 
64 

71 
56 

73 
52 

?\ 

64.1 

Mount  Ida 

S  Maxinunn. . . 

90 

89 

78 

85 

88 

92 

95 

96 

84 

78 

82 

87 

82 

90 

92 

86 

78 

78 

75 

77 

82 

86 

86 

86 

87 

87 

77 

84 

75 

71 

74 

88.: 

1  .Minimum  . . . 

(W 

71 

66 

55 

67 

62 

60 

64 

66 

68 

68 

62 

65 

64 

65 

64 

73 

70 

70 

68 

55 

58 

65 

70 

67 

69 

66 

63 

66 

54 

46 

64. 

Newport  % 

)  Ma  xinunn. . . 

97 

85 

85 

85 

90 

94 

90 

95 

95 

90 

89 

89 

88 

90 

91 

96 

89 

85 

70 

75 

82 

84 

70 

''87.' 

'  .Mininunn  . . . 

76 

74 

71 

60 

65 

63 

72 

71 

72 

70 

64 

68 

70 

70 

72 

75 

77 

75 

70 

60 

59 

65 

70 

^m. 

Okay 

)  .Maximum. .. 
'  .Minimum  . . , 

92 

68 

81 
68 

75 
54 

79 
60 

83 
61 

88 
64 

86 
68 

83 
09 

81 
66 

74 
01 

77 
00 

SO 
63 

80 
64 

85 
64 

85 
65 

87 
08 

81 
71 

82 
61 

81 
06 

75 
61 

78 
53 

82 
60 

77 
61 

85 
65 

86 
62 

87 
65 

95 
59 

77 
58 

80 
61 

78 
54 

72 
46 

81.; 

62.: 

Pino  I51u(I\\ji 

i  .Maximum. . . 

98 

87 

90 

87 

91 

93 

97 

95 

97 

80 

80 

89 

87 

91 

93 

90 

84 

82 

76 

83 

84 

89 

89 

90 

86 

84 

75 

84 

81 

71 

75 

86.' 

'  .Mininunn  . . . 

72 

72 

71 

59 

64 

69 

66 

67 

72 

70 

70 

66 

07 

68 

68 

71 

75 

74 

74 

68 

61 

62 

67 

70 

70 

70 

65 

65 

60 

04 

56 

67.1 

I'ocaliontas 

)  Maxinunji. . . 

96 

90 

84 

8.i 

88 

92 

88 

84 

91 

82 

81 

87 

89 

89 

94 

91 

86 

78 

72 

74 

83 

86 

83 

87 

85 

77 

78 

82 

79 

75 

72 

84. 

'  .Mininunn  . . . 

71 

73 

09 

58 

55 

55 

64 

72 

6<) 

69 

08 

63 

M 

67 

70 

72 

75 

71 

70 

65 

56 

58 

60 

69 

64 

63 

61 

62 

06 

61 

49 

6a. 1 

I'oikI 

1  .Maximtuii. . . 
'  .Minimum  . . , 

88 
64 

87 
69 

78 
59 

79 

48 

84 
56 

89 
52 

85 
R5 

81 
05 

06 

73 
05 

81 
57 

85 
56 

78 
03 

86 
00 

86 
04 

92 
66 

85 
69 

87 
68 

70 
05 

76 
60 

8(1 
42 

85 
50 

77 
62 

84 
61 

83 
58 

85 
07 

74 
61 

78 
53 

72 
59 

66 

48 

74 
43 

80.1 

59.' 

I'orllanil  ^$ 

1  .Maximum. . , 

97 

92 

91 

88 

90 

93 

95 

95 

96 

89 

80 

91 

90 

95 

94 

87 

88 

87 

78 

86 

88 

90 

92 

90 

90 

88 

74 

86 

84 

76 

78 

88.1 

'  .Mininunn  . . . 

71 

70 

72 

60 

60 

70 

69 

68 

71 

72 

71 

64 

65 

68 

65 

69 

75 

75 

70 

70 

66 

61 

04 

70 

72 

70 

68 

63 

65 

64 

56 

67.* 

PrescottW 

1  .Maximum. . . 

95 

89 

84 

87 

85 

93 

93 

98 

95 

80 

87 

91 

87 

93 

94 

84 

82 

78 

77 

85 

87 

88 

92 

90 

89 

SS 

80 

87 

82 

72 

76 

86.' 

'  .Minimum  . . . 

68 

69 

67 

57 

61 

67 

05 

68 

69 

70 

69 

63 

66 

65 

66 

70 

72 

71 

72 

67 

59 

61 

66 

69 

69 

70 

66 

63 

64 

58 

52 

65. 

Kojf  ers 

1  Maximum. . . 

K9 

87 

79 

79 

82 

88 

85 

80 

77 

74 

80 

83 

78 

83 

85 

88 

84 

79 

70 

74 

78 

84 

79 

82 

80 

84 

74 

79 

74 

05 

73 

79.i 

'  .Minimum  . . . 

67 

70 

61 

51 

58 

55 

63 

63 

60 

65 

62 

58 

60 

61 

63 

67 

72 

08 

62 

61 

52 

57 

63 

62 

59 

68 

62 

54 

61 

50 

44 

6O.1! 

Searcy  

1  .Maxinunn. . . 

97 

84 

85 

85 

88 

93 

95 

94 

94 

85 

80 

89 

91 

94 

93 

90 

87 

81 

75 

81 

84 

87 

90 

85 

82 

85 

80 

83 

79 

72 

74 

85. S 

'  .Minimum  . . . 

74 

74 

71 

57 

63 

M 

64 

71 

71 

68 

70 

63 

64 

65 

67 

72 

75 

71 

72 

(i6 

57 

58 

60 

08 

66 

60 

64 

65 

66 

(i2 

51 

66.1 

Stuttgart 

1  Maxinuim. . . 

100 

90 

91 

88 

94 

93 

97 

96 

90 

85 

83 

89 

91 

93 

95 

85 

85 

82 

76 

83 

84 

89 

89 

90 

88 

80 

77 

85 

81 

71 

73 

87.: 

'  Minimum  ... 

71 

71 

71 

54 

63 

6:! 

61 

70 

70 

09 

71 

65 

67 

07 

63 

75 

75 

73 

73 

68 

60 

60 

08 

69 

69 

72 

64 

65 

68 

61 

52 

66. 

Suliiaco 

.Maximum. , . 
.Minimum  . . . 

92 
70 

87 
71 

77 
65 

83 
59 

87 
66 

90 
04 

91 
65 

88 
71 

89 
70 

82 
67 

83 
66 

86 
63 

85 
66 

91 
64 

92 
66 

91 
69 

83 
73 

79 
70 

75 
63 

78 
64 

82 
56 

88 
59 

80 
63 

86 
68 

82 
67 

87 
69 

76 
64 

83 
63 

75 
63 

72 
55 

74 
48 

83.' 

64. 

Swain 

\  .Maximum. . . 
Minimum  . . . 

•• 

Tcxarkana  ^^ 

*  -Maxinunn. . , 

95 

9(1 

87 

89 

89 

93 

92  1 

96 

95 

83 

88 

88 

86 

94 

92 

85 

78 

78 

75 

83 

85 

86 

90 

89 

83 

89 

88 

86 

82 

75 

77 

■■86.' 

.Minimum  . . . 

71 

76 

67 

57 

61 

70 

68 

68 

71 

72 

70 

65 

65 

68 

67 

72 

72 

72 

71 

68 

62 

63 

69 

70 

71 

72 

68 

67 

68 

59 

54 

67. 

Warren  '^'^ 

Maximum. .  . 

95 

90 

88 

88 

88 

95 

96 

96 

95 

82 

85 
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GENERAL  SUMMARY. 
Soptcnilu'r  WHS  an  iilciil  luontli  Tor  crops  iuul  fnrm  work,  the 
mbcr  of  elrar  days  Iumiir  unusually  lars<'.  Th(>  weather  was 
•idiHlly  warm  up  to  the  I'Otli  and  tluTc  was  scarcely  any  rain 
til  the  Kltii,  after  wliieli  jxood  sliowers  occurn>d.  There  was 
listurc  enough  in  the  soil  from  the  August  rains  to  keep  it  in 
id  condition  until  the  showers  occurred  and  crops  were  re- 
ed to  a  great  extent  l>y  the  favorable  weather.  Cotton,  how- 
•r,  did  not  put  on  any  fruit  of  consequence  and  will  make 
y  a  good  lower  cro|i,  a  fair  middle  crop  and  no  top  crop.  By 
■  end  of  the  month  bolls  w(>re  opening  rapidly  and  picking 
^  well  along.  r>ate  corn  made  rapid  growth  except  on  wet 
iUnd,  where  it  did  not  recover  from  the  unfavorable  weather 
August.  Rice  made  excellent  progress  and  at  the  end  of  the 
nth  the  crop  was  nearly  half  harvested  and  threshing  had 
;un.  Hay  and  forage  crops  were  excellent,  irish  and  sweet 
atoes  were  doing  well  and  garden  truck  was  more  plentiful 
n  usual. 


departures  wcrr  iiegiilive  except  lit  fijiir  places  along  (he  north- 
west border,  and  were  rather  largi'  at  most  pla(;eH.  Monthly 
amounts  were  less  than  an  inch  in  a  nundier  of  northeastern, 
central  and  soiilbein  counties.  The  greatest  twenty-four  hour 
amount  was  2. iM)  inches  at  Okay  on  tiie  20lh.  Nearly  all  of  the 
rain  for  the  month  occurred  fi'om  the  Kith  to  the  end  of  the 
month  and  was  local  in  character  exce|)t  the  general  rain  of  the 
2()th.  The  average  number  of  rainy  days  was  considerably  les.s 
than  usual. 


MISCELLANEOUS  DATA. 

I'lucssuuE,  (Sea-level). 

Wl.SD. 

Rklative 
HoMiDrrY. 
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Staiid.ns. 

a 

b  ■ 
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a  ■ 

03  t*  O 

o£5 

X  0 
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s 

22 

>A 

« 

£-lr«^ 

3>- 
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t^ 

i^ 

P-iCC 

Bentonvillo 

30.00 

30.29 

29.73 

20 

3.568 

21 

s. 

13 

90 

59 

Fort  Smitli 

29.98 

30.30 

22 

29.75 

13 

4,874 

35 

w. 

27 

86 

65 

70 

Little  lUx'k 

30.01 

30.32 

22 

29.73 

30 

5,277 

26 

s\v. 

26 

86 

66  ' 

68 

TEMPERATURE . 

iTie  mean  temperature  for  58  stations  in  Arkansas  was  74.9°, 
mean  for  the  36  stations  having  a  record  for  ten  or  more 
rs  being  1.3°  above  normal.  Mean  temperatures  ranged  from 
0°  at  Bergman  to  78.6°  at  Booneville,  being  above  70 ""  at  all 
two  places.  Departures  were  rather  uniform  and  were  pos- 
e  in  most  portions  of  the  State.  The  highest  temperature 
)rded  was  100°  at  Booneville  on  the  19th,  which  was  not  un- 
ally  high.  The  lowest  recorded  was  34°  at  Swain  on  the 
d,  loAver  temperatures  having  been  recorded  frequently  in 
tember  in  past  years.  Temperatures  were  high  in  all  por- 
ts of  the  State  from  the  5th  to  the  20th  and  from  the  26th 
he  28th,  highest  temperatures  usually  occurring  on  the  18th 
.9th  in  the  west-central  portion  of  the  State,  on  the  11th  or 
a  in  other  portions.  Lowest  temperatures  occurred  at  most 
;eson  the  22nd. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 
Thunderstorms.— 7th,  1;    14th,  3;    15th,  2;    16th,  3;    17tli, 
4;    18th,  3;    19th,   3;    20th,  13;    21st,  1 ;    27th,  1;    28th,  8; 
30th,  1. 

Dense  Fog.— 5th,  2;     9th,   1;     10th,  1;     11th,  1;     19th,  1; 
26th,  1;    27th,  1. 

Solar  Halos.—l  1th,  1;     14th,  1 ;     19th,  1. 

Lunar  Halos.— 5th,  1;    19th,  1;    22nd,  2;    24th,  1. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— SEPTEMBER. 


Year  . 


Temperature. 


S  03 


PRECIPITATION. 

he  mean  precipitation  for  67  stations  was  1.43  inches,  the 
m  for  the  47  stations  having  a  record  for  ten  or  more  years 
ig  1.92  inches  less  than  normal.  Monthly  amounts  ranged 
:i  4.79  inches  at  Pond,  in  the  northwest  portion  of  the  State, 
trace  at  .Junction,  near  the  south-central  border.     All  of  the 


1891 

73.4 

1892 

70.8 

1893 

74.0 

1894 

73.1 

1895 

77.1 

1896 

73.3 

1897 

76.6 

1898 

75.2 

1899 

71.9 

1900 

78.0 

1901 

72.6 

1902 

68.4 

1903 

70.7 

1904 

75.4 

1905 

74.2 

1906 

75.7 

1907 

73.9 

1908 

73.4 

1909 

74.7 

1910 

76.4 

1911 

79.0 

1912 

78.5 

1913 

71.4 

1914 

74.4 

1915 

74.9 

+0.8 
-1.7 
+  1.5 
+0.6 
+4.1 
■J-0.4 
+3.7 
+1.9 
-1.5 
+4.7 
-1.2 
-.5.3 
-2.3 
+2.1 
+0.2 
+2.5 
+0.5 
0.0 
+1.5 
+3.1 
+5.4 
+1.0 
-1.6 
+1.1 
+1.3 


Precipitation. 
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96 
103 
100 
105 
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104 
109 
104 
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99 
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100 
100 
106 
101 
108 
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10'2 
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40 
32 
36 
38 
32 
35 
33 
40 
28 
43 
32 
30 
34 
37 
44 
47 
38 
29 
31 
44 
46 
32 
33 


0.94 
2.14 
3.75 
3.56 
1.36 
3.25 
0.60 
7.  .35 
1.21 
4.25 
3.08 
5.06 
2.47 
2.46 
3.90 
6.24 
2.22 
4.00 
2.84 
2.41 
3.67 
2.40 
10.10 
3.19 
1.43 


No.  OF  Days. 


.&'0 


-2.  49 
-0.28 
+0.63 
+0.44 
-1.76 
+0.19 
-2.46 
+4.07 
-2.19 
+0.98 
-0.22 
+2.02 
-1.09 
-0.77 
+0.42 
+2.88 
-0.96 
+0.98 
-0.77 
-0.87 
+0.65 
-0.94 
+6.38 
-0.24 
-192 
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10 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION. 
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1 

1 

September,  191 

Climatolog-ical  Data  for  September,   1915. 

Counties. 
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c 
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Temperature  (  Degrees  Fahrenheit.) 

Precipitation,  in  ins. 
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Lawrence  

Clark 

254 
250 
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145 
277 

' i ,363' 

1  ,324 

10 
23 

8 
31 
16 
23 

9 
18 

1 
13 

2 
33 
11 
29 
15 
11 
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23 

1 
29 
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3 

13 

11 
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13 
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13 
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3 
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10 
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13 
19 

44 
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22 
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0.25 
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0.62 
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F.  ,1.  Carpenter. 
W.  C.  Bluiiiiell. 
Miss  Lelia  I .  Teter. 
J.  E.  Scanlan . 
U.S.  Weatlier  Bureai 
■lolin  T.  Miixey . 
Roy  G.  Cagle. 
S.J.  Howe. 

R.  E.  Shipley. 
H.  L.  D.  Whitson. 
J.  W.  Wray. 
Zeb.  H.  Watson. 
CM.  Huddleston. 
Mrs.  B.  E.  Bishop. 
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Mrs.   Kate  L.  Smith. 
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Kxcept  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon  ,  near  sunset ,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of 
Tvation ,  *  •  •  Regular  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  the  24  hour  period ,  midnight  to  midnight .  t  .Separate  dates  of  falls  not  recorded . 

*  Precipitation  included  in  the  next  following  measurement.  ilj  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours. 
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Daily  temperatures  for  September,   1915. 
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GENERAL  SUMMARY. 


riio  wciithcr  (luriiiij;  Octolxr  was  unusually  l'av<iral>I('  lor 
|)s  anil  outdoor  Wiirk  I'xccpt  ill  llic  wcst-fiail  ra  1  and  nortli- 
-tcrii  portions,  where  there  \vas  too  niiieh  rain  fnnii  the  l.'5tli 
lIu'lTth.  'Idle  teinperature  was  ahove  iioi-inal  most  of  the 
10  except  rroni  the  oth  to  the  11th,  and  the  aiuoinit  of  pre- 
itation  was  sullieieiit  to  keep  the  soil  ill  ^^{hhI  eonditiiMi.  ddio 
iilier  of  (dear  days  was  2l2,  which  has  heeii  exccodcd  hut  four 
les  in  tlie  last  2")  years,  and  the  iiumher  of  rainy  days  was 
r.  which  is  slightly  less  than  norinah  Killing  frost  or  freez- 
tcnipi'ratures  were  n>ported  at  nearly  lialf  of  the  stations  in 
Stat(>,  hut  little  damage  was  done  as  nearly  all  of  the  crops 
•c  matured.  At  the  end  of  the  month,  upland  cotton  was 
ut  all  [licked  and  picking  was  well  along  in  tli(>  lowlands. 
•n  was  rijie  in  nearly  all  sections  and  a  great  deal  of  it  was 
licrcd.  The  rice  crop  was  harvested  and  the  greater  portion 
t  threshed,  the  quality  of  the  grain  heing  excellent  and  the 
d  large.  Forage  croiis  were  excellent,  the  sweet  potato  crop 
the  hest  ever  raised  in  the  State,  fall  truck  continued  jilcn- 
1  and  the  prospect  for  winter  erojis  was  excellent. 


aiiMiunIs  were  ennHiderahly  ahove  noriiial  in  I  he  w  e,4l-eeiit  nil 
and  northwcslern  pnii  inns  of  the  Slate,  the  greatest  heiiij^  (J.T'.* 
inches  at  .Mena,  liut  they  were  light  in  the  norllieasterii  and 
southwestern  portions,  W h it ecd ill's  report  ing  hut  0. 10 of  an  inch. 
Tile  greatest  21-hour  amount  was  8.88  inches  at  .Mena  on  the 
1  <tli,  a  tew  (itlier  places  repnrting  over  three  inches  on  the  Kith 
No.  10.    and  17lh. 


MISCELLANEOUS  DATA. 
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TEMPERATURE. 

'he  mean  temperature  for  the  .")3  stations  in  the  State  was 
I',  the  mean  for  the  ?A\  stations  having  a  record  for  ten  or 
•e  years  lieing  1  ..■)-  ahove  normal.  Monthly  means  ranged 
i>  68. 8"^  at  Dumas,  in  the  southea.stern  ])ortion,  to  otJ.O'^  at 
ton,  in  the  northwestern.  Deiiarturcs  were  all  positive  ex- 
at  four  stations,  and  were  rather  uniform.  The  highest 
perature  for  the  month  was  94^^  at  Camden  on  th(>  IGth; 
lowest,  2(1'  at  Dutton  on  the  9th,  neither  of  which  was  un- 
d.  Temperatures  wer(-  low  in  all  portions  of  the  State  from 
litii  to  the  Utli,  lowest  temijcratures  occurring  on  the  9th 
early  all  places.  During  tlie  remaindt'r  of  tlie  month  they 
'  moderately  high  with  no  unusually  hot  periods,  highest 
Jeratures  occurring  at  maiiv  i)lac(  s  on  the  od. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  nunilxr  of  stations  reiiorting.) 

Thunderstonns.  — :!d.  1;  4tii,  1 1'. :   12th.  2:   l.'Uli,  4;  l.'it 
Kith,  S;   17th,   11  ;  ISth,  2. 

Dense  Fog.-Sth,  1  ;  18tli,  1  ;  14th,  1  ;   l.'itli,  1  ;  KJtli,  4  ; 
2:  19th,  S;  20tli.  4. 

JIalos,  Lunar.  — 19tli,  2. 

Halos,  Solar.  — Kith,  1 . 

Frosts,  Light.  — .'ith,  8;  Gth,    IC):    Ttli.  4;    Stli,  17:    9ih 
10th,  8;  nth,  1:  24th,  1;  2(;tli,  1. 

Frosts,  Heavy.  — (Uli,  1;  Sth.  4;  9lh.  7:   lOlh,  2;    lllh, 

Frosts,  Killing.- C.th.  1  ;  Stii,  8:  9th.   19;   lOtli,  8. 


li-4; 
LSih. 


1. 


PRECIPITATION. 


le  mean  precipitation  for  the  (i9  stations  in  the  State  was 
inches,  the  mean  for  the  47  stations  having  a  recxird  for 
I'r  more  years  heing  0.0.')  of  an  inch  more  than  normal, 
it  to  moderate  showers  were  general  on  the  4th,  l>ut  the 
jer  portion  of  the  rainfall  for  the  month  occurred  on 
!l2th    and     Kith  and  fn.m  the  loth  to  the  l.Sth.       .Monthlv 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— OCTOBER. 
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Cl.LMATOLOGICAL  DATA:    . 

ARKANSAS 

SECTION. 

1 

1 

1 

i 

OtTMBKi;.     li 

Climatolog-ical  Data  for  October,   1915. 
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F.  .1 .  Cari-X'iiler. 
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Miss  Lolia  1 .  'I'eter. 
.1.  E.. Scania  11. 
U.S.  Weatlii>r  liun<^ 
.lohn  T.  .Maxi'v  . 
Roy  (f.  Casb-. 
S.  .1.  How. 

R.  K.  S  lipley. 
11.  L.  n.  Whit.<(m. 
.1.  W.  Wniy. 
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(1 
0 
(1 
5 

1 
6 

4 

5 
3 

8 
5 

n 
11 
9 

11 
3 

5 

s 

9 

4 

\'    W.  SI    .lohu  . 

.Mount  Ida 

Montgomery  .  . . 

W  (i    Whittin"'loii. 

Newport 

A     I    Shi'U 

<»kav 

Po|)e 

l:   S   I'orc^f  Se)'\'iee. 

I'inf  Bluff  .   .. 

.lelVcrson  

liiuiilolph 

Benton 

1    H     lliidsou 

I'orahonta.s 

Beuedicliue  Si»;ters. 

I'oudtt 

A    I'^    Steyen-i 

I'orllaud 

Ashley   

I'l.'seott 

.Neyada 

Dallas 

Mrs.  G  .  Greslunn  . 

Itison 

Cleveland 

L    K    Tisdale. 

Rogers 

60.9 
61.9 

+  1.4 

83 

84 

3t 
3 

28 
34 

9 
9 

40 
36 

2.73 
2.  32 

1 .  tio 

1.47 
1.08 
3.10 
6.  69 
1.  55 
2.40 
0. 10 
3.20 

2.83 

Searey 

.Slieridan 

White 

(irant 

Sheni  Pettcy. 
MissS    F     V>lieral"t. 

springbank  Jt 

Miller 

240 
228 
1,050 
2 .436 
332 
304 
206 
250 

(i    Field 

Sluitgart . 

Arkansas 

Logan  ... 

64.  5 

61.9'' 

59.6 

16.1 

65.4 

+  3.0 
-1.8 

+  0.3 

+   1.2 

90 

84" 
81 
88 
91 

3t 
29 
3+ 
3 
2 

30 
34'' 
29 
39 
33 

9 
9 
9 
9 
10 

41 
31" 

:io 

37 
43 

H     A    Buerkle 

■Subiaco 

New  Stibiaco  Vhhev, 

Swain  rt 

Newton 

Miller 

23 
21 
25 
22 
25 

22 

0 
2 
2 
1 

4 

3 
10 

5 
5 

'i'l'.xarkana 

H.  S.  Brashear. 

Warren 

Bradley 

Little   River... 
Cross 

emes 

R    R    Lusk 

WbiteelitT.s 

lOulela   M    Scliiimer. 

Wvtnie 

)3.7'-- 
63.4 

+   1.5 

8S 
94 

17 
16 

32'' 
26 

9 
9 

42  f 
51 

,1    M    Larkaii 

Slate  means  and  extr 

—J 

a  re  iiJ 


The  departures  from  normal  temperature  and   precipitation  are  conipiUed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  of  record ,    but  all  complete   reports 
in  determining  .section  means.  T.     Preciipitation  is  le.ss  than  0.01  incli  rain  or  melted  snow  .  tt     Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries. 

Reference  letters,  a, '', '-,  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days  missing:  for  example.  i>  repre-s(nUs  two  clays  missing,  etc.        t    ,\lso  on  other  dales. 

tl  Postotlice  address  of  the.se  slatir)ns  are  as  follows:  Of  .binclinii.  Kaiidnliih.  La.:  of  I'oml.  i;ra\i-ttr.  Ark.:  nl  SHain,  Linn'stone,    Ark.:    of  Sprin.:bank.  Doiidiiiigi 
Ark.  *    Known  formerly  as  Wiggs.  ] 


« 
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'I  'M  M'OI.OCICAI.    I>\r,\:     AI;K  \\S\S   SI'ICTION 


Daily  Prociiiitatioii  for  October.    1916. 
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HI 
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Dimclilla  .. . 

tl.) 
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do 
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Wliiii' 

Ouacliita   . . 
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■  I  White 
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I  Wliili- 
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■  I  .Arkansas  .. . 
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■   ilo 

•  Oiiacliita  .. . . 
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do 
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do 
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Ouachita    
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Ouachita ... . . 

Ued  
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do 
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Kelt 

Ouachita. .  .. 
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l.'il 

tV 
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.'ii 

.'■26 


4 

1.  16 
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.'so 

l.:)H 

60 

40 


.25 


.36 

T. 

■  45 

I.*) 

.16 

.'3-5 
.41 


•  50 


f. 


.04 


.64 


62 

i.in 


.35 


8       9 


15 
1.24 


1.94 


.89 
1.27 


.10 


I'a.v  of  month. 
10     11      12     13     14     16 


10 


1"     18     10     20     21     22 


23 


..30 

•  70 
I. '(18 


.55 


l.OI 
.18 


1.06 

•  33 

•  90 


1.20 
1.20 


•-xoept  as  otherwise  indicated  ob.servations  are  generally  made  1 
ation.  •••  KesnilarWeatlu^r  Bureau  station:  precipitation 

Precipitation  included  in  the  ne.xi  folluwius  measuivment . 
T.    Trace  or  less  than  0^01  iiicli. 
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1.69 


1.99 
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.25 
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55 

is 

83 
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.11 
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1.02 
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1.79 
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i.'oi 

1.13 
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t" 
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1.46 
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1.30 
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.0 
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.70 
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..32 
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.26l'.  ! 


.55 
T. 
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■141  T. 


.20|. 
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.09  . 


-.55    .16 


ate  111  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for 
IS  for  the  24  hour  period ,  midnight  to  raidnisht .  i  Separate  daf^ 

1!  Precipitation  measured  in  the  morning;  aiuoinit  then  record 
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ending-  at  the  time  of 
recorded , 
ecedin<r  24  hours. 


Biver  Stages  for  October,   1915. 


iiith  ... 
lelle..,, 

tock 

u(1- 

I'pck,. 
Hock .  . 
;lle.,,, 

ft 

i:o\vn , . . 

jlon 

I 

asC'it.v. 
I 


,,.  c  o-r 

Kivcrs.     p-o  J 

IS  °  ^i 

irii   N  tr.l 


na.v  of  month. 


-Arkansas.. 

do 

do..... 

do..,.. 

Rlack 

White 

do 

do 

•  do..^,. 

,do 

sissipi>i. 

do 

Ouacliita  .,, 


Mis 


.379 
288 
223 
ISO 
226 
327 
232 
198 
168 
138 
142 
97 
71 


6112, 
7  12, 
5!  13, 
0!l8. 
81  5, 

7  1, 
6'  2- 

8  5. 
91  7. 
1  18, 
5  21. 
0  32, 
7    4, 


17,8 
21.5 
31,6 
4.0 


10. 

9 

11, 
16, 

5, 

1,31 


5  10, 
6'  8, 
5I111, 
0  15, 
2-  5. 
31   1, 


0'  9, 

Oi  7. 
2|  9 
1  14. 


5  .5.3 

6  6.5 
2!l6,  s 
4  21.S 
2  30,  t. 
6    4,!' 


2  9, 
6|   7, 

3  8. 
0  13. 
S!  4. 
0 

I 
0 
0 


4, 
4, 

■  <■  1.5, 

-  s  L'-l, 
1   .111, 


8.9 
6,7 
7,4 
11,7 


4,3    4, 

0,7 
2.1 
4.3 
4.3 
14.4 


26.  4 '27 
.3,30.7,31 
9    4.6    4, 


7  8.5 
6  5.9 
8!  6.5 
2111.0 
0|  4,0 
6]  0.6 
Ol  1,9 
O'  3,5 
2;  4.  I 
9  13,5 
6  28,  7 
3  32,11 
7i  4.6 


8.2!  8. 
5,4!  5, 
.5.91  5. 
10,8110. 
4.2,  4, 
1,3 
1,9 
3,5 
4,8^ 


1, 
2. 
3. 
4, 

i;i3,7  14, 
2  29, 4  28. 
7  33.2  33. 
5!  4.4    4. 


8.5 
5.2 
5.4 

10.2 

4.0 

1.0 

2.0 

32 

4^4 

14.0, 

27.8 

33.3 

4.4| 


IS     19 


20     21      22     23      24     25     26     27  !  28 


I 


3:  3. 

0  3. 
3|  4. 
813. 
4 '24. 
7.31. 

01  5. 


17.0,18, 
15.4|I6. 
13.6  16. 
12.0  17. 
3,9  3, 
5,  7;  5. 
5, 
2, 


7il9.0 
4)18,4 
4)18.1 


/.  B 


2.9] 

4.1    5 

1.3.5'l3, 

8:23.0  21, 

9,30.8  29. 

5;  6.11  8. 


2 

9 

3 

9 

9 

0 

3  13.2 

319.8 

5'28.  6 

8  12. 8 


19.0, 
.3.91 
6.5 
6,9 
4,4 


16,814, 
18.0;  16 
19.1,18, 
20,  3' 20. 

3.8  3: 
5.41  4. 
7.9]  6, 

4.9  4, 
8.5    8, 

13.914. 
18.7  17, 
28. 0  27. 
10.91  8. 


411 
0  13, 

4  16 

8  20, 
7  3. 
3!  3. 
4,  5. 

9  4. 
7  9 
9  15. 

7  16, 

5  27, 

8  6, 


■5,100   9,6    9.0   8. 

5  ll.OJ  9.0  7^61  7. 
9  14.8.12.2  10.01  8 
1,19.  1,17.2  15.1  1.3. 
7,  3.6,  .3.5  3,5  3, 
8l  3,4  2, 
3;  4,71  4,2 
9  4,8i  4. 
7  10,0'  9,4 

6  16. 2!  16,  6 

7  16,21,5.  7 
1  26. 8  26.  I 
9.  6.5;  6,1 


29     30     31 


2,  7, 
5:12,6 


2,2;  1 
3,5  3, 
4.5    4. 


16,6  16, 

1.5.5  1.5, 

25.  3  24. 

5.9   .5. 


6  8.2  8.0  8.2 
2!  7,0  6,31  6.0 
6.  7i  6.2 
11.511.0 
3.1!  3.1 
1.51  1.8 
2.9,  2.8 
3.7I3.5 
6.01  6.1) 
3  I5.8il.5,2|l4.5 
9116.3  16.0116.4 
5,23. 7  23. 3  22. 8 
8|  5.6    ,5.6:  5.5 


7S 


CLIMATOr.CXTlC'AL   DATA:      ARKANSAS  SECTION. 


OcTor.KH,     19 


Daily  temperatures  for  October,   1915. 


Stations . 


Day  of  montli . 


Alicia 

Aniit.wS^ 

Bco  Brancli  .... 

lioiitoiiville 

I'.erfrnian 

r>ooiif'viiii' 

Hiiiikley  %  

Calico  Rock  S'i^^  . 

f'aiiKli'ii 

(ViUcriioiiit 

Cimway 

('ro.-;sctl  

DardaiiflloV^  .. 

Po.1.1  City 

luiltlill 

Diiiiias 

IChlorado  iN« 

Kiiicr.'ioii 

Knglaiul  ^  

Kiircka  Spiings 

Fay.-lti'Villc  .... 

Forilyco 

Kiirl   Sniilli 

llanly 

H.  nil.  Walliuc  .. 

llolH- 

Hoi  Springs 

Hiillis 

.Tdiic.-choro 

.liihcUoii 

J/akc  Kami 

LcwisvilU' 

iJiili'  liock 

Liithcrvillc 

Malvi-ni  H 

.MaiiiiiKitii  .Spriiis 

Mar.-liall 

JlciiaW 

Mount  Ma  ■ 

Newport  % 

Okay 

I'iii.-  liliilT^\vi 

I'ocalionta.-i 

I'ond 

^'orlhnl(isS\^ 

I'lcscolliS* 

lif«crs 

.Scarry 

Sliitt(?art 

Siiliiaco 

Suaiii 

Tcxnrkaiiai>iJ 

Warrcii  ij^ 

Wynne  •^^ 


)  Maxinmm.. 

' '  (  Minimum  . . 

)  Maximum. . 

■  '  Mininunn  . . 
\  Maximum. . 

■  }  Minimum  . . 
)  Maxinuun. . 

' '  i  Minimum  . . 

*  Maxinuun. . 

■  /  Miuinnini  . . 
^  Maxinuun. . 
'  Minimum  . . 
j  .Maximum. . 

'  I  Mininunn  . . 
)  Maxinuun. . 

■  '  Minimum  . . 
)  .Maximum. . 

'  '  MiniiLuun  . . 
S  Maximum. . 

■  '  Minimum  . . 
)  Maxinuun. . 
(  MinimuiM  . . 
j  Maximum. . 

■  (  Minimum  . . 
)  Maxinuun. . 

■  I  Miuimiun  . . 
(  Maximum. . 
I  Mininunn  . . 
j  Maximum. . 
)  Minimum  . . 
i  Maxinuun. . 

'  I  Mininunn  . . 

)  Maxinuun. . 

(  Jlinimum  . . 

S  Maxinuun. . 
'  '  Mininunn  . . 

j  Maxinuun. . 
'  I  .Mininunn  . . 

)  -Maxinmm. . 

■  '  Mininunn  . . 

*  Maximum . . 
'  Minimum  . . 
)  Maxinuim. . 

■  '  Mininunn  . . 
S  JIaxinunn , . 
I  Mininunn  . . 

)  JIaxinuun  . . , 

■  '  Mininunn  . . . 

*  Maxinuun. .'. 
'  Mininunn  . . . 

*  .Maxinuun. . . 

■  '  -Mininunn  . . . 

*  -Maxinuun. . . 

■  '  Mininunn  . . . 
\  -Maxinuun. . 

'  Mininunn  . . . 

(  Maxinuun. . . 
'  '  .Minimum  . . . 

^  Maxinuun. . . 
'  '  Minimum  , . . 

S  iMaxinunn. . . 

'  Minimum  . . . 

*  Maximinn. . . 
'  -Minimum  . . . 
)  .Maximum. . . 
'  Jliuinuun  . . . 
)  -Maximum. . . 
'  .Mininunn  . . , 
ji  -Maximum. 

'  .Mininunn  . 

\  -Maximum. 

'  -Minimum  . 

S  -Maxinnnu. 
'  '  .Mininuim  . 

)  Maximum. 
'  '  Mininuim  . 

)  .Ma.xiiiuini. 

'  Minimum  . 

)  Maximuni. 

/  -Mininuim  . 

)  .Ma.ximum. 

'  Minimum  . 

)  .Maximum. 

'  Minimum  . 

S  -Maximum. 

'  -Mininuim  . 

)  -Maxinuim. 

'  .Miniimiin  . 

)  .Maxinuun. 

/  Miniiinim  . 

)  .Maximum. 

'  Mininiuiii  . 

(  .Maximum. 

'  .Mininunn  . 

)  .Maxinuun. 

'  .Minimnni  . 

)  Maxinuim. 

'  .Minimum  . 

)  -Maximum. 

'  .Miniiniim  . 

*  .Maximum. , 

'  -Minimum  . , 

S  .Maximum. . 

'  .Miiiimiiin  . . 

t  -Maximum. , 

'  .Mininuim  . . 

S  .Maxinuim. . 

'  Miiiiinum  . . 


74 
53 

80 
59 

8! 

58 

71 

51 

75 

51 

84 

58 

83 

53 

75 

58 

85 

56 

83 

64 

SO 

58 

80 

67 

85 

59 

74 

5 

72 

51 

88 

65 

76 

65 

83 

61 

82 

55 

74 

63 

74 

52 

80 

76 
59 
75 
52 
83 
50 
79 
64 
79 
62 
87 
CO 
77 
51 
85 
62 
84 
36 
85 
56 
76 
61 
79 
56 
80 
61 
73 
53 


79 
54 

81 

53 

83 

51 

77 

49 

80 

61 

83 

49 

89 

5: 

83 

51 

87 

52 

83 

64 

84 

52 

83 

60 

85 

5C 

79 

47 

74 

43 

86 

66 

80 

51 

84 

52 

91 

54 

78 

4 

78 

4' 

84 

82 
54 
83 
49 
88 
50 
86 
70 
80 
55 
91 
58 
82 
49 
89 
63 
86 
62 
84 
60 
82 
60 
79 
49 
81 
54 
78 
4 


83 
51 
86 
52 
88 
51 
83 
57 
74 
52 
87 
54 
90 
53 
86 
50 
91 
49 
88 
58 
87 
52 
80 
.55 
92 
51 
84 
52 
8t 
50 
82 
61 
91 
58 

to 

52 
£0 
50 
83 
55 
84 
61 
88 

88 
59 

84 
65 
90 
46 

87 
70 
84 
63 
93 
52 
871 
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No.  1 1 . 


GENERAL  SUMMARY. 

NdVcinluM-  Wiis  ;i  fa  vo  nil  lie  niniidi  I'm-  crops  and  outdoor 
.vork  in  n(>arly  all  porlioiis  of  ih,.  State.  Tlic  temperature  was 
iniisualiy  mild,  tlie  only  freezing-  temperatures  oceurriuK  on 
he  lath  and  the  last  live  days.  The  precipitation  for  the 
iionth  was  nit  her  heavy  in  some  portions,  a  few  observers  rc- 
Miriint,' that  it  was  a  little  too  wet  lor  farm  work;  hut  winter 
rops  were  reported  in  (-.\cellent  condition  at  tlie  end  of  the 
ii.inth.  Severe  thunderstorms  and  high  winds  occurred  at 
iiany  p]ac(-s  on  the  2.ith,  doin^  much  damage.  Two  tornadoes 
■ere  report(>(i  on  that  date.  One,  in  which  several  persons 
ere  injured  and  pn^perty  valued  at  S25,000  was  destroyed, 
assc'd  near  Bodcaw;  and  one,  in  which  10  persons  were  killed, 
•')  injured  and  property  valu.'d  at  $300, fHM)  was  destroyed, 
a.'^st'd  throiigli  th(>  outskirts  of  Hot  Springs. 


was  I.L'I  ,,„•!,, sal  Fori  Snnlh.  Tlic  greatest  24di.M.r  niinfnil 
'veor.led  was  ;{.27  in.'lies  at  .Marshall  o„  H,,.  2.-,ih,  .-.HtatiotiH  re- 
|»«.rlingover  three  inches  in  2-1  hours.      I'recipilal  i-m    was  gen- 

•'••''  '■'• ""■  ■'^'l'  I"  'l:e  ir,tli,  on  the  ISlh  and  on  Hie  2.-)lli  and 

2(;ih,  the  heaviest  nuus  usually  occurring  ,,n  Ih.'  1  llh  and  the 
2olh.  Snow  occurred  on  the  2(;ih  in  t,he  nortiiwestern  |)(,rli.,n 
or  llic  State  and  as  far  south  as  Hoonevill..,  amounts  ranging 
fnim  2.(1  inches  to  a  trace. 
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TEMPERATURE. 


The  mean  temperature  for  51  stations  in  the  State  was  54.8°, 
iie  moan  for  the  85  stations  having  a  record  for  ten  or  more 
'ars  l)eing  8.5)  ahove  normal.  Monthly  means  ranged  from 
».S^  at  Dutton,  in  the  northwest  portion,  to  58.8^  at  Junc- 
'm,  nearthe  south-central  border.  Departures  were  positive 
I  all  stations  having  normals  except  Suhiaeo,  the  greatest  de- 
j.rtures  occurring  in  the  northwest  portion  of  the  State  where 
ley  range  fn)m  5-  to  7-.  The  highest  temperature  recorded 
liring  the  mouth  was  88°  at  Dardanelle  on  the  1st  and  the 
:,i;  the  lowest,  17"  at  Pond  on  the  15th,  the  same  temperature 
iing  ivcorded  at  Dutton  on  the  80th.  There  were  two  warm 
li-iod^s;  ,)ne  from  the  1st  to  the  13th,  the  other  on  the  24th 
;d  2oth,  highest  temperatures  occurring  at  nearly  all  stations 
jthe  Lst  or  theGth.  There  were  also  two  cold  periods;  one 
I  the  15th  and  the  other  on  the  last  five  days  of  the  month, 

est  temperatures  occurring  at   nearlv  all  places  on  the  15th 
the  80th. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  nundier  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms.—  Sth,  5;  11th,  W;  17th,  1;  24th,  1-  ^.-Jth 
22;  26th,  8;  80th,  1. 

Dense  Fog.-lst,  1;  9th,  2;  10th,  1;  12th,  1 ;  27th,  8. 

Halos,  Lunar.  — 14th,  1;  21st,  1. 

Halos,  Solar.  — 21st,  1. 

Auroia.  — 22d,  1 . 

Sleet.  — ir;th,  1  ;2(;th,  1. 

Hail.- Batesville,  Hot  Springs,  .Junction  and  -Alalvern,  25th; 
Bentonville.  26th. 

Killing  Frosts. -All  stations  on  the  ]5th  that  were  not  pre- 
viously reported. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— NOVEMBER. 


Year. 


TKMPERArrP.IC. 


Precipitation 


PRECIPITATION. 

^he  mean  precipitation  for  69  stations  in  the  State  was  5.40 
'les,  the  mean  for  the  47  .stations  having  a  record  for  ten  or 
■e  years  being  1 .50  inches  above  normal.  Monthly  amounts 
<■"  normal  or  above  except  in  the  northwest  and  west- 
:ral  portions,  and  were  great.'st  in  central  and  southwest 
ions,  Springbank  reporting  9.14  inches,  Arkadelphia,  8.69 
ijiesand  Malvern,    8.14   indies.     The  l<va.<t  monthlv  amount 


1891 

49.7 

189'2 

49.  9 

1S93 

49.3 

1894 

50.4 

1895 

49.9 

1896 

62.8 

1897 

51.6 

1H9S 

47.5 

1899 

54.3 

1900 

51.4 

1901 

50.5 

1902 

56.5 

1903 

47.6 

1901 

51.4 

1905 

53.2 

1906 

50.2 

1907 

49.0 

1908 

53.8 

1909 

59.3 

1910 

51.5 

191 1 

46.8 

1912 

50.5 

1913 

57.6 

I9I4 

52.6 

1915 

54.8 

-1.0 

-0.8 

-1.4 

-0.9 

-0.8 

-!-3.0 

+1.8 

-3.2 

+3.8 

+  0.7 

-0.1 

+  ,5.3 

-3.0 

+0.6 

+2.1 

-0.4 

-I.O 

+2.9 

+8.7 

+0.5 

-4.2 

-0.2 

+  6.7 

+  1.7 

+  3.9 


5.P 

QJ  ^ 


87 

79 

84 

81 

82 

88 

88 

87 

87 

90 

S8 

iK) 

89 

89 

88 

88 

84 

88 

90 

85 

86 

89 

85 

88 

88 


10 
20 
10 
12 
16 

8 
15 

9 
17 
18 
15 
18 

2 
17 

9 
13 
10 
5 
16 
17 
5 
13 
20 
11 
17 


5.56 

5.83 

4.21 

1.12 

4.82 

4.34 

2.82 

3.20 

2.61 

4.28 

2.99 

6.66 

0.  64 

1.38 

3.  28 

,5.90 

.5.71 

5.40 

3.75 

0.47 

3.18 

1.66 

2.47 

2.32 

5.40 


+1.13 
+0.73 
-0.89 
-3.98 
-0. 28 
0.00 
-1.53 
-0.98 
-1.51 
+0.25 
-0.81 
+2.  68 
-3.  42 
-2.  34 
-0.30 
+2.30 
+2.  08 
+  1.71 
0.00 
-3.30 
-0.46 
-2. 07 
-1.15 
-1.56 
+1-50 


No.  OP  Days. 


6    f°- 


13 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
5 
8 
4 
11 
9 
9 


6 

8 


84 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


November,  1! 


Climatologrical  Data  for  November,   1915. 


Stations. 


Counties. 


Alicia 

Amity 

Arkadelpliia  . . 
Arkansas  City. 

Bates  ville 

lice  Brancli  ... 
Bentonville  ... 

Kcrpmaii 

Bigelow 

Blaek  Rock  ... 


Boonoville 

Brinkley 

Calico  Rock  .. 

Canulcn 

C-'nlerpoint  .. 
(;iaren(ion   . . . 

Ojnuay 

Corning 

('rossett 

Dardanelle  . . . 


Dndfl  City 

Dumas 

Diitton 

KWorado 

Kmerson 

Kuffland 

Kiiri'ka  Springs... 

Fayettcvillc 

Kordyce 

Fort  .Smith 

Fulton 

(ieorgetovvn 

Hardy 

Helena 

lloinp  Wallace  *  . 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig   

.lonestioro 

Junction*i: 

J^ake  Farm 

Li-w  isvillc 

Little  Rock 

J.iitlierville    

Malvern    

.ManinioUi  .sjjring 

.Marked  Tree 

.Nhir>Iuill  

.M.-na 

.Mount  Ida 

Newport 

okay 

I'ini'  Bluff 

P<icahontas 

Poudtt 

I'orlland 

I'rescolt 

I'rincelon 

liisnn 

liogeis 

Searcy 

Sheridan 

Spriugbank  it 

.Stuttgart 

Suhiaco 

Swain  ;J 

Ti'xarkana 

Warren 

Whitediffs 

Wynne 


Lawrence 

Clark 

do 

Deslia 

Independence . 

Van  Buren 

Benton  

Boone  

Perry 

Lawrence 


Logan  

Monroe. . . 

Izard  

Ouachita  . 
Howard  . . 
Monroe. . . 
Faulkner  . 

Clay 

Ashley.,.. 
Yell 


Marlon 

Desha 

-Madison 

I'niou 

Columbia  . . . 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Dallas 

Sebastian 

Hempstead  .. 

White 

Sljarp 

Pliillips 

(iarland 

Hempstead-  . 

Garland 

I'nion 

Craighead. . . 
t'nion 

.Jefferson  

Lafayette 

Pula.ski 

.lohnson 

Hot  Spring  .. 

Fulton 

I  Poinsett 

Searcy 

Polk 

Montgomery 

.iackson 

Pope 

Jetiersoii  

Rjindolph  . . . 

Benton 

•Ashley   

Nevada 

Dalhis 

Clevelailll  ... 

Benton  

White 

(;rant 

Miller 

Arkansas 

Loga  n 

Newlon   

Milli^r 

Bradley 

Little    River.. 
Cro.ss 


State  means  and  extremes. 


254 
250 
250 
145 
277 


1,303 

1.324 

275 

259 


22r. 
30)1 
158 
470 
171 
309 
293 
175 
330 

1,175 
162 

1,590 
2(;5 
200 
229 

1,405 

1,45! 
300 
481 

2fi4 
200 
643 
182 
1,500 
377 
fiOO 
85 
345 
132 

195 
262 
28(1 
775 
277 
512 
229 
750 
1 ,284 
7oO 


231 

1,  700 

215 

300 

1.250 

122 

327 

287 

243 

1 ,3S5 


240 
228 
!  .050 
2 ,436 
332 
304 
201 ; 
250 


10 
23 

8 
31 
16 
23 

9 
18 

1 
13 

2 
33 
11 
29 
15 
U 
31 
23 

1 
29 

34 
3 
13 

n 

1 

8 
13 
29 

4 
33 

29 
2 

18 

44 

21 

43 

23 
8 

20 

22 


31 

1 

31 

23 

17 

0 

33 

8 

13 

24 

3 

2 

27 
18 
4 
33 
20 
10 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit.) 


53.0 
52-6 


54.0' 
52.3 
52.6 


5.3.5 
52.4 
57.2 
56.6 


54.9 

56.' 4 
54.2 

54.0^ 

.58.6 

49.8 

57.0 

56.4'' 

56.4 

54.4 

54.6 


55.8 


53.7 


+  0.5 


+  2, 
+  5.0 
+  7.0 


+  2. 


+  4.9 
+  1.4 


82 
81 


85" 

81 

81 


+  6.4 


1-0 
1.9 


4.6 


+  5.9 


+  4.0 


54.6 


55.8 
58. 5a 
54.1 
58.8 

55.5 
57.6 
55.5 
55.8 
3 
52.4 


+  2.3 


+  4. 


+  2, 
+  5.5 


+  1.7 
+  4.0 
+  5.3 

+  5.4 
+  3.9 


56.3 

55.2    +  3.  G 
53.2 


83'' 

84 

80 

87 

82'' 

85« 

85 

84 

86a 

8fi 


86 


54.0 
51.8 
.54. 6 
54.7 
53.6 
55.4 
,55.0 


54.2 

52. 8 


.55. 4 
51.8' 
.52.  0 
.58.4 
54.9 

.53.0 

54.8 


+  3. 

+  'i.'8 
+  6.6 
+  5.4 

+  '2.'i 


0.2 


+  4.6 
-  0.1 


+  3.5 
+   1.5 


+  3. 


85 

H3 

83 

84'>- 

84 

83 

85 
85 
81 
85 
81 
85 

'82  " 

82 

84 

79 
79 
85 
86 
83 
85 
86 


21" 

24 

20 


86 
86  f 
SI 
85 

87 

83 
88 


.30 
15 
15 


23 

20' 
23 

20'! 

28 

17 

27 

29'' 

22 

21 

22 


29 


23 


29 
29 
27 
25 
19 

'22' 
28 
21 

26 
24 
25 
21 
17 
24 
25 


30 
30 
.30 
29 


30 


lot 


24 
25  f 
22 
32 
22 


17 


15 
30 
30 
30 

30 

29t 

30 

15 

30 

30. 

'29" 
.30 
30 

30 
15 
30 
30 
15 
30 
30 


30 

30 

15t 

15t 

30 


15+ 


Precipitation ,  in  ins . 


4ia 

31 

35 


36 
42 

44-' 

40 

37 

47 

36'' 

49« 

37 

31 


30 
44a 

44 
40 

40 
35 
31 
31 
39 
45 

'35' 
35 

43 

33 
29 
44 
42 
43 
49 
41 


43 


5.30 
6.91 
8.69 
4.75 
4.50 
5.75 
2.50 
2.93 
6.271 
4.49 

3.49 
5, 
,5. 13 
6.90 

7.0'.: 

6-05 
6.14 

6.' 56 
6.32 

3.48 
6.51 
3. 08 
5.19 
4.55 
5.81 
2.34 
2.84 
6.70 
1.24 

6.21 
5.15 
.5.83 
•5.43 
0.79 
ti.58 


5.05 
5.44 
4.8' 

7.48 
6.44 
5.63 
4.53 
8.14 
5.33 
5.15 
5.62 
5.04 
7.21 

5.45 
4.90 
6.90 
5.00 
3.66 
4.60 
0.  79 
6.73 

5.  93 
1.73 

5.. 58 

6.  ,50 
9.14 
6.28 
3.  96 
.3.  72 
6.  64 
4.85 
2.48 
4.48 


+2.83 


+  0.99 
+  L01 
+2.  43 
-0.49 
+0.19 


+0.84 


+0.89 
+2.51 
+2. 65 
+3.16 
+2. 15 
+  1.8' 


+2.  80 
+0. 29 


-0.  24 
+  1.29 


-0.29 
-0,35 


-2.04 

+2.78 


+2.89 
-1-0.70 

+2.88 
+2  00 
+3. 21 

+  i.'95 
+0.  83 


+3.81 
+  1.04 
+  0.65 
+  3.35 
+2. 23 
+0.72 

+  i.44 


1.95 
2. 43 
3.20 
1.51 
1.60 
2,30 
1.64 
0.85 
2.00 
2.1 

i.r 

2.14 
2.  00 
1.82 
2,75 
2,20 
2.1 

2.50 
1.70 


+0.58 

+2.' 81 
+  1.36 

+0.  85 

+  3.'7i 

+2.' 57 
-1.19 


+  0.  90 

+  3.' 44 
+  1.00 
-009 


49      5.40    +1.50    3.23      0.1 


2,12 
1.0' 
2.10 
1.90 
2.  0'. 
0.76 
1.42 
2.00 
0.55 

2.08 
2. 20 
2.15 
1.57 
2. 20 
2.50 
2.75 
1.28 
2.34 
1.77 

2.00 
1.78 
1.92 
1.98 
3.10 

2.  62 
1.40 

3.  23 
1.98 
2,06 

2-00 
3.00 
1.80 
2,40 
2,40 
1.36 
2.  40 
l.SO 
1.67 
1.13 

2.  20 
2.  00 
2.  60 
3.20 
1.7K 
1.90 
1..80 
1.50 
0.  85 
1.40 


0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.2 

T. 
0 
0 


0 
0 
0 
0 
0 
0 

"'0' 
0 

T. 
0 

2.0 
0 
0 
0 

T, 

0.5 
0 

T. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 


0 

0 
0 
0 
0 

2.0 
0 
0 
0 
0 

0.8 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


Number  of  days . 


20 
16 
14 
17 
14 
20 

'20' 
17 


20 
17 
10 

14 
22 
16a 
14 

19 

17 

11 

17 

14 

19 

18 

11« 

22 

15 


20" 

17 

12 

18 

15 

12 

20 

17 

14 


8 
19 
13 

s 

13 
Iti 
16 
17 
14 

IS 
IS 
19 
IS 

'i(V 

19 
13 
16 
17 

16 


5 
8 
0 
0 
3 
2 
11 
4 
3 
2 


6 

4 
4 

"3' 
12 
2 
4a 

S 


10 

1 

5 
4 

15a 
4 
2 


9 
3 
10 

1 
19 

3 

9 
17 

6 

5 

0 

0 

8 

3 
4 
0 
6 

'ii" 

2 
5 
3 
2 


4 
9 
16 

'io" 

4 
6 
9a 


8 

ne. 

8 

sw. 

10 

s. 

1 

nw 

10 

sw 

6 

nw 

Observers. 


.lulius    (iuelek . 
.1.  W.  Campbell. 
F.  .1.  Carpenter. 
W.  C.  Blundell. 
Miss  Lelia  I.  Teter 
.I.E.  Scanlan. 
U.S.  Weather  Biir^ 
.lohn  T .  Maxey . 
John  A.  Chaiiman.i 
S .  ,1 .  Howe . 

R.  E.  Sliipley. 
H.  L.  D.  Wliitson. 
.J .  W .  Wray . 
Zeb.  H.  Watson. 
CM.  lluddleston. 
Mrs.  B.  E.  Bishop, 
M.,I.  McHem-v. 
.1.  R.   Brobst. 
A.  Trediek. 
A .  Bernard . 


1 

rma! 


Neal  Dodd . 
Lawrence  Wateri 
.I..M.  Rickott,- 
.leff.l.Babh. 
-Agent,  L.  ifc  N.W.  R' 
.1.  C.  Chenault.  ' 
George  W.  Niclioalit 
University  of  Arkaii 
.1.  B.  .•Vtkinson. 
U.S.  Weather  Burei 

T.. I.  Logan.  ^ 

Mrs,  Bi<ldie  SurratJ 
C.A.  Cay wood. 
F.. I.  Mitchell.         f 

E,  F.  Stricklen.  ] 
N.  P.  O'Neal.  j 
A.  A  N.  (ien.  Hosp.' 
C .  A  Berry . 
Benedictine  Sisters, 
J  .  A  .  Lowderback, 

(i .  L,  Spelhnan  . 

F.  \V.  Vouiuans. 
U.S.  Weather Biircii 
.1.  C  Schatz. 

Mrs.   Kate  L.Smith 
Mrs.  F.  A,  Tubhs. 
Chapman  t>c  1)  'uey 
W.  F.   Reeves. 
V.  W.  St.  .loliii. 
W,  G,  WhiUiiiglon. 

A..1,  Shell. 
U.  S.  Forest  Ser\icf', 
.1.  H.  Hudson, 
Benedictine  Sisters. 
A.  F.  StevMi,^, 
T.  A  .  Corson  . 
Mrs.  (;.  (iresjain. 
.lames  Stitt . 
L.  E.  Tisdale. 
Carl  .\  .  Starck  . 

Sheni   f'ettPV. 

-MissS.  1:.  A  she  raft. 

< ; .  Fi.dd  . 

H.  A.  Buerkle. 

-Vi'W  Stiljtaco  ,\bl)py.| 

Charles  Pa,\t(m. 

U.S.  Brashi'ar. 

R.  R.  Lusk. 

Eulela  .M.  Schirmer. 

.I.M.Larkan 


The  departures  from  normal  temporaturo  and   precipitation  are  computed  only  for  .such  stations  as  have  ten  or  more  years  of  record,     but  all  complete  reports  arc  111 
111  determining  section  mi'aiis,  T.     Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow  .  ++    Received  too  late  to  be  included  in  means  and  siunmanes. 

Relerence  letters,  a,  b.c,  appearing  in  the  table  indicate  innnber  of  days  missing:  for  .■xainiile.  '>  represents  two  days  missing,  eti 

n  Postollice  address  of  these  stations  are  as  follows:  Of  .hinetimi,  Ituiidolph.  La.;  nf  Poiiil 
Ark.  *    Known  formerly  as  Wiggs. 


Graven.'.  ,\i-k 


)f  Swain,  Lim  'stoni' 


+     Also  on  otiier  dates,  1 

.Vrk.;    of  Spnirjbank.  Doldriiljj 


i 


1!>I 


CI.IMArolOCK   \l.    DA'IW:    AKKANSAS  SI-XTION. 


Hn 


Dally  Precipitation  for  November,   1916. 


WlltlM'sln'tls. 


Day  of  month. 


>l<'ll>liin   I  I . 
iiMi.-  I'lty  II  II 

iviUi'llH 

Uniin-li  

.iiivill."  •".. 

IIIHII 

low  

i  Koi'kllil... 


WliitP 

Oiiiicliitil  . . 

.!.>    ... 

Missis.sippi 

Wliit." 

.\i'ktiiisns  . 

do.... 

Wliito 

.\rkniisii.s  .. 
White 

Arkaiisa.s.  . 

Whitt' 

<lo 

Ouachita  . . , 

R.M 

Whiti"  

.\ikan.>ias   .. 

White 

Ouachita  ■  . . 
Arkansas. .  . 

Wliite 

Arkansas.. . 

Wliiic 

Ouachita  .. . 

Kcil 

.\rkan.sas  . . 

White 

<io 

Ouachita  .. . 
Arkansas.. . 

Re.l 

White 

<io 

Mississippi  . 
Ouacliita  ... 

l{eil 

Ouacliita  .  . . 

do 

Wliite 

Ouacliita  .. . 

.■Vrkan.<as. . . 

Red 

Arkansas..  . 

do 

Ouacliita   . . 

White 

St.  Francis. 

White 

Ouachita  ... 
.\rkansas.  ... 

White 

.\rkansas  . . , 
do...... 

White 

Arkansas   ... 

Ouachita  ... 
do 

Ouachita  ... . 
do 

.\rkaiisas . . . . 

White 

Ouachita 

!!•  'd 

.Vrkaiisas.. .. 

do 

White  

Red 

Ouachita. . .. 

Red 

St.  Francis.. 


.20 
.'58 

i.'so 


.66 
.12 

.'io 

V. 

■  15 
.Oil 
1.50 


1.82 


10 


11      12     18     14     16     16     17     18     19     20     21     22     28     24     28     20     27     28     29     30     31 


.95 


.32 


.40 
1.60 


1.10 
T 

.95 

'.'23 

.08 

.05 
T. 
'.'55 


2.00 


.09 
1.80 
.55 
.19 
.10 


1.65 


.90 
.63 
.■12 

.85 
.01 

1.1 

T. 

1.05 

'.'85 

'.'si'l 
■  4' 

.46 
1.76 
.82 


.76 

1.42 

.55 

.41 

.03 

i'so 

'.'85 
.64 
.80 

.'56 
.39 


1.20 
..50 


.55 


.72 

1.48 

.74 

i'.'m 


1.75 


.52 
■  74 

1.'691 

1.01 

.90 

.60 

2. 06 


.25 


1  95 
2.43 
:>.  20 
.46 
1.46 
1.20 


11 
2. 75 


1.63 


l.(!5 
.97 

.90 
2.14 
.85 
■  48 
.51 
2. 20 
25 

2.  5(') 
1.  10 


2. 12 
.43 

2.10 
1.90 

.78 

T 

.19 
2.00 

.04 


1-40 


1.95 
.76 

'.'69 

.'69 

.95 
i'iii) 

i.'25 
.75 
130 


1.32 
21 


.38 
.40 
■  21 
1.00 


.11 
.59 

r 

.86 

.'89 

2.00 

29 


1.50 
.60 
.85 

1.  03 
2.20 
1.72 
2.75 
I. -28 

2.  34 
1.00 


.39 
.80 
1..13 
.20 


.72 
i.'26 
'.'76 

i.'i'io 
T 


1.78 
1.40 
1.23 
1.90 
.64 
.92 
.79 
1.06 
1.-2' 

1.90 


.  08  1. 45 
,...|1.20 
. ..  T 
.12  .65 
.16  1.60 
.12  180 
.  30  1. 44 


....  2.  U 
...2.00 
.201  -62 
T.  13.20 

...11.78: 

...I  .68 


62 

1.40 


1.32 


■  80 

i.'os 
'.'26 

.30 
.'95 


.  60  . . . 

76  . . . 

1.01  ... 

1.  16  ... 


.70 


1.60i  .70 
.40,1.40 
.26:   .68 

1.40    .45 

I 


.01 


.59 


1.15 

•  89 
.80 

.'■io 

.76 
.19 
.36 
65 
.26 


.01     .02 


.92 


.511 

.30 

T. 

.40 

.84 

.70 

.39 

T. 

.34 

1. 10 
.70 
.36 
.14 
■  60 
.40 
..50 
.10 
.20 


.05 


.20 


1.37 

■  85 


1.15 


1.05 

x  20 

1.51 
l.(M) 
2.  30 
■  28 
.80 
2.(X) 
2.17 


27    T 

..  1.52 

2.  (XI 

1.25 

T 

1.40 


2.10 
2.'i 


1.08 


1.15 

1.07 


.73 
.80 
1.75 


.10 

i.'(!3 
2.50 
1.92 

'.'26 
1.77 


1.70 

1.  .59 

.... 
.22 
1.72 
1.21 
2.02 
.(iO 
.40 

.'64 

2.  OS 
2.  20 
2.15 
1.57 


T. 
1.24 
1.90 


162 
1.75 
192 
1.67|  .31 
....3.10 
.  06  2.  62 
....11-40 
1.95  1.28 

1. 
1.73 


3.00 


.10 
.  13  2:  40 


.85 


T 
T 

.05 
1.06 
I.9(' 


2.00 

i.'5 
2.40 

.44 
1.36 
2.  40 

.90 
1.67 

.28 

2. -20 

1.70 

2.60 

1.54 

.06 

.45 

l.M 

1..50 

.85 

1.33 


.02 


6- 30 
6  91 

4. '.') 
4.60 
6.75 
2.  .50 
2.  93 
6. 27 
4.49 

3.49 
5.79 
5.13 
6.  <K) 
7. 02 
6.05 
6  14 

6.' 56 
6. 32 

3.48 
C.51 
3.08 
5.19 
4.55 
5. 81 
2.  -.'A 
2.84 
6.  70 
1.24 

6.21 
5.15 
5.83 
5.43 
6.  79 
6.  .58 
7.87 
5. 05 
5.44 
4.87 

7.48 
6.44 
5.  63 
4.53 
8.14 
5.  33 
5.15 
5.62 
5.04 
7.21 

5.45 
4. 90 
6.90 
5.00 
3.66 

4.  (K) 
6.79 
6.73 

5.  93 
1.73 

5. 58 
6.50 
9.14 
6.28 
3. 96 
3. 72 
6.64 
4.85 
2.48 
4.48 


■-xcept  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon .  near  sunset ,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  endin-  at  the  tim  >  of 
alion .  Regular  Weather  Bureau  station ;  precipitation  i>  for  the  24  h<,ur  period  .  midnight  to  mi.iuight .  t  Separate  dates  of  falls  not  recorded 

Pre_c.pitation  luclude.l  in  the  next  following  measurement.  II!  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  M  hours 

1.    Irace  or  less  than  0.01  inch.  m.^  _-.  iuiui>. 

^ Biver  Stages  for  November,   1915. 


Kivers 


!  0  C-. 


Pa.v  of  month. 


_i  i  3     o 


Arkan.sas.. 

do...  . 

do.... 

do.... 

Black 

White 

do 

do 

do...., 

do 

Mississippi. 
do 

Ouachita .., 


379 
288 
223 
180 
226 
327 
232 
198 
168 
138 
142 
97 
71 


22  7, 
20  !  5, 

23  !  5 
•25  10 

14 ;  3. 


.30  113. 

42  16. 

42  22. 

39  5. 


0 
6 

5! 

2 1 

4| 

m 

6-2\. 
1    0. 


7.0 
5.1 
.5.3 
9- 

2.9 
1.2 
1.8 
2.8 
4 

12.3 
14.9 
20.5 
4.8 


4. 

4. 

9. 

2. 

1. 

2. 

2. 

4. 

11. 

4  13. 

9  19. 

61  4. 

I 


0,  0. 
ol  1. 
7  2. 
0  4. 
611. 
9  13 
5  18. 
5  4. 
I 


sn. 

4'V2. 
8,18. 
5;  4. 


9  10. 
1  15. 
0 


6.0 


6.9 
4.4 
4.6 
8.6 
3.5 
1.2 
2.4 
3.0 
1.8 
10.2 
10.2 
5.3 
6.3 


7.0 
4.3 
4.8 
9.0 
3.6 
1.6 
2, 

3.3 
2.5 
10.4 
10.0 
15.0 


7.1 

4.1 

5.0 

9.2| 

4.0 

I.4I 

3.  Oi 

4.0| 

3.5 

10  9  11. 
10.  2  10 
14.8  15 


3 
2 
0 
8.2111.0  15.1 


5 
1 

6 

8 
5 

0[1'2, 
1  10. 
015. 
4  20. 


6. 

4. 

5. 

9. 

3. 

1. 

3. 

3. 

6. 
9113. 
1  11. 
0  15. 
5  17. 


20     21 


9, 
3. 

71  1. 
3i  2. 

7  3. 
5l  6. 
5  13. 

1  13. 

2  15 

8  16. 


6 
9 
5 
Oi  6. 
8  13. 
2  15. 
6  17. 
5  15. 


22 


8  13. 
5,17. 
2: 19. 

7,14. 


24 


25 


3. 

4.8 

8.8 

32 

1.2 

2.6 

2.8 

6.(1 

1[14.0 

5  22.  9 

3  23.  4 

8  10.0 


6.4 


26     27     28 


7.0 
3.9 
4.9 

8.8 

6,6 

9.1 

8.4 

4.0 

6.0 
9|14.0 
1  '26.  8 
9  27.9-29. 
0:  9.0I  9 


8.3 
6.( 

9.8 
12.8 
11.8 

8.6 
11.0 
17.6 
16. 5 
16.1 
28.7 
30.  6 


29 


9.4 
5-5 

8.5 
13.  f 
9.8 
7.  I 
8.8 
17.3 
17.2 
18.0 


30 


8.8 
6.4 
7.8 
11.8 
9.8 
6.0 
7.3 
15.0 
17.8 
19.3 


28.7128.6 
31.6i32.3 
4i22.6|25.9  27.0 


31 


86 

CLIMATOLOGICAL  DATA: 

\RKANSAS 

SECTION. 

N6)VEMBER 

,    19 

Daily  temperatures  for  November,  1915. 

Day  of  month. 

Stati 

ons . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29      30 

31 

i.M 

Alicia 

)  Maximum. . . 
•■  1  Minimum  . . . 

82 
.18 

T 
5C 

1     77      78 
33     4(J 

3« 

79     82     80 
50     50     51 

78 
54 

8C 
52 

80 
51 

68 

42 

62 
41 

57 
37 

45 
25 

56 
30 

61 
28 

58 
41 

52 
42 

68 
42 

60 
35 

60     58     65      74 
24      26      28      45 

69     6' 
34     3? 

55 
42 

47     49  . . . 
30     '>'> 

1; 

Ainitv  ^^ 

S  Maxinnnn.. . 

80 

7C 

7 

71 

6£ 

81 

r 

80 

6S 

,     76 

68 

5£ 

58 

55 

.54 

58 

59 

48 

62 

76 

55 

58 

76 

71 

6S 

56 

61 

64 

5i 

,56 

.   . 

t, 

■  '  Minimum  . . . 

58 

5f' 

it 

41 

41 

4£ 

a 

.59 

65 

66 

()0 

48 

46 

38 

27 

27 

30 

1     ^'^ 

4C 

35 

36 

36 

31 

32 

3" 

33 

.3t 

36 

28 

25! 

4 

Bee  Branch 

S  Maximum.. . 

83 

81 

74 

77 

82 

8^ 

1i 

82 

78 

76 

73 

58 

61 

54 

53 

62 

6( 

55 

74 

71 

64 

55 

68 

71 

70      61 

54 

4i; 

55 

... 

<*( 

■  (  Minimum  . . . 

51 

57 

4( 

42 

4>' 

bi 

5C 

63 

56 

:    56 

52 

42 

4C 

37 

23 

27 

29 

43 

45 

3C 

41 

2' 

31 

34 

40      2? 

3< 

2' 

2 

j.  ,  . 

a.) 

Bentonville 

S  Maxinmm. .. 

81 

73 

7L 

78 

1i^ 

81 

!     7f 

8t 

74 

74 

71 

61 

57 

47 

52 

6C 

55 

52 

53 

76 

50 

54 

63 

68 

65 

4£ 

61 

45 

42 

5-. 

t; 

•  (  Minimum  ... 

54 

4S 

41 

53 

5f 

6C 

61 

52 

52 

58 

40 

33 

36 

33 

24 

38 

40 

42 

3V 

3S 

32 

36 

36 

44 

43 

34 

34 

31 

2' 

24 
5- 

4 

BergBiau 

)  Maximum. . . 

71 

75 

73 

80 

81 

66 

7C 

70 

68 

77 

68 

63 

58 

5C 

51 

65 

58 

53 

53 

T', 

65 

56 

6S 

78 

76 

5£ 

63 

53 

4' 

^ 

t; 

•  1  .Miniiinim  . . . 

57 

46 

41 

49 

55 

53 

5£ 

63 

46 

55 

54 

32 

34 

34 

2C 

33 

34 

41 

38 

3t 

33 

2- 

36 

46 

68 

3£ 

31 

35 

2" 

3 

i   1 

Booneville 

\  Maxinuim. . . 
■  1  Miniminn  ... 

81 

78 

84 

85 

87 

74 

7b 

80 

68 

6; 

56 

57 

62 

75 

75 

78 

6£ 

68 

65 

6S 

6' 

a 

.1. 

1,7 

Briukley  ^'^ 

i  Maxinnnn. . . 

84 

80 

75 

80 

85 

84 

82 

74 

69 

85 

76 

72 

64 

52 

53 

62 

ei 

53 

64 

7C 

57 

5- 

71 

76 

74 

66 

63 

6J 

53 

5£ 
26 

54 

(;i 

■  (  Mini)uum  . . . 

i-i 

54 

34 

34 

36 

50 

50 

52 

56 

56 

62 

4C 

44 

43 

25 

25 

27 

31 

40 

4f 

3? 

24 

24 

32 

34 

41 

2t 

2!; 

2' 

Calico  Rock  ^  . 

)  Maximum.. . 

87 

76 

72 

84 

85 

86 

82 

83 

65 

82 

69 

65 

5i 

50 

51 

64 

61 

68 

56 

74 

54 

5' 

6,= 

76 

6S 

46 

62 

53 

48 

'   Ci 

■  '  Mininnnn  . . . 

51 

45 

35 

35 

42 

52 

50 

65 

58 

57 

59 

37 

36 

37 

24 

25 

30 

32 

46 

2!: 

33 

26 

2f 

2f 

38 

4" 

31 

31 

26 

22 

CRmdeii 

\  Maximum. . . 

83 

80 

"8 

81 

84 

87 

81 

76 

79 

82 

77 

66 

64 

54 

57 

64 

67 

69 

7C 

76 

73 

65 

74 

lit 

86 

66 

62 

6{ 

r, 

- 

'  )  Minimum  . . . 

51 

54 

41 

36 

44 

47 

48 

61 

60 

62 

58 

49 

44 

45 

25 

27 

27 

42 

39 

32 

46 

26 

28 

32 

57 

42 

27 

37 

24 

2 

.} 

Centerpoint 

\  Maximum. . . 

m 

78 

78 

80 

83 

83 

78 

81 

76 

8( 

74 

60 

56 

54 

54 

57 

62 

56 

Bi 

71 

59 

58 

76 

67 

7^ 

64 

64 

5{ 

55 

5'. 

ti 

■  '  Miiiiunuii  . . . 

58 

60 

54 

54 

50 

60 

58 

66 

64 

62 

54 

49 

50 

4U 

29 

32 

36 

40 

39 

34 

45 

36 

32 

45 

56 

46 

31 

37 

28 

,31 

4' 

Conway 

\  Maxinuim. . . 

85 

78 

72 

80 

84 

86 

78 

81 

76 

79 

73 

59 

59 

52 

52 

62 

62 

57 

60 

72 

64 

57 

67 

63 

62 

58 

52 

5, 

(', 

■  1  Minimum  . . . 

54 

56 

38 

40 

49 

54 

50 

66 

59 

60 

.M 

43 

43 

42 

26 

29 

31 

46 

43 

32 

35 

28 

30 

35 

66 

43 

31 

38 

28 

23 

4 

Crossett 

*  Maximum. . . 

80 

79 

72 

75 

80 

81 

78 

77 

78 

77 

72 

70 

6( 

53 

50 

60 

65 

63 

61 

62 

60 

58 

62 

86 

76 

66 

55 

54 

?w 

ti 

'  (  Minimum  . . . 

60 

53 

i     45 

40 

47 

52 

57 

61 

64 

65 

6( 

54 

46 

45 

30 

29 

35 

47 

41 

36 

4; 

32 

35 

46 

61 

46 

32 

42 

28l     ■« 

1 

Danlanelle  ^4  . . 

)  Maximum. . . 

88 

80 

78 

77 

82 

80 

88 

86 

85 

80 

62 

64 

64 

55 

54 

00 

60 

58 

62 

62 

04 

62 

59 

68 

60 

66 

64 

60 

6( 

66 

C; 

■  /  Jlininnuu  . . . 

5-2 

52 

42 

42 

40 

42 

50 

54 

54 

4b 

54 

42 

42 

40 

25 

3( 

33 

34 

34 

46 

4b 

42 

40 

36 

38 

44 

36 

38 

25 

2; 

'1 

PoddCity 

\  Maximum. .. 

83 

82 

73 

81 

82 

83 

83 

79 

77 

71 

63 

62 

6(. 

63 

61 

58 

65 

71 

76 

68 

66 

62 

66 

58 

5' 

•'iw 

'  /  Minimum  . . . 

54 

40 

39 

47 

52 

54 

52 

50 

57 

33 

31 

30 

2( 

30 

38 

41 

36 

32 

26 

31 

36 

36 

3( 

31 

2C 

2( 

il:-;; 

Pumas 

)  Maxinnnn. . . 
/  Minimum  . . . 

84 
64 

82 
62 

80 
55 

79 

58 

72 
.54 

76 
56 

84 
55 

74 
62 

68 
63 

82 
60 

80 
68 

71 
51 

65 
47 

5f 
28 

52 
37 

6( 
32 

61 
31 

60 
44 

58 
42 

66 

43 

56 
29 

70 
35 

72 
32 

74 
56 

7( 
68 

74 
66 

70 
55 

64 
31 

56 
38 

3( 

.  .  .  . 


(i> 

4- 

Dutton 

\  Maxinnnn. . . 

80 

75 

69 

79 

77 

80 

78 

80 

67 

65 

72 

61 

55 

50 

51 

5b 

53 

51 

53 

07 

61 

51 

63 

6f 

65 

56 

59 

51 

43 

51 

.  .  .  . 

(!■. 

'  '  Mininnnn  . . . 

49 

42 

37 

42 

43 

60 

52 

53 

51 

52 

50 

3-2 

30 

33 

18 

26 

29 

42 

39 

31 

32 

22 

26 

■s^ 

56 

32 

25 

34 

20 

]7 

:it 

Kldorado  % 

\  Maxinnnn .. . 

82 

80 

81 

84 

86 

85 

87 

82 

83 

82 

83 

55 

56 

59 

60 

t;o 

66 

70 

68 

74 

76 

78 

77 

75 

78 

78 

64 

57 

62 

6' 

/  Mininnnn  . . . 

48 

57 

48 

41 

44 

48 

47 

49 

63 

58 

55 

53 

49 

39 

29 

30 

30 

35 

36 

34 

37 

32 

34 

38 

33 

31 

35 

34 

32 

27 

41 

Emorson 

\  Maximum. . . 

80 

79 

73 

78 

81 

82 

82 

82 

71 

81 

65 

60 

61 

52 

58 

63 

60 

71 

65 

60 

62 

t'C 

'  Mininnnn  . . . 

59 

58 

49 

42 

51 

55 

56 

55 

62 

66 

52 

47 

51 

29 

32 

31 

46 

38 

32 

69 

44 

32 

'•r 

England  %  

)  Maxinnnn. . . 

85 

80 

74 

85 

85 

85 

85 

78 

66 

80 

76 

62 

58 

48 

52 

62 

66 

6(3 

6b 

72 

55 

58 

(38 

74 

76 

64 

65 

58 

54 

«t> 

■  '  Mininnnn  . . . 

55 

50 

39 

36 

5( 

55 

50 

67 

58 

58 

65 

48 

48 

47 

26 

28 

32 

50 

3b 

38 

47 

27 

32 

38 

65 

45 

32 

40 

2; 

22 

4 

Eureka  Si)rjijg>  . 

\  ]Maxim\nn, . . 

85 

74 

75 

80 

83 

85 

81 

84 

73 

78 

72 

66 

01 

52 

56 

65 

59 

53 

57 

72 

64 

58 

68 

72 

72 

69 

65 

54 

47 

55 

6; 

>  Miniminn  . .. 

55 

44 

38 

54 

61 

55 

61 

64 

51 

52 

52 

32 

32 

35 

21 

36 

36 

42 

38 

37 

35 

27 

34 

39 

56 

33 

33 

34 

2b 

22 

41 

FayetteviUe 

)  Maxinnnn.. . 

84 

77 

73 

82 

80 

82 

76 

83 

78 

76 

71 

59 

60 

52 

53 

61 

54 

53 

54 

70 

64 

51 

65 

69 

74 

64 

62 

54 

43 

53 

(■„': 

'  Mininnnn  . . . 

61 

53 

45 

56 

60 

63 

61 

65 

63 

68 

50 

37 

34 

33 

24 

38 

41 

38 

39 

45 

35 

28 

40 

46 

55 

32 

36 

34 

28 

22 

4',' 

Fordyce 

)  .Maxinium. . . 
1  Mininnnn  . .. 

80 

82 

86 

81 

80 

82 

76 

73 

70 

78 

75 

65 

69 

55 

50 

58 

65 

61 

70 

65 

59 

68 

69 

75 

69 

61 

57 

53 

5b 

»(> 

Fort   Siiiitli 

*  Maximum. . . 

82 

77 

7i 

si 

si 

83 

78 

86 

■ji 

8(i 

74 

65 

60 

50 

55 

62 

58 

52 

59 

73 

55 

60 

67 

72 

74 

53 

67 

49 

49 

68 

.... 

61 ; 

t  Mininnnn  . .. 

59 

59 

51 

51 

57 

61 

60 

66 

61 

60 

52 

45 

45 

34 

30 

34 

41 

41 

42 

37 

41 

32 

35 

44 

49 

33 

35 

38 

29 

29 

4,:. 

Hardy 

'i  Maxinnnn. . . 

86 

76 

70 

81 

85 

84 

80 

83 

69 

80 

74 

63 

58 

51 

51 

61 

61 

54 

54 

71 

61 

52 

63 

70 

71 

65 

60 

53 

46 

48 

61: 

■  *  Mininnnn  . . . 

57 

50 

36 

48 

54 

55 

54 

63 

51 

54 

50 

38 

33 

35 

23 

31 

32 

42 

41 

.38 

38 

26 

35 

39 

58 

40 

30 

40 

27 

23 

4i 

Ileinp  Wallace  .. 

*  Maximum. . . 

83 

81 

76 

83 

85 

82 

84 

75 

80 

75 

72 

57 

55 

52 

56 

61 

63 

56 

60 

70 

65 

60 

72 

82 

72 

60 

63 

60 

53 

58 

6" 

1  Mininnnn  . . . 

53 

56 

39 

36 

45 

46 

49 

66 

61 

60 

54 

45 

42 

40 

24 

25 

32 

37 

44 

29 

30 

26 

28 

51 

60 

41 

23 

38 

25 

21 

4n 

Hope 

!i  ^laximnm . . . 
'  Minimum  . . . 
\  Maxinnnn. . . 

83 

82  i 

78 
80 

74 
77 

76 
75 

81 
74 

83 

78 

76 
83 

78 
78 

76 

77 

80 
76 

70 
75 

65 
64 

57 
58 

54 
52 

58 
48 

59 

ei 

63 
64 

56 

58 

63 
62 

72 
66 

65 
64 

68 
68 

70 
67 

67 
67 

75 
69 

61 
56 

64 
56 

57 
52 

58 
48 

60 
,56 

6." 

Hot  Springs 

'  (i(; 

'  Mininuuu  . . . 

56  i 

54 

48 

45 

49 

52 

61 

58 

59 

60 

55 

48 

44 

40 

3U 

34 

36 

44 

43 

42 

39 

42 

49 

42 

49 

41 

34 

35 

32 

33 

4.:, 

Hiittig 

\  Maxinuim. .  . 

82 

82 

75 

81 

84 

84 

84 

84 

78 

81 

84 

75 

65 

65 

64 

64 

64 

62 

64 

74 

70 

63 

74 

73 

79 

79 

75 

60 

60 

'  Minimum  . . . 

52  i 

44 

46 

37 

44 

44 

50 

55 

62 

64 

66 

54 

45 

48 

29 

29 

29 

45 

42 

ai 

48 

32 

34 

34 

59 

46 

31 

38 

24 

•4:! 

Joiiesboro 

\  Maximtnii. . . 

82: 

74 

71 

77 

82 

84 

81 

77 

70 

81 

75 

71 

59 

.55 

49 

61 

65 

57 

57 

73 

62 

55 

64 

73 

77 

68 

62 

66 

49 

52 

67 

'  Minimum  . . . 

56; 

52 

34 

38 

52 

54 

49 

62 

48 

53 

51 

42 

37 

37 

24 

24 

26 

43 

41 

37 

40 

35 

46 

29 

58 

43 

29 

39 

28 

21 

411 

Junction 

\  Maximum. .  . 

74 

68 

76 

80 

81 

82 

83 

83 

82 

81 

80 

76 

72 

67 

69 

70 

67 

63 

62 

71 

68 

66 

67 

71 

77 

72 

64 

58 

55 

58 

71 

'  Mininnnn  . . . 

55' 

48 

54 

58 

6(1 

62 

05 

64 

63 

62 

59 

58 

56 

49 

29 

.30 

31 

36 

40 

36 

55 

30 

34 

37 

52 

46 

34 

33 

27 

26 

41; 

Lakf  Farm 

S  ilaxinium  . . . 

71 

76 

71 

78 

77 

84 

85 

74 

76 

79 

78 

81 

69 

67 

70 

66 

67 

67 

66 

65 

64 

67 

67 

68 

70 

74 

62 

57 

50 

55 

7(1 

f  Minimuin  . . . 

54; 

56 

37 

36 

39 

47 

46 

47 

51 

49 

50 

47 

47 

32 

.30 

28 

29 

34 

37 

40 

41 

44 

46 

46 

47 

43 

32 

40 

361 

26 

41 

l,i'\visvillo 

\  Maximum. . . 

83! 

82 

73 

80 

84 

85 

83 

73 

74 

75 

70 

73 

.55 

55 

60 

62 

64 

67 

68 

67 

67 

69 

71 

74 

79 

57 

65 

58 

53 

61 

6!t 

'  Minimum  . . . 

60] 

59 

51 

45 

46 

56 

61 

62 

64 

65 

69 

55 

52 

45 

31 

33 

34 

45 

41 

40 

33 

34 

36 

42 

44 

33 

34 

36 

29 

29 

4ft 

1-iiilc  Itock 

s  Maxinnnn . . . 

80 

75 

68 

76 

80 

81 

74 

77 

67 

78 

72 

58 

55 

50 

50 

59 

61 

54 

58 

7U 

58 

55 

65 

71 

73 

59 

62 

54 

50 

54 

6.1 

'  Mininuini  . . . 

59; 

57 

49 

48 

55 

57 

57 

67 

57 

61) 

54 

47 

47 

37 

33 

3;3 

39 

46 

45 

39 

42 

34 

39 

43 

59 

41 

38 

43 

32 

29 

4il 

Lutlii'ivillc 

*  Maximum. . . 

85 

81 

74 

80 

84 

85 

82 

85 

69 

79 

71 

69 

08 

55 

51 

62 

54 

59 

61 

60 

60 

55 

63 

70 

61 

68 

61 

54 

46 

52 

111; 

'  Miiiiniuin  . . . 

54 

59 

49 

49 

55 

58 

57 

66 

59 

57 

52 

39 

42 

38 

27 

33 

37 

41 

41 

39 

40 

35 

37 

44 

57 

37 

36 

38 

37 

29 

44 

Malvern  sSsS 

*  Maxinnnn. . . 

81 

79 

74 

71 

69 

8(1 

78 

79 

76 

78 

71 

70 

69 

51 

58 

64 

68 

67 

65 

69 

68 

66 

70 

70 

71 

68 

69 

65 

60 

60 

6i'.t 

1  Miniinum  . . . 

551 

60 

47 

40 

50 

50 

51 

56 

65 

61 

69 

49 

50 

50 

29 

30 

30 

48 

46 

37 

48 

30 

31 

34 

64 

47 

33 

40 

29 

25 

4ft, 

Mainniotli  Spring 

)  .Maxinnnn. . . 

841 

79 

69 

81 

83 

85 

80 

82 

75 

79 

76 

62 

57 

54 

48 

61 

60 

55 

53 

73 

66 

,52 

62 

68 

71 

67 

60 

55 

45 

46 

6>6 

'  Mininnnn  . . . 

48! 

41 

32 

38 

46 

47 

48 

64 

52 

50 

54 

38 

33 

40 

24 

28 

27 

43 

43 

28 

38 

23 

27 

27 

60 

42 

29 

42 

26 

19 

3>, 

Mur.-lmll 

\  Maximum, . . 

80 

76 

74 

76 

78 

81 

78 

82 

74 

77 

73 

71 

60 

52 

52 

64 

72 

55 

54 

74 

66 

65 

68 

66 

69 

67 

63 

66 

52 

52 

67, 

1  .Mininnnn  . . . 

63 

52 

48 

55 

56 

60 

61 

65 

56 

55 

53 

47 

38 

36 

27 

36 

40 

39 

42 

43 

38 

30 

43 

47 

59 

39 

37 

39 

22 

25 

4ft 

MenaW 

<  -Maximum. . . 

81  i 

76 

76 

79 

79 

81 

77 

82 

78 

77 

59 

58 

58 

50 

57 

59 

56 

49 

60 

70 

63 

59 

73 

66 

66 

53 

62 

49 

51 

66 

lift 

'  Minimum  . . . 

6fl 

60 

51 

51 

55 

59 

59 

59 

63 

60 

57 

45 

45 

45 

30 

30 

38 

39 

39 

44 

44 

32 

38 

42 

51 

36 

34 

39 

30 

28 

4ft 

Nfount  Ilia  • 

\  Maximum. . . 

82' 

78 

74 

79 

80 

84 

8(1 

84 

68 

78 

73 

58 

51 

50 

53 

60 

60 

55 

60 

71 

60 

69 

71 

70 

71 

49 

64 

54 

51 

57 

lift 

'  .Mininnnn  . . . 

59 

54 

40 

38 

47 

50 

56 

64 

62 

611 

52 

44 

44 

40 

25 

26 

26 

43 

44 

30 

41 

26 

2« 

32 

45 

39 

27 

29 

27 

21 

411 

Ni'U  port  $15 

)  .Maximum. . . 

78 

7'' 

72 

73 

78 

78 

79 

771 

74 

73 

70 

65 

65 

45 

60 

60 

65 

65 

66 

55 

54 

60 

60 

63 

64 

54 

56 

66 

50 

54 

64 

'  Mininnim  . . . 

50 1 

55 

38 

48 

55 

55 

55 

64 1 

55 

59 

65 

42 

40 

38 

30 

32 

*2 

43 

42 

39 

33 

30 

30 

40 

50 

48 

34 

35 

33 

26 

4:t 

Okay 

)  Maximum. . . 

77 

73 

66 

72 

76 

79 

74 

70| 

70 

7.5 

78 

60 

55 

50 

48 

55 

52 

52 

53 

67 

61 

45 

60 

65 

63 

42 

56 

48 

46 

47 

CI 

■  /  Minimum  ... 

58 

57 

46 

50 

58 

59 

.55 

61 

58 

55 

49 

40 

41 

33 

24 

31 

34 

41 

39 

40 

3s 

32 

39 

42 

41 

36 

35 

38 

25 

25 

4'J 

Pino  B!ulT\S^ 

\  Maximum. . . 

82 1 

81 

73 

79 

84 

85 

78 

74 

66 

81 

76 

63 

53 

51 

5(1 

61 

66 

58 

63 

72 

56 

60 

68 

74 

75 

60 

64 

61 

56 

47 

66 

'  Mininnnn  . . . 

53 

58 

44 

39 

40 

.52 

54 

55 

64 

60 

61 

51 

47 

46 

29 

29 

31 

32 

43 

40 

40 

30 

31 

34 

39 

46 

33 

33 

31 

26 

42 

Pocahontas 

\  .Maximum. . . 

86 

75 

73 

80 

86 

85 

82 

8.3 

70 

83 

75 

64 

58 

54 

51 

60 

64 

57 

57 

72 

67 

55 

67 

72 

75 

68 

62 

56 

49 

49 

67 

'  .Minimum  . . . 

56 

51 

37 

42; 

50 

55 

52 

60 

51 

56 

56 

43 

32 

40 

23 

30 

29 

44 

44 

37 

42! 

25 

28 

30 

61 

46 

32 

43 

28 

21 

41 

Pond 

)  .Maximum. . . 

83 

75; 

74 

79 

80 

82 

77 

81 

76 

76 

73 

63 

59 

55 

54 

62 

68 

53 

57 

73 

66  j 

56 

66 

70 

68 

58 

64 

59 

45 

54 

66. 

'  -M illinium  . . . 

59 

451 

43 

55 

60 

62 

62 

64 

57  j 

57 

57 

29 

33 

33 

17 

35 

41 

■M 

36 

30 

34 

24 

27 

41 

55 

32 

3(1 

31 

19 

19 

4(1 

l'ortland\W 

)  .Maximum. . . 

82 

81 

74 

81 

84 

85 

85 

82 

"' 

84 

83 

69 

65 

65 

53 

62 

69 

57 

62 

74 

59 1 

61 

73 

73 

■  79 

50 

64 

60 

56 

58 

7(1 

1  .Minimum  . . . 

44 

55; 

46 

34| 

35 

43 

47 

55 

6;! 

64 

64 

55 

46 

46 

29 

28 

29 

.32 

41 

35 

36 

29 

30 

33 

35 

48      3ll 

30 

32 

24 

411 

Prcspolt^iS 

S  .Maximum. . . 

82 

78; 

74 

81 

83 

86 

80 

81 

75 

83 

74 

62 

53 

53 

56 

63 

66 

51 

(Jo 

73 

56 

63 

73 

7U 

77 

58 

67 

59 

56 

62 

6.8 

'  .Mininnnn  . . . 

51 

58; 

46 

41 

42 

52 

52 

56 

62 

62 

63 

50 

44 

45 

29 

2.S 

29 

3H 

40 

35 

35 

29 

29 

,33 

38 

44 

30 

32 

28 

25 

41 

Rogers 

1  Maximum. . . 

83 

75 

73 

79 

81 

82 

77 

82' 

73 

74 

72 

64 

62 

53 

62 

63 

55 

53 

53 

70 

64 

55 

63 

68 

69 

58 

63 

64 

43 

53 

6.ft 

'  .Miiiiniiiiii  . . . 

60 

5.31 

44 

54 

6(1 

60 

63 

64 

53 

58 

53 

31 

33 

34 

22 

37 

41 

4(1 

40 

40 

37 

27 

37 

40 

57 

32 

33 

34 

26 

20 

42 

Searcy  

\  Maximum. . . 

80 

75 

68 

73' 

80 

80 

76 

78 1 

73 

80 

75 

60 

59 

54 

49 

56 

62: 

56 

5X 

67 

57 

53 

64 

71 

76 

70 

59 

57 

51 

51 

(ift 

'  .Minimum  ... 

51 

53 

33 

361 

37 

54 

46 

61 

57 

56 

55 

45 

41 

41 

25 

26 

28 

45 

41 

30 

40 

26 

29 

31 

58 

44 

30 

37 

26 

21 

4(1 

Stuttgart 

)  .Maximum. . . 

85 

80; 

74 

80, 

85 

86 

81 

74 

70 

82 

77 

68 

55 

52 

49 

6(1 

65 

58 

66 

71 

56 

56 

70 

73 

74 

73 

62 

57 

52 

54 

6,s' 

'  Minimum  . . . 

5-1 

55 

35 

36 

50 

55 

52 

63 

59 

60 

50 

48 

46 

45 

26 

29 

34 

46 

43 

34 

38 

27 

33 

35 

67 

45 

32 

41 

29 

24 

42 

Siibiaco 

(  .Maximum   . . 

"1 

84, 

86 

75 

8(1 

72 

65 

64 

61 

54 

64 

.59| 

55 

62 

74 

68] 

61 

66 

75 

62 

51 

64 

,571 

49 

59 

'Cft 

'  .Minimum    . . 

•• 

54 

56 

55 

57 

52 

41 

36 

36 

29 

28 

:i5; 

38 

.33 

35 

32I 

29 

33 

39 

37 

36 

31 

4! 

29 

25 

'3^ 

Swain 

!  Maximum. . . 

81 ! 

ii 

67 

75i 

76 

79 

75 

81 

65 

70 

68 

58 

55 

59 

51 

56 

53! 

50 

51 

,58 

66 

60 

62 

63 

63 

65 

56 

51 1 

41 

47 

62 

'  .Minimum  . . . 

59 

57 

46 

56 

58 

59 

58 

56 

51 

51 

50 

38 

37 

33 

22 

32 

36 

31 

33 

34 

36 

28 

40 

44 

55 

33 

32 

35  ( 

28 

22 

42  1 

Texarkana  ^ 

\  .Maxinnnn. . . 

81 

821 

72 

SO' 

83 

85 

80 

83 

82 

81 

72 

65 

55 

55 

55 

61 

65 

,53 

63 

73 

58 

62 

71 

70 

75 

58 

lib 

561 

56 

61 

ix  ( 

'  Mininnim  . . . 

61 

58, 

48 

i'\ 

48 

57 

58 

661 

64! 

64 

67 

53 

48 

4S 

32 

32 

32 

43 

47 

43 

47, 

39 

39 

46 

52 

5(1 

42 

41; 

3(i 

30 

4N, 

Warren  >Js\ 

i  .Maxinnnn. . .', 

81 

80 

75 

79I 

83 

87 

80 

75! 

751 

80 

81 

67 

68 

52 

54 

62 

71 

56 

63 

72 

64 

6(1 

7(1 

71 

76 

48 

64 

69 1 

55 

59;  . . .  • 

6s,i 

<  Minimum  . .  .| 

50 

52' 

46 

45 

49 

45 

48 

51 

62 

63 

65 

.52 

46 

46 

28 

28 

29 

3;) 

40 

35 

431 

29 

30 

32 

38 

46 

28 

29 

28 

22l,,-- 

41  ■- 

Wynne  H 

)  Maximum..  .1 

82 

76 

70 

77 

83 

81 

77 

69 

65 

80 

72 

60      58 1 

46 

48 

57 

62 

52 

57 

70 

59' 

52 

66 

70 

74 

59 

59 

5b- 

49 

49  ... , 

64 

'  Minimum  ... 

59' 

53, 

35 

87j 

43 

55 

59 

60| 

56 

56 

56 

48 

43| 

41 

26 

28 

32 

40 

42 

37 

37 

1 

24 

29 

34 

46 

49 

29 

''l 

28 

22- 

...| 

41   . 

5$     In.stnnneiits  are  read  in  thi>  moruinsr:  the  maximum  icmiiiTatiin'  tliim  read  is  charsfivl  to  tli.'  prrccilina-  da,v.  (in  wiiich  it  alii 
.  ''.'■.  '-tc..  indii'ali'  re:-piTiivi-l>  .  1.2,  :',,  I'tc.  davs  inis,-ini,'  Irnm  ih.,  r,.  i,i-,|. 
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BY 
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SECTION  DIRECTOR 


LITTLE  ROCK,  ARK. 
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HKMIU' 


liM.') 


ri.iMA'roi.ocirAi.  data      \i:k  \\s\s  si-icnov 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AllHlCULrURE,  WEATHER  BUREAU. 

ARKANSAS    SECTION. 
HARVEY  S.  COLE,     Section  Director. 

>!..   \.\.  l.iTTiK   IJ.uK,  Ai;k.,  Div..  l!M.'i.  No.  1*2. 

GENERAL  SUMMARY. 

l»tHvnil)or  -was  a  luiUl  month  with  an  nhuiulniicc  nf  pre- 
pitatioii.       TcmiKM-atures    wrvr    \h'\o\\     trrczinjj,- at  smnc   time 

tho  month  at  all  stations,  hvit  there  was  no  severe  cold 
•atlier  exec^pt  in  the  extreme  northern  poi'tion.  There  wore 
V  rainy  periods  tluring  the  month,  the  greater  portion  of  the 
infall  oceurring  on  the  l(>th  and  17th  and  on  the  28th  and 
•th;  Although  tlie  rainfall  was  excessive  in  the  northeastern 
irtion  uf  the  J^tate,  there  was  scarcely  any  complaint  of  dam- 
teto  crops;  wheat,  oats,  rye  and  alfalfa  l>eing  rejioiteil  in  good 

exeell(>nt  condition  wherever  nientione(l. 


ported  over  ^i^,'hl  inehc<,  I'orl  Smith  heing  the  only  station  that 
ri'porled  less  than  two  indies.  Tweiity-fonr-hour  amounts  ol 
of  over  I  wo  inches  occurred  at  aiiout  one  t  liird  of  t  he  slat  ions, 
the  greatest  amotml   re|)orlc(|  I i.ing  ;'..()')  inches  at  .\licia  on  the 

nth. 

MISCELLANEOUS  DATA. 


Sr.\TH)S.S. 


Boutonvillo .  . 
Fort  Smith . . . 
Littlo  Rock... 


ItKI.ATIVK 

PHtSSUKK,    (Scn-lcV(!l). 

Win  II. 

IllMIDITV. 

-' 

S  • 

..; 

1 

• 

V 

9  >• 

O 

^ 

d 

'J! 

^ 

4-t 

£ 

«  >  o 

o 

cj 

f^ 

qU 

30.49 

ce 

O 

2 

3 

^^5 

a  0, 

s. 

20 

82 

1^ 

30.03 

29.46 

10 

4.673 

28 

30.05 

30.51 

2 

29.45 

10 

7,399 

40 

11  w. 

11 

Ih 

02 

30.08 

30.47 

•2 

29.48 

28 

7, 119 

38 

sw. 

26 

78 

62 

TEMPERATURE. 

.'The  m(>an  temperature  for  the  oH  stations  in  the  Stall'  was 
j^.S*^,  the  mean  for  the  8")  stations  having  a  rc-cord  for  t(>n  or 
lore  years  Iteing  2.4-  above  normal.  .Monthly  means  ranged 
1011151.2-  at  Texarkana,  in  the  extreme  southwestern  portion, 
'  39. S-  at  Dodd  City,  in  the  extreme"  northern  portion,  nearly 

1  means  in  the  southern  half  of  the  State  being  4(1  or  more 
iid  those  in  the  northern  half  4G-'or  less.  The  departures  were 
h  positiv(>  except  at  Bee  Branch,  Brinkley  and  Lewisville.  In 
Krtheastern,  central  and  western  portions  they  were  two  de- 
fees  or  more  at  nearly  all  stations,  the  greatest  positive  depar- 
jirebeing  4..")^  at  Pocahontas.  The  highest  temperature  for 
lie  month  was  78^  at  Eldorado  on  the  21st;  the  lowest,  IT-  at 
'odd  City  on  the  IGth.  Highest  temperatures  occurred  at 
jost  places  from  the  8th  to  the  10th,  at  several  places  on  the 
I )th  or  lilt h;  lowest  temperatures  occurred  at  most  places  on 
ke  2d  or  3d,  and  at  a    number   of    places    from  the  17th  to  the 

)th. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms.—  lOth,  5;  11th,  10;  loth,  1  ;  IGth,  19;  17lh, 
4;  24tli.  3;  27th,   I;  31st,  10. 

Dense  Fog.-oth.  4;  sih.  I  :  '.)th.  2;  1  lib.  1  ;  2;)i]i.  1  ;  30th, 
1  ;  31st,  2. 

llalos.  Lunar. -18th.  2:  23(1.  1;  2i;th.  1. 

llalos.  Solar.— l.Slh.  1  ;  22d,   1. 

(iale.-llth,  1. 

Aurora.  — Sth,  1  . 

Sleet. -!4th,  1;  IGlh.  1  :  2llli,  1  :2:.th.  1  ;  27tli.  ■' :  28th.  21; 
29th,  G. 

Hail.  — B(>ntonville,  Eureka  Springs,  Fort  Sinilh  and  Little 
Rock  on  the  lOtli. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— DECEMBER. 


PRECIPITATION. 


Th(Mnean  monthly  jirecipitation  for  Iw  stations  in  the  State 
as  4.73  inches,  the  mean  tor  the  4o  stations  having  a  record 
r  ten  or  more  years  being  0.72  of  an  inch  gn^ater  than  normal, 
nnthly  amounts  were  greatest  in  the  northeastern  portion  of 
le  State  and  decreased  rather  evenly  to  the  west-central  border. 
;inging  from  9.GI)  inches  at  .lonesl.oro  to  1 .97  inches  at  Fort 
nith.      .\  nuiiiber  of  stations  in  the   norllieasteni    counties  re- 


Tempekature. 

PRECIPri'Al-IO.N . 

No 

.  OF  D.ivs. 

Ykar. 

5  ? 

u 

11 

u 

1 

11 

■c 

s 

?„  s 

S   33 

«.d 

E 

J 

S« 

cr 

O 

(1.0 

o 

1891 

46.9 

-F3.6 

72 

13 

4.69 

+0.33 

14 

7 

10 

7 

1892       .    . 

40.9 

-4.5 

83 

—  7 

8.79 

+4.45 

/ 

6 

IS 

111 

1893 

1894 

1895     

45.4 

-0.6 

79 

3 

1.83 

-2.51 

14 

s 

9 

■} 

44.6 

-0.9 

82 

-11 

3.48 

-0.86 

14 

6 

11 

6 

43.8 

-1.7 

78 

5 

3.96 

-0.  38 

13 

6 

12 

' 

1896 

45.8 

-l-'2.3 

81 

8 

0.84 

-3.81 

8 

' 

16 

,s 

1897 

1S4S 

40.3 

-3.2 

86 

10 

6.00 

+  1.35 

10 

0 

16 

S 

39.5 

-3.9 

76 

-  4 

1.87 

-■>.  89 

16 

6 

9 

o 

IstuQ 

41.0 

-2.4 

74 

8 

4.08 

-0.  U 

15 

t 

9 

t 

Jll 

44.9 

+  1.8 

82 

10 

2.76 

-1.54 

16 

6 

9 

■y 

38.  .i 

-3.9 

87 

-  6 

4.42 

+0.73 

12 

6 

13 

6 

40.  s 

-1.9 

86 

5 

5.71 

+  1.68 

10 

6 

^w 

s 

lyo:; 

1904 

:i;i  7 

-3.1 

74 

6 

3.44 

-0.  35 

18 

0 

8 

6 

4''.  y 

-0.3 

80 

3 

5.10 

+  1.28 

12 

/ 

12 

/ 

38.5 

-3.7 

70 

7 

4.96 

+0.84 

14 

a 

12 

u 

1406 

46.5 

+4.1 

83 

10 

.5.64 

+  1.58 

8 

1 

16 

s 

I'lOT 

44.4 

+•2.2 

85 

n 

■2.70 

-1.31 

12 

6 

13 

( 

46.0 

+4.0 

82 

11 

1.50 

-2.  42 

13 

' 

11 

•J 

35.  3 

-6.8 

82 

1 

.5. '26 

+  1.35 

14 

6 

11 

9 

inm 

40.8 

-1.7 

75 

9 

3.57 

-0.  45 

13 

6 

12 

I'l 

imi 

,     43. 0 

+0.7 

78 

3 

7.00 

+•2.  81 

10 

' 

14 

12 

I'.ii-' 

I'll:'. 

;  41.7 

43.  6 

-0.5 
+  1.2 

76 

77 

8 
14 

2.  63 

3. 26 

-1.46 
-0.26 

14 

7 

10 
17 

<l 

I'll  t 

36.  1 

-6.2 

71) 

-11 

6.  '26 

+2.24 

S 

4 

19 

12 

I'.n-'i-      . 

;     43. 9 

+■2.4 

7S 

11 

4.73 

+0.72 

12 

14 

15 

' 

.ji 


*)•> 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


Decemhicr.   191 


SUilioiis. 


Alicia 

Amity 

Aikiuli'lpliiiv  . . 
AikiiMsiis  City, 

ItaL-sviUo 

I'.Hi-  Kraiicli  .. . 
li.Milonville   .., 

liiigiiiau 

liigflow 

i'.liick   Kock  ... 

r.oiHiovillo 

I'.iiiikley 

(Uilico  Rock  .. 

CamdPn 

CiMitprpoiut  .. 
ClarPiiiioii   — 

CDiiway 

CoiiiiiiK 

Ciosscll 

Diniianclli'  ... 


DoiM  Cily 

iMMIlilS 

lIllllOll 

Klilorailo 

I-.IIHTSOII 

KlIJllillKl 

l.iHPka  Spiings... 

I'avUfvillc 

K..r<lyc.' 

I'orl  .<iiiilli 


)  "nil  on 

(ii-oisetown 

Ilanly 

Hi'l.'na 

Ilc'iiip  Wallacf  *  . 

II. ip.' 

lliil  .'^piiiiKs 

Iliiiliir   

.I<)ni'.-il)or() 

.Iinictiontt 

I.aki'  l'"iinn 

l.cwisville 

l.iltlf  Kock 

l.nlli.Tvillc    

.Malv.-ni    

.Maiiuiiotli  .'^l>i'iiijr 

.Marked  Tree 

Mai>liall 

.Mi'iia 

.Moinil  Ida  


Newport 

okay 

I'inc  r.hift' 

I'ocalioiitas 

I'oiidtt 

i'orlland 

I'nscolt 

I'rinci'ion 

Itison 

lUwrs 

Searcy 

Slii>ri<laii 

.^priiii^bank  It. 

SmilKart 

Suliiaco 

.-'waiii  ;t 

TcNarkaiia 

Wa  rri'u 

WhitcclitTs 

Wynne 


White 

(irant 

Milli'r 

.\ikansas 

Logan 

.Vewlon 

Miller 

liradley 

Mitle    River. 
(■ros> 


Climatoloffical  Data  for  December,   1915. 


Lawrence 

Clark 

do 

Desha 

Independence 
Van  Buren  .. . 

Benton 

Boone  

Perry 

Lawrence 

Logan 

Monroe 

Izard 

Onachita 

Howard 

Monroe 

Faulkner 

Clay 

Ashley 

Yell 

Marion 

Deslia 

Madison 

I'nion 

('olunil)ia  .... 

Lonoke 

('arroll 

WasliinKton  . . 

Dallas 

Si>bastian 

Hempstead  ... 

Wiiile 

Sharp  

I'hillips 

(Jarland 

Henipsl<-ad    .. 

Garland 

Lnion 

CraiKhead 

I'liion 

.lefferson  

Lafayeite 

I'ula.ski 

.lohnson 

Hoi  Sprinj;  ..  ■ 

Fnhon 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Montgomery  . 


.lackson  . . . . 

Poi'e 

.lelTerson  ... 
l!amlol|)li  .. 

Henton  

Ashley   

Nevada 

Dallas 

Cleveland  ., 
Benton  


.Slate  means  and  extremes. 


254 
250 
250 
345 

277 

i',303' 

1 .324 

275 

259 


22fi 
3fll 
158 
470 
171 
309 
293 
175 
330 

1,175 
lf.2 

1..590 
2r,o 
200 
229 

1 ,4fi5 

1,451 
300 
4H1 

2fi4 
200 
643 
1S2 
1.500 
377 
fiOO 
«5 
345 
132 

195 
2(12 
28(1 


512 

229 

1.083 

1  ,284 

730 

231 

1.700 

215 

3011 

1  ,25U 

122 

327 

2S7 

243 

1 ,3S5 


240 
228 
1  ,050 
2 .43(; 
.■!32 
304 
20(i 
250 


10 
23 

8 
31 
16 
23 

9 
18 

1 
13 

2 
33 
11 

29 
15 
11 
31 
23 
1 
29 

34 
3 

IH 

11 
1 

8 
13 
29 

4 
33 

29 
2 
18 
44 
21 
43 
23 
8 
20 


11 
3<i 
18 
32 
10 
11 
1 
27 


31 

1 
31 
23 
17 

(i 
33 

8 
13 
24 


18 

4 

33 

20 

in 


Teinperature  (  Degrees  Fahrenheit.) 


41.5 
44.6 


42.1 
4L0 
39.9 


-  1.2 
+  3.5 
+  32 


46.2 
43.7 
41.0 
47.7 
47.8 

4.5  .'8 

49.' i 
44.2 

39.8'' 
48.6 
40  II 
49. 3» 
48,3'' 
45.  7» 
42.1 
43.  6 
49.7 
44.2 


41.5 

45.' 4' 

47.' s' 
48.4a 
42.6 
47.2 

48.6 
45. 6' 
46- 0 
43.  2 
47.0 
40.6 


+  L9 
+  2.5 


+  3.4 


+  0.3 


+  2.6 

+  ■ 


+  3.6 
+  4.2 


+  2.5 


+  2.' 
+  '3.' 5 


+  3.4 


65 

64'' 

75 

62 

78» 

73*^ 

7oa 

69 

G8 

71 

69 


+  1.6 
+  1.6 


-  0.1 
+  2,5 
+  2.3 
+  2.9 
+  2.6! 


66 

m 
'76' 

74a 

67 
74 

74 
70' 
70 
63 
69 
61 


46.0     70 

44. 6*  +1.91     69» 
44.8     1     66 


44.6    +  3.1 

42. 9    

46.1    1+  0.8 

42.8"!+  4.5 

41.3  1+  3.8 

46.4 

46.  8''  +  3.  2 


142. 0 


146.0 
145.0" 
40.4 
51.2 
45, 2'' 



47.2" 

|43.  9 


+  4.0 


+   1.8' 
+  3.5 


+  3.9 
+  iir-, 


+  2.4; 


I 


72 

68 

76 

69a 

1)8 

73 

71" 


69 


71 

691' 

60 

73 

T.-il' 

■  6.5a' 

78 


10 

8 
4 
9t 
9+ 

'22' 


22 
16 

9 
21 
15 
15 

il 

9t 
15 
10 


Precipitation ,  in  ins . 


22 

20 
21 
18 
25 

'22" 

'22' 
22 

11'' 

22 

15 

23 

23« 

23b 

19 

19 

25 

26 


8+ 
15 
10 
16 

16 

15 

15 

21 
9t 
3+ 

'24  " 

9 
23 

15 
4 

15 

8 

9 
15t 

9t 


24 

'i6" 
16 

8 

9+ 
15 

"8t' 

21 


20 


26 

20a 

21 


27 
25> 
28 
24 
25 
19 

'22' 
25 

18 

25 

21 

25 

22* 

14 

21 

22 


22 

'•iV 

22'' 
20 
31 
19" 

'■iia 

11 


3t 

28 
18 


3 

1 
20 
3 
3t 


3 
3t 

16 

17+ 

20 

3 


2+ 

2 
28 
20 


17+ 

3 
34+ 

3 

38 
3 

3 
2+ 

.3+ 
20 

"28' 
3+ 
3 

18 
18 

20 

■> 

3+ 
12+ 


28 
3+ 


2+ 

3 
18 
29+ 

3 

'i4+ 
16 


32 
.38 

41b 
48 
35 
47' 
38' 
36' 
38 
37 
.33 
34 


35 
40' 
34 
32 

37 
35' 
29 
29 
36 
39 

'3,5 
32' 
41 

33 

31 

38 

34» 

40 

48 

38'' 


39 
34 

.34 
37' 
29 
29 
48C 

'46'' 

48 


9.29 
5.72 
4.20 
5, 26 
5.4' 
6.65 
.3.78 
2.50 
5.65 
6.86 

2.80 
7.94 
3.10 
3.63 
3.04 
5. 88 
5.10 

5.' 12 
3-25 

2.23 
7.35 
■2.86 
3.50 
3.60 
6.28 
3.83 
2.39 
5.8' 
3.97 


3.01 
7.60 
4.34 
0.40 
5.95 

'4.' 05 
4.41 
9.60 
3.40 

5.  .38 
4.43 
53' 
2.  7' 
5.4(1 
5.0 
8.  56 
2.40 
2.  '21 
2.09 

6.  60 
2. 21 
.5.  26 
7.15 
2.23 
6.09 
5.10 
4.74 
5.  34 
3.29 

6.34 
5.50 
2.84 
5.84 

3.'i4 
3. 56 
2  -75 
2.89 
8.38 

4.73 


i;  =3 


+  1.52 

+6.'9'7 
+3.82 
+3.3 
+  3.02 
-0.02 

+3!  66 


+3.  .38 
+0.  38 
-0.93 
-1.45 
+0.43 
+  1.'20 


+0. 12 


-0.  58 
-3. 17 


+  1.66 
-0.44 


-0.60 

+1.65 
4-3.36 
+3.85 

-6.' 33 


+5,04 
-0,63 


-0.7 
+  1.33 
-0.  93 
+  1.48 
+2.  39 
+4.  23 


-3.68 


+  3.03 

+6.' .55 
+  3.62 
+  0.  30 

+  i.'42 

+  i.''73 
+  1.17 


+1-28 


+  0.93 
-2. 46 
-2.04 


+0.72 


3.05 
2.73 
2.30 
1.  55 
1.85 
2.50 
3.69 
0.88 
2.32 
2.01 

0.70 
2.41 
0.93 
1.37 
1.20 

1.  65 
2. 03 

'2.' 68 
0.93 

0.90 

1. 

1.32 

130 

3-60 

1.90 

3.53 

1.42 

2.52 

3.30 

1.14 
2.50 
3.00 
2.05 

2.  .58 

i.9(3 
•2.26 
2.45 
3.00 

3.50 
3. 

3.  66 
0.65 
2.35 
1..33 
2.  '25 
0.64 
0. 
0.95 


2.. 50 
1.34 
1.87 
1.95 

0.  (55 
2. '26 

1.  69| 
3.69 
1.35 
3.45 

3.76 

2.  '20 
1.  10 
2.00 

i.'()6 
l.,50 
1.15 
2.05 
•2.47 

3. 05 


0 
0 
0 
0 
0 
0 

■2.0 

T. 
0 

T. 

0.5 
•2.8 
3,0 
3.5 

0 
0.2 

0 

'"(')' 
0 

0.5 

T. 
0 
(I 
0 
0 

2.0 

3.5 
0 
0 

0 
2.0 
T. 
T, 

0 

0 
0 
0 


0 

0 

0 

T. 

T. 

3.0 

3.5 

1.3 

0.3 

0 


0.2 
0 
0 
0 

3.0 


0.3 


Number  of  days . 


Ol.MMvers. 


- 

9 

35 

SW. 

33 

s 

32 

SW. 

8 

1 

■22 

s. 

33 

9 

38 

s. 

33 

4 

34 

32 

2 

17 

. .  I . .  . 

32 

6 

33 

11  w. 

12 

6 

33 

nw. 

30 

5 

36 

P. 

14 

3 

36 

n. 

12 

5 

34 

w. 

33 

0 

18 

s. 

8 

0 

21 

33 

2 

18 

s-iv. 

32 

4 

15 

SW. 

32 

2 

17 

s. 

9 

32 

10 

s. 

■j.y 

;. 

"ill" 

w. 

36 

1 

14 

"u" 

"ii" 

'"s  " 

11 

3 

37 

s. 

8 

3 

22 

se. 

15 

7 

i) 

n. 

10'> 

3" 

37» 

'.) 

I'l 

16 

nw. 

17 

4 

111 

s. 

15 

0 

16 

9 

t; 

16 

e. 

15 

1 

15 

e. 

15 

1 

15 

n. 

0 

9 

17 

nw. 

15 

*i 

14 

n. 

9 

10 

12 

e. 

"14" 

8 

i) 

nw. 

33'> 

lua 

9'' 

»  36 

4 

11 

s- 

30 

2 

19 

se. 

'9" 

5 

.,.^,. 

11 W'. 

8 

7 

16 

w. 

32 

3 

16 

SW. 

11 

.') 

15 

inv. 

10 

6 

15 

SW. 

14 

n 

12 

nu. 

16 

Ci 

il 

w. 

".) 

13 

il 

SW. 

11 

0 

20 

11. 

5 

12 

14 

n- 

15 

1 

15 

SW. 

6 

10 

15 

in 

6 

15 

SW. 

i) 

4 

18 

11. 

8 

K 

15 

lie. 

16 

(1 

15 

;.«  . 

13 

3 

15 

nw. 

12 

' 

12 

inv. 

12 

0 

17 

w. 

13 

;>, 

15 

11  w . 

16 

II 

15 

nw. 

12 

0 

14 

.-e. 

"ii" 

■■■4" 

13 

j;_ 

16 

1 

14 

11. 

13'' 

]'■ 

l.'i'' 

9" 

4" 

17" 

13' 

■J" 

15" 

"• 

12 

4 

15 

inv- 

Julius     (illelck. 

.1.  W.  Campliell. 
F.  .1 .  ('arpeiiter. 
W.  C.  Blnndell. 
Miss  Lelia  1.  I'i'ter. 
.I.E.  Scan  Ian  . 
U.S.  Weatlier  Burea; 
.10)111  T.  Maxey  , 
.Tohii  A.  Cliainnan. 
S.J.  Howe. 


S.  P.  McConnell 

H.  L.  D.  Whits. 

J.  W.  Wray, 

H.  Wats.in. 
Hiiildl-sluii 
B.  E.  Bish.ii 
McHelUA  , 
Br.il. St. 

A.  'I'redicU . 

A.  Beruar.l . 


11 . 


Zeb. 
CM. 
Mrs 
M.J. 
J.  K. 


Ill 


Neal  Do.1.1 . 
Lawrenc  \\'atfnnaii 
J.  M.  Kicketl.-. 
Jeff  .1.  Babb. 
H.  W.  Hawkins 
.I.e.  Cheiiault. 
(ieorge  W.  Niclioaldi 
University  ol'.Vrkans 
.1 .  B.  Atkinson  . 
r .  S .  Weather  Burea 


T .  .1 . 
Mrs. 
C.A. 
F .  .1 . 
E.  F. 
N.  1' 
A.  it 
C.  A 
Bene 
.1 .  A 


Logan . 

Biddie  Snrratt 

Caywoo.l . 

Mitch.'ll. 

Stricklen. 
,  O'Neal. 

N  .  Cell .  Hospi) 

Berry . 
dictine  Sisle 
.  Lowd.'rhack. , 


(i.  L.  Spelliiian . 

F.  W.  Vouiiiaiis 

V  .  S.  Weather  Bufon 

J.  C  ScluUz. 

Mrs.    Kate  L.  Smith 

Mrs.  F.  A.  Tubb.- 

Chapman  c^;   Dewey 

W.  F,  Itceves. 

V.  W.  St.  .lolm. 

W.C.  Whittingioii. 

A.J.  Shell, 
I'.  S.  Forest  Service. 
J.  H.  Hudson. 
Bene.lictiue  Sisters. 
X.  F.  Sl.'vens. 
T .  A .  Corson  . 
Mrs.  C.  (ireshani. 
James  Stitt . 
L.  K.  Tisdal.-. 
Carl  A.  Starck. 

Shmii  IVtti\v. 
MissS.  K.  Ashcraft. 
(i.  Fiel.l, 
H.  A.  Bn.'i-kl.'. 
New  Snbiac.i  .\bliey 
Charles  Paxtou . 
U.S.  Brash. 'ar. 
R.  R.  i.usk. 
Eiil.'la  .M  .  S.liirnii'r 
J.  .\l.  Larkan 


The  departures  from  normal  temperature  and   precipilation  are  compul.-.l  only  for  such  stations  as  have  ten pr  more  years  of  record,    but  all  complet..   ■.•p.nt 
in  .lelermining  section  me„n>.  I,     IT.ripilation  is  less  than  0.01  inch  rain  ,n^  melted  snow  .  ++    Received  too  late  to  be  iiich,.i...lin  means  and  summaries 

j!i-ierenci- letters,  a, '','■,  apiiearingin  iIk!  table  indicate  iiumbiM-  of  .lays  missing;  for  example,  i)  represents  two  .lays  missing..' 
tt   Postotlio-  address  r)f  ih.'se  stations  ar.'  a>  loll.iws:  Of  .Inn.-li.m.  Ran.l..li.li .  La.;  ..l'  I'mi.l.  '  Ira  v. 'It.'.  .Vi'k 


of  Swain ,  IJiii.'St. 


+    Also  on  other  date^ 
,\i'k.;    .if  Springbank.    D.i.l.li'ii: 


Ark 


Known  formi^rly  as  Wiggs. 


KMri'i;. 


(I.IM  vroiocicAi.  I>\l'\ 


\i:k  wsas  si'ic'i'ioN 


!i:'. 


Wiil.'i^li.'.ls 


1       2       3       4       S        (> 


U'll'lilll  , 
is«>  I'ily 
vill.-t'il,. 
Ininrli  .. 
mvilU-  •" 
nnii 

Kock 


;lej-  1!  II  . 
11  liock 

llMl  '■"<    ■■ 

nioiiii  . 
iidoii  i  i 
«y  


While 

Ounrliitn 

.lo 

.Mississi|>i>i  ... 

Wliili- 

Arkniisns  — 
<l.> 

Wliili' 

Arkiuisivs 

WhiU' 


ArUiuisjls 
Whit.-.,.. 
lio.. 


Ouachita  . 
i;i-.i 

Wliito  .... 
Arkansas 


nut    . 
elt.  . . . 

ftliolll' 


Wl 


OuHcliila  ■ . 
.\rkaii.-as.. 


City 


in 

wlo  il  i  .. . 

•son  

iiul  il  'i  — 
ktt  SpiiuKV 
llevilli' . .. 

vco 

:*inith  •'* 


White 

.\ikansas.. . . 

Wliili' 

Onaotiita 

i:.mI 

.\rkansas  .. . 

Wliito 

ill. 

Ouaoliita 

Arkan.-^as 


.nil  II 

WtOWIl  II II . . 

y 

>alll  

pWallaot".. . 


-pnngs 

g. 

■boio  . 
ion 


Red 

WliitP  ..... 

<1» 

Missi.ssippi 
Ouachita  .. 
Red 


Ouacliita . 

do.. 

White  ..., 
(Hiacliita 


Farm. 


■  R..ck  •".. 

"i-vm.- 

I'm  i|  I  

moth  Spring! 
I'd  Tive  111!.! 
hall 


It  Ida 


BliKV  il 
liouia> 


Arkan.sas. . . 

Keii 

Arkan.sas. . . 

do 

Ouachita    . . 

Wliite 

.St.  Francis. 

White 

Ouacliita    .. 
Arkan.<as.  .. 


.08 


Diiily   Fii-cipit  iilioii   loi-  Ui'ciiiilxT,    IHli). 
Hay  ol  nionlli. 
8  1   U    I  10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  Ifi     16     17     18  |  19 


.06 


.04    .04 
.25 
.10    .05 


.30 


.10 


.32 


.23. 


T. 


.  06  . . . , 

.061  .o: 

.03  .... 


.1)9 


and  II II 
•on  11 1! . 
■eton  II II 
illll.... 
rs 


Wliite  .... 
.Arkansas 

do... 

White  .... 

.\rkaiisas 

Ouachita 

do... 

Ouachita 
do... 


-Arkansas 


igbank  I 
gart  ... 

ico  

11 


rkaim  I 

nMi  II  II 
ecliffs 
ne 


.•ioi: 

T.  !. 
.  02  . 

.'oeL 
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i    Kxcept  as  .itherwise  indicated  oViservations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  aud  precipitation  recorded  is  for  the  '24  hours  ending  at  the  tiin.-  oi 
f  rvati.iu  *  *  *  Regular  Weather  Bureau  station  :  preciiiitation  is  for  the  24  hour  period ,  midnight  to  midnight .  i  Separate  dates  of  falls  not  recorded . 

]    *  Precipitation  iuelu.ied  ill  the  next  fiillouiiig  measuri-ment.  1":   Pn-cipitiitioii  measured  in  the  morning;  aiuonut  then  recorded  is  for  the  prece.liiig  24  hours. 

'      T.    ■rrii.-i'  or  li-^s  than  0-Ul  inch. 

River  Stages  for  December,   1915. 
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CLIMATOLOCICAL   DATA:      ARKANSAS  SKtTlOX. 


I)i;('ii;Mi;Ki! 


Daily  temperatures  for  December,  1915. 


Stations. 
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8 

9 
.50 

e — 

11a  y  of 

month . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 

11 

12     13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S  Maxiuiuin... 
i  Jlininiuni  . . . 

55 

52 

54 

60 

56 

52 

54 

52 

64 

62 

45 

45 

40 

43 

62 

45 

49 

52 

45 

52 

55 

57 

52 

45 

55 

.53 

36 

35 

40 

47 

Alioia 

41 

25 

28 

32 

30 

42 

38 

32 

30 

40 

40 

36 

31 

27 

37 

40 

36 

32 

34 

23 

26 

27 

28 

33 

32 

29 

36 

25 

28 

35 

36 

)  Maxiinvnn. . . 
t  Miitiniuni 

(il 

4S 

55 

54 

58 

58 

58 

67 

69 

65 

43 

53 

58 

50 

68 

63 

40 

47 

49 

55 

54 

62 

63 

65 

66 

65 

.58 

34 

43 

,51 

64 

Ainily  W 

31 

27 

21 

31 

32 

50 

39 

39 

38 

38 

41 

38 

34 

28 

34 

50 

35 

25 

25 

27 

25 

25 

29 

32 

30 

30 

30 

32| 

31 

31 

36 

\  Maximum. . . 
1  Minimum 

561 

53 

56 

64 

61 

57 

52 

67 

63 

59 

59 

49 

51 

49 

49 

62 

59 

42 

48 

51 

53 

62 

57 

.58 

46 

58 

55 

35 

34 

43 

461 

Ree  Branch 

34I 

29 

22 

33 

48 

46 

37 

35 

33 

.39 

.38 

36 

28 

26 

39 

48 

32 

22 

25 

22 

26 

27 

37 

42 

30 

26 

34 

28 

28 

32 

351 

j  Maximum. .. 
'  Minimum  . . . 

49I 

42 

57 

60 

61 

54 

56 

60 

65 

61 

43 

45 

46 

49 

64 

60 

35 

42 

42 

49 

,52 

63 

51 

51 

41 

56 

42 

28 

38 

49 

,58 

Kenton  ville 

25 

20 

30 

37 

40 

44 

44 

33 

34 

42 

.32 

32 

28 

30 

43 

32 

25 

24 

26 

26 

33 

33 

38 

30 

23 

34 

21 

18 

24 

30 

45  >, 

)  Maximun^ 

52 

45 

62 

66 

50 

56 

58 

60 

60 

53 

53 

45 

49 

39 

46 

45 

45 

44 

45 

50 

57 

62 

55 

47 

42 

58 

50 

26 

38 

49 

47 

Horgman 

I  Minimum  . . . 

29 

21 

27 

34 

35 

40 

36 

35 

32 

37 

31 

30 

24 

26 

37 

43 

25 

18 

25 

24 

28 

32 

37 

31 

25 

28 

24 

19 

24 

28 

35 

)  Maximum. . . 
'  Minimum 

54 

48 

63 

67 

61 

61 

55 

65 

72 

73 

65 

51 

58 

49 

58 

67 

46 

49 

52 

54 

56 

68 

63 

60 

48 

62 

52 

37 

42 

62 

65: 

Booneville 

3fi 

25 

22 

.33 

50 

.50 

45 

47 

35 

45 

39 

38 

29 

33 

46 

46 

32 

24 

28 

23 

27 

28 

36 

37 

32 

32 

36 

30 

29 

33 

42  ■ 

\  Mil ximum . . . 

52 

53 

64 

57 

58 

60 

51 

70 

66 

66 

49 

51 

53 

48 

68  i 

69 

49 

47 

52 

54 

55 

63 

62 

66 

52 

59 

64 

37 

37 

40 

661 
36  1 

Brinkley  $§ 

t  Minimum  . . . 

20 

26 

27 

39 

44 

46 

34 

34 

30 

30 

42 

37 

29 

24 

241 

46 

42 

24 

25 

23 

23 

27 

27 

40 

32 

27 

27 

27 

27 

31 

^  ^lii X iuinm 

57 

47 

65 

66 

60 

55 

53 

64 

60 

59 

50 

46 

48 

42 

46 

57 

38 

45 

47 

,■14 

55 

64 

54 

46 

45 

60 

54 

31 

41 

46 

65 ; 

Calico  Rock  %  .  . 

'  ^I  i n iintnn 

23 

30 

24 

26 

.32 

48 

31 

.33 

30 

29 

39 

36 

29 

27 

28! 

40 

35 

24 

24 

21 

23 

25 

25 

34 

33 

25 

37 

23 

25 

28 

36:   . 

\  M;i  ximnni . . . 

64 

54 

59 

63 

60 

62 

57 

69 

73 

66 

68 

55 

60 

49 

73 

72 

65 

55 

49 

57 

60 

66 

70 

69 

,55 

65 

64 

62 

49 

50 

58  J 

Camden 

'  Minininin  . . . 

3(B 

26 

18 

30 

49 

51 

42 

35 

35 

44 

42 

,38 

26 

24 

43 

57 

34 

22 

'27 

23 

22 

25 

33 

44 

32 

26 

51 

29 

28 

29 

41: 

\  Maxinuim 

62 

52 

57 

56 

58 

57 

57 

67 

70 

69 

65 

55 

57 

50 

70 

67 

,57 

55 

49 

55 

57 

70 

66 

64 

49 

64 

58 

49 

48 

53 

52 

(■('nierpoint 

i  .Minimum  . . . 
\  Maxinuim . . . 

40 

28 

25 

.38 

.53 

53 

48 

42 

38 

50 

43 

.30 

30 

37 

45 

57 

34 

26 

31 

25 

28 

29 

34 

41 

30 

34 

48 

34 

28 

35 

40 

59 

55 

59 

65 

.58 

.58 

56 

66 

64 

62 

63 

48 

,55 

44 

55 

65 

60 

46 

53 

54 

56 

68 

64 

64 

47 

60 

60 

fn 

38 

46 

48 

r.iinviiy 

'  ^Iiii imnm 

42 

26 

22 

33 

51 

50 

40 

37 

34 

42 

42 

39 

30 

2S 

43 

55 

36 

26 

28 

24 

27 

40 

35 

44 

34 

28 

37 

29 

32 

35 

38 

y  Ma.ximum 

52 

49 

52 

60 

65 

67 

60 

62 

65 

64 

58 

54 

56 

53 

75 

70 

62 

52 

48 

60 

59 

65 

70 

65 

60 

62 

65 

60 

42 

50 

58  ' 

( ^rossett  

■  '  Miniiniiin  . . . 

36 

31 

22 

34 

52 

54 

47 

41 

39 

42 

40 

41 

39 

27 

51 

58 

39 

27 

34 

28 

33 

34 

44 

54 

34 

30 

63 

32 

,32 

31 

44 

\  Ma .xinium 

59 

54 

59 

60 

58 

60 

60 

65 

58 

56 

56 

50 

56 

62 

60 

64 

50 

50 

55 

59 

58 

60 

64 

62 

45 

62 

58 

36 

38 

50 

52 

D:u-ilancll('  VNtt  . , , 

■  '  .Minimum 

33 

28 

22 

30 

35 

36 

33 

35 

33 

.35 

3(i 

38 

28 

32 

40 

40 

36 

24 

25 

22 

34 

29 

37 

44 

32 

24 

32 

30 

30 

34 

36 

s  Maximum , . . 

53 

58 

61 

62 

60 

63 

60 

59 

57 

55 

44 

44 

45 

55 

49 

41 

44 

49 

55 

64 

59 

49 

40 

57 

53 

38 

36 

45 

56' 

Iiinld  City 

'  '  Minimum  . . . 

34 

28 

25 

31 

29 

30 

32 

29 

40 

21 

24 

26 

37 

U 

19 

19 

24 

21 

25 

27 

34 

33 

28 

26 

27 

21 

26 

30 

37* 

\  .Maximum 

65 

52 

51 

55 

63 

65 

65 

63 

69 

68 

69 

ei 

55 

62 

73 

75 

70 

56 

51 

55 

60 

64 

69 

72 

70 

59 

60 

35 

39 

45 

63  ' 

I'lniKis 

■  '  Mi nimuni 

33 

28 

32 

42 

50 

,54 

55 

52 

45 

43 

43 

39 

30 

44 

58 

63 

22 

27 

22 

23 

25 

28 

33 

33 

30 

30 

30 

30 

30 

32 

39 

s  .Ma ximum . . . 

51 

46 

54 

59 

56 

53 

56 

61 

62 

56 

56 

48 

50 

45 

55 

60 

45 

44 

43 

48 

50 

57 

55 

54 

43 

53 

51 

32 

34 

.52 

48  : 

I'llllDll 

*  1  Minimum  . . . 

30 

18 

22 

27 

36 

46 

43 

34 

28 

40 

31 

31 

27 

24 

38 

45 

25 

16 

21 

15 

23 

22 

36 

32 

25 

26 

28 

21 

26 

28 

39  . 

Kl.lnnKioV'* 

\  Ma.xinium . . . 

64 

54 

60 

64 

64 

73 

71 

68 

62 

67 

68 

69 

70 

73 

64 

68 

75 

69 

73 

67 

78 

75 

73 

76 

74 

70 

61 

35 

45 

52 

■ .  1 

■  f  Mininimn  . . . 

27 

29 

23 

25 

.34 

36 

40 

.32 

29 

34 

36 

37 

40 

38 

39 

40 

39 

27 

28 

30 

31 

34 

30 

28 

34 

29 

27 

30 

31 

32 

39  i 

^  Maxiiiiuiii . 

58 

56 

75 

57 

67 

70 

68 

65 

54 

59 

49 

73 

71 

60 

58 

47 

55 

59 

66 

69 

67 

50 

64 

61 

60 

61 

50 

59' 

KiiiiTsim 

■  /  Miniuiuni  . . . 

27 

23 

55 

47 

.34 

38 

47 

43 

,30 

28 

30 

46 

56 

31 

25 

33 

26 

26 

28 

43 

40 

30 

28 

54 

32 

29 

33 

46' 

Kn^liuui  %  

s  Ma  xinium . . . 

57 

47 

57 

60 

60 

50 

67 

67 

63 

45 

48 

55 

48 

70 

68 

55 

48 

50 

55 

58 

64 

69 

66 

60 

60 

62 

34 

,38 

46 

.. 

'  '  M iniiniiin  . . . 

25 

27 

23 

40 

50 

57 

40 

30 

45 

43 

39 

30 

26 

45 

47 

38 

24 

24 

34 

27 

28 

39 

55 

29 

32 

52 

30 

33 

36 

?J! 

Kiireka  Sjiiinfrs  . 

\  ^Maximum 

56 

49 

62 

68 

57 

53 

58 

65 

69 

61 

59 

47 

60 

47 

63 

62 

42 

42 

,50 

54 

57 

66 

56 

46 

44 

57 

64 

29 

39 

46 

,52 ' 

■  '  ^[iniIllum  . . . 

26 

19 

32 

33 

37 

42 

41 

34 

31 

37 

32 

32 

24 

28 

46 

39 

26 

21 

24 

23 

.30 

29 

36 

29 

25 

30 

23 

19 

25 

26 

41  1 

^  .Ma  .ximum  . . . 

50 

4fi 

57 

64 

63 

57 

56 

60 

68 

62 

64 

68 

49 

48 

64 

61 

39 

43 

44 

50 

52 

63 

59 

54 

43 

52 

53 

28 

44 

.54 

,53 

Fiiyi'ttHvillf 

■  '  Minimum  . . . 

39 

19 

31 

40 

45 

47 

46 

39 

32 

57 

40 

31 

28 

26 

43 

39 

25 

22 

27 

24 

33 

30 

42 

31 

24 

32 

26 

20 

25 

33 

40 

^  .Ma  \ininiu  . . . 

54 

49 

55 

57 

69 

63 

57 

64 

68 

63 

62 

.   51 

55 

49 

71 

70 

61 

50 

47 

55 

58 

65 

67 

65 

51 

1     5S 

68 

58 

39 

48 

55  ■ 

]•  ordycf 

'  '  M  illinium  ... 

40 

32 

40 

44 

50 

48 

43 

50 

55 

54 

36 

31 

40 

40 

48 

52 

28 

32 

35 

38 

43 

50 

47 

43 

33 

I     42 

49 

25 

29 

37 

47 

^  Ma  \iiiiuiii . . . 

55 

45 

60 

62 

59 

56 

53 

63 

65 

69 

44 

.50 

,53 

47 

57 

(i3 

37 

45 

51 

51 

55 

67 

59 

52 

46 

63 

51 

34 

37 

48 

49' 

lull    Smith 

■  '  Anniinuiii  . . . 

34 

27 

27 

36 

47 

51 

43 

42 

39 

44 

38 

37 

32 

36 

45 

37 

29 

26 

31 

26 

32 

33 

40 

37 

28 

33 

.30 

27 

28 

33 

421 

llar.ly 

S  Ma  X  iniiini . . . 

57 

48 

62 

62 

58 

53 

54 

62 

66 

59 

61 

42 

45 

39 

41 

61 

60 

41 

45 

51 

55 

60 

54 

49 

41 

57 

54 

33 

.39 

40 

46 

'  '  Minimum  . . . 

39 

28 

27 

32 

45 

39 

29 

40 

31 

39 

36 

33 

28 

26 

34 

39 

29 

20 

29 

23 

26 

29 

39 

.34 

29 

27 

30 

22 

27 

32 

35 1 

)li'iii|i  Wiillncc  .. 

\  .Ma.xinuun . . . 

5H 

52 

56 

56 

59 

58 

55 

66 

69 

63 

64 

.52 

58 

48 

68 

67 

58 

49 

51 

55 

.55 

(i3 

67 

63 

i'^ 

60 

68 

42 

43 

51 

49. 

'  '  ->Iinimum  , . . 

41 

26 

18 

29 

51 

49 

42 

35 

23 

41 

40 

38 

28 

24 

41 

57 

32 

23 

26 

20 

22 

25 

32 

40 

31 

30 

41 

30 

31 

33 

41; 

llnIM- 

*  .Maxinuim. . . 
■  '  .Minimum  . . . 
S  Mn.ximnm 

60 

56 

58 

59 

60 

ei 

.59 

70 

70 

66 

64 

.^3 

60 

54 

i     6,5 

67 

61 

5,5 

65 

55 

54 

64 

67 

66 

53 

60 

64 

42 

44 

.5i 

52 

lliil   Sprius^ 

'  '  M  illinium  . . . 

35 

29 

33 

31 

49 

46 

43 

49 

43 

49 

40 

38 

36 

32 

43 

47 

26 

28 

33 

32 

26 

33 

41 

36 

32 

33 

42 

31 

30 

1     30 

41 

lliiltitt 

^  .Ma  Minuni . .  . 

57 

57 

60 

56 

60 

58 

69 

72 

67 

64 

56 

61 

51 

74 

71 

71 

,56 

51 

58 

59 

Ii9 

71 

73 

53 

64 

64 

60 

49 

'     ?, 

58' 

'  '  .Mininium  . . . 

35 

31 

20 

31 

51 

43 

40 

39 

41 

45 

40 

31 

25 

39 

64 

36 

26 

34 

28 

26 

30 

33 

43 

3h 

24 

41 

32 

30 

31 

44' 

1    .      1 

^  .^Ia .\ imiini . . . 

53 

48 

57 

65 
33 

57 

53 

,52 

63 

58 

67 

59 

49 

46 

42 

53 

()4 

62 

51 

42 

52 

55 

61 

58 

62 

45 

52 

59 

46 

37 

41 

49  ' 

Inlii'^boro 

■  /  .Miiiiiiuuu  . . . 

36 

26 

26 

47 

46 

28 

37 

32 

42 

37 

33 

30 

21 

35 

41 

31 

24 

21 

21 

24 

27 

41 

38 

2; 

25 

32 

29 

26 

32 

32 

. 

\  .Maxinuim . , . 

54 

46 

54 

56 

60 

.59 

57 

64 

67 

65 

58 

55 

56 

47 

73 

74 

60 

47 

48 

54 

58 

59 

64 

68 

52 

69 

64 

63 

44 

48 

51 

.1  unci  lOM 

"  '  M i iiimniii  ... 

3S 

26 

22 

34 

48 

46 

47 

40 

46 

48 

44 

35 

30 

28 

45 

60 

43 

26 

34 

27 

28 

30 

32 

36 

33 

34 

48 

34 

32 

1     36 

34 

\  .\Iaxiiiiiim . . . 

52 

54 

53 

56 

60 

61 

:     58 

60 

62 

65 

50 

46      ,52 

54 

72 

74 

68 

64 

62 

63 

M 

68 

65 

60 

66 

61 

62 

60 

60 

!     64 

67 

La ki-   rnrtii 

■  '  Miiiimnm  . . . 

40 

36 

41 

44 

41 

50 

,     40 

40 

36 

32 

34 

39      28 

28 

47 

41 

40 

27 

28 

32 

33 

4( 

42 

36 

3b 

29 

33 

34 

35 

I     37 

39  ; 

l..'»iMill,. 

^  .^la -xiiiuim 

60 

48 

40 

70 

60 

,58 

48 

48 

56 

58 

65 

6b 

68 

,5t 

51 

65 

5( 

.5( 

60 

■  '  Mininium  . . . 

34 

:n 

25 

50 

45 

43 

28 

35 

2f 

28 

30 

34 

40 

34 

32 

40 

2i 

38 

42  : 

l.ilil.'   IIocl; 

^  Maxininui . . , 

56 

45 

54 

60 

54 

58 

5i 

6.5 

62 

63 

62 

47 

,52 

47 

70 

66 

46 

46 

48 

54 

,55 

62 

64 

64 

47 

60 

()i 

33 

37 

42 

57 

■  '  ,M  illinium  . . . 

39 

30 

28 

40 

51 

49 

41 

42 

44 

46 

41 

39 

38 

34 

44 

46 

33 

28 

35 

32 

32 

34 

44 

39 

34 

35 

32 

29 

33 

36 

39 

I-ulh.Tvilli> 

\  .Ma ximum 

r>c, 

49 

53 

62 

55 

52 

61 

60 

55 

56 

44 

,52 

44 

52 

61 

,52 

43 

49 

47 

52 

()3 

58 

5b 

42 

59 

56 

54 

35 

33 

I     45 

46  1 

'  Mini niiiiii  . . . 

40 

24 

28 

39 

48 

42 

38 

41 

45 

36 

35 

34 

36 

40 

34 

31 

24 

30 

26 

33 

34 

46 

39 

28 

30 

32 

34 

27 

28 

32 

38 

.M:ilv.n'ii  «« 

\  .Ma.xi niiiiii 

5K 

56 

60 

62 

61 

59 

56 

67 

69 

66 

60 

50 

48 

50 

(55 

66 

50 

47 

48 

4( 

50 

61 

29 

65 

64 

63 

60 

,50 

42 

50 

50  j 

■  '  Miuiiiuuii  . . . 

40 

.30 

25 

.34 

45 

50 

43 

37 

36 

45 

44 

40 

30 

29 

45 

.50 

47 

26 

30 

25 

27 

30 

38 

45 

35 

27 

50 

32 

33 

31 

42  ' 

Mniiiiiirilli  Sjiiiiii 

s  .Ma -Ximiiiii . . 

56 

.50 

61 

61 

57 

5;' 

50 

61 

57 

58 

58 

42 

45 

42 

41 

59 

58 

41 

45 

49 

55 

60 

56 

53 

40 

56 

54 

32 

37 

40 

46 

'  Miiiiiiiiim  . . . 

40 

28 

22 

26 

44 

39 

i     26 

30 

25 

37 

38 

35 

30 

25 

!     36 

41 

31 

23 

24 

19 

21 

24 

2b 

36 

31 

24 

32 

23 

29 

,     34 

36 

Mui-liiill 

^  .Ma  ximum . . . 

61 

50 

59 

66 

60 

61 

■     56 

62 

61 

66 

60 

56 

58 

46 

1     56 

67 

61 

59 

46 

.54 

53 

6C 

6( 

70 

61 

56 

56 

53 

38 

1     *^ 

52  • 

■  '  .Minimum  . . . 

41 

27 

33 

36 

44 

4( 

1     47 

42 

36 

46 

35 

33 

30 

3( 

.     39 

54 

28 

23 

29 

26 

34 

33 

4b 

35 

31 

!     32 

32 

22 

28 

29 

33  j 

y\>-u:i% 

*  .Maximum. . . 

55 

50 

1     57 

61 

56 

53 

59 

65 

69 

66 

45 

52 

55 

53 

;     66 

61 

38 

51 

49 

,53 

51 

63 

64 

56 

52 

i    ,59 

,54 

34 

44 

'     60 

1 
34 
50 

'  '  Miniuiuni  . . . 

33 

21) 

25 

31 

40 

41 

45 

44 

45 

45 

37 

31 

,32 

3f 

1     40 

51 

28 

25 

27 

28 

29 

36 

3b 

47 

27 

'    27 

34 

27 

27 

27 

MiHuil   Mil  ..... 

^  .Ma.ximum  . . . 

51 

48 

1     58 

55 

58 

57 

56 

65 

65 

65 

64 

51 

54 

49 

i     (S 

65 

49 

47 

49 

51 

53 

65 

66 

60 

6( 

!     61 

58 

37 

44 

51 

■  '  .Minimum  . . . 

27 

25 

18 

28 

49 

50 

48 

36 

50 

51 

39 

37 

29 

25 

44 

47 

29 

22 

26 

22 

21 

24 

3f 

37 

32 

t     31 

36 

30 

30 

3( 

42 
65 
40 

.Ni'wpi.rl  sW 

^  .Ma  ximum . . . 

50 

50 

1     .53 

65 

57 

54 

54 

,52 

57 

,58 

44 

44 

47 

46 

,     72 

5( 

4,-1 

47 

48 

48 

47 

(iO 

62 

50 

47 

62 

60 

47 

70 

61. 

■  '  .Minimum  . , . 

33 

29 

!     .32 

36 

•50 

4b 

33 

35 

32 

43 

44 

32 

33 

.3( 

40 

46 

36 

25 

26 

29 

29 

27 

40 

43 

45 

34 

47 

27 

28 

32 

Okiiy 

\  Ma.ximum. . . 

64 

55 

51 

68 

56 

55 

.52 

61 

59 

65 

65 

46 

49 

54 

50 

60 

57 

42 

46 

47 

49 

59 

,55 

55 

43 

,55 

51 

33 

32 

48 

45 

■  '  Minimum  . . . 

3X 

25 

'     29 

44 

46 

44 

30 

39 

39 

42 

34 

31 

26 

31 

36 

49 

29 

21 

27 

27 

31 

31 

45 

25 

34 

27 

30 

25 

26 

29 

35 

lMiieKlntTV^\'i.... 

*  .Maximum. . . 
'  '  Minimum  . . . 

.     56 
25 

4f 

28 

\     57 
25 

60 
26 

57 

41 

6t 
51 

51 
42 

67 
39 

67 

.38 

63 
37 

46 
45 

51 
40 

54 
32 

57 
28 

76 

28 

72 
53 

53 
41 

49 
26 

49 
26 

56 
26 

57 
2ti 

(>4 
30 

64 
30 

67 
40 

61 
36 

67 

64 
,52 

52 
32 

37 
31 

45 
32 

67 
37 
43 

I'ocahontas 

^  .Maximum . . . 

59 

.55 

.59 

63 

54 

,52 

55 

65 

60 

62 

61 

45 

58 

44 

42 

62 

61 

41 

48 

54 

54 

,58 

,57 

.54 

45 

56 

64 

38 

4( 

'  '  .Mininium  . . . 

3'i 

26 

27 

29 

44 

37 

31 

39 

31 

43 

40 

35 

32 

28 

37 

41 

34 

24 

26 

22 

24 

26 

37 

41 

31 

'^M 

30 

25 

V- 

37 
53 

11,  .11,1 

^  .Maximum . , . 

i     52 

4( 

59 

64 

63 

64 

58 

63 

68 

62 

61 

57 

51 

49 

()6 

63 

38 

45 

45 

51 

,54 

65 

58 

,53 

42 

,58 

53 

29 

42 

4( 

I  >>IMl 

'  Miniiiinni  . . . 

29 

14 

27 

34 

37 

34 

45 

.30 

30 

,51) 

32 

31 

20 

27 

42 

36 

19 

17 

18 

19 

26 

25 

31 

30 

18 

32 

22 

17 

20 

fi 

42 

rnrllanil  \S« 

*  .Maxiimiiu   .  . 
■  '  Mininnini  ,  , 

46 

25 

4; 
32 

.58 
21 

57 
21 

70 
42 

,58 
4f 

5' 
46 

67 
43 

70 
37 

37 

,5t) 
43 

53 
41 

56 
29 

.5( 

25 

73 
25 

,5:= 

,53 
46 

,54 
29 

53 
29 

,55 
2; 

57 
28 

65 
28 

68 
35 

71 
43 

,52 

40 

61 
29 

61 
31 

,39 
37 

39 
33 

45 
33 

68 
35 

I'ri'scott\W 

'*  .Maximuin . . . 
■  '  .Minimum  . . . 

61 
33 

4.S 
26 

.58 
22 

60 
32 

.58 
35 

5( 

51 

M 
44 

70 
39 

71 
39 

71 
39 

56 
31 

55 
31 

.    58 
31 

5f 

28 

70 
34 

66 
52 

,52 
36 

,52 
25 

45 
26 

57 
26 

60 
28 

66 

28 

67 
3C 

69 
35 

51 
32 

1     65 
30 

62 
38 

33 

3() 

36 

44 

lIoglM-.-i 

^  .Maximum . . . 

.     49 

45 

58 

64 

62 

5!i 

55 

60 

69 

62 

59 

46 

49 

47 

(it; 

64 

38 

43 

44 

,50 

.53 

CA 

57 

,54 

43 

1     58 

.52 

28 

41 

47 

53 

■  '  .Minimum  . . . 

39 

IS 

31 

29 

38 

4-1 

43 

.34 

30 

.50 

31 

31 

26 

24 

44 

38 

25 

21 

25 

22 

31 

29 

39 

31 

23 

)     32 

23 

18 

25 

30 

44 

y  .Maximum. . . 

.56 

51 

.53 

61 

57 

58 

.53 

M 

60 

63 

60 

49 

50 

4f 

51 

64 

61 

44 

,50 

51 

53 

59 

63 

65 

49 

'     57 

62 

38 

37 

39 

48 

.<i';i  Ic.V 

'  Minimum  . . . 

40 

24 

2'J 

30 

49 

48 

35 

34 

32 

40 

40 

39 

29 

25 

41 

51 

35 

23 

26 

22 

24 

25 

34 

43 

32 

25 

38 

27 

30 

35 

37 

Sliilljfiilt 

^  .Maximum . . . 

.M 

47 

50 

60 

62 

61 

54 

*>4 

64 

62 

61 

46 

51 

47 

70 

71 

,'16 

45 

.50 

53 

56 

63 

64 

66 

,53 

,58 

62 

56 

36 

45 

,5.3 

■  '  .Minimum  .. . 

39 

25 

25 

33 

48 

4! 

37 

38 

3.3 

44 

43 

39 

29 

26 

43 

56 

37 

26 

32 

26 

28 

29 

4( 

46 

35 

30 

47 

30 

31 

35 

32 

Siiljiaco 

*  .Maximum. . . 

59 

54 

.57 

65 

67 

57 

54 

65 

61 

fi2 

,50 

55 

•   ,53 

48 

54 

69 

49 

46 

47 

,52 

57 

64 

60 

'  Miniiiiniu  . . . 

27 

25 

22 

'     31 

45 

4i 

42 

40 

.38 

.39 

37 

34 

33 

31 

42 

41 

31 

24 

31 

26 

25 

27 

26 

46 

V  .Maximum. . . 

49 

51 

52 

S5 

.52 

51 

■54 

60 

59 

54 

(  54 

,50 

47 

4.^ 

53 

58 

47 

36 

43 

48 

49 

59 

57 

56 

52 

■i? 

49 

3i 

34 

46 

.^wa  III 

'  '  Minimum  . . . 

:    27 

22 

26 

i     33 

40 

4: 

42 

38 

34 

44 

31 

30 

29 

21 

,37 

46 

25 

20 

27 

23 

30 

31 

45 

30 

28 

25 

30 

24 

22 

24 

52 

-fi 

'IfMirkaiia^. .. 

^  .Maximum. . . 

62 

48 

58 

'     .58 

61 

.58 

6( 

67 

73 

70 

,52 

,50 

61 

a 

73 

65 

60 

,54 

48 

,56 

58 

65 

68 

67 

,52 

65 

61 

51 

,58 

'11 

'  Miniiiuim  . . . 

3s 

3S 

33 

34 

5( 

.5( 

,55 

48 

47 

47 

150 

38 

39 

38 

.50 

60 

43 

37 

39 

3(i 

36 

40 

43 

46 

4( 

41 

49 

42 

31 

31 

42 1 

\\:ini'li  \S\\ 

*  .Maximum. , 
'  .Minimum  . . . 

51 

4- 

2^ 

of 
19 

.58 
23 

61 
38 

67 
51 

.i4 
43 

66 
39 

70 
37 

33 

64 

52 

40 

57 
31 

,58 
24 

7.3 
25 

56 

56 
41 

52 
24 

48 
28 

55 
26 

,58 
23 

63 
25 

69 
28 

70 
37 

52 
36 

61 
24 

63 
32 

36 
33 

48 
30 

47 
28 

33, 

62; 

35' 

W'yiini'  v^ 

*  -Maximum. . 
'  .Miniimim  . . . 

4! 
2f 

!  ^ 

.55 
27 

62 
31 

.53 
4( 

5( 
4' 

5( 
33 

65 
33 

«1 
30 

64 
31 

:i7 

17 

61 
21 

62 

65 
40 

56 
41 

43 
21 

47 
21 

51 
23 

,52 
23 

62 
29 

62 
34 

62 
40 

46 
,33 

50 
31 

60 
37 

45 

27 

35 
29 

39 
30 

'^  ^     Ilislnniii'Ul^  ar 
".  •',  '•.  I'll-.,  iiiilii'iit. 


n-ail  ill  Ihi'  morniiisr:  the  maximum  temperature  tlieii  read  is  charged  to  the  precccliiiK  day, 
ri'S|ii'e|ivr,|y  .  1,2,  3,  etc.,  days  missiliB  from  tln'  recoi-rl. 


Ill  wliii'h  it  alino~t  always  occurs 
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GENERAL  SUMMARY. 


N(i.  i;5. 


riio  moan  tonipt'ratvirc  I'or  Arkansas  lor  l!»].")  was  ()().()"-, 
iiicli  was  0.2"  lu'low  normal  aud  O.S  lower  than  the  mean 
5'  15)1-1.  .Ml  o\'  the  departures  were  netiative  e.\ee|»t  at  a  few 
(tions  in  eenlral,  northeastern  and  northwestern  portions, 
lie  mean  precipitation  I'or  the  Stale  was  53.08  inches,  which 
(S  6.57  inciics  greater  than  normal.  Tlie  weather  wa.s  pleas- 
it  and  favorable  for  winter  crops  during  Januarj-  and  Febru- 
ii-,  but  March  was  unusually  cold  and  disagreeable,  the  mean 
liiperature  for  the  month  being  nuicli  the  lowest  for  March  in 
t>  past  '2")  years.  April,  May,  June  and  the  first  half  of -luly 
i  re  favorable  for  crops,  but  the  rainfall  was  deficient  dvu'ing 
I '  latter  part  of  July  and  the  forei)art  of  August,  injuring  crops 
t  some  extent.  The  drought  was  followed  by  excessive  rains 
E»m  August  17th  to  2()th,  which  caused  floods  in  nearly  all  of 
t  >  streams  in  the  State,  destroying  property  valued  at  over 
1,450,000.  The  heaviest  rainfall  reported  for  the  storm  was 
].80  inches  at  Hardy;  the  amount  at  this  station  for  August 
ys  19.55  inches  whicli  is  the  greatest  amount  on  record  for 
.[gust  in  the  State.  The  rains,  in  connection  with  the  cold 
xather  that  followed,  did  a  great  deal  of  damage  to  crops,  the 
i'i\n  temperature  for  the  nionth  being  the  lowest  on  record  for 
.igust.  The  weather  during  the  remaining  months  of  the  year 
\  s  mild  and  very  favorable  for  outdoor  work.  The  last  killing 
f'St  in  Spring  occurred  the  last  of  March  and  the  first  of  April  ; 
i'  first  in  Autumn,  at  most  northern  stations  October  9th,  at 
ijist  central  and  southern  stations  November  15th.  Roses, 
vilets  and  hyacinths  that  were  slightly  protected  by  trees  and 
liklings  revived  after  the  frost  and  were  in  bloom  until  the 
id  of  th(>  vear. 


THE  WEATHER  BY  MONTHS. 

hnuitri/. — The  weather  for  tlie  first  1(5  days  of  January  was 
1  Id,  and  light  rains  occurred  in  nearly  all  portions  of  the  State, 
-'iter  this  it  was  much  coldei',  with  liglit  rain  or  snow  in  some 
irtion  of  the  State  every  day  until  the  80th  and  81st,  when  it 
t-ned  warmer  and  the  heaviest  rains  of  the  month  occurred. 
Iral  amounts  for  the  last  two  days  ranged  from  two  to  four 
i  ihes,  except  in  the  northwestern  portion  of  the  State  -where  they 
V  re  light.  The  heavy  rains  caused  the  streams  to  rise  suddenly 
^\  made  the  country  roads  almost  impassable.  The  frequent 
rnsand  cold  weather  interfered  decidedly  with  outdoor  work, 
I;  winter  crops  were  reported  in  good  condition  in  nearly  all 
s!  tions. 

^^ebrunry.  —  The  weather  during  February  was  mild,  with  more 
rny  and  cloudy  days  than  usual.  The  temperature  was  more 
tj  n  four  degrees  al)Ove  normal,  which  was  in  decided  contrast  to 
t|tof  thetwo  preceding  months  and  to  that  of  February-,  1914. 
1  vas  not  warm  enough  at  any  time  to  bring  out  fruit  blossoms 
a'l  not  cold  enough  to  do  any  harm.  Lowest  temperatures  in 
t|  northwestern  section  of  the  State  ranged  from  11°  to  25"^; 
iDther  portions  from  23°  to  29°.  Lower  February  tempera- 
ti|  "  ' 
1 


>  have  been  recorded  in  all  except  two  of  the  past  25  years. 

rainfall  in  the  White  River  and  the  Black  River  basins  was 
h|  yy  from  the  18th  to  the  22d,  causing  the  water  to  reach 
tage  at  places.  Snow  occurred  on  the  last  day  of  the 
iijath  iu  northern  and  central  portions  of  the  State,  the  deep- 
si  8.0  inches,  occurring  at  Dodd   City. 

larch.  —  ^larch  was  an  unusually  cold,    cloudy  month   with 
sideral)]y  k'ss  than  tlie  usual  amount  of  precipitation.   Lower 


telii|)ei:iluic-  liiiM-  f  re(  |  Uelll  l,\  i  iccii  i  lr(  I  in  .\birr|i.  hiil  lln-  culd 
weiillnr  eonlimiecl  during  t  lie  cut  ire  muiil  li ,  Ihi'ineiui  i'or  the 
Shite  liciii^j  ;il]iiut  ten  aiid  mii'  liiilf  degi'ees  lielow  normal  and 
nearly  lliree  degrees  lowei-  ihnii  that  I'or  any  other  .March  in  the 

occurred    in    all    except    tiic    e.xtrcme 
the  21st,  2i)th  and  :',Olli,  ranging  in  depth 

in  the 
on  t  he 


past 


5    veai's.       Snow 


southern  counties  on 
from  a  trace  in  the 
northern.      Killing    fro 


lUlliein    piirlions  to  over  live  iiKdies 


occurred  over  the  entire  Stat 
22(1  and  at  places  on  the  24th.  Fruit  and  garden  truck  uere 
injured  to  some  extent  in  the  southern  tier  of  (^unities,  hut  were 
not  far  enough  advanced  to  be  injured  farther  north.  .\11  veg- 
etation was  from  two  to  three  weeks  later  than  usual,  due  to  the 
cold  weather. 

April.  —  .\\)y\\  was  a  warm,  <lry  month.  The  first  f(air  days  were 
cold,  but  the  lem[MTature  was  normal  or  abov(!  nearly  all  the 
time  during  the  remainder  of  the  month.  The  monthly  mean 
temperature  for  the  State  was  G4.8°,  which  was  the  highest 
for  April  since  189(),  when  it  was  67.8°.  The  highest  tempera- 
ture recorded  was  9(i°;  the  lowest,  19°;  this  low  temperature 
has  been  equaled  only  three  times  and  never  exceeded  in  April 
in  the  past  25  years.  The  mean  monthly  rainfall  for  the  State 
was  2.96  inches,  which  was  more  than  an  inch  less  than  normal. 
Vegetation  developed  rapidly  and  farm  work  progressed  satis- 
factorily except  along  the  western  border  where  it  was  too  wet 
and  in  the  southeastern  portion  where  it  was  too  dry.  At  the 
end  of  the  nionth  cotton  was  all  planted  except  in  the  northern 
counties,  and  was  up  and  in  good  condition  in  the  southern  and 
central  portions.  Corn  was  about  all  planted  and  doing  well. 
Fruit  was  reported  in  excellent  condition  except  the  apple  croiJ, 
which  was  not  quite  up  to  the  standard.  Strawberry  marketing 
had  just  begun  at  the  close  of  the  month . 

Mail.  — The  temperature  forMay  was  slightly  higher  than  nor- 
mal and  also  than  that  for  May,  1914.  No  unusually  low  tem- 
peratures occurred,  luit  there  was  a  short  period  of  unusually 
high  temperature  on  the  14th  and  15th.  The  highest  recorded 
during  this  period  was  101°  at  Portland,  which  has  not  been 
exceeded  and  has  been  equaled  only  once  in  May  in  the  past  25 
years.  The  mean  precipitation  for  the  State  was  5.58  inches, 
which  was  considerably  more  than  normal  and  w^as  in  decided 
contrast  to  that  of  May,  1914.  The  excessive  rains  in  the  south- 
eastern and  northwestern  portions  did  a  great  deal  of  damage  to 
crops  by  causing  fioods  and  preventing  cultivation.  Many 
thousands  of  acres  of  crops  and  pasture  land  were  overfiowed  anil 
the  crops  totally  or  partly  destroyed  by  flood  water  along  the 
Red  and  Arkansas  rivers;  a  great  deal  of  property,  such  as 
bridges, fences,  small  buildings  and  pipe  lines,  was  washed  away. 
In  other  portions  corn  and  cotton  were  in  good  to  excellent 
condition,  the  second  cutting  of  alfalfa  Avas  ready  to  cut  and 
wheat  and  oats  were  nearly  ready  for  liarvest  in  southern 
portions. 

,^')(r.  — With  the  exception  of  small  portions  of  the  State.  June 
was  an  unusually  favorable  month,  the  temperature  being  slightly 
below  normal  and  the  precipitation  three  fourths  of  an  incii 
above  normal.  Both  of  these  values  were  in  decided  contrast  to 
those  for  June,  1914,  when  the  temperature  was  the  highest 
and  the  rainfall  the  least  that  has  been  recorded  in  June  in  the 
past  25  years.  The  rainfall  was  deficient  in  the  northeastern 
and  southwestern  portions  of  the  State,  approacliing  drouthy 
conditions  at  Jonesboro,  Pocahontas,  Fordyce  and  Hope;  but  it 
was  abundant  in  other  portions,  monthl}^  amounts  exceedino- 
eight  inches  in  the  northwestern  and  southeastern  portions.  At 
the  end  of  the  nionth  cotton  was  in  fair  to  good  condition,  corn 
was  excellent,  wheat  and  oats  were  about  harvested,  the  rice 
crop  was  the  most  promising  on  record,  apples  were  fair  to  good 
and  the  peach  crop,  which  was  nearly  ripe,  was  excellent. 

Jnhi. — July  was  a  cool,  dry  month  in  nearly  all  portions  of  the 
State.  On  only  one  occasion  in  the  past  25  years  has  a  lower 
temperature  been  recorded  in  July  in  the  State,  and  that  was 
nearly  equaled.  The  average  rainfall  for  the  month,  2.40 
inches,  was  the  least  since  1907.  but   there  was  so  much  niois- 
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ture  in  tlie  ground  from  the  heavy  rains  the  latter  part  of  June 
tliat  the  drought  Avas  not  felt  seriously  except  in  east-central  and 
south-central  portions,  and  not  until  the  last  of  the  month. 
Kiee  and  corn  were  injured  considerably  in  these  portions,  cotton 
l)ut  slightly.  At  the  end  of  the  month  early  corn  Avas  nearly 
matured  and  a  good  yield  was  expected  in  nearly  all  portions. 
The  best  peaoli  crop  ever  raised  in  Arkansas  was  ready  for 
marketing  and  the  apple  crop  was  report etl  fair  to  good. 

Atigust. — August  was  a  very  unfavorable  month  for  crops  and 
farm  work.  The  mean  temperature  for  Arkansas  was  1.7°  lower 
and  the  monthly  rainfall  was  2.25  inches  greater  than  for  anj^ 
August  in  the  past  25  years.  The  tropical  storm  which  crossed 
the  State  from  southwest  to  northeast  caused  excessive  rains 
from  the  17th  to  the  21st  in  all  except  the  southeastern  portion 
of  the  State,  resulting  in  Hoods  in  nearly  all  of.tlie  rivers.  The 
White  River  flood  was  the  worst  in  that  river  since  1891,  and 
in  the  upper  portion  of  the  valley  it  was  the  worst  on  record. 
All  crops  along  the  White  at  and  above  De  Vails  Bluff  were 
destroyed,  horses,  cattle  and  other  stock  were  drowned,  fences, 
bridges  and  Iniildings  were  washed  away,  and  great  damage  was 
done  to  lands,  levees  and  all  kinds  of  property.  Losses  amount- 
ing to  $2,430,000  were  reported  to  this  office.  All  crops  that 
were  not  destroyed  by  the  floods  were  injured  by  the  wet,  cold 
weather  the  latter  portion  of  the  month. 

iSVpf em ?)fT.  — September  was  an  ideal  month  for  crops  and  farm 
work,  the  number  of  clear  days  being  unusually  large.  The 
Aveather  was  decidedly  warm  up  to  the  20th  and  there  was 
scarcely  any  rain  until  the  16th,  after  which  good  showers  occur- 
red. Cotton,  however,  did  not  put  on  any  fruit  of  consequence 
and  will  make  only  a  good  lower  crop,  a  fair  middle  crop  and  no 
top  crop.  Late  corn  made  rajiid  groAvth  except  on  wet  ground- 
Rice  at  the  end  of  the  month  was  nearly  half  harvested  and 
threshing  had  begun.  Hay  and  forage  crops  Avere  excellent, 
Irish  and  SAveet  potatoes  were  doing  well  and  garden  truck  Avas 
more  plentiful  than  usual. 

October.  — The  Aveather  during  October  Avas  unusually  favor- 
able for  crops  and  outdoor  work  except  in  the  Avest-central  and 
nortliAvestern  portions,  Avhere  there  Avas  too  much  rain  from  tlie 
13th  to  the  17th.  Killing  frosts  or  freezing  temperatures 
were  reported  at  nearly  half  of  the  stations  in  the  State,  but 
little  damage  Avas  done  as  nearly  all  of  the  crops  Avere  matured. 
At  the  end  of  the  month,  upland  cotton  AA'as  about  all  picked 
and  picking  Avas  Avell  along  in  the  lowlands.  Corn  AA^as  ripe 
in  nearly^  all  sections  and  a  great  deal  of  it  Avas  gathered. 
The  rice  crop  Avas  harvested  and  the  gre^ater  portion  of  it 
threshed,  the  quality  of  the  grain  being  excellent  and  the 
yield  large.  Forage  crops  were  excellent,  the  SAveet  potato  crop 
Avas  the  best  ever  raised  in  the  State,  fall  truck  continued  plen- 
tiful and  the  prospect  for  Avinter  crops  Avas  excellent. 

November. — This  Avasa  favorable  month  for  crops  and  outdoor 
Avork  in  nearly  all  portions  of  the  State.  Th(>  t(>mperature  was 
unusually  mild,  the  only  freezing  temperatures  occurring  on 
the  15th  and  the  last  five  days.  The  precipitation  for  the 
month  was  rather  lieaA'y  in  some  portions,  a  few  observers  re- 
porting that  it  Avas  a  little  too  aa'cI  for  farm  Avork;  but  Avinter 
crops  were  reported  in  excellent  condition  at  the  end  of  the 
month.  Severe  thunderstorms  and  high  winds  occurred  at 
many  places  on  the  25th,  doing  much  damage.  Two  tornadoes 
Avere  refjorted  on  that  date.  One,  in  AAhicli  several  persons 
Avere  injured  and  property  valued  at  $25,000  Avas  destroyed, 
passed  near  liodcaw;  and  one,  in  Avhich  10  persons  Avere  killed, 
45  injured  and  profjcrty  valuecl  at  $800,000  was  destroyed, 
passed  througli  the  outskirts  of  Hot  Springs. 

Dereriilitr.  —  December  Avas  a  mild  month  Avith  an  abundance 
of  preciijitatioii.  I'emperatures  Avere  beloAV  freezing  at  some 
time  of  tlie  miiiilh  at  all  stations,  but  there  was  no  severe  cold 
Aveather  excei)t  in  tlie  extreme  northern  portion.  There  were 
six  rainy  periods  during  the  month,  the  greater  portion  of  the 
rainfall  occurring  on  tiie  Kith  and  17th  and  on  the  2.Sth  and 
29th.  Altliough  tlie  rainfall  was  excessive  in  the  northeastern 
portion  of  the  State,  there  Avas  scarcely  any  complaint  of  dam- 
age to  crops;  wheat,  oats,  rye  and  alfalfa  being  reported  in  goo  1 
to  cxci'lli'nt  condilinii  wlicri'vcr  incntiimi'd. 


KILLING    FROSTS,     1915. 


Stations. 


Alicia 

Amity 

Arkansas  City 

Batesvillp 

Bet'  Branch 

Beiitoiiville 

Bergman 

Bigelow 

Black  Rock 

Booncville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camdcu 

Centerpoint 

Clarendon 

Conwiiy 

Crossett  . 

Dardanclle 

Dodd  City 

Dumas 

Dntton  

Eldorado 

Emerson   

Enjrland 

Eureka  Springs... 

Fayetteville 

Fordyce 

Fort  Smith 

Georgetown 

Hardv 

Helena    

Hemp  Waliace.. 
Hope  


Last  in 
spring. 


*Apr. 
*Mar. 

Mar. 

Apr. 
*Apr. 

Apr. 

Apr. 


Mar. 

Apr. 

Ai,r. 

Mar. 

Apr. 
*Apr. 

Mar. 
*Apr. 

\pr. 


*Apr. 

Mar. 
*Apr. 

Apr. 

Ajjr. 
*Apr. 

Mar. 

Mar. 

MaT. 
*Apr. 

Mar. 

A-pr. 


First  in 
autumn. 


tOct.  9 
Nov,  1.5 
Oct.  10 
Nov.  15 
Oct.  9 
Nov.  15 
Oct.  9 
Nov.  14 
Nov.  15 
Oct.  9 
Oct.  9 
Oct.  9 
Nov.  15 
Nov.  15 
Nov.  15 
Nov.   16 

+Nov.  15 
Nov.   15 

tOct.  8 
Nov.   15 

tOct.      6 

+Nov.  15 
Nov.  15 
Nov.  15 
Oct.  9 
Nov.   15 


Nov.   15 


Nov.   15 

Oct.    10 

tNov.   15 

Nov.   15 


Stations. 


Hot  Springs 

lluttig 

Jonesboro  

.Junction 

Lake  Farm 

Lewisville 

Little  Rock 

Lutlierville 

Malvern  ...    

Mammotli  Spring 
Marked  Tree   .... 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida 

Newport 

Oka  v.. 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Pond 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy  

Sheridan 

Stuttgart 

Subiaco 

Swain 

Texarkana 

Warren 

AVliiteclifTs 

Wynne 


*Mar. 
*Mar. 
*Apr. 

Mar. 

Mar. 

Mar. 

Mar. 

Mar. 

Mar. 

Apr. 

Mar. 


Last  in 
spring. 


Mar. 

Apr. 

*Mar. 


Apr. 

Apr. 
*Apr. 

Mar. 
*Mar. 

Mar. 

Mar. 
*Ai)r. 


Mar. 
Mar. 
Mar. 


Apr. 

*.Vl)r. 

Mar. 

*Apr. 


First  ir 
autumn 


+Nov. 
tNov. 

Nov . 

Oct. 
tNov. 

Nov. 

Nov. 

Oct. 

Nov. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Nov. 

Oct. 
tNov. 

Nov. 

Nov, 

Oct. 

t)ct. 

Oct. 

N..V. 

Nov 

No\  . 

Oct. 

Nov. 

Nov. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Nov. 

Nov. 


Oct. 


*No  killing  frost  recorded;  last  freezing  temperature  in  Spring. 
tNo  killing  frost  recorded;  first  freezing  temperature  in  Autumn. 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  FOR  ARKANSAS,   1915. 


Month. 


.January  .. . 
Feljrua'rv  . . 
March..'... 

April 

May 

June 

.July 

August  .. . . 
September. 
October .  . . 
Noveml)er  . 
IJecember. . 

Annual . . 


Temperature, 
in  degrees  Fahrenheit. 


.ma 

-  1.2 

45.9 

+  4.3 

4-2.  5 

-10.6 

64.3 

+  3.3 

69.9 

+  0.3 

76.0 

-0.4 

77.1 

-  l.H 

74.7 

-4.9 

74.9 

+  1.3 

fti.  4 

+  1.5 

51.  S 

+  3.9 

43.9 

+  2.4 

60.6 

-  0.2 

74 
7G 
73 
96 
101 
106 
107 
102 

loo 

94 

88 
78 


-  3 

11 
14 
19 
34 
45 
43 
40 
34 
26 
17 
11 

-     3 


Precipitation.  In  inches. 


4.38 
4.47 
3.54 
2.90 
5.58 
4.92 
2.40 
10.44 
1.43 
2.83 
5.40 
4.73 

53.08 


+  0.21 
+  0.97 

-  1.11 

-  1.39 
+  0.54 
+  0.77 

-  1.74 
+  7.97 

-  1.92 
+  0.05 
+  1.50 
+  0.72 


+  e.b; 


5  s 


6.95 

6.  90 
5.70 

7.  53 
11.  15 

8.6 
9.79 
19.  56 
4.79 
6.79 
9.14 
9.  60 


'AiZ 


Sky. 
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COMPARATIVE  ANNUAL  DATA  FOR  ARKANSAS. 


Year. 


Temperature. 


1891. 
1892. 
1893. 
1894. 
1,895. 
1896. 
1897. 
1898. 
1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905- 
1906. 
UKJ". 
1908. 
1909. 
1910. 
1911. 
1912. 
1913 
1914. 
1915. 


t->a; 

^ 

(25 

a.' 

o 

5  j; 

r5  o3 

K 

5 
h-i 

60.5 
60.0 
60.  7 
61.3 
69.8 
63.  0 
62.4 
61.4 
60.  6 
62.  0 
61.1 
60.4 
59.3 
60.5 

59.  5 
60. 2 
61.7 
62.  1 
62.  1 
61.0 
62.  9 
.59.8 
61.6 
61.4 

60.  6 


-0.1 

1 
108 

-1.3 

106 

-0.6 

103 

0.0 

108 

-1.5 

105 

+2.4 

112 

+  1.7 

in 

+  0.7 

108 

-0.5 

112 

+  1.0 

108 

-0.1 

116 

-0.7 

108 

-1.5 

105 

-0.  3 

105 

-1.3 

106 

-0.5 

101 

+0.9 

113 

+  1.4 

103 

+  1.4 

111 

+2.  2 

106 

+  1.9 

107 

-1.2 

106 

+0.8 

108 

+  0.7 

no 

-0.2 

107 

6 
-14 
-13 
-22 
-17 

4 

-  2 

-  4 
-25 

-  5 

-  6 

-  2 
-12 

-  6 
-29 

-  8 
0 

-19 
-13 

-  9 
-16 

-  1 
-11 

-  3 


PRECIPITATiON'. 


2  Si 

t^ 

=  2 

Eo; 

S  * 

e2 

44.49 
57.  75 
47.91 
49. 05 
44.69 
38.  02 
46. 52 
56.  83 
41.49 
49.03 
:i5  28 
51.70 

44.  62 
43.  45 
63.  65 
66.  97 
49.  71 
48.88 
44.05 
4.5.21 
49.63 

45.  83 
54.01 
42.  85 
.53  08 


-  1.45 
+  7.79 

-  2.05 

-  0.91 

-  5.27 
-10.04 

-  4.26 
+  6.60 

-  2.40 
+  0.69 
-11.07 
+  5.01 

-  2.09 

-  4.75 
+  16.35 
+  8.60 
+  2.06 
+  2.06 

-  3.72 

-  2.93 
+  2.  15 

-  1.87 
+  5.09 

-  4.02 
I-  6.57 


Number  of  Days 


f-< 

i:-^ 

ii.  . 

° 

£3  5 

91 

94 

180 

1,59 

98 

109 

18,5 

95 

85 

176 

97 

92 

167 

92 

106 

171 

97 

98 

178 

96 

91 

1,59 

105 

102 

170 

105 

90 

1,50 

120 

95 

176 

111 

79 

1,50 

121 

94 

162 

107 

96 

169 

112 

85 

146 

107 

112 

1,56 

96 

113 

163 

91 

111 

1,58 

100 

108 

173 

93 

96 

172 

109 

84 

1,52 

117 

96 

171 

110 

85 

1.58 

107 

100 

149 

109 

107 

163 

81 

121 

94, 
98 
75 
75 
,s;! 
79 
76 
89 
76 
92 
05 
81 
81 
78. 
103 
95 
86 
92 
83 
84 
9,5 
81 
89 
82 
82 


:Ait.   liM'). 


CMMA'I'OI.OCICAI,   DATA:    ARKANSAS  Sl^  "I'loN 


!ii| 


ChiiiiitoloKK'iil   IJatii   lor  tli<i   Year,    11)16. 


Slulioiis 


Couiitii's 


Ti-iniM' 

UUMl' 

•o" 

o 

z 

« 

5 

c 

1 

"5 

3 

6C 

H 

;!S 

-«; 

S 

I'll'cililllllloM    (  Illl-lll'S.) 


c  ? 


S  = 
o 

3 


=  2 


Nuiiitjorof  (Inyx. 


cliv Lawivnco 


lily 

iHtlolpliin  . ... 
iaiisrts  Cily ... 

tfsvillo 

•  llniiu'li 

itiuivillo  

'fniiitu 

;i>lott 

lok  Uofk 


oiievillo... 
ukloy  — 
lioo  Kock 

iiideii 

itorpoiiit 

TtMuloll    . 

invay  — 

ruing 

kisetl .... 
ixlanoUe  . 


.\ii  Cily 

iims 

iton 

loniiid 

ii'n-on 

slanii 

rt'ka  Springs. 

yptleville 

niyce  

rt  Smitli 


Itoii 

.irgitouu 

lily 

leim 

nip  Wallace  * 

pe 

t  Springs 

ttig  

lesboro 

letioii" 


ke  Farm 

rtisville 

11."  Kock 

iherville   

Iverii   

mniotli  Spring 

ikPil  Tree 

ishall  

iia 

lint  Ilia 


,  wport .... 

'  iiy 

u'Blwft'  .. 
'alionta.';. 

iHin 

•tlaiKl  . . . 

■soott  .... 

neeton  .. 

Jon 

J  ?ers 


rcy 

ridan 

ingbank  it . 

ttgart 

liaco 

lin  ;J 

arkana 

rren 

itpcliffs.  ... 
line 


Clark . 

(U) 

IVslni 

ln<ii'pt'iuliMic(> 
Van  Hvnvn  ... 

Hcnton  

Koono  

IVrry 

LawrcMice 


l.ogan 

Monroo. . . 

Izanl 

Onacliita  . 
I'Duard  . . 
Monroe. . . 
Fanlkncr  . 

Clay 

A>liloy.  ... 
Y.ll 


Marion 

Df.-ilia 

Madison 

I'nion 

Colninbia  . . . 

Loiioki> 

Carroll 

Wasbington  , 

Dallas 

Sebastian 


Hempsteail  . 

White 

Sharp  

Phillips  .... 

Ciarlaiid 

Hempstead- 

ciarlaiul 

Cnion 

Craighead. . 
Union 


.Tefferson 

Lafayette 

Pulaski 

.lohnson 

Hot  .Spring  .. . , 

Fulton 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Montgomery .  , 


Jackson  . . , 
Pope 

.lefTerson  . 
Randolph 

Benton  

Ashley   .... 

Nevada 

Dallas 

Cleveland  , 
Benton 


White 

(■irant 

Miller 

Arkan.sas 

Logan  

Newton 

Miller 

Bradley 

Little   Kiver... 
Cross 


•JM 
■2M 
■2M 
I-IS 


2S9 


2*2(1 

ivn 

l.VS 
470 
171 
3U<I 
293 
175 
330 

1,175 
162 

1,590 
205 
200 
229 

l,4fi5 

1,451 
300 
481 

2r.4 
200 
043 
182 
1,  500 
377 
COO 
85 
345 
132 

195 
202 
280 
775 
277 
512 
229 
1,083 
1 ,284 
730 


231 

1,700 
215 
300 

1 .250 
122 
327 
287 
243 

1,3S5 


240 
228 
1 ,0.50 
2.436 
332 
304 
200 
250 


31 


21 
23 
23 
8 
20 
22 


24 
3 


59.  0 
60.6 


60,1 
56.  7 
56.2 


62.5 
63,1 


55.2 
63.4 

'62.' 2 
58. 
58.  0 


61.1 


5o.  6 


61.1 


62.9 
64.2 
59.8 
64.2 

62.  3 
64.2 
61.7 
59.2 
62-2 
,^7.9 


00.4 


6L8 

'62.' i 
60.3 
5' 
62.9 
62.2 


57. 


61.8 
00. 1 


03.  ( 
02-4 


99 
103 


103 
93 
97 


102 
ltf2 
104 
101 


97 
101 

97 
101 

'.» 
101 
100 
103 

96 

96 
100 
100 


102 


107 
97 
99 
100 
103 
103 

101 
104 
100 
lOO 
101 


101 
99 
100 

98 
95 
103 
101 
93 
106 
101 


94 

100 


100 
103 


101 
103 


95 


July    30 
July    30 


July  30 
July  30 
June  20 


.iii'ly  "36t 
July    29t 
June  21 
June  22t 


July   30 


July   28+ 
July   30 

.Uily  sol- 
July  29 
June  20+ 
June  21  + 
July  29+ 
July  30 
July  30 
July  17+ 
June  21+ 
July    29 


Jan.   24 
.hill.   25 


Jan.  24 
Jan.  23 
Jan.  23 


Jan.  25 


Jan.   25 
Jan.  25 


Jan.  25 


July   30 


July  30 
June  22 
June  21+ 
July  29 
July  30 
June  22 

July  19 
June  22 
July  30 
July  30 
July  30 
July    SO 


July  30 
July  30 
July   29+ 

July  29+ 
July  30 
July  30 
July  30 
July  30 
June  21 
June  21 


July    30 
.July    14 


Aug.    1 
July    30 


June  22 
July  29 


July   16+ 


14 


18 
14 

-  3 
20 

18 


.Ian.   25 
Jan.  23 


Jan . 
Jan. 

Jan. 
Jan . 
Jan . 
Jan. 
Jan. 


Jan .   23 


Jan.   25 


Jan .  25 

Jan.  25 

Jan.  24 

Jan.  25 

Jan.  27+ 

Jan.  25 

.kill.  24 

Jan.  25 

Jan.  25 

Jan.  23 


Jan.  23 


.Tan.  23 


Jan.  25 

Jan.  24 

Jan.  28 

Jan.  25+ 

Jan.  25 


Jan .   23 


.hui.   25 
Jan.   23 


Jan.  25 
Jan.  24 


6;l.  94 
6:i.  05 
49.  37 
.50. 67 
53.  08 
05.  10 
5(!.  31 
62.  48 


13.73 
II  21 
9. 97 
7.20 
13. 21 
12- IK) 
10. 12 
14. 56 


50.06 


9.90 


51.  45 
54.74 
46.  35 
63. 31 
45.70 
59.01 


9-78 
13. 03 

9. 86 
10. 34 

9. 29 
12-41 


56.60 


50.75 


42. 69 


7.03 
15.59 

13- 17 
7.35 

11-48 
6.10 


48.09 
60.  54 
58. 21 
48.15 
47.71 

,54-40 
52.  82 
63- 9 
51-29 
59.15 


10-28 
13-45 
12-77 
9.70 
9.64 

14.99 
871 

19-55 
7-04 

11-79 


61.91 
47.11 
50.  64 
40.46 

48. 16 
46.60 
46.74 
58. 24 
52.  59 
56-05 
51.45 


10.07 
6-77 
9-60 
5-31 

7.48 

8-32 
10-:33 
11-55 

8-94 
14.53 

8-65 


67-54 


50.03 


46.0' 
58.  16 
53.  54 
.52.  96 
56.13 
45.66 
42-45 
51-07 


40-20 
53.04 
46.47 


18-81 
12.00 

9-82 

15-91 
6-90 

15-73 
8-41 
9-82 

12-52 
7-31 
5- 93 

10-21 

11.03 
6.80 

11.14 
8.67 

11.83 


52 .  52 
42.  32 
41.14 


12.87 
5.32 
9.74 
8 -.38 


Aug. 
Aug. 
Aug. 
.Iiine 
Aug. 
Aug. 
May 
Aug. 


1.80 
104 
065 
0-72 
1-00 
0-80 
1-68 
2- 50 


Oct. 
Oct. 

July 

Sept. 
Sept. 
Selit. 
July 
Dec. 


Aug. 


1-H7 


Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 


1.12 
1.55 
127 
0-80 
0-40 
0-32 


Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
S.'pt. 
July 


May 
Aug. 

Aug. 
Dee. 
Aug. 
June 


0.62 
0  32 


0. 72 
2.82 
0.61 


Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 

Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 


0.44 
1-96 
1-65 
0-90 
1-08 

1-15 
1-26 
1-79 
078 
0-.54 


Aug. 
May 
Dec. 
Jan . 

Nov. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 


0-49 

0-73 

1-19 

T. 

0-68 
1-10 
0-96 
0-64 
0-55 
1-23 
0-06 


Aug- 
Aug. 

Aug. 
Aug. 
Nov. 
Aug. 
Aug. 
May 
Aug. 
Aug. 
Nov. 
Aug. 

Aug. 
Aug. 
Aug. 
June 
-A-Ug. 


1-14 
0.24 

0.40 
0-83 
0-67 
1-15 
1-49 
0-84 
1.56 
0-76 
0-90 
1-28 


0-60 
0-75 
0-61 
1-79 


Aug. 
Jan. 
Aug. 
Dec. 


1-55 
1-25 
0-10 
0-37 


Oct. 


Sept. 
July 


April 
Sept. 
Sept. 


Sept. 
July 
Sept. 
Sept. 
July 

Sept. 

Sept 

Oct. 

April 

Sept. 


July 
Sept. 
Sept. 
Sept. 

July 
Oct. 
Julv 
July 
•luly 
Oct. 
Sept. 


■Inly 
Sept. 

Sept. 

July 

April 

Oct. 

Jan. 

Sept. 

Sept. 

July 

Sept. 

Jan. 


Sept. 
Sept. 
Sept. 
July 


Oct. 
.\pril 
Oct. 
Sept. 


32 
12 
0.4 
2.5 
2.5 
40 
11. 1 


71 
75 
101 

87 
118 
86 


4.8 
6-5 
55 
20 
64 
5.0 


69 
96 
65 
96 

100 


5.0 

10. 0 
2.5 
9-8 
2-5 


6.0 
65 
6-5 
4-5 
6-0 

0-3 
6-5 
11-3 


82 
87 

125 
66 

110 

80 
74 
109 
85 
98 


30 
3-0 
6-5 
4.0 

3-0 
5-0 

7-0 
2-8 
5-0 
12-5 


82 
95 

48 


T- 


66 


6-5 
3-0 


3-0 
3.0 


8.2 


104 
86 
87 
72 
88 
79 
70 
88 


65 

89 
84 


2-0 
3-2 
T. 


218' 

165 

106 

187 

173 

138'' 

133 

191 


215 


186 
154 
149 
134 
144 


136 


184 
1.52 
158 


122 
171 


129 

173« 
175 
95 
242 
140 


215 

204 
190 


149 
88 
121 
167 
167 


176 
127 
97 
135 
168 
206 
170 
1,54 


176 
204 
185 


189 
191« 
169' 


72' 

1.52 

18 

4 

39 
69« 
99 
46 


26 


92 


127 
97 
38 


133 
9<) 


85 

38- 
41 

115 
25 

143 


88 
179'^ 
88 
46 


88 
223 


95 


70' 
48 
241 
174 
1.5,3 
157' 
133 
128 


sw- 

(i\V. 


124 


105 
197 
141 
146 
163 


.se. 


54  ' 

116  j      .s. 
169       se. 


110 
95 


151 

153« 
149 
155 
98 
82 


62 
40'' 
73 
129 


128 
54 
188 
123 
103 


43 
151 
164 

74 

61 
0 

57 
101 


72 
15 
108 


146 
87 
104 
156 
136 
159 
138 
110 


117 
146 


146 
120" 
1051' 


T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow, 
tt  Postoftiee  address  of  these  stations  are  as  follows:  Of  Junction,  Randolph,  Li 
*    Known  formerly  as  Wiggs. 


+  .\lso  on  other  dates  or  months. 

.:  of  Pond,  (iravette.  Ark.;  of  Swain.  Limestone.    ,\rk 


of  Springbank,   Doddriilge, 


■w^m^. 


102 
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Monthly  and  Annual  Pi-ecipitation  for  the  Year  1915,  -with  Departures  from  the  Normal. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Anniii  1 

S 

s 
0 

S 

0 

0 

0 

0 

0 

= 

0 

c 

3 

1 

=■ 

Slatiuus. 

t; 

i 

V 

=3 

aj 

■tf 

R 

c3 

a> 

"Z 

0 

s 

£ 

P 

^ 

*^ 

t 

s 

CJ 

-t^ 

£ 

t:^ 

_; 

ri 

— 

3 

— 

3 

■^ 

a 

xt 

s 

^ 

3 

■^ 

=i 

^ 

3 

3 

■^ 

c 

t. 

a 

^ 

a, 

a 

u 

P. 

■£ 

0. 

X 

p. 

^ 

.£■ 

■^ 

a 

£• 

t. 

.£• 

t^ 

P- 

t^ 

3 

c 

0* 

S 

0. 

0 

p, 

t; 

^ 

Si 

p. 

V 

a. 

p. 

S 

d 

0 

P. 

^. 

CU 

<u 

P. 

j 

p. 

V 

b 

t-i 

t. 

t. 

a. 

Q 

PL, 

0 

&< 

fl 

CU 

p 

Ph 

P 

ft, 

R 

&. 

a 

c- 

P 

ft. 

R 

04 

p 

ft. 

R 

— 

R 

Alifi:l 

5.03 

4  V? 

3  82 

3.60 

6.65 

4.60 

2.70 

13.  7? 

2.  .51 



1.8L 

5.3C 



9.2c 



63.94 

Aiiiitv 

6.40 

+2.06 

4-58 

+0.59 

4.78 

-0.34 

5.04 

-6.58 

6.5t 

+6.27 

6.  3;^ 

+6.6i 

3.35 

-6.73 

11.21 

+  6.9J 

I.IL 

-1.7^ 

1.04 

-1.78    6.91 

+2-83 

5.7a 

+  1..5i 

63. 06 

+  : 

Arkiiilclpliiii 

4.08 

3  7-' 

3.54 

3.46 

2.11 

6.24 

0.65 

9.  9V 

0.  70 



2.01 

8.61 



4.2c 



49. 37 

Arkansas  (Utv 

5.03 

+0.38 

6-87 

+2.51 

3.  26 

-2.  34 

0.94 

-2. 84 

7.1a 

+3.64 

7.20 

+3.63 

1.57 

-2.  .ii 

4.8b 

+  i.7i 

0.  V2 

-1.74 

3.08 

+  1.44 

4.75 

+  0.  99 

5.2(, 

+0.97 

.50.67 

'+ 

UaKtsville 

2.88 

-1.16 

4.96 

+  1.02 

4.05 

+0.03 

3. 2C 

-1.53 

6.42 

+2. 08 

3.14 

-0.83 

1.14 

-2.12 

13.21 

+  9.24 

1.0( 

-3.  41 

3.11 

+0.4L 

4.5( 

+  1.01 

.5.47 

+  1.8'. 

,53.  OK 

+  ! 

liw  Hiaiu-li 

4.  ()0 

+0-43 

4.55 

+  1.34 

5.45 

+0.48 

5.40 

+1.63 

8.05 

+  3.00 

6.75 

+3.63 

1.00 

-2. 71 

12.  9( 

+  9.81 

0,8(1 

-2.  24 

3.16 

+  0.75 

5.  Vb 

+  2.43 

6.65 

+3.17 

65.  ]( 

+'/ 

lienloMVille 

■2. 12 

-0.51 

3.39 

+  0.S7 

3.  S3 

+  0.01 

3.  21 

-0.68 

10.121+4.90 

8.61 

+4.05 

1.68 

-2.  03 

9.6b 

+  5.62 

3,5; 

+  0. 12 

3,82 

+  1.01 

2..5( 

-0.4; 

3.78 

+  1.02 

■56,  31 

+1 

BiTsiinan 

2.87 

+0.31 

5  73 

+2.  86 

2,  86 

-0.50 

6.84 

+  3.01 

6.09 

+0.30 

7.56 

+3.38 

3.43 

-1.33 

14.51 

+  11.32 

4.45 

+  0.89 

2.  6() 

+0.47 

2.93 

+0. 19 

2.5(J 

—  0.02 

62. 48 

+!l 

Hi"cl()\v 

'3.' 29 

-i'i7 

'5.36 

+  1:71 

'2^84 

-i.'23 

i'oi 

-3.' 64 

are 

-6'3i 

'2.' 77 

-0.23 

3.82 

-6.' 26 

9.42 
9.90 

+  '5.' 95 

0.25 
2.06 

-2.' .34 

2.32 
1.87 

-6.' 83 

6. 2/ 
4.49 

+6.' 84 

5.65 
6.86 

lilack  Rock 

+3.  or 
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44.8 

+  'i'9 

41.9 

-is.' 5 

62.  0 

+  '6.'3 

70.4 

+  '6.'8 

77.0 

+  "i."6 

79. 8 

"'6.'6 

75.1 

-'■i.'e 

75.4 

+  'i.'2 

02.0 

-  6.' 3 

52  0 

+  6.5 

44.6 

+  i.5 

60.6 

—    1.3 

Itrancli 

88. 8 

—  2.3 

44.6 

+  4.3 

41.7 

-10. 5 

03.6 

+  2.6 

OS.  8 

+  0.1 

75. 5'' 

-0.4 

79.4 

-  0.2 

74.9 

-4.0 

75.0'' 

+  1.2 

63.0" 

+  1).  6 

54.  0" 

+  2.9 

42.1 

—  1  2 

0(J.  1 

-  o!o 

-  0.2 

mivillo 

85.0 

+  0.9 

41.8 

+  3.3 

30.8 

-10.5 

02. 0 

+  5.1 

04.8 

-   1.0 

71.4 

-  2.7 

74.8 

-  3.7 

09.8 

-  6.7 

71.4 

+  2.5 

59.8 

+  1.8 

52. 3 

+  5.0 

41.0 

+  3.5 

.56!7 

limn 

ii'ViUi- 

85.4 

+  2.7 

42.1 

+  7.3 

37.  6 

-8.3 

62.  4 

+  5.3 

64.2 

0.0 

71.4 

-  15 

71.8 

-5.3 

09.6 

-  5.7 

07.0 

-  2.0 

59.8 

+  1.7 

52.0 

+  7.0 

39.  9 

+  3.2 

50.2 

+  0.4 

04.3 

72.3 

77.2 

76.0 

78.  0'' 

66.3 

46.2 

kl.-y 

■o  KiH'k 

39.2 

—  2.  i 

45.2' 

-+"3.'4 

42.' 4' 

-io.'s 

lio.  0 

+  '3.'3 

70.9 

+  'i.'6 

77.4 

+  '6.3 

79.' 6 ' 

-'6.'2 

70.4 

-■'i'9 

75.0 

+  'i.'8 

63.8 

+  'i.'9 

53.  .5' 

+'2.' 7 

43.7 

-6.6 

ci.6 

—  0. 2 

40.0' 

38.8" 

02.  0 

08.2 

74.4 

78.1 

73.4 

72.9 

61.1 

52.  4 

41.0 

li>n 

89.7 

-3.3 

45.8' 

+  '6.'i 

45.8 

-'9.' 4 

05.4 

+'i.'8 

72.4 

+  "6.'7 

78.6 

+  '6.'e 

79.0 

-'i.'s 

76.4 

-'i's 

70.2 

+  i.'s 

64.8 

+  'i.'4 

57.2 

+  4.9 

47.7 

+  19 

O'i.  5 

-O.'i 

-  o.y 

crp^iiiit 

i-Jt.S 

-  2.8 

49.0 

+  3.4 

45.6 

-13.1 

06.8 

+  2.8 

73.1 

+  2.2 

79.1 

+  0.8 

78.9 

76.1 

-6.4 

76.4 

-0.3 

05. 0 

+  0.7 

,50.0 

+  1.1 

47.8 

+  2.5 

03.1 

>  ay 

39.0 

-0.2 

45.8 

+  3.8 

43. 2« 

-9.0 

64. 2 

+  1-9 

69.0 

-0.6 

74.5 

-  2.3 

80.0" 

-  0.4 

75.  of 

+  2.2 

03.3 

+  2.2 

54.9 

+  5.0 

45.8 

+  3.4 

■I'tt 

49.7 

46- 1 

06. 2 

74.2 

79.5 

81.0 

77.'8' 

77.2 

64.8 

50.  4 

49.  1 

niifllo 

1  I'ily 

38.7 
34.  a 

-  6.'9 

44.4 
41.9* 

+  '4.'6 

43.8 
37.8 

-ii'3 

65.2 
01.2 

+  '6.' 9 

70.3 
06.6 

-'i."6 

75.4 

78.1 
77.0' 

-'i'o 

74.9 
71. 3<' 

-'6.'e 

76.1 
72.6 

+  'i.'6 

63.7 
00.0" 

-  0.2 

.54. 2 

54.  O'i 

+  '6.' 4 

44.2 

39.  >i*> 

+  6. 3 

60.' 8 

«> 

in 

nulo 

mh' 

+  ai 
-4.5 

46.' 6" 

+  '4.'2 

36  >2" 

-io.'e 

58.' 6 

+  '2.'5 

72.8 
63.  () 

-'6.'5 

75.5 
09-8 

-'i.'g 

78.2 
71.8" 

-'3.'3 

75.4 
68.4 

-'6.' 7 

77.  S 
69.6" 

+  '6.'5 

08.8 
50.9 

-  2.  i 

.58.6 
49.8 

+  i'o 

48.0 
400 

+  2.6 

55.2 

-'i.'i 
—  0.3 

41.7 

48.4 

+  2.8 

45.4 
40.41) 

-11.1 

66.6 
62. 0"! 

+  2.3 

72.  6 

+  2.1 

79.6 

+  0.7 

80.7 

-  0.0 

77.6 

-  3.5 

70.6 

-  0.2 

00. 2" 

+  1.9 

57.0 

+  1.9 

49. 3» 

+  4.0 

63.4 

•still 

73.  6« 

79.0* 

77.4" 

76. 8" 

06.  0"^ 

.50.  4'' 

48.3° 

ami 

k«  Sprinss  — 

■ii.ii 

36.8 

-6.' 9 

46.' 4' 

44. 0 

+  '5.'4 

43.0 
38.6 

-i3.'5 

65. 0'^ 
03.2 

+  '5.'2 

71  ■  9« 
66.2 

-'6.'2 

77.' 5' 
72.5 

-'iM 

79.2 
75.7 

-'i.'4 

70.8 
71.2 

-'6.'4 

76.5" 
72.6 

+  '6.'7 

65.  1" 
60.4 

+  'i.'6 

50.4 
54-4 

+  '4.'6 

45.7" 
42.1 

+  '3.'6 

6'2.''2 
58.2 

-o.'i 

Itevillo 

vet" 

37.2 

42.8 

+  1.8 

44.2 
48.  6» 

+  0.0 

38.3 
45.5 

-10.3 

62.0 
65.7 

+  3.8 

66.2 
73.  0» 

-  0.3 

7.3.1 

77.3 

-0.0 

76.8 
78.9' 

-0.0 

71.6 
75.2 

-4.7 

73.4 
75.4" 

+  2.2 

62.0 

+  1.6 

54.0 

+  6.2 

43.6 

49.  7 

+  4.2 

58.6 

+  0.9 

Smith  

ly 

p  Walliu'o 

38.6 
36.8 

+  '6.3 

45.6 

+  '3.'8 

42.0 

-"9.'3 

65.3 

+  '3.' 6 

09. 0 

-'o.'i 

76.0 

-'o.'s 

79.5 

-'i.'4 

75.3 

-'i'i 

76.4 

+  '3.'7 

64  .'4' 

T   2.7 

55.' 8 

+  '5.'9 

44.2 

+  '2.5 

ei.'i 

+  '6.'6 

-  0.2 

—  0.4 

—  2.9 

42.9 

+  5.3 

40.0 

-U.l 

63.4 

+  5.3 

07.4 

+  1.0 

73.3 

-1.3 

77.2 

-1.3 

72.6 

-  6.3 

73.1 

+  0.9 

61.8 

+  0.0 

53.7 

+  4.0 

41.5 

+  2-9 

5o.6 

40.0 

—  1-7 

45.4 

+  3.4 

41. 1 

-13.0 

64.0 

+  2.8 

70.8 

+  1.5 

77.3 

+  1.2 

79.2 

-  1.1 

75.3 

-5.9 

75.7 

+   1.8 

04.  Oa 

+  0.3 

54.6 

+  2.3 

45.4 

+  3.5 

61. 1 

79.0 

+  1.9 

79.7 

-0.0 

77.0 

-  2.3 

76.9 

+  3.1 

08.5 

+  59 

Springs 

4i.7 
43.9 

—  i.  i 

52.' 7' 

+  'e!6 

43.' 8 

-io.'o 

69-9 

+  '7.'4 

09.' 7 

+  '6.'7 

77.0 

+  0.3 

80.4 

0.0 

75.0 

-  3.7 

75.8 

+  1.1 

05.2 

+  2-0 

55.8 

+  '4!5 

47.'8 

+  '3.4 

62.9 

+  0.  9 

i? 

^boro 

50.3" 

46.9 

06.4 

73.  8» 

79.2 

80.  8& 

78.8 

77.4 

07.4 

58. 5» 

48.4" 

64.2 

37.4 
43.6 

—  3.0 

-  0-4 

44-4" 

+  '5.'7 

42.4 

-'9.'7 

64.0 

+  '2.'6 

69.2 

-'1^9 

75.2 

-'2.' 7 

7.S.2 

-'2.' 6 

74.0 

-'s.'o 

73.6 

-'o-'s 

62.4 

+  6.0 

54. 1 

+  '2.'7 

42.6 

+  ie 

59.8 

-i.'i 

+  1.2 

lion 

49.2 

+  4.7 

40.4 

-10.5 

66-7 

+  3.6 

73.8 

+  2.0 

80-6 

+  2.9 

81.8 

+   1.2 

78.1 

-  2.4 

77.4 

+  2.8 

00.6 

+  3.1 

58.8 

+  6.5 

47. 2 

+  1.6 

64.2 

Farm 

sviUi- 

•  Rock  

orviUe 

39. 2'' 

45.6 

44.7 

63.2 

73.2 

78.2 

80.8 

78.0 

76.0 

64.4 

55.5 

48.6 

62.3 

43.8 

—  4.0 

50.0' 

+  '2.' 7 

40.6 

-ii."4 

07.0 

+  ■3.' 5 

74.9 

+  '3'4 

82.1 

+  '2.' 6 

80.8 

-'i.'3 

77.4 

-"i'g 

77.6 

—  6.7 

67.6 

+  '2.6 

57.  0 

+'i.'7 

450' 

—  6.  i 

64.2 

-'6.' 6 
+  0.2 
—  0.  (J 

40.2 
38.2 
41.0 
36.8 

—  0.4 
-1.3 

-  0.1 
-1.4 

46.4 
44.7" 

+  2.3 
+  5.2 

43.2 

40.8 

-9.5 
-12.5 

65.5 
63- 0 

+  2.8 
+  4-6 

70.4 
07.2 

0.0 
-0.3 

76.2 
72.  5'-- 

-  1-0 
-2.5 

80.1 
70.0 

-0.5 
-  2.2 

75.3 
72. 2 

-3.9 
-6.2 

70.0 
73.0 

+  2.9 
-0.2 

05.4 
02.4 

+  2.5 
+  0.7 

55.5 
55.8 

+  4.0 
+  5-3 

40O 
43.2 

+  2.6 

+  ■'  3 

61.7 
.59.2 

t'm 

moth  Spring.. 
h,ill 

49. 1 
42.9 

+  6.0 
+  5.2 

44.2 
40.7 

-9.9 
-  9.1 

03.4 
01.8 

+  1.8 
+  3.7 

70.0 
07.0 

-  2.3 

+  1.3 

77.4 
73.5 

+  0.1 
-0.4 

79.6 
70.4 

-   1.6 
-1.4 

70.2 
72.3 

-  3.3 
-4.9 

70.0 
71.8 

+  1.9 
+  0.1 

04.2 
59.0 

+  1.1 
+  1.5 

67.3 
52.4 

+  5.4 
+  3.9 

47.0 
40.6 

+  2.' 9 
+  2.6 

62.2 
.57.9 

+  o'.2 
+  0.1 

'It  Ida 

port 

ioi' 

+  6.4 

is'g' 

+  '3.3 

4i.'o 

-ii.'7 

63.' 8 

+  'i.'4 

69,' 0 

-"o.'s 

71.4 
75.7 

-'o'i 

75.3 
77.8 

-2.9 

72  .2^ 
73.4 

-'e.'i 

74.' 4' 

+'i.'3 

01.8'' 
03.8 

+  'i.'4 

50.3 

55.2 

+  '3.6 

46.0 
44.6* 

.i. . . . 

+  1.9 

66.4 

—  6.'7 

'ss.'s' 

+  '6.'6 

46.4 

+  "7."2 

43-8' 

-0.5 

63.68 

68.7 

+  '7.'6 

68.2 
72. 2 

+  '2.' 9 

75.8 
76.0 

-'6.'7 

77.0 
81.2 

+  '6.'e 

74.1 
78.2'' 

-'i.'o 

74.5 
70.2 

+  '2.' 9 

61.6 
61.5 

+  '6.'8 

5.3.2 

54.0 

+  '3.'7 

44.8 
44.6 

+  '3.'i 

ei.'s 

+'i.'6 

BUiff'.'.'.'.".'.".'.'.'. 
hontas  

I  - 

"39.8' 
37.2 
35.3 
42.6 
41.0 
30.3 

-'2"7 

+  1.7 
-1.6 

-'i.'3 
+  1.6 

40.' 3' 
44.4 
42.6 
49.6 
47.0 
43.8 

+  'i.'3 

+  8.7 

43.' o' 

-i6'.9 



05.5 

+  'i.'9 

68.2'' 
71.9 

-'o.'i 

78.'2 

-'o.'i) 

70.8 
80.8 

-'i.'e 

72.0 
77.0 

-'i.'i 

71.8 
76.8 

+  'i.'i 

60-8 
65.0 

+  'i.'7 

51.8 
54.6 

+  'i.'8 

42.9 
46.1 

+  'o.'8 

62.  i 

—  i.o 

42.7 

-0.7 

(i4.2 

+  4.9 

09.6 

+  1.2 

75.9 

+  0.8 

79.0 

-0.4 

74.6 

-  4.2 

74.8 

+  3.0 

63.0 

+  3.9 

54.7 

+  6.0 

42. 8" 

+  4.5 

60.3 

+  2.0 

unA. '.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 

•ott 

rs 

•y 

ICO 

+  0.9 
+  '2.'3 

36.8 
46.0 
44. 2 

-14.5 

-ii.'4 

61.4 
60.7 
04.0 

+  5.9 
+  'i.'4 

64. 1  -  1. 4 

75.2  1 

72.2  1+0.9 

71.5 
80.8 
79.7 

-1.8 

+  'i.'3 

74.8 
81.4 
79.4 

-1.8 
-■'2.'5 

70.1 
78.1 
76.2 

-  7.1 
-'s.'o 

72.4 
76.8 
75.8 

+  2.3 
+  '6.' 2 

59.8 
65.5 
64.0 

+  0.4 
+  '6.'4 

53.6 
55.4 
55.0 

+  5.4 

+  '2.'i 

41.3 
46-4 
46.8'' 

+  3.8 
+  .3.2 

57.0 
02.9 
02.2 

-0.3 
—  0.7 

+  7.7 

37.9 
44. 2l> 
43.8 
42. 2 

-9.8 

02.8 

+  4.6 

65.6 

-0.7 

71.8 

-  1.5 

74.8 

-  2.1 

70.4 

-7.5 

72.4 

+  2.0 

00.9 

+   1.4 

54.2 

+  0.2 

42.0 

+  4.0 

57.7 

+  0.4 

40.0 
389 

-'i.'s 
-  2.3 

46.' 2' 
45.8 

+  '3.'3 
+  0.0 

-'ae 
-11.6 

04.' 3 
04.3 

+  'i.'7 

+  3.6 

7i.'4' 
69.0 

+  'i.'2 
-  0.0 

77.' 2' 
75.3 

-'o.'i 

-  1.7 

80.0' 
79.0 
79.4 

-i.'i 

-0.4 

76.0 
77.0 
74.2 

-'•i.'i 

-  6.9 

74.8 
76.2 
73.8 

+  '3.'i 
-   1.0 

61.9 
64.5 
01.9" 

+  '3.'6 
-  1.8 

52.8 
55.4 
51.8' 

+  '4.'6 
-  0.1 

43.6 
40.0 
45.  0'' 

+  'i.'8 
+  3.5 

ei.'s 
00.1 

+  '6."3 
-  1.1 

n 

ne 

'42.'o' 
40. 8» 

-'4.'6 
-2.6 

48.' e' 
46. 4" 
45.4 

+  'i.'6 

+  3.0 

45.2 
45.0 

-ii.'i) 
-10.4 

04.0' 
05. 4 
05.0 
64.8'' 

+  'i.'8 
+  2.7 

63.0 
72.0 
72.4 

+  '6.'5 

+  0.7 

68.4'' 
79. 8 
78.0 

+  'i.'2 
+  0.2 

80.' e' 
80.  9» 

-'i.'s 

-   1.0 

77.' 6' 
77.4 

-'4.'7 
-4.3 

71.2 
77.0 
76.8 

+  6.6 

+  1.2 

59.0 
66.1 
65.4 

+  '6.'3 
+  1.2 

52.0 
58.4 
54.9 

+  '3.' .5 

+  1.5 

40.4 
51.2 
45.2'- 

+  '3.' 9 
+  0.5 

63.6 

62.4 

-'6.' 7 
—  0.6 



41.4 

70. 0     

1 

75.2 

77.0 

74.0 

73.0? 

^^'^1 

.53.0 

42.  7" 

In  tl.e  aliovn  tal,l,>  tho  dppartnros  from  tho  normal  temperatures  are  based  only  on  records  from  stations  that  have  10  or  more  years  of  observations. 
RefiTeni'..  li-tiers.  a,  b,  e,  appraring  in  the  table  indicate  number  of  days  missing;  (or  example,  b  represents  two  days  missing,  etc. 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:    ARKANSAS    SECTION. 


Year,  V 


stations. 


Aliiia 

Amity 

lipi-  ISranch  . 
liiiitonvillo  . 

B'TKiuau 

]',( 'Villi'  .. 

liiiiiklcy  .... 
Ciilico  Rock  - 

Caiiicipn 

(Vntcrpoint . 


Conway 

Crossrtt 

])ariianplle 

l).).l(lCity 

]>U11UIS 

Itutton 

Kl.iorado 

i:int*rsoti 

Enslami 

Kurc'ka  Springs 


Fayotteville  — 

Fonlyee 

Fort  Sinitli 

llaniy 

llinip  Wallace 

lli>l»' 

Hot  Springs.  .. 

lluttig 

.lonesboro 

Junction 


Lake  Farm 

Li'Uisvillo 

Little  Rock 

Lutherville 

Malvern 

Mannuoth  Spring 

Mar.-;liall 

Mena 

Mount  Ida 

Newport 


Okay 

I'iu^'  BUiir  .. 
i'ocahontas. 

I'ond 

I'ortlauil  ... 

I'rescott 

Rogers 

Searcy 

Stuttgart  . . . 
Sutiiaco 


Swain 

Texarkaiia 

\Va  rri  'n 

Wynne 


Monthly  Maximum  Temperatures  for  the  Year   1915,  with  Dates. 


January. 


February . 


March . 


April . 


May. 


C8 


65 


60 
70* 


70 
70 
67 
66 

68" 
68 
65 
64 
69 
65 


16 

15+ 

14 

15 

15 


16 


31 

14+ 


15+ 


15 
15+ 


15 

14+ 

15 

14 

15 

15 

is' 

14 


68 


14+ 
12 


11 
11 
21 
11+ 

10+ 
21 
10+ 
10+ 

'io' 

20 


15 

12 

10 
21  + 
10 
11 
21 


14+ 
9+ 
11 
21 

26 

11 

11 

10+ 

11+ 

10+ 


10+ 


12 

10+ 
10 

11 

n 

10 

'26' 
12 


71 

70* 

65 


68 


14 
14+ 
28 
28 

14 
14 
28 
14 

U 

15+ 

18 

14+ 

14 

14 

28 
24 


28 
25 
14 
14+ 

14+ 

28 

14 

14 

14 

25 


24+ 


28 
25 

14 

14+ 

28 

14 

14 

28 

24+ 


!8+ 

27 

14 


90 
89 
85 
88 
91 
96 
91 
92 
92 

89 

91 

93 

89 

92 

87 

91 

90 

93a 

9-2 

84 
90 
90 
90 
88 


92 
89 
85 
95 
91 
85 

'96' 

89 

82' 
89 
92 
89'' 


28 
29 
17 
28 
6 
28 
28 
28 
29 
29 

29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
28 

17+ 

29 

29 

28 

16+ 


16 
29 

28 
29 

29 

29 

29 

28+ 

29 

28 


28+ 
29 

28+ 


29 

28 

28 

28+ 

29 

28+ 

'28" 
29 

29 
29 
29 
28 


93 

9i 

95 

88 

88 

96' 

96 

95 

95 

98 

92 
92 
95 

9^2 

98 

87 

94 

91" 

95'' 

90 

89 

93a 

92 

96 

96 


92 
94a 

94 
95 

93 
99 
91 
90 
93 
91 


89 
92 
91 

94' 
94 
95 
88 
101 
94 
87 

"93' 
93 

83 
94 
94 
90 


14 
14 
13 
13 

28 
14 
14 
14 

14 
16 

14 

14 

14 

12+ 

28 

13 

14 

14+ 

15+ 

13+ 

13 
20 
14 
14 
24 


13 
14 
14 
14 

14 

14+ 

14 

14 

14 

14 


13 
13 

14+ 

16 

14 

14 

15 

14 

13+ 

13+ 

14 
14 

14 

14 
14 
14 


June . 


93<^ 
102 
98*' 
91 
97 
101 
99 
98 
104 
101 

98 
96 
100 


90 
101 


99 
95 

93 

100 
96 
96 

102 
97 
99 
99 
96 

103 

98 

104 
98 
90  f 
99 
93 
96 
97 

100 
97 

90 
99 
97 
90 

106 

101 
90 

"98' 
97 

86'' 
101 
100 

93 


July. 


August . 


September 


October . 


November. 


6 
21 
13+ 
20 
20 

6 
22 
20 
21 
22 

21 

20+ 

21 


21 

20+ 

21+ 


21 
20 

21 
21 
20 
20 
6+ 
22 
21 
21 
20 
22 

21 
22 
21 
6 
21 
20 
21 
21 
21 
21 

19+ 

21 

20 

20 

21 

21 

20+ 

•21' 
20 

21 
22 
21 
21 


99 
103 
103 

93 


102 
102 
102 
101 

104 

97 
101 

97  f 
101 

890 

loo 

100» 
103 
96 

96 
100« 
100 
102 
107 
95 
99 
lOOa 
103 
101 

101 
101 
100 
100 
101 

98 
101 

99 
100 

98 

95 
103 
101 

93 
102 
101 

94 
100» 

99 
103 


99 
103a 
95 


30 
30 
30 
30 
25 

■36+' 
29+ 
29 
30 

30 

28+ 

30 

30 

29 

17+ 

29 

29+ 

30 

30 

17+ 
29 
29 
30 
30 
30 
29 
29 
30 
29 

19 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
29+ 
29+ 

30 
30 
30 
30 

30 
30 
14 
30 
30 


90 
95 
98 
89 
85 
92 
100 
94 
98 
95 


95 

94 

97'i 

96 

88 

96 

96'! 

99 

91 

91 
93 
92 
95 
102 
91 
93 
97 
96 
97 

99 

99 

93 

93 

95 

93 

94" 

94 

96 

97'' 

95 
98 
96 
92 
97 
98 
89 
97 
100 
92 


1+ 
10+ 

1 
16 

12+ 
It 
1 

8t 
9 


2 
16 
16 

6t 

9 

1 

(i+ 

1 
1 
6 


27 

1 

1 
16 

1 

8 

1 

1 

1 

1+ 


93 
94 
95" 
89 
83 
100= 
96 
94 
96 
95 

94a 

89 

96 

91 

97 

87" 

97 

94" 

97" 

94 

90 
92" 
94 
94 
97 
91 
94 
97 
94 
95 

95 
95 
92 
91 
93 
90 


13 
19 
lit 
11 
9 
19 
Ut 
12t 
11+ 
14 

18 
12 
27+ 

8t 
12 
lit 

6 
11 
11  + 
11 

11 

lit 

11 

18+ 

17+ 

18t 

17 

12 

lit 

12 

lit 
6t 
11 

11  + 

18 

11  + 


28 

11+ 

12 

1 
11 

lot 

11 

12 
28 
11 
13 
11 
13+ 

10 

28 
11 

lot 


83 
86 
88" 
83 
81 
90 
91 
88 
94 
88 

87 

80 

92 

84" 

90 

82 

92* 

92" 

9ia 

84 

84 

88 

88 

85 

90a 

87 

84 

93 

87 

90 


3 

3 

3 

3 

15+ 
31 
17 
28 
16 

3 

3 
17 

3 

3+ 
17 
29 
16 

4 

2 
30 

3 

3 

3 
28+ 
30 

3 

3+ 

3 

3 

3 

3 
16 

3 

3 
29 
30 

3 

3 

3 
30 

3+ 

3 
20+ 

3+ 
17 

3 

3+ 

3 

3+ 
29 

3+ 

3 

2 


86 

81 

88 

83'1 

84 

80 

87 

82'' 

85" 

85 

84 

86a 

86 

86 

85 

83 

83 

84" 

84 

83 

85 
85 
81 
85 
81 
85 
82 
82 
84 


79 

0 

85 

6 

86 

1  + 

83 

1 

85 

6+ 

86 

6 

83 

1 

80 

1  + 

86 

6 

86' 

8 

Decen 


1+ 

64 

6 

69 

6 

67 

6 

65 

0 

66 

r, 

73 

5 

70 

I 

66 

6 

73 

5+ 

70 

6 

68 

6 

75 

1  + 

65 

1  + 

(H" 

1  + 

75 

1  + 

62 

7 

78' 

6+ 

73" 

1  + 

70» 

1  + 

69 

1 

68 

3 

71 

s 

69 

1 

66 

5 
1  + 

69 

74 

70' 

70 

63 

l')9 

61 

70 

69* 

66 

72 


68 

76    J 

69«  f 

68 

73 

71" 

69 

65 

71 

69' 

60 
73 
73b 

65» 


Reference  letters,  a,  ''. '',  appearing  in  tlie  table  indicate  number  of  days  missing;  for  example,  ^  represents  two  days  missing,  etc. 


+    Al.so  on  other  dates. 
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CI.IMATOI.OCK  AL    DATA:      AllKANSAS    SI'IC'I'ION. 


lo:. 


January 


February 


Monthly  Minimum  Tamperatures  for  tlio  Your  1916,  with  Satea 

March.  April.  May.  Juno.  July.  AuiruHt.      September. 


E 

c 

a       i 


11 

17 
IS 
0 
6 


24 

■.>;i 

Ti 


•24 
•26 
■2S 
•21 
•20 


15 


•25 


25 


•2.'> 
•23 


•25 
•23* 
23 


•20 

19* 


25 


11 
29 


(i 

IS 

u 

10 
15 


25 

23+ 


23 
23 
•25 


27» 
19 


•28 
22 
19 


18 
19 
13 

18 

IS' 
21 
17 
14 
16 
11 


25 
25 
24 
•25 

27+ 

25 

'24 

25 

25 

23 


29 
26« 
•22 
27 

27 
•27' 
29 
23 


23 


20 
25 


18 

14 

-  3 

20 

18 


•25 
24 

28 
25+ 
25 
23 


27 
23 
18 
28 
23 
20 


25 
23 


27 
•25 


20 

18" 


25 

24 


24 
19« 

19 
21 

24" 
25 
•23 
14 


15 

24 

•24C 

23 

21 

19 
•24 
25 
20 
16 


1+ 
•22 

•I>I 
1 


•22 


•22 

21+ 

22 

1 


•22 
22 
•22 
22 
1 

21 
22 
21 

1+ 
•22 


24 

20 

18 

26 

23 

•20 

26b 

25 

23 


22 
•22 
22 
•22 

'22 
'22 
22 
'22 
'22 
22+ 


20 


19 

32 

31K 

34« 

23 

25 
33 
32 
27 
30 


35 

2.5° 
39» 


30 
31 
32'> 


11 

3+ 

1 

3 

3 
3 
3 

2+ 

3 

1 


45 
44 
41 
41 
39 
40 
43 
41 
42 
43 

42 

50 

42 

39 

48 

34 

48 

53» 

45' 

38 

40 

4S« 

46 

42 

40 


8 

8 

9 

9 

8+ 

8 

8+ 

8 

8 

8 

8+ 

8 

8 

9 
10 

8+ 

8 
12+ 


54' 

58 

52'' 

52 

50 

53 

51 

52 

56 

59 

51 
60 

58 


52 
55 

49'' 
60 
57 
52 


AmruMt . 

a 

3 

a 

ca 

s 

a 

59 

54 

47' 

,52 

43'> 

56 

56« 

51 

45 

48 

(>0« 

57 

50 

52 

60 

58 

58H 

50 

56 

54 
59 
60 
49 
55 
50 
45 
57 
52 
58 

56 
57 
54 
46 
58 
56 
48 
54J 
57 
53 


57 
56 
51 


5+ 
22 

5 

7 

5 

5 
23 
23 
23 

5 

5 

5 

5 

5 
23 
23 

5 
24 

6 
22 


23 

5 

5 

6 

5 

5 

5+ 

5t 
23 

21 

(i 

5 

5 
24 

(it 

5 

6 
6t 


50 
62 
47 
45 
41 
53 
50 
48 
53 
51 


60 

50 

42'! 

53 

40 

54 

54^ 

51 

43 

44 

64 
51 
44 
46 
56 
53 
56 
47 
55 

53 

55 

54 

40 

53 

45 

49a 

52 

46 

59'' 

46 
56 
49 
42 
56 
52 
44 
51 
52 
48 


81 
31 
31 
31 
31 
17 
31 
31 
4t 
31 


4 

3 
31 

4 
31 
31 
31 
31 
31 

31 
1+ 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

31 
31 
31 
'29 
31 
31 
21 
31 
31 
21 

31 
31 
31 
21 
31 
31 
31 
31 
31 
31 


44 

48 

44" 

45 

42 

48'' 

43 

43 

48 

.52 

46'" 

50 

47 

42 

45 

40° 

49 

49'' 

55" 

43 

45 

62'» 

52 

48 

44 

54 

52 

49" 

41 

51 

46 
.53 
51 
45 
48 
42 


October. 

November. 

iJepcii 

a 

a 

a 

5 
3 

9 

B 

s 

a 

•a  1  £ 

a 

a 

5 

a 

S 

c 

?! 

•22 
•22 
22 
•22 
•22 
'22 
•22 
22 
'22 
23 

22 

23 

•2'2^ 

•22 

•22 

•22 

•22 

2^]| 
•^2 


28 
•22 
21+ 
•22 
1 
22 
22 


■22 
22 
22 
22 
•22 
2^2+ 


1+ 
•22 
24 

•22 

2'2t 

•22 

'22 

22 

22t 

22 

'22 

22 

•22 

■22 

1 

•22 


31 

36 

32" 

33 

28 

32 

30 

31 

30 

37 

32 

35 

33 

•29" 

36 

26 

37 

35« 

31 

30 

30 


39 

30 

32a 

41 

40 

32 

29 

33 

36 

43 

42 

32 

35 

29 

31" 

39 

29 

39 

33 

38 
31 
29 
32 
37 
28 
34 
30 
34" 

29 
39 
33 
32' 


9 
10 
9 
8 
9 
9 
9+ 
9 
9 


9 

9 

8 

9 
10 
11 

9 

9 

1 

6+ 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 
10 
24 

9 
10 

9+ 

9 

9 

9 

9 

9 
9 
10 
9 


•22 

25 

21' 

24 

20 


20 
•22 
21 

28 

•23 

26 

•23 

•20'' 

28 

17 

27 

29'' 

'22 

21 

•22 


29 
23 
21 

'36" 
■24» 
21 
20 

25 
29 
29 

27 
25 
19 
22 
28 
21 
26 

•24 
25 
21 
17 
•24 
'25 
20 
21 
24 
•25' 


32 

22 
22 


30 

:io 

30 
IS 
15 


.10 
30 
30 
29 

30 
30 
30 
30 
14 
30 
30 
15 
30 
15 

:» 


30 

1.5+ 

30 

i.5' 
30 
30 
30 

30 

29+ 

30 

15 

30 

30 

29 

30 

30 

30 

15 
30 
30 
15 
30 
.30 
30 
30 
30 
30 

15+ 
15+ 
30 
30 


23 
21 
'22 
18 
18 
•22 
20 
21 
18 
25 

'22 

'22 

■22 

11" 

•22 

15 

23 

23« 

23'' 

19 

19 
■25 
26 
20 

18 

■26 
•20a 
21 
'22 

27 
25' 
28 
24 
25 
19 
22 
25 
18 
25 

21 

25 

22a 

14 

21 

•22 

18 

22 

25 

221. 

20 
31 
19* 
2ia 


'20 

3 

3t 
28 
18 

3 

I 
20 

3 

3+ 

3 

3 

3+ 
10 
17+ 
•20 

3 

3 

3 

2+ 

2 
28 
20 
18 

3 

'iiV 

14+ 

3 

18 
3 
3 

2+ 

3+ 
20 
28 

3+ 

3 
18 

IS 

3 
20 

2 

3+ 

3 
28 

3+ 

2+ 

3 

18 

29+ 

3 

14+ 


!  Referpiirp  lottors.  »,  b,  c,  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days  missing;  for  example,  b  represents  two  days  missing,  etc.  +    Also  on  other  dates. 
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CLIMATOLOGICAL   DATA:    ARKANSAS   SECTION. 


Year,    1 


CHART    SHOWING    LOCATION    OF    OBSERVATION    STATIONS. 


J . p p 

„  Oj^o^diDBpntoJivillp    ORnrPkii  S|pringe  •      ODoikV'Citv  j 

^        ^^  ^  !        Ol*«'"""?-"'  <  BA-XTERl — 


.-.— -y 


V 


i>iH; 


irrisou    : 


l*<»-a 


MARION     I 


O  Calico  RorklSHARP 
I  ^A    1  ZARD 

<       I — '       ■'^  '■  iLAWR  E 

U-i  )  } L        ' 

\WASHlNGTON|MADlSONJ   NEWTON     |  O  M:^l•#\l  1  ^  ^T  >       /  \_\_      CA 

j  (  0^«>ii"    i    SEARCY    .^"^  ^       /■  ,, 

^.  ^'  i  .  .'        @Batesville    A 

■"1  I '  1 l-^-.NnrPENDENCE.'  9 

ljOHNSON_i  i^O 


1       .> ,. 


CRAWFORD 


Ifranklin 


_    .NDEPENDENC 

J"!  n?   '^ 

OUUhervm.    :  1       ^^  |  J    ^  <"^ 

.-J  POP  El ,      o  f'?^'-:^"'-!^'  ' //—-y 

KiissellvilU-  '       _  i2 ^!  I 

j  'LOGAN  ■      \  ■  AMi^iiifpr       I  Qjfsvwxes  I 

qFRA^TiAkT'"^  ^ '      \)"'>'-''"fi''"''  T  i        Gpor-etoNv.i  O      .WOODRUFF 


\fi^FT.   pU  f. 


Of'onwHV 


SCOTT 


'nt.     ."^■SALIN^L     '^^r,     /iLONOKEL  V^.i 


I  „.     ^J  GARLAND.   1 

o  L  K  J     A^^"r'_ofe^.oV-r 


-V  I 

o 
\ 


PIKE     "--I 


O  AfrkudPlphiaj 


I  \_  1 ,_ 

^-Evie-rU'       L  s   CLARK      ;DAl_UASr--      "  A  ,  q  "^  ^ 

I 


\  Ol 


■tV>: 


iVliitor-lifVs 


ITT  LE    RIVE  RVHEMPStgW^.r                    |                              /  ^  „. ,  .,  • 

^                       [NEVADA    OUACHITV  \  O''^  \"<'^  ^r^ai^s  (f  ity 

''""""    i                      I           ©caipilfi,  I  p.-, 

•CALHOUN  I                     ^  I     ■" 

_^^        y  I I  ^r^> 

O     Kldornitn'^  -\.  y^ 

^,f6h.n.|^°^^'^(5i4-^,     N     ,      O      N       "\''       ^.MssWPV      \l^y 
'  v^  I  j  0''>"i''ti'"i       QHiitW  j  j) 

CAO'B,      ^^Si^ 


OS''*""^'"      5  'ARKANSAS 

OA'^>#.'^.fP^'^^    i  GRANT  i-^^"^'^^^^^ 

I     Pine  Bluff 


KEY    TO    STMBOLS. 


O   Meteoroloo-ical  observations  (rejjnlar  Weather  Bureau  stations). 
O    Meteoroloo-ical  observations  (Sub  statiuns). 
A    Forecast  distribiitioii  l)y  inail. 


TOIAI      PUKCIPITATTON 


ITF,    YTIAH     I'M    , 


'-V7T'1y^PZ^'7'yyy^Z^''^^v?^^^ 


V^^y/.'^:^'^. 


■4 


SCALE    OF    SHADES-IN    INCHES. 


Less  than  40.         40  to  .50.  .50  to  60.         More  than  60. 


Of  THE 
UNIVtRSlTY  Of  OIJMMS 


1U8 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION. 


Ye.vr,  19 


GOVERNMENT  AND  STATE  SERVICES  AND  EDUCATIONAL  INSTITUTIONS 
Cooperating  with  the  Weather  Bureau. 


PlllfO. 

Name. 

Xatin-e  of  Cooperation. 

Place. 

Name. 

Nature  of  Cooperation. 

Post  OfTiee  Department 

State  Normal  Sehool    

Post  OtYiee  Deparlmeiit 

Kxperinient  Station 

Post  ( )lliee  Department 

ilo 

Forerast  distrilnUion. 
Cooperative  oliserver. 
Forecast  distribution. 
Cooperative  oliserver. 
Forecast  distribiitifin. 
C.  W.it  F.  warnings  distrihution. 

do. 

do. 

do. 
Cooperative  oliserver. 
C.  "W.  &  F.  warninKs  ilistrilmtion. 
Flag  (lisiilay. 

Post  Oflice  Department 

do 

Monnt  Ida 

■ 

Okay 

Forest  Service 

Post  Oftice  Deparlmenl 

do 

Cooperative  observer.               H 

Fayettcvillo 

Gosbeii                 

Pettigrew 

Pine  Bluff 

C.  \\'.&  V.  warnings  distributia 
Forecast  distribution, 
C.  \V.&  F.  warnings  distributioii 
Forecast  di.stribulion, 

do. 
Cooperative  observer.                  , 
Forecast  distribution.               ■ 

St.  Francis 

do 

Gray** 

(io 

Searcy 

do. 

Hardy              

do 

Stuttgart 

do 

Hob(^r  Spring 

do     

Suhiaco 

New  Subiaco  Aljljey 

Post  Office  Department 

llO      

Army  &  Navy  Gen.Ho.spital 

Post  (ilYice  Department 

15iiri'iHi  of  f'ishi'ries 

Texarkana  

Womble 

I 

Mammoth  Spring . . . 

1 

COOPERATIVE    OBSERVERS. 


Stations. 

Observers. 

Alicia  

Julius  Guelck. 
J.  \V.  Camphell. 
F.  J.  Carpenter. 
W.  C.  BlundeU. 
Jliss  Lelia  I.Teter. 
.1.  E.  Scanlan. 
U.S. Weather  Bureau. 
-John  T.  Maxey. 
.John  A.  Chapman. . . . 

Arkadelphia 

Arkansas  Citv 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Beriinnin 

Bigelow 

Black  Rock 

Boone ville  

Brinklev 

S.. J.  Howe. 

S.  P.  McConni'U. 
H  L  D  Whitson 

Calico  Rock 

J.    \V.    Wray. 
Zeb   H.  Watson. 

Center|ioint 

(Marendon 

Conway 

Condnf; 

.1.  M'.Huddleston. 
Mrs.  BE.  Bishop. 
iM..I.McHenrv. 
J.  R.  Brobst. 

Stations. 


Crossett 

Dardanelle 

Dodd  City 

Dumas 

Dutton 

Eldorado 

Jimerson 

England 

Eureka  Springi 
Fayetteville  . . 

Fordyce 

Fort  Smith  . . . 

Fulton 

Georgetown.. . 

Hardy 

Helena 

Hemj)  Wallace 
Hope 


Observers. 


A.  Tredick. 
A.  Bernard. 

Xeal  Dodd. 

Lawrence  Waterman. 

J.  M.  Kicketts. 

Jeff  J.  Babb. 

H.  E.  Hawkins. 

J.  C.   Chenault. 

George  W.  Nichoalds. 

University  of  Ark. 

J.  B.  Atkinson. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

T.J.  Logan. 

Mrs.  Biddie  Surratt. 

C.  A.  Cay  wood. 

P.  J.  iMitcheli. 

E.  F.  Stricklen. 

N.  P.  O'Neal. 


Stations. 

Observers. 

Hot  Springs 

Arinv  and  Navy  Gen- 

eral Hospital. 

Huttig 

C.  A.  Berry. 

Jonesboro  

Benedictine  Sisters. 

Junction  

.J.  A.  Lowderback. 

Lake   Farm 

G.  L.  Spellman. 

LewisviUe 

F.  W.  'ioumans. 

Little  Rock 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Lutherville 

J.  C.Scluitz. 

Mfdvern 

Mrs.  Kale  L.  Smith. 

Mammoth  Spring. . 

Mrs.  F.  A.  Tubbs. 

Marked  Tree 

Chapman  and  Dewey 

Lumber  Co. 

Marshall 

W.  F.  Reeves. 

Men.a 

A'.  W.  St.  John. 

Monnt  Ida 

W.G.Whittingtou. 

Newport 

A.  J.  Shell. 

Okay 

U.S.  Forest  Service. 

Stations. 


Pine  Bluft'  . 
Pocahontas 

Pond  

Portland.  .. 
Prescott  .  . . 
Princeton.. 

Rison 

Rogers   .... 

Searcy 

Sfieridau. .. 
Springbank 
Stuttgart  .. 

Subiaco 

Swain 

Texarkami. 
Warren  ... 
Whitecliffs 
Wynne 


Observers. 


J.  H.  Hudson. 
Benedictine  Sisteri 
A.  F.  Stevens. 
T.  A.  Corson. 
Mrs.  G.  (iresham. 
James  Stitt. 
L.  E.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
Shorn  Petty. 
Miss  S.  E.  AshcraH 
G.  Field. 
H.  A.  Buerkle. 
New  Subiaco  Abbe 
Charles  Paxton. 
11.  S.  ISrashear. 
R.  R.   l.nsk. 
Knlela  M.  .Sehinnei 
J.  M.  Larkan. 


FORECAST    DISPLAYMEN    AND    DISTRIBUTORS. 


Stations. 

Distributors. 

Stations. 

Distributors. 

Stations. 

Distributors. 

Stations. 

Distributors. 
1 

.  .c.. 

Julius  Guelck. 
S.  W.  T.  &T.CO. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 
B.  K.  Tel.  Co. 
A.  L.  (.'rouch. 
S.  W.T.&T.  Co. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
S.W.  T.&T.  Co. 
Herrvville  Tel.  Co. 
S.  W".  T.  A  T.  Co. 

Do. 
Black  Springs  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 
Postnnister. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 

Do. 

Do. 
Stale  Line  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 

Do. 

Do. 

Do. 
Jacob  Brobst. 
S.  W  T.  &  T.  Co. 
Ark.   M.  T.  Co. 
S.  W.  T.  AT.  Co. 
.\.  Tredick. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 

Do. 

Delight 

do  .     . 

4- 

S.  W.  T.  A  T.  Co. 
Iron  Mountain  Ry. 
DeQneen  Tel.  Co.' 

J.  A.  Woffard  

S.  W.  T.  &  T.  Co. 

Do. 

Do. 

Do. 
Postmaster. 
S.  VV.  T.  &  T.  Co. 

Do. 

F.  G.  Carroll. 
S.  W.Tifc  T.  Co. 

Do. 
U.S.  Weather  Bureau. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 
Farmers'  U.  Tel.  Svs. 

G.  H.  Watson. 
Postmaster. 

Do. 

Do. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 
Postmaster. 
S.  W.  T.  &.  T.  Co. 

Do. 
Keck  Furniture  Co. 
S.  W.  T.  A  T.  Co. 

Do. 

Do. 
Postmaster. 
S.  W.  T.  i;  T.  Co. 

Do. 

Do. 

Do. 

D.I. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Leslie 

(h> 

3 

S.  W.  T.  &T.  Co. 
Williams    Coop.   Co. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
S.  W.  T.  *  T.  Co. 
Posi  master. 
S.  W.  T.  &  f.  Co. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 
Frank  .V.  Tubbs. 
S.  \V.  T.  A  T.  Co. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 

Do. 
Postmaster. 
S.  W.  T.  A  T.  Co. 

Do. 
Home  Tel.  Co. 
Black  Sjirings  Tel.  Co. 
Piislmasler. 
L.  P.  D..\vnev. 
S.  W.  T.  A  T.  Co. 

Do. 
Nashville  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  .V.  T.  Co. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 
Postnnister. 

Piggot t.. 

Pine  Bluff  ....125.. 
do i.. 

Plainview *. . 

Plnnunerville. .  .:^. . 

Pocahontas    ...  .t.. 

Prairie  Grove.  (^  5:. . 

Rison i.. 

Rogers i. 

do 36.. 

Russellville J.. 

do :;■. . 

do 8. . 

St.  B'rancis c. . 

Searcv 98.. 

.....do i.. 

Sheridan J. . 

Slireveport.  La.  (i. . 

Siloani  S|)rings    J.. 

Slatinglon t.. 

Springtow  11 5:. . 

Stephens +  . . 

Cl:i,y  Co.  Tel.  Co. 
Postmaster.             ' 
S.  W.  T.  .t  T.  Co.   ' 

Do.                       i 
Prairie  Grove  '['et  1 
S.  W.  T.  &  T.  COji 

Do.                 ^ 
D.  B.  Elliot. 
S.  W.  T.  A  T.  Co. 
Home  Tel.  Co. 
.V.  Bernard. 
Postmaster. 

Do. 
S.  W.  T.  A  T.  Co. 

Uo. 
U.S. Weather  Bureil 
Siloam  Sp'gs  Tel.  C 
lila.-k  Springs  Tel. (j 
State  Line  Tel.  Co.' 
S.  W.  T.  A  T.  Co.    1 

Do. 
Postmaster. 
S.  W.  T.  A  T.  Co. 
Postnnister. 
S.  W.  T.  >V;  T.  Co.    1 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 
Postmaster. 
Black  Springs  Tel.( 

Alma 

4. 
.  .  +  .  . 

Altheimer 

Arkadelphia  .. 
.\tkins 

DeQueen 

do 

Dermott 

Dumas. 

+ 
4- 

LiTTi.E  Rock 
do 

Lonoke 

....do 

McCrorv 

f259.. 
. . .c. . 

\n"Usta 

J- 

.49.'.' 

-    ■  +■  • 

Bald  Knob.... 

Earl    

BatcsviUe  .... 

. . .    ilo 

liiarden 

Eldorado  

England 

Pandora 

Eureka  Spi  ing 

Everlon 

FayettcN  ille  .. 

Fordyce 

Fort  Smith. .t 

do 

Gail  her 

100.. 

4- 

■  +  .  . 

■  .  +  .  . 

■  ■  +  ■   • 

la.. 

....... 

4- 

McGehee 

McNeil 

Magazine. . . . 

Miignolia 

Malvern 

4- 

l!eeb..    .    .. 

+ 

lielleville 

-t- 

Menton. 

Mammoth  Sp 

Manilla 

Mansli<dd.... 
Marianna  . . . 
Marion  . 

...    +    .. 

4- 

Benl(Uiville...f 

....do 

Berry  ville 

Bigelow 

100.. 

..  +.  . 

4- 
* 

f46!^ 

*■ 
.    ■  +.  . 

4- 

•  •  -t  •  • 

4. 
.  .  -t  •  • 

Black  Rock... 

Gentry 

t 

Marked  Tree 
Marmaiinke.. 
Marshall   .... 

Marvel 

Memi 

.Midland 

Menifee 

Monette 

iMorrillton 

...do 

•'-•'r- 

•■fiS.. 

Black  Springs 
Blylheville.... 

Itomiuza 

Booneville 

Brinkley 

Cabin  (Jreek  .. 
Camden 

Goshen 

Gravette 

Grays 

Gordon 

Hardy 

Harrisbnrg  ... 
Harrison  

.15.. 
.  .0. . 

4- 
•  •  +  ■  • 

.  •  +  •  • 

4- 

Stuttgart 

do 

Texarkana  . . . 
do 

Thornton 

Tuekermau. .. 

A'anlfnren 

Vandale 

Waldron   

Walnut  Ridge 

Wilson. 

.30.. 

.  45 . . 

. .  +  . . 

■  •  +  ■  ■ 

....do 

Carlisle 

do 

Hartford  

Hazen 

.28.. 

.  .  +.  . 
4- 

Cenlervilli' 

Mount  Ida J.. 

do 25.. 

Mountain  View.f . . 
flo i.. 

AInlberry J. . 

Nashville J. . 

Newi»irt *. . 

Ola             .    .         t 

Chen.ki-e 

Claniidon 

Heber  Springs 
do 

..i.. 

Clarksville 

Coal  Hill 

Heh-na 

Holly  Grove... 
Hot  Springs  .. 

Hnmphrey 

Hnnlington.. . 
llntii" 

4- 

Cnnway  

C"<»riiin*'. 

....do 

Womble 

do 

Wynne 

20.. 

4- 
■  ■  1.*  • 

4. 

(,'otler 

Osceola 

Ozark 

Paragonld.. . 

...;.. 

Cr.nvfordsvillc 
CrnsseU...        f 

* 

"m.'. 

.  .  +  .  . 

* 
.  .  +  .  . 

Iinboden   

Jom'sb.iro  .... 
K  ingsland  .... 
Lake  Villagi^ 

. .  t. . 

S.  W.  T.  A  T.  Co.  ■ 

Danville 

i 

1 

Dardanelle  . . . 

Petligre\\" . . . 

.  <•  t . . 

The  figures  f. ,11..\\  ing  the  stations  ind legate  number  of  addresses  supplied  with  forec-asts  by  mail. 

t  Distribnti'-.  fop'rasls  and   warnings  by  telephone  through  •■excluinges  "  and  on   •■farniT^'"  t.'lephone  lines.     Th  T..'  arc  bat   few  i'\ch:i,iig:'s  to  uhic.h  the  forecasts  ar^ 
av  ailable  on  iniiniry. 

c  (>)ld  wav('  ami  frost  warnings  only. 

f  Displays  weather  Hags. 

Note.  -'I'hrough  the  coop-r.-iti if  tie-  S  mtliwciiTn  Telegraph  .t  Telejihone  Co.,  and  other  telephone  cMnip.iuies,  the  f.ireii.asts  are  made  aA'aihible  to  about  75,000  subscri^ 

NOTICE. 

A  coinplclc  index  to  all   special  articUis  ])iil)lislic(l  in  tlu;  Arkansas  Climatoloe-'ical   Reports  from  1897  to  1909,  will] 
t'oinid  in  the  .Iimc,  19(i'.».  rej)ort  of  that  section. 


J'^Zot^^ 


1916 

I.  S.  DinWRTMIiN'r  ()!•  a(;ricultukj< 

weatiii<:r  r>rRi:AU 

(:harij:s  f.  marvin,  chihi 
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BY 

HARVEY  S.  COLE 

SECTION  DIRECTOR 


LITTLE  ROCK,  AR!<. 
WEATHER  BUREAU  OFFICE 
KEBRI'ARY  18,  191fi. 
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(M-IMA'l"()I,()(;i('Al.   DATA:      ARKANSAS  SI^TloN, 


U.  S,  DEPAHriVIKNT  OF  ACKlCULrUKE.  WEAlHLK  BUHtAU. 

ARKANSAS    SECTION. 
HARVEY  S.   COLE.     Section  Director. 

.    \Xi.        l.nii.i:    I{tuK,  .Vi;k.,     .Iamakv,  I'.HC..  No.  1  . 

GENERAL  SUMMARY. 

aiiuary  was  an  unusually  warm,  wcl.  cloudy  nimilli.  llit^h- 
iioau  ti'iujH'raturcs  for  the  State  have  been  recorded  but  tive 
es  in  the  past  2(\  years,  and  the  mean  preeipitation,  which 
9.85)  inches,  was  the  Ki'catest  nn'orded  for  .huuiary  in  that 
e,  the  nearest  approach  being  SA')  inches  in  1913.  The 
iber  of  cloudy  days,  which  was  19,  was  also  the  greatest  on 
■rd  with  one   i>xception.     The   most   remarkable  cold  wave 

•  known  in  Arkansas  occurred  on  the  12th  and  18th.  At 
le  Kock,  the  temperature  at  4  a.  m.  on  the  morning  of  the 
1  was  72  ;  on  the  morning  of  the  13th  it  was  12'^,  a  change 
D^,  which  is  the  greatest  24-hour  change  on  record  at  that 
on.  Ht>avy  rains  occurred  on  the  1st  and  during  the  last 
days  of  the  month,  light  rains  eccurring  in  the  meantime, 
)ing  the  .soil  saturated.     The  amounts  for  the  last  five  days 

•  excessive,  ranging  from  five  to  seven  inches  in  the  different 
'  basins.  Heavier  local  amounts  have  occurred,  but  such 
ral  heavy  rains  are  very  rare.  The  heavy  rains  on  soil  that 

I  saturated  in  coimection  with  heavy  rains  in  eastern  Okla. 
ia  and  high  water  in  the  Mississippi  River  combined  to  cause 
>vorst  fiood  on  record  in  the  White  Kiver,  the  worst  since 
f:  in  the  upper  Arkansas,  and  probably  the  worst  on  record 
{le  lower  Arkansas.  Levees  were  overflowed  or  washed  away, 
jy  towns  and  plantations  were  inundated,  houses  washed 
,',  18  per.sons  drowned  and  an  inmien.se  amount  of  property 
iaged  or  destroyed. 


TEMPERATURE. 


le  mean  temperature    for    o4   stations  for  the  month  was 

-,  the  mean  for  the   37    stations  having  a  record  for  ten  or 

!  years  being  3.0^  above  normal.     Monthly  means  ranged 

53.2°  at  Eldorado  to  3G.5'-'    at   Bergman,    and   decreased 

T  evenly  from  south  to  north.    Departures  were  positive  or 

at  all  stations,  and  were  much  larger  in  .southern  portions 

in  northei-n.     There   Avere   two   cold   periods  during  the 

h:  one  from  the  Gth  to  the  9th,   the  other  from  the  12th 

e  19th.     The    lowest    teniperature    recorded    was  —6°  at 

1  City  on  the   14th,   lowest  temperatures  occurring  on  the 

The  highest  temperature    recorded   wrs  82^  at  Crossett 

16  11th,  highest  temperatures  at  nearly  all  places  occurring 

e  .same  date. 


PRECIPITATION. 


e  mean  monthly  precipitation  for  (iS  stations  in  the  State 
.39  inches,  the  mean  for  the  48  stations  having  a  record 
n  or  more  years  being  5.44  inches  greater  than  normal, 
uits  of  less  than  eight   inches  were  reported  in  southeast- 


ciii  and  soiilliwcstci'M  counties,  also  nl  a  liw  place-  ncnllic 
west-central  and  norlh-ccnt  ral  borders.  Amounts  of  ten  inclics 
or  more  occurred  in  a  mnnlier  of  count  ii'S  along  the  east-central 
i)order  and  from  there  soul  li west  wasd  ncarlv  to  t  he  soul  li-ceiit  ral 
border,  also  in  a  nundicr  of  counties  in  tlii'  iiortliweHl  cuiiiei-  of 
the  State.  Si.x  stations  reported  over  12  inclies  for  the  month 
and  two  stations  13  inches  or  more,  the  greatest  amount,  \''>.'>'.> 
inclies,  tKH'urring  at  Lake  Kami.  Only  three  stations  in  the 
State  reported  less  than  seven  inches  ami  only  one  les-  than 
six  inches.  Forty  three  out  of  the  (JS  stations  reporti'd  2l-liour 
amounts  of  two  or  more  inches,  and  three  stations  re|»orte<l  four 
or  more  inches,  the  greatest  24-hour  amount  being  4.20  inches 
at  Emerson  on  the  28th.  Nearly  all  of  the  rainfall  for  the 
month  occurred  on  the  1st  and  during  the  last  live  days,  amounls 
for  the  last  five  days  being  excessive  at  nearly  all  stations. 


MISCELLANEOUS  DATA, 


Pressi;re 

(Soa-lpvel). 

Wixij 

Rei.ativk 

HeMIDITV. 

o 

S-|'.\TIONS. 

X 

E 

_c 

^ 

^ 

k 

ce 

t* 

^ 

Z  '■' Si 

«  c 

9 

^ 

^• 

y"  ^ 

''" 

■^ 

13 

p. 

T^r^f^ 

!«> 

O 

P 

r,» 

1^ 

3- J. 

Beiitoiivillo 

30. 11 

30.70 

29. 52 

11 

5,  627 

.32 

s. 

1 

83 

28 

Kort  Smith 

30.  U 

30.69 

13 

29.51 

12 

7,997 

46 

w. 

12 

82 

72 

■la 

Little  Roclc 

:50.  18 

30.67 

14 

29.60 

12 

8.021 

38 

n\v. 

12 

35 

73 

31 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms.—  1st,  12;  4th,  1;  Gth,  3;  11th,  2;  12th,  3; 
20th,  2;  21st,  7;  22d,  1;  26th,  (i;  27th,  10;  28th,  1;  29th.  7; 
30th,  10:  31st,  2. 

Dense  Fog.  — 9th,  1:  lltli,  2;  20th,  2;  21st,  1;  22d.  1  ;  2(;ih, 
1;  27th,  1;  28th,  1;  29th,  1;  30th,  1. 

Halos,  Lunar. -15th,  1;  17th,  1;  18th,  1;  22d,  1;  23d,  1. 

Halos,  Solar. -14th,  1;  17th,  1;  23d,  1;  24th,  1. 

Sleet. -5th,  1 ;  6th,  11 ;  7th,  6:  8th,  1 ;  12th,  1 ;  16th,  6;  17th, 
2;  18th,  1;  19th,  1;  28th,  2;  29th,  1;  30th,  3;  31st,  1. 

Hail.  — Bentonville,  6th;  Mammoth  Spring,  6tli  and  7th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— JANUARY. 


Year. 


Temperature. 


Precipitation. 


P.B 


cs 


No.  OF  Day.s. 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895...'.. 

1896 

1897 

1898 

1899 

19(10 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 


41.6 

+  4.6 

71 

13 

5.34 

+  1.37 

10 

6 

I 
15  1 

34.7 

-5.4 

81 

-12 

2.48 

-2.  20 

18 

5 

8 

;3».5 

-1.6 

80 

-13 

1.13 

-3.55 

17 

8 

6 

43.5 

+  .3.4 

77 

-32 

3.63 

-1.05 

13 

8 

10 

36.9 

-3. 2 

78 

-  5 

5.19 

+0.51 

9 

6 

16 

41.4 

-»-3.  3 

78 

4 

4.09 

0.00 

10 

6 

15 

38.9 

+0.7 

76 

-  2 

6.  78 

+2.  72 

13 

5 

13 

45.5 

+  6.0 

81 

10 

7.93 

+3.81 

10 

8 

13  ; 

39.3 

+0.5 

75 

-  9 

5.91 

+  1.48 

12 

6 

13 

43.4 

+4.6 

78 

1 

2.69 

-2.  40 

13 

11 

45.6 

+6.5 

78 

1 

2.21 

-2. 20 

16 

7 

«  1 

38.0 

-2.6 

79 

■2 

4.13 

-0.  17 

11 

6 

14  1 

40. 2 

-0.4 

80 

I 

2.60 

-1.56 

13 

8 

10   j 

38.9 

-1.4 

75 

-  5 

3.81 

-0.76 

15 

8 

8   1 

■33.3 

-6.6 

73 

13 

4.58 

+0. 27 

12 

8 

11 

43.1 

+2.  9 

82 

-  2 

5.19 

+  1.07 

14 

6 

12 

49.2 

+  9.7 

82 

-   8 

5.80 

+  1.38 

8 

If, 

41.7 

+  1.7 

78 

6 

3.  75 

-0.  32 

14 

7 

HI 

43.  8 

+3.7 

82 

-19 

1.79 

-2.15 

4 

7 

20  ; 

41.8 

+2.) 

78 

—    / 

2.59 

-1.77 

16 

6 

9 

47.6 

+  7.1 

86 

-  9 

1.02 

-3.11 

8 

10 

13 

34.3 

-5.9 

79 

-16 

3.01 

-0.98 

13 

10 

8   , 

44.0 

+3.  6 

78 

-    1 

8.45 

+4.34 

12 

12 

46.6 

+6.4 

82 

7 

1.57 

-2.20 

13 

9 

9  ' 

39.3 

-1.2 

74 

-  3 

4.:« 

•  +0.21 

10 

6 

15 

44.3 

+  3.0 

82 

-  6 

9.  39 

+  5.44 

8 

4 

19 

10 
6 


CLIMATO LOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


Januahv,  191 


Climatologrical  Data  for  January,   1916. 


Stations. 


Alioia 

Amity 

Aikiuti'lphia  . . 
AikMiisas  City. 

liiit^'svilln 

lii'c  I'.nuich  ... 
li.-iitcmvilk'  ... 

Ji.'Winaii 

I'.i^'rlow 

]!li\ck  Ilock  ... 

lioont-ville 

Uiiuklcy 

Calico  Rock  ... 

CaindPii 

(.Viitprpoiiit  ... 
Claroiuioii   .... 

Conway  

Corninsr 

Ci-ossetl 

Dardanelle 


Portd  City 

Huinas 

Jinllou 

JCMonido 

ICiiii'ison 

Kufrland 

I'.nii'Ua  Spring,< 

]'ayi'tli'villi' 

I'Oidyci' 

]"()i-t  Smith 

I'ullon 

(.I'orfictown 

llarily  

Ili'lcna 

Ilomi'  Wallace  .  ... 

Hope 

Hot  .Springs 

lluttist   

.lonosboro 

.Innction": 

Lake  Farm 

Lfwisvillo 

Little  Kock 

l^iitlicrvillf'   

Malvprn    

Mammoth  Spring  .. 

Markcil  Trci' 

Mai-liMll  

.M.'iia '..'.'.-. 

Mciiiiil  Ilia ..). 

Nail 

Ni'w  port 

Okay 

Tin-  lihiff  ....;..,..•.. 

I'dcaliDnta.-;. . .' 

I'ondU 

I'orlland 

I'n'.^cott 

I'rincctoii 

Itisou 

KoKcrs 

S'arcy -. 

.Siicriilan 

.SprinKl)ank  tt 

Siiiltfiart 

.'^uliiaco 

T.'.xarkana 

Warren 

Whitecliflf.s 

Wynne 


Conntips. 


Lawrence 

Clark 

do 

Desha 

Independence . 

\'an  Buren 

Benton  

Boone  

l'(!rry 

Lawrence 

Logan 

Monroe 

Izard  

Onachita  , 

Howard ....... 

Monroe 

Kanlkner 

Clay 

Ashley 

Yell 


Marion 

Desha 

Madison 

Union 

{'olumbia  ... 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Dallas  ., 

Sebastian  — 

Hempstead  .. 

White 

Sharp 

Phillips 

Garland 

H(;nipstead. . 

Garland 

VJiion 

Craighead. . . 
Pnion 

.TefTerson 

Lafayette 

I'nlaski 

.lohnson 

Hot  Spring  .. 

I'"tillon 

Poinsett 

Searcy 

I'olk......... 

Montgomery 


Newton 

.lackson 

I'ope 

.lett'crson 

Ranilolpli  ... 

Benlou 

Ashley    

Neva<la 

Dallas 

Cleveland  .. . 

Benton  

White 

(irant 

Miller 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Bradley 

Little   River. 
Cross 


State  means  and  extremes. 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit.) 


-5  q; 
a,  ^ 
Q 


254 
■250 
250 
145 
277 


1,303 

1 .324 

275 

259 


22f. 
3fil 
15S 
470 
171 
309 
293 
175 
330 

1,175 
162 

1,.590 
205 
200 
229 

1 ,4(55 

1 ,451 
300 
4S1 

2fi4 
200 
(143 
182 
1,500 
377 
fiOO 
85 
345 
132 

195 
2(;2 
2Sfi 


512 

229 

1,0K3 

r  ,2»4 

730 

2 .233 
231 

1,700 
215 
:;oo 

1  ,250 
122 
327 
287 
243 


34 
12 
30 
16 
12 
32 
24 
2 
30 

35 

4 
14 
12 

2 

9 
14 
30 

5 
34 

30 
3 
i9 
45 
22 
44 
24 
9 
21 
23 

8 
12 
37 
19 
33 
11 
12 

1 
28 

8 

23 
32 

1 
32 
24 
IS 

7 
34 

9 
14 


41.6 
44.6 


41.1'' 

37.0 

36.5 


43.  on 
44.8 
39. 2 
49.6 
47.5 

45.' 0 

52.' 2 
42.4 

37.2 
48.8 
38.3 
53. 2 
48.  2'-- 
48.  2'' 
38,6 
39.8 
50.  5"* 
42.6 


38.8 

4.5.' 2' 
50.1 
4.5.4 
51.6 
42.4 
50.  6 


+  1.3 


+  3.5 


+  4.4 
+  '1.6 


+  5.8 


+  2.1 


0.9 
4.4 


+  0.1 

+  '2.' 6 
+  6.0 
+  2.2 


1.3S5 

25 

3 

240 

8 

228 

2.S 

1 ,050 

19 

332 

34 

304 

21 

206 

11 

250 

8 

+  2.0 
+  ■4. 


+  1.0 

+  4.6 

+  1.5 

+  5. 0 

+  1.8 


+  0. 


+  0.9 
+  2.0 


3.4 

+ 

+  \.f. 


+  6.1 


+  .3.6 


+  ,5.2 

+  02 

+  2. 

+  4.8 


+  3.0 


G9'' 
(>9 
69 


74a 

76 

69 

79 

78 


82 
72 

69 
76 
67 

78 


70 
69 
78" 
75 


74 
76 
76 
§1 
73 
78 

76 

76'' 

75 

71 

73 

67 


63 
65 
66" 
76 '■ 
68 
69 
79 
77'1 


29 
11  + 


11+ 
11 
5 


11 
11 

1  + 
11 
11 


11 
5+ 

5 
29 

5 

9 
11 
U 

5 
11 
30 
11 


29 
11 
11 
11 
1 
11+ 

1 

1 
11 

5 
30 

1+ 
..... 

11 
11 


11+ 
1 

1  + 
5+ 

12 

30 


71 

U 

75 

12 

77 

...... 

74' 

10 

/ 1 

U 

78* 

11+ 

71" 

"ii  " 

82 

u 

-  6 
12 

2 
14 
13- 
121 

-  2 
4 

161 
4 


14 
]4h 

10 

4 

11 

'  i 

■•2" 
3 
6 

-  2 
10 

()'• 
15 
5 

-  5 
13 

lof 


-  4 

8 


Precipitation,  in  ins. 


13+ 


13 

13+ 

13 

13 

13 


13 
13 

14 

17+ 

13 

13+ 

13 

13 

13 

13 

17 

13 


13 

'u" 

13 
13 
13 
13 
13 

IS 
12 
13 
13 
13 
13 

'ii 

13+ 
13 

13 

13 

13+ 

13+ 

17 

13 

14 

13+ 


11 

13 

5' 

13 

12 

13 

12" 

13 

io" 

13 

6 

14 

59" 
37 
42 
49 
56 

'48' 

'46' 
46 

50 

.31 

60 

40 

60' 

33' 

55 

64 

54a 

65 


43 
61  f 

40 
45» 

'35 

65 


8.08 
9.61 
9.00 
7.91 
9.51 
9.45 
11. 18 
9.42 
8.3s 
8.  S3 

7.30 
12.06 
8.98 
12. 37 
6.72 
9.95 
8.56 

7.' 81 

8, 

7.29 
7.79 
11.11 
11 
10.80 
10.  63 
11.96 
11.48 
10.16 
7.28 

6.6' 
11.85 
9.50 
10.  .88 
8.  51 
7.75 
8.76 
8.49 
9.78 
4.11 

13.  59 
7.10 
8.45 
9.20 

10.81 
8.99 

10.13 
8.60 

10.15 
8.14 

11.30 
10.  6S 
8.27 
12. 10 

8.  53 
12.  94 

9.05 
S. 
8.69 
9. '28 

11.31 

9.  36 
13.00 

8.  39 
10.16, 

7.' 82 
8.80 
8.56 
11.10 

9.39 


+4.37 


+7.  34 

+5.66 

+  7.6 

+3.69 

+5.95 

+4.44 


+5.18 
+4.46 


+7.48 
+4.05 


+9. 11 

+  8.81 

+4.' 

+2.  68 

+5-53 
+5.58 
+  3 
+2.71 
+3.  91 

+4.'82 
+0. 49 


+3.  72 
+  3.  66 
+5.82 
+5  36 
+5.40 
+5.30 

+6.' 61 


+7. 62 
+5. 88 

+7.'64 
+4. 30 
*10.  66 

+4.' 53 

+3.'6i 

+8. 95 


+  5. '23 

+4.' 97 
+  4.27 
+6.21 


+5.44 


1.92 
1.79 
2.00 
2.76 
1-60 
2-00 
3.46 
L79 
1.46 
L80 

2.10 
3.36 
1.80 
3.70 
1.65 
2. '20 
1.48 

3.' 62 

L40 

2. '25 
2.55 
•2.15 
2.40 
4, '20 
2.. 50 
3. 25 
4.  U) 
4. 09 
2.6S 

1.94 
2.80 
■2.  00 
2.87 
■2.03 
2.12 
1.83 
3.12 
2.  10 
1.98 

2.  60 

2.  90 

2.46 

•2.18 

1.50 

2.  31 

2.  '25 

1.9 

1.76 

1.30 

3.00 
2. 25 

'h'.eii 

1.60 

2.  .5: 

3.  55 
1.63 
1.6S 
2.47 

3.70 
1.62 
2.  70 
1.85 
1.99 

'2.'io 

2. 00 
2.  00 
2.  90 

4. '20 


0 
1.0 

i'.h' 

T. 

T. 
0.9 
0.5 

T. 
0.2 

0.5 
T. 
1.0 
0.6 
0.7 
T. 
T. 

"f.' 
0 

1.3 
0.2 

T. 

T. 
0 

T 
1.0 
0.2 
0.5 
0.1 

0 


0 

0 

01 

T. 

1.0 

4.5 

0 

1.0 

1.7 

•2.5 


Number  of  days . 


T. 

0 

0.5 

O.I 

T. 

0.8 

2.0 

0 

0.5 

0.1 

0 

0.5 

0.4 

T. 

T. 

0 

2.0 

0 

T. 

0.5 


11 
13 
10 
14 
14 

'ilV 
10 
9 
13 


Ohsei-yers 


15 

12 
23 
24 
21 
l>lh 

23 
19 
23 
21 

17 
20 
21 
21 
22 
24 
loa 

'io  ' 

16 

16» 
12 


16 
IS 
15 
21 
17 
•20 
22 
24 
IS 
24 

19 
21 
19 


24 
21" 


sw. 
sw. 


.lulius    (inelclc. 
.1.  W.  Cami'l'ell. 
F.  .1.  Carpenter. 
W.  C.  Blundell. 
Miss  Lelia  1.  I'eter. 
.1 .  E.  Scanlau  . 
r.  S.  Weatiier  Bureai 
.lohn  T.  Maxey. 
,Iolni  A.  cliapiuau. 
S.  .1.  Howe. 


1. 


>op^ 


nnajn 


loaldi; 
rkalisi 


S.  P.  MeConnel 
II.  L.  1).  Whils 
.1.  W.  Wray. 
Zeb.  H.  Watso 
C.  .M.  lluddlesl 
Mrs.  B.  IC.  BisI 
M..J.  McHeury 
.1.  R.   Brobsl. 
A.  Trediek. 
A.  Bernard . 

Neal  Dodd  . 
Lawrence  Wate 
.1.  M.  Ri<'keits. 
.letlM.  Babb. 
II.  W.  Hawkins 
.J.  C.  Cheiiault 
George  W.  Xiel 
L"ni\-er.sity  of  .V 
,1.  B.  Atkin.-.(m. 
U.S.  Weather  liiiroW 

T.  .1.  Log 
Mrs.   Hid. lie  Siirratt: 
i:.\.  Gaywood. 
F.  .1.  Milchell. 

E.  F.  Siricklen. 
N.  P.  O'Neal. 
A.  it  X.  Gen.  HospUt 
C.  A  Berry. 
Beiiedicliue  Sisters. 
.1.  .\.  L.iHderliack, 

<;.  L.  Spellmaii.         j 

F.  \V  ,  Yoinnan 
r.  S.  Weather  ISureaj 
,1.  ('  Schal/,.  ^ 
Mrs.  KateL.Smift, 
Mrs.  F.  A.  Tnbbs.  . 
Ghaimian  A  Dewey  ( 
W.  F.  Reeves.  y 
V.  W.  St.  .lotui.  ' 
W.  G.  Whilliiigioili 

Charles  Paxton. 
A.. I.  Shell. 
U.S.  Forest  Servi(3 
.1.  II.  Hudson.       _  J 
Benedictine  Sistem  ' 
A.  F.  Stevens.        I 
T.  A.  Corson.        f 
Mrs.  G.  Greshani.i 
.lames  Stitt.  J 

L.  E.  Ti.-dale. 

Carl  A.  Starek.      ; 
Sheni   Petley. 
.MissS.  IC.  .V>heral't.| 
(i.  Fii'ld. 
H.  A.  I'.uerkle 
New  Subia<'o  Abbey •' 
U.S.  Brashear, 
R.  R.  \.u>k. 
ICulela    .\l  .  Sehii-inrr 
.1.  .M.  l.:nl;aii 


The  departures  from  normal  teinperatun;  and 

in  doierniining  section  means.  1  .     I'reeipitalii 

Reference  letters,  », '',  «.  ai>l>earing  in  the  ir 

tt  Posloflice  address  of  these  stations  are  as 


preeipilalinii  are  I'omixite.i  .mly  for 
n  is  less  than  o.ol  iucli  rain  or  melted 
ible  indicate  nundjer  of  days  mi.ssiiig 
follows:  Of  .Innetion.  Randolph.  La.: 


ueli  stations  as  liave  ten  or  more  years  of  record, 

snow.  ++     Received  too  late  to  be  included  i 

for  example.  ^  represents  two  days  missing,  elc 

of  Ponil,  Gravette,  Ark.:    of  Springbank,    Dod. 


but  all  complete  reports 
n  mi'ausand  sunnnaries. 

+    Also  on  oili(>r  dates, 
Iridge.  Ark.    *  I'liis  dei)artiire, 


i 


Late  Beport.-HOPE.  Dkckmbki!.  1915.    Temperature:  M.-an,  49.0:  departure.  +2.7;  highe.,|,  72  on  llieo; 
Total,  ■>;;i.  iiiei,..-     ,l.-|niiinrr      -o^yineb:  grealesl  in '24  hours    l,so  inches.     Nundier  of  days:   Willi  .'H  or  moie  |.n 


1 :  low  est .  2S  on  the  3d  ;greale~1  daily  ra: 
■iliitalion   10;  clear  14;  partl.N  cloudy.  :i 


I'reeiliitat 

.  II. 


(•\K\ 


M|(i 


CI.IMA'I'OI.OCKWI.    l).\r.\:    AKK.WS.AS  SI'IC'I'ION 


Bally  Precipitation  lor  Juimiiry,   IHIO. 

-mil. 'lis. 

Wat.Tslioils. 

Day  of  month . 

K.IIH 

1 
I.SCi 

i.'i'ii 

l.t'iU 

i.tiii 

.51 

l.lt' 

l.SO 
.70 

l.-J-J 

.8(1 

.71 

I.  :!•-' 
1.50 
1. 48 

— 

3        \ 

5 

1 
.lf> 

"t".' 
T. 

"."28 

6        7 

8 

'.1 

.70 
.25 

'.'62 

10 
"t." 

.■20 
T. 

'.'63 

'."i2 
"."63 
"."63 

11 

.10 
.■23 

'."06 
".'63 

".'08 

'.'64 
T. 

.05 

'.'69 
.04 

12 

13 

14 

16 

10 

17 

1H 

10 

20 

21 

.85 
.80 
.75 

.(l4 
1.05 
1,80 

.74 

.  45 

T. 

"."3'2 
.'24 
.57 

1.^25 
.05 

1.07 

■2'2 

•23 

24 

•26 

■2(i 

27 

'28 

•2U 

;») 

111 

111  )  i. 
■ity  li  II 

limiiiii 

mxillc  •".. 

lllBIl 

o\v 

;  K.icK  .  •      . 

ovill.- 

ili-y  i:  11 

,1  Kiu-kii':.. 

I.Mi  1  :  

•nioint 

HiUm  '1 11  — 

Wlitto 

Oiiivclilta 

<1.. 

Mis,-is>ipi>i  .. . 

Wliitc 

.\ikans«s  — 
ilo 

Wliil.- 

.\rkiviisiis 

WliiU- 

Arkansa.-i 

Whit.' 

<lo 

Oiirtfliita 

Ki'd 

Wliito 

Arkansas   

Wliiti- 

.80 

".'V2 
.60 
.35 
.96 
.10 
.15 

.40 

.;» 
"."is 

.03 
.•20 

1.16 

".'il6 
.62 
T. 
T. 
.24 
.45 
.71 

'."26 
1.10 
.04 

"."OG 

.85 
.46 
T. 

'  '.iii 

.,50 
1.58 
1.79 
.41 
.03 

.70 
.02 
.45 
.10 
.10 
.10 
.48 

.111 
1.66 
T. 

.08 
I.IHI 
1.10 

.16 
1.74 
1.46 

.  53 

2. 10 
.  (■.2 

l.(r2 

1.87 

'.'68 
1.16 

.70 
1.11 

uw 

.78 

.m 

2.110 

.47 

.58 
.(18 
.40 

.45 
.68 
.35 

1.95 
.75 
.«» 

1.48 

.'26 
.9(1 

l.'20 
,65 

l.Oil 

l.:«i 

.72 

.95 

1.12 

.(■h5 

1.05 
1.96 
1.30 
3.70 

2.' '20 
.95 

.(Ml' 

2.0(1 

.iir) 
1. 00 
i.:t:i 

i.(;2i 

..52 
.7(1 

1.45 

i.'wi 

.04 
T. 

'.'67 

.Ml 

.!» 
1.05 
.18 
,(ifi 

".69 

",'67 
.40 
.39 

'."60 

•••• 

.'.'69 

'."i7 

.33 
.40 

".'.54 

'.'68 
.  32 
.■25 

'.'36 

.16 
.0^2 
T. 
.03 
-.08 
T. 
.06 

.05 

.21 

T, 

.09 

.10 

.35 

T. 

•  10 
.13 
.10 
T. 

'f.' 

"t." 
'."iw 
"t'.' 

.99 

.70 

2.76 

.84 

"."56 
.30 

i.".5'2 
.3(1 
1.'27 

i.'58 

1.15    O.Cil 

'l.'i'iO 
.•24 

.40 

i.'65 

l.(Xl 
I.Hd 
1.'25 

"''r'.' 

".'I'ri 

t.(KI 

3.":!(; 

.Wl 
1.'20 

.90 
1.71 

.72 

9.  (Kl 
7.91 
9..'.1 

't'.' 

T. 
".'56 

't." 

'."63 

".'63 
T. 

■f.' 

.10 

.'28 

't.' 

'.'64 

9.  45 

II. IH 

9.  12 

8.  :',s 

8.  S3 

7.  30 

r2.ir. 

X.  '.Is 
12. 37 
(1.  72 

9.  95 

8.  .5(1 

.•It 

.inolU>  II II . . . 

City  

l.-i     

HI 

•arto  1111 

•sou 

mil  ii  r 

;a  S|)riii(rs  . 

Itovilli' 

vc<> 

Smith"'  .. 

Il,  II 1' 

tuinchita  • 

Arkansas 

Whit.- 

.\ikaiisas 

Wliiti- 

(lua.^hila 

U.'il 

.V2 

i.m 

.40 
l.lvS 
2. 40 

.15 
.80 

■  *  ■  ■ 

.... 

.20 
.10 

.63 
.■25 
.69 
.08 

il4 

.05 
.02 

'.'08 

"t." 

T. 
"t".' 

r. 

".'65 
.03 
'.'i7 

3. 02 

.65 

.81 

2.  .55 

.90 

.97 

.78 
.80 

.30 
1.35 
.56 
.30 
4. '20 
.85 
.40 
.21 
4.09 
.35 

1.07 
1.30 
.90 
.65 
1.41 
2.12 
1.83 
.89 
.70 

'.'■75 

i.'ii 

.'20 

i.'tti 

.■26 
1.00 
2  (10 
1.88 

.68 

'.'92 

'.'is 

2. '25 

'i.'i.5 
.10 

'.'16 
2.82 
•2.65 

i.'ds 
'.'is 

'.'36 
.06 
.95 

'.'83 

2. 43 
1.40 

2.' 45 
'.''20 

7.81 

.... 

"."63 

"."08 

■f.' 
.50 
.16 

.36 

.40 

T. 

.24 

.19 

.49 

'.'3'2 
.20 

.20 

.54 

1.^25 

1.'20 
.  77 
1.88 
1.05 
1.60 
1.05 
^■25 
4.10 
1.07 
.  19 

1.65 
.81 
.87 
1.07 
1.^25 
1.47 
1.21 
1.18 
T. 

2.60 
1.35 
1.04 
■2.18 
1.10 
.75 
.88 
1.46 
1.56 
1  ■?« 

8. '28 
7. 29 

•2.'i5 

'.'68 

7,11 

1.90 

'2. '20' 10.  Ml 

Arkaii.siis 

\Vhit.> 

do 

(^iiapliita 

Arkansas 

R.>d 

White 

do 

Mississippi  .. . 

Ouachita 

Ked    

'."ii 

2.' 'is 
i.yo 

I.7S 
2.03 

.70 
1. 3fi 

.19 
1.35 

'."65 
'.'28 

1.10 

".'i-2 
■f.' 

".'i'2 
.04 

.20 
.77 
.38 
.30 
.54 

'.'96 

'."•26 
T. 
.34 

■f.' 
.13 

"t." 

"."65 
.75 
.14 
.04 

't.' 

.10 

'.'is 

T. 

T. 
.35 

.06 

't.' 

T. 

1.66 

1.87 

.55 

.40 

.15 

'.'55 

'.'33 

.'25 
.11 
.40 
.73 
.21 

■2.20 
T. 
.46 

.60 

.30 
'.'u3 

'.'6i 

T. 

".'65 

.15 

".oh 
".u 

.05 
"."13 

'.'io 

T. 

T. 

"•6i 

.35 

'f.' 
'f.' 

"'i''.' 

T. 

'.'62 
''io 

.30 

.66 

T. 

2.  00 

.7S 

.73 
.'20 
.80 

.04 
1.63 
1.12 
■2.37 

.73 
1.21 

■2.30 
1 .  65 
1.55 
.90 
.60 
.68 
.38 
.78 
1.17 
1.02 

.85 
T. 

1.34 
.05 
.75 

2.52 

".hi 

1.78 

1-02 
1.35 

■2.' 87 
1.10 

';6'7 

i.'i6 
i.':J2 
'.'ii 

"ah 

T. 

'.'73 

.88 

2:50 
.90 

'!63 

1.85  1(1.  r.:! 
....  11.96 
....  11.4s 
2.10  11).  IC. 
T.      7.  '28 

1.94    6.67 

{I'tOW  11  11  II . . 

y 

la  1!  " 

»>  Walla  ('('.. . 

".'64 
'f.' 

.10 
.06 

'.'07 

'.'63 

.50 
'.'38 

"f.' 

'.'08 
.33 
.16 
.18 
T. 

2.80  11.85 
.45    9.5(1 
1.63  10.  ss 
1.00,  S.51 
1.31'  7,75 

'priiiffs 

Ouachita 

ilo 

T. 
IP 

T. 

.14 

.11 

.10|  S.  76 
3121  8.  19 

ilioro 

White 

.12 

.05 

.64 

.54 
T. 

'.'06 
.09 
.15 

1.03 
.66 

'.■'' 

"."6.5 
.90 
.06 

1.60 

't'.' 
.06 

.21 

.25 

.'20 
T. 

f.' 
T. 
T. 

'.'i7 

.... 

'.'58 

■f.' 
.■28 
.... 

'.'ii 
"i.5 

■2.10 
1.98 



i.'io 

..51 

.45 
1.4.5 

2!  ■2(1 
.38 

1.07 
.35 

9.  78 
4.11 

Farm 

;vill.' 

•  R..ck  •".. 

•nillc 

f-rii  II  il 

..iiotli  Spring 
oJ  Tivo  li  II  . 
Iiall 

ii  Ilia'.'.'.'.;; 

Arkansas 

lied 

Arkansas 

do 

Ouachita   — 

White 

^^t.  Francis... 

Whit.' 

Ouacliita   

<lo 

White 

do 

Arkansas  . . 

1.^28 

'.'so 

.93 
1.30 
1.04 
•2.25 
.53 
.SB 
1.25 

1.50 
2.00 

'."si 
'.'is 

i.'76 

E 

"t".' 

'.'26 
T. 

'."i2 

't." 

.02 

'.'is 

.64 
.25 
.15 

.49 
.67 
.06 
.15 

.15 

.40 

* 

.04 

'.'46 
'f.' 

'.'io 

.02 

'.'o-i 

46 

1.30 

't.' 

'.'ii 

'.'6i 

■f.' 

T. 

'.'is 

'f.' 

'.'6.5 

2. 10 
2.  90 
2.  43 

.39 
1.40 

.90 

!90 
.41 
.47 

.85 
.65 
1.30 
1.05 
.65 
.35 
.63 
.90 
1.11 
1.30 

i.'.35 

l.'2( 

1.85 

1.96 

.40 

1.02 

1.10 

.70 

.98 

.... 

i.'is 

1.81 

i.oe 

1.40 

13.  .59 
7.  10 
8.45 
9. 20 

.10 

't.' 

.01 
.60 

T. 
'.'63 

'f." 

.03 
.ff2 

'f.' 

"t." 

.15 
.17 
.08 
.13 

.10 
.30 
.05 
.09 
.07 
.44 

.40 
.62 
.03 
.68 
.50 
.62 

.72 
.95 
.55 

'.'56 
■2.50 

'.'36 

T. 

'.'36 

't'.' 

.■25 
.■25 

'.'12 

.15 
'.'08 

l.,50|  .10 
2.31!  .60 

..54!  .05 
1.97    .98 

.  89  1. 15 
1.30  1.^25 

1.39  3.00 
.72    T. 

3.' 62    .05 

1.15     .60 

.30,2.02 

■30,.... 

1.53'  T. 

1(1.  SI 
S.  99 
10.  13 

s.co 

10.  15 
8.14 

.43 

1.71 
1.60 

i'so 

.85 
1.40 

.80 
1.50 
1..53 
1.26 

3.32 

1.40 

1.4( 

1.5S 

1.09 

.58 

.78 

.9C 

2.00 

.90 

....'11.30 

wrtllll 

.40 

T. 

1.05 

1.96  10.i;s 

.20 

'.'io 

1.^20 
.02 
.03 

■2.00 

■2.70,  a.-iy 

UllltT  11  II 

do 

1.40 

1.  no 

.75 
1.09 

.61 
1.68 

.■28 

.40 
1.  02 
1.60 

.47 
1.44 

'.'26 

1.85 

,98 

1.C6 

.40 
10 

'.'35 
.65 
.47 

'.'is 

.70 
.48 
.48 

'.'76 
.15 
.65 
.73 

'."is 

'.'63 

■f." 

'.'6s 

.08 

'i'.' 

.20 
.10 
.55 

't'.' 

.18 

.03 

T. 

T. 

.11 

.10 
'.'08 

T. 

't'.' 

'.'26 

1.97 

1.6711-2.  10 

hoiitas 

anii'lTll".'.'.!! 

■on  II II 

■.-ton  111!.... 
ill  II 

White 

Arkansas   

Ouacliiia   — 

do 

Ouachita 

do 

.70i  8.53 

3.' 55 

1  05 

T.     12.94 
2.05    9.05 
1.02    8.73 

T. 

1.35 
1.79 

2.'-26 
1.03 

.40 
•2.47 

.38 
.36 

'.'ii 

2.40 
.30 

1.60'  .S.69 

.05 

.32 
.38 

'f.' 
.04 

.49 
.40 

'.'6'2 
.06 

'.'65 

.05 

't.' 

'.'06 
'.'io 

.11 
'f.' 

.46 

.10 
T. 

't'.' 

.■25 
T. 

.12 

1.32    9. 'is 

'V 

Arkansas 

White 

Ouachita 

Red 

Arkansas 

do 

.20 
.■24 

'."69 
.03 

■2.71 
.60 

'.'21 

.■27 
.68 
.22 

't.' 

T. 

'.'50 

T, 
"."3.5 

'.'36 
.13 

't'.' 

.06 

'.'69 
'.'67 

T. 

.66 

1.40 

.70 

.92 

1.71 

.34 

.55 

■  15 

1.10 

.18 

.38 

....'11.31 
1.07;  9.36 

itlantHI 

iffbanklill... 

irart 

^  IfO   

2.  70  . . . . 

. 80  . . . . 

.69    .08 
1.89    .91 

. 90  . . . . 

.  60  . . . . 
1.-20  .... 

i.ool.... 

1.70;  13.(10 
.72i  8.39 
1.99  10.16 

'.'93 

2.0( 

.68 

132 

1.93 

rkana  II 11  . . . 

1-en  nil 

ecliff.-;  II  II.  . . 
lie?!  

Red 

Ouachita 

Jted         

'."26 

.15 
■f.' 

'.'io 

■2.i6    7.8-2 
1..50i  S..SO 
1.15    8.56 

St.  Francis... 

.40 

.73 

.04 

.10 

.16 

T. 

2.9011.10 

1 

1 

Except  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  aftornoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  lionrs  ending  at  the  tiiii 
rvation.  '••  Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  the -24  hour  period,  midnight  to  midnight .  +  Separate  dates  of  falls  not  recorded. 

*  Pr.-cipitation  inchided  in  the  next  following  measurement.  Illl  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  tlien  recorded  is  for  the  preeeiling  -24  hours 

T.    Trace  or  less  than  0.01  inch. 

River  Stages  for  January,  1916. 


—   .>      - 
0  CTT 

03    j 

Day  of 

month. 

lations. 
Smith 

Rivers. 

s  =  c 

i 

c 

1 

2 

3 

4 

5        6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20      21 

22 

23      24 

25 

1 
26      27      28 

29     30 

31 

Arkansas... 

379 

?? 

8. 3  12. 3 

^9  4 

V?.  '> 

11. 2|  9.9    9.4 

9  n 

8.5    8.2 

7  8 

7.9 

15  3 

17  2, 

16.0 

13.0 

11.0   9.8 

8.9 

1 
S.l'10.2 

24.8i^26,0^25.S 

i         '                 ' 
24. 0i21. 6  29.0.30. 0  30. 6  32. 7 

32.0 

aiiell,-.... 

do 

■288 

•20 

5.0!  4.8 

4.5 

1(1.5 

12.0110.9  10.6 

9.2 

8.61  S.O 

7.6 

6   1 

.5.9 

6.0 

1.5.6 

16.0 

lo.Sill.S 

9.0 

8.6 

7.0 

.S.2^20.3r23.1 

■2.3. 21-22.  3  21.  9  '25. 2  -27.  5  29-  0 

29. 4 

'.■Rock,,,. 

do..... 

■223 

23 

7.61  9.0 

10.9 

13  '> 

15.0  14.2  13  4 

12.211    4  10.4 

9  7 

9,0 

8,1 

7.9 

l:'.3 

16.6 

16.6|14,2 

11.8 

9-9 

9.0 

8.5 

12.5  21.0 

22.  6  22.  6  22. 0  ^22.  6"24. 0  25.  3 

2(1. 3 

BUift- 

do..... 

180 

25 

11.9;1'2.7 

i;i,  6 

15  1 

16.  S  17,4'ir,.  sk;.  1 

\'.?,  1-1,. i  13-8 

13  ') 

12.8 

12.3 

12.0 

1.5.2 

18.7  1S.3 

16.5 

14.6 

13.3 

1-2.  8 

13.0  19.5 

•22.  5 

■24. 0  24.  3  24. 3  25- 3 -26.  4 

27.  S 

kRock.... 

Black 

•226 

14 

18.4121.0 

■?^  s 

n  1 

■20.  6  -Ji  i    '  -Ji  1  ■_•  Ji ',  1 

_'1,||  ■  1  .4  20.4 

■JO  5 

20.  6  20.  6 

?('  3 

19,8 

19.7 

19.6 

19.5 

19.0 

IS.  3 

IS.b 

18,0  17.6 

!'..0 

16.5, 16.016. 8119.0^2-2.5 

2(.  .-J 

■0  Rock  .  . . 

White 

326 

is 

6.3!  S-6 

V?.  s 

r;> '? 

12. U  111,."-    >.;i    (■.'.-I 

t;  .')    i'i,-_'    7.1 

7,6 

14  1 

19  3 

is.^; 

1.5.3 

11.6 

8.1 

6.7 

5.9 

5.3 

6.5 

7.3    8.1 

7.9 

6.7:  8.8-22.2  32.5  36.6 

4S    .3 

sviUe  

do 

i     237 

IS 

10.  llll.S 

14.;' 

14  S 

14.7  l:-;.S|l-_'.0'lli.;) 

9.  9    9.  o|  9.  3 

9  5 

11.3 

IS.  4 

20. 6 

19.3 

14.5 

11.2 

9.8 

8.  5i  7.7 

8.3 

9.3    9.4 

9.8 

9.7,  9.1  14.1127.3  32.1 

^■?-' 

;)ort 

do 

198 

26 

18.0^20.9 

?■>..  0 

■'3.  5 

24.5  25. 1125. 0'-24.  8 

■24.  l|-23.  6^-23.0 

■T>  7 

■n.  7 

23,  8 

■?5.  8 

27.3 

27. 4 '26.  a 

25.0 

•23.7  22.7 

2'2.  1 

21.8  21.6.21.4 

21.2  21, 021. 4i24. 3,28.4 

31.  ( 

getown  , . . 

do..... 

i     168 

22 

'20.  4i21.n!'>2.0  -22.5 

■22.9,2;10r'3.3,-23.5 

23.6123.  6  ;:3.6|-26.0 

■^5  n 

2-;^,9 

22.9 

23.5 

23.  5 

•23.8 

'24.0 

24.2;'24.2 

-24.2l'2.3.9  23.8|-23.6 

■23.2.'23.0i23.0|'23.3  2:3.7 

->4.  6 

■ndon 

do 

138 

30 

-jr,.  1  ■21',.  r,  ■'!].  <■''■?.  2 

27.5  27.  9'2S.2  28.5 

■28.7i^28.S|'29.0'29.0 

-?,9. 1 

■29.1 

29.1 

'29.1 

29.1 

29. 0  29.  0 

•29.0l^2i.l 

29. 3  29.  5 

29. 5  29.  6 
48.9I49.O 

29.6.^29.  6  29.  7  29. 9-30.  (' 

:10. 4 

11a 

Mississippi. 

142 

42 

■  '.^   -  ■><.>.'•  tlM'  III.  5 

41.141.5  42.0142.8 

43.243.5I44.244.8 

4.5.3 

4,5.8 

46.1 

46.  5 

46.9 

47. 2  47.  3 

47.7I48.I 

48.  6  48.  8 

48.  9|4S.  9;4S.  9  49. 0  il.  C 

49. 3 

nisas  City. 

do 

97 

42 

-ii',i'  III.7  n.-;|i-2,o 

42.  6  43.  3  44. 0  44.  7 
31. 1  32.  1  32.5  32.0 

45.2  45.7  46.2  46.6 

47.3 

47.." 

48.2 

48.  6 

49.  0 

49.3  49.8 

50.2  cC.E 

■51.0  51.5 

51 .  5^51 .  S|£2. 1 1.52. 4  52. 8i.i3. 1  .f,3. 4 

.13.9 

den 

Ouachita  ... 

71 

39 

2.').  S;.'7.2i2s.  li2H.  S 

29. 0  26.  6l26. 0  23.  8 

21.3 

19.4 

18.0 

17.0 

16.1 

15.0  13.6 

12.51,11. f 

13.4  19.5 

23. 5  25. 1  26. 5  27. 027. 1  3('.  3,33. 6 

n\.  3 

CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 


January,    19, 


Daily  temperatures  for  January,  1916. 


Stations . 


Alicia ;  Maximum. 

Amilv*^ )  Maximum. 

Bhp  Branch J  Maxinmm. 

(  Minimum  . 

K,.ntonville (Maximum. 

(  Minimum  . 
li-rgmaii J  Maximum. 

(  Miiuimiin  . 
liooiieville j  Maximum. 

'  Minimum  . 
Uiiiildey  i'i^  j  Maximum. 

<  Miniiiunii  . 
rali.-oKoikiUS  ...  J  Maxiniuin. 

'  Minimum  . 
CanKipii \  -^|ii>^.ii""iii. 

'  Minimum  . 
(Vmerpoiiit !  .Mi<xiiiiuiii. 

'  iMininium  . 
Conway ;  Miiximum. 

'  Minimum  . 

Cmssetl  !  Maximum. 

■ '  '  .Miiiiiiium  . 
DaraauHlle  vW  .        ]  Maximum. 

'  .Minimum  . 

Dud.lCitv *  Ma.ximum. 

'  ■  '  .Miiiiimun  . 

Duma.'* ;.Maxiiiuiiii. 

'  .Minimum  . 

Dutloii ;  .Maximuiii. 

' '  '  .MinimuMi  . 

Kl(i(,ra(lo«tt    .  JMaxiiiuim. 

'  '  .Miiiinium  . 

Kii»-r,L.n..  *  -Ma.ximum. 

'  .Miuiinum  . 

Knslaml  %  )  -Ma.ximum. 

■ '  '  -Miiiiiiium  . 

Knrelca  Springs      ]  J|<>>;.inuim. 

■  ■  '  Miiiiiuum  . 
Fayettevill.'  ....      !  J'^ix.imum. 

'  .Minimum  . 

Kor.lyce )  .Maximum. 

'  Minimum  . 

Fort  .siiiitli....        ;  Mii.xiniuiu. 

'  .Miiuiinim  . 

Jlm-t^y  *  Maximum. 

'  Minimum  . 

Hemp  Wallace        \  •Maximum. 

■  '  Miuunnm  . 

Hope.  *  Maximum. 

'  -Minimum  . 

Hot  .Springs  i-Maximum. 

'  Mininium  . , 

Hiiltig  ^  Maximum. 

/  Jlinimuni  . . 

.lime.>ljoro  *  Maximum.. 

'  -Miniiiunn  . . 

Junction ;  Maximum.. 

■  ■  '  -Minimum  . . 
Lake  Farm.  *  .Miiximum.. 

'  -Miiiimuiii  . . 

Lewi.svillft  *  .Maxiuuiiu.. 

(  .Mininiuni  . . 

Little  Kock  .  \  Maximum.. 

■  ■  ■  '  .Miuiiiium  . . 

Lutliervillo.  *  -Maximum.. 

'  .Minimum  . . 
MalvermW  .  KMaxiiuuni.. 

'  .Miiumum  . . 
.Mammoth  Spring  \  M'lxiinum.. 

'  .Ml  111  mum  . . 
Mai>hall  .  >  Maximum.. 

'  .Minimum  . . 
Mena^SsS.  \. Maximum.. 

'  .Minimum  . . 

Mount  Ma..  !  Maximum.. 

'  '  Miniinuiii  . . 

.\;ijl  *  -Maximum. . 

'  -Miuiinum  . . 
Newport  ^S^  *  -Maximum.  . 

'  Minimum  . . 
Okay....  .t  Maxiiiunii.. 

'  .Minimum  . . 

Pine  Bluff W 5  Ma.ximum.. 

'  Miimniim  . . 
I'ocalionta.i *  .Ma.ximum.. 

'  .Miniminii  . . 
I'oiicl  ...  '  Maximum. . 

'  .Miniimnu  . . 
I'ortlands^ !  Ma.xiiuuin. . 

'  Minimum  . . 
rr.'scoli^Vi  *  -Maximum.. 

'  -Miuiiriinii  . . 
l'oeer.<.  *  .Maximum.  . 

'  .Minimum  . . 
Searcy  ^  .Maxiiiuiiu. . 

'  .Minimum  . . 
-lultgarl ;  Mii.xiiiium.. 

'  .Mniiiiiuiu  . . 
.-iil.laco ;  .Maximum... 

'  .Miinirium  . . , 
■I'.-xarkaiiaS^ !  .Ma.xiimnn. . . 

'  .Miiuiriuiii  . . . 
Wanvn  4tt  *  .Maximum.. 

'  .Minimum  . . . 
Wynne  4\S ]  .Miiximum.. 

'  .Minimum  . . . 

>\  S^    fnstrumeni.x  m 


Day  of  month . 


64 
50 
64 
51 
7:5 
54 
70 
4' 
66 
42 

4« 
75 
53 
62 
44 
80 
54 
73 
46 
76 
.58 
76 
40 
76 
46 
72 
53 
65 
45 

70 

45 

6' 

45 

73 

4' 

65 

34 

69 

49 

63 

39 

59 

32 

(i5 

44 

76 

43 

68 

43 

65 

.52 

77 

46 

6J 
IM 
52 

7(1 
46 


71 

64 

45 

40 

72 

65 

42 

39 

66 

55 

44 

36 

65 

48 

37 

2(i 

63 

56 

43 

26 

71 

60 

5() 

34 

73 

57 

38 

43 

(W 

51 

39 

35 

78 

70 

51 

45 

60 

66 

50 

46 

71 

59J 

48 

401 

" 

75! 

52 


55' 
26; 
55! 
27, 
66 
54 
55 
351 
61 
33 
66' 
36' 
72' 
49, 
68 1 
42| 
76 
oil 
68] 
38' 
73| 
44 

!^ 

&7 
40 
57 
45 
56 
35 
70 
46 
62 
34 
61 
32 
67 
36 
65 
35 
52 
29 
54 
31 
55 
32 
61 
49 
(H 
37I 
.55i 
22 1 
671 
55 


52 
31 

■56 
35 
55 
31 
57 
28 
55 
25 

32 

55 
31 
55 

27i 
63! 
35! 

60 : 

42 

56' 
34 
60' 
39 
60 
33; 
52 
25 
61 
38 
54 
25 
68 
54i 
60| 
41 
681 

ei, 

26| 
61 1 
28, 
63 
46 
55 
37; 

53; 

27: 

58 
30 
63i 
43 

62  j 
421 
661 
39, 
55i 
29; 
50; 
341 
75 
51, 
69; 
41 
54  i 
40 
.55 
36i 

^' 
37| 

53; 

26 

55I 

30l 

.59 

33! 

57; 

30! 

54) 

28 

50 

30 

52 

35 

58 

.39 

55 

.30 

61 

2 

60 

40 


4   5 


46!  38 

56!  60 

27!  28 

58l  58 


64 
36 
65 
35 
61 
33 
59 
43 
63 
36 
65 

68 

31 

67 

28 

74 

33 

65 

43 

64 

35 

65 

38 

64 

40 

54 

36 

70 

44 

55 

37 

70 

53 

71 

38 

66 

35 

63 

41 

59 

44 

69 

52 

65 

45 

63 

35 

64 

33 

67 

42 

66 

38 

74 

3' 

68 

28 

59 

36 

70 

36 

71 

43 

66 

42 

56 

41 

65 

38 

63 

28 

61 

40 

64 

40 

59 

36 

54 

39 

60 

30 

63 

70 
36 
6.3 
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ARKANSAS    SECTION 


l-BHRrARY.  1916. 


BY 

HARVEY  S.  COLE 

SECTION  DIRECTOR 


LITTLE  ROCK,  ARK. 
WEATHER  BUREAU  OFFICE 
APRTT.  5.  191fi. 


i!i  u;v,    IIMC. 


CI.IM  AI'Ol.OCK  Al.    KATA:        \i;K  WSAS   SliC'lloN 


I.  S,  DLPAixlMl.Nl'  OK  ACHICUL  I'UIU:,  WLAIULK  BUllLAU. 

ARKANSAS    SECTION. 
HARVEY  S.  COLE,     Section  Director. 

X\|.      I. mil:   Ito-'K,  Ai;k.,  Ki:r.ia  ak-v.  IIMC..  No.    2. 

GENERAL  SUMMARY. 

(>hruiiry  \v;is  a  iiiild.  dry  lunnlh,  willi  inure  llian  the  usual 
iluT  of  fli-ar  (lays.  Tlir  avcra.m'  precipitation  lor  tli(>  State 
1.7S  iiu'lifs,  wliicii  was  alniut  lialf  of  the  nonual  amount. 
;  was  in  tlccided  contrast  to  tiiat  of  .lamiary  wlicn  the  avcr- 
was  ;i.;^il  inches,  and  it  is  the  least  ainouut  recorded  lor 
riiary  in  tiie  past  ■_'(>  years,  witii  the  exception  of  l^9[)  when 
inch  was  reported.  Snow  occurred  in  all  but  the  southern 
itics  of  tlie  State  on  tlu'  '27th  and  2Sth,  the  depth  ranging 
1  two  to  six  inches  in  the  northern  half  of  the  State,  light 
lUiUs  occurring  in  the  southern  half  nearly  to  th(>  southern 
Icr  in  places.  Tlie  greati'st  aniounl  reported  was  six  inches, 
ilicia.  Tiic  snow  ami  cold  weather  the  latter  portion  of  the 
>th  rt'tarded  growtli  until  the  danger  of  injury  i»y  frost  will 
csstlian  if  it  had  hceii  warm.  The  fair  weather  was  favor- 
to  farm  work,  which  is  progressing  satisfactorily  except  in 

•Hooded   areas,    wliich   cover   the  greater   portion   of   several 

I    . 

iities. 


di|i:iiliii(-  ih  llii'  Sliili  I  \r.  |il  .il  r.iiid^li\  ,\  ■  i  ■  iM>4allve. 
(  )eea>iiMia  I.  h^'lil  I'leal  nhnwi-rs  oeenrnd  Irdui  the  l.-l  In  the 
\  \'^\\^■.  general  rain- Mi-iMinid  mi  the  22(1  and  2;5d ,  also  from  tiie 
27lh  \n  ihe  2".llh.  'I'hc  greale-i  2  1  liiMir  rainfall  was  2.()2  iiielie..' 
at    I  lil(  na  on  the  2:'.d. 


MISCELLANEOUS  DATA. 


PuKssCRic,  (Soii-IpvpI). 

Wl.M) 

Kki.ativk 

•_ 

SiA  rioNs. 

1 

i 

X 

P. 

13 
14 
3 

0 

6 

5  . 

s\v. 
n  w . 

s. 

22 
2(1 
11 

< 

03 
(A 

Hciiloiivill.' 

I''<ivt  Smith 

l.ilUr  l;<M-k 

:i(i,  19 
30.19 
30. 20 

30.  C8 
30.  (■)- 
30.  r,9 

29.74 
29.  73 
29.  72 

2« 
22 

2K 

4,319 
(1.  144 
7. 202 

20 
2H 
3S 

HK 
S3 

.57 
.TO 

TEMPERATURE. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(  Dates  and  nuniher  of  stations  reporling. ) 

Thunderstorms.—  .")th,   1;   (ith.  4:    12th.   1;   22d,   IC:   2:-:d.  7: 
\  2-lth.  1  ;  27th,  :5 ;  2.Sth.    12. 
I       Dense  Fog. -4th,  I;  7th,  1  ;  Sih.  :5 ;  <)th,  1  ;   lltli.  •') :  21tli.  1 


iic  mean  temperature  lor  .">;)  stations  in  Arkansas  was  48.4'  , 

mican  for  oS  stations  having  a  record  for  ten  or  more  years 

iig  1 .8"-  above  lunnial.     ^lontlily   means  ranged  from  49.8^ 

jiuttig  and  .Junction,  near  the   southern   border,  to  37.1°  at 

!ton,  in  the  northwestern  portion  of  the  State.     Departures 

['  positive  (>xcei)t  in  the  east -central  and   southeastern  eoun- 

j  and  along   the   southwestern    border;    the  greatest  positive 

jrture  was  G.ll     at  Pocahontas,   the  greatest    negative,    1.4° 

lenip  Wallace.     The  weather  was  quite  warm  from  the  9th 

le  I'itli  and  from  the  16th  to  the  24th,  highest  temperatures 

early  all  places  occurring  during  the  latter  period.     Lowest 

peratur(>s  at  nearly  all  places  occurred  on  the  2d  or  the  3d; 

ijweather,  however,  was  quite  cold   during  the  last  five  days 

le  month.     The   highest   temperature  in  the  State  was  82° 

lot  S[)rings  on  the  17tli ;    the    lowest,    (j-    at  Bergman   and 

ton  on  the  2d. 


Sleet.  — 3(1.  1  ;  27th,  7:  2Sth,  19. 

llalos.  Lunar. -lith.  1;   11th,  1  :  21st.   1. 

JIalos.  Solar.  — 1st,  2. 
i 

Hail.  — tVnterpoint,     oth;      Lentonvillc.    r>(ii.nc\ille.      Liule 

Rock,  .Meiia,  22(1;    Lutherville,  2;;d. 


PRECIPITATION. 


lie  mean  monthly  precipitation  for  (it)  static^ns  in  the  State 
1.78  inches,  the  mean  for  49  stations  having  a  record  for 
or  more  years  being  1.80  inches  less  than  normal.  Monthly 
unts  were  from  three  to  four  inches  in  the  east-central 
ities,  amounts  of  two  inches  or  more  extending  westward 
he  west-central  border.  They  decreased  rapidly  in  other 
cticms  from  this  area  to  less  than  half  an  inch  in  the  south- 
tier  of  counties.  The  greatest  amount  reported  was  4.43 
lesat  Helena;  the  least.  O.Od  inch  at   Whitecliffs.      All  the 


COMPARATIVE  DATA  FOR   ARKANSAS— JANUARY. 


Tf.mpkrature. 

Prkcipitatiox  . 

Xo 

.  OF  r 

AYS. 

Ykak. 

"  5i 

C 

=  ,j 

Z 

-1 

^ 

r    -  ^ 

^  s 

c^c 

S 

-i 

SS 

U 

-o 

O 

1891 

40.5 

+3.2 

SO 

6 

2.92 

-2.  (18 

10 

9 

9 

8 

1«92 

49.0 

+2.2 

85 

18 

3.47 

-0.87 

11 

9 

9 

7 

1893 

42.4 

-4.4 

74 

2 

4.05 

-(129 

9 

0 

13 

8 

1S94 

40.  ft 

-6.3 

75 

0 

6.  32 

-1.98 

8 

7 

13 

s 

189.5 

33.5 

-13.3 

78 

-17 

0.71 

-3.03 

10 

7 

11 

4 

1890 

45.2 

-1-1.8 

79 

11 

3.  30 

-1.20 

15 

0 

> 

0 

1897 

46.  0 

+  3.2 

89 

8 

2.  .59 

-1.91 

lu 

7 

11 

4 

1898 

45.8 

+  1.6 

83 

7 

2.08 

-1.82 

15 

5 

8 

•J 

1899 

31.8 

-11.9 

70 

-25 

2.18 

-1.72 

12 

6 

Id 

0 

1900 

39.7 

-5.3 

74 

-  5 

5.06 

+  1.03 

9 

7 

12 

8 

mil 

40.8 

-2.2 

79 

10 

2.18 

-0.  91 

10 

7 

11 

6 

1902 

35.0 

-6.4 

72 

-  2 

2.60 

-0.53 

9 

8 

U 

-     5 

1903 

41.0 

-0.4 

79 

-12 

7.  03 

+  4.16 

10 

0 

12 

Hi 

19fH 

44.9 

+2.9 

86 

10 

2.47 

-1.38 

12 

8 

9 

5 

1905 

32.3 

-9.4 

82 

-29 

2.55 

-1.01 

9 

6 

13 

7 

1900 

41.8 

+0.1 

75 

—    / 

2.21 

-1.62 

15 

a 

8 

0 

1907 

44.9 

+4.0 

83 

4 

2.77 

-0.89 

12 

6 

10 

0 

1908 

44.2 

+  3.0 

78 

0 

5.20 

+  1.35 

12 

5 

12 

9 

1909 

47.3 

+6.5 

82 

5 

5.41 

+  1.80 

13 

0 

9 

8 

1910 

39.0 

-22 

75 

-13 

3.66 

-0.01 

11 

0 

11 

7 

1911 

49.8 

+  8.6 

87 

7 

4.31 

+0.  05 

9 

8 

11 

11 

191'' 

37.9 

-3.3 

78 

2.80 

-0.71 

12 

8 

9 

li 

1913 

41.0 

-0.7 

82 

5 

3.74 

+0.  09 

11 

0 

11 

,S 

1914 

40.4 

-1.1 

79 

-  2 

4.23 

+  0.57 

11 

7 

10 

7 

1915 

45.9 

+4.8 

76 

11 

4.47 

+0.97 

11 

0 

12 

tv 

1910 

43.4 

+1.8 

82 

6 

1.78 

-1.80 

14 

4 

11 

-' 

CLlMATOLOr.ICAI.  DATA:    ARKANSAS  SECTION. 


'kI!IMA[(V.     1*11 


Stations. 


Alk'ia 

•Viiiity 

.Mkailclpliia  

.\ikaii.sa.<  Cit.v 

liati-<vi\lt! 

IJii'  Braiioli  

lii'iituuville   

Hi'iSinuu 

Higt'low 

lilack  Kock 


Hooiiiiville... 

Hiiiikley 

(;ali(o  Kock  . 

I'aiiiilen 

Oiiterpoiiit  . 
Clarpiiilon   . . 

Conway  

Corning 

Crossrtl 

1  la  Ida  nolle  . . 


Climatolog-ical  Data  for  February,   1916. 


I)<h1.1  City 

Dumas 

Dnlton 

Klilurado 

ICnii-rson 

Kni^land 

Knieka  Springs 
Tayettpvillo  .. . 

Fordyce 

Kort  .Snijtli 


Fullon 

(.('orKf'town 

Hardv 

lli-li-na 

Jli'inp  Wallaoo.  .... 

llopH 

Hot  Springs 

iluttig    

.loncsboro 

.Iiuictiontt 


I.akp  Kami 

bi'wisvillo 

Little  Rook 

l^iillwrville   

Malvr-rn    

Mainiuotli  Spring  . . 

Mark.'d  'I'lve 

Mar-liall   

M.-na 

Mniiiit  Ida 


Nail  

Ni'H  port 

Okay 

I'ine  Bluff  .. 
I'ocaliouta.-. 

I'ondt; 

I'ortland  .. . 

l'r<-scolt 

Princeton  . . 
Hi>on 


Itogers 

Searcy 

Sheridan 

Springbank  tt. 

Stuttgart 

Siibiaco 

'J'cxarkana 

Warren 

Wliitediffs.  ... 
Wynne 


Lawrence 

Clark 

do 

Deslia 

Independence . 
Van  Biiren  .. . . 

Benton  

Boone  

Perry 

Lawrence 


Logan  

Monroe.. . 

Izard  

Onacliita  . 
Fowanl . . 
Monroe. . . 
Fanlkner  . 

Clay 

Ashley.... 
Yell 


Marion 

Deslia 

JIadison 

Union 

Columbia  . . , 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Dalla> 

.Sella  stian 


Hempstead  . 

White 

Sharp  

Phillips  .... 

Ciarland 

Hempstead . 

(iarland 

I'ln'on 

Craighead. . 
I'nion 


.lelTerson 

Lafayette 

Pnlaski 

.lohnson 

Hot  Siiring  .. 

Fulton 

Poinsc'tt 

s<-arcy 

Polk 

Montgomery 


Newton  . . 
.lackson  . . 

Pope 

.lett'erson  . 
Randolph 

Benton  

Ashley  

Nevada 

Dallas 

Cleveland  , 


Benton 

White 

(irant 

Miller 

Arkansas 

Logan  

Miller 

Bradley 

Little   River. 
Cross 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit.)        Precipitation,  in  ins 


254 
•250 
250 
1-15 


1.324 
275 

259 


22fi 

3r.i 

158 
470 
171 
309 
293 
175 
330 

1,175 
1B2 

1.59(1 
2(10 
200 
229 

1 ,4r>5 

1  ,451 
30(1 
4S1 

2r.4 
200 
(143 
182 
1,5(10 
377 
«00 
85 
345 
1.32 

195 
2fi2 
2*; 
775 
277 
512 
229 
1 ,  083 
1,284 
730 

2 ,233 
231 

1,700 
215 
300 

1,250 
122 
327 
287 
243 

1 .385 


State  means  and  extreme.'!. 


240 

228 
1 .050 
332 
304 
20fi 
250 


11 
24 
20 
32 
17 
24 
10 
19 
1 
14 

2 
34 
12 
30 
16 
12 
32 
24 

2 
30 

35 
4 

14 

12 

2 

9 

14 

30 

5 

34 

30 
3 
19 
45 
22 
44 
24 
9 
21 
23 

20 
12 
37 
19 
33 
11 
12 
1 
28 


23 
32 
1 
32 
24 
18 

34 
9 
14 

25 
3 
3 

8 
28 
19 
34 
21 
11 


4L4J 
42. 8 


43. 8« 
37.2 
39.0 


43  8 
41.4 
39. 2 
48.1 
46.6 


44.8 

47.' 8 
41.4 

39.  7 
46.7 
37.1" 
49.0" 

47.  4*^ 

40.2 
40.0b 
49.4 
42.  0 


+  3.0 
-1.3 

+  4.2 


-0.4 


+  1.5 
+  1.1 


+  2.1 


+  1.8 


+  0. 
+  3.4 


+  1.6 
+  1.8 


+  0.2 


40.9  +  3.3 


44.1 

48.2 
48.0 
49.8' 
43.5" 
49.  8 

48.8 
47.8' 
44.0 
42.4 
46.9 
40.3 


40.3 
42. 0 
42.8 

37.8 

43.4 

39.  8» 

43.7 

42.6 

38.4 

46.0 

44.8 


39.5 
42.1 


44.8 
42.0' 
46.9 


77c 

72 

74 


79 
70a 


17 
21 
17 


17J 
17 


21 

17t 

20 

17 

21 


+  4.9 
+  0.5 
-  01 
+  2.8 
+  3.3 
+  2.6 


-  1.1 


+  2, 
+  4.2 

-'i.'i 

+  6.9 

+  2 


+  .3.4 


44.  6"  -  0. 1 


39.8 
43.4 


+  1.9 
+  1.1 
-1.3 


+  L8 


73'' 


17+ 


17 

17 
17 
171 
17 
17 

18 
17 

17 
21 
17 
17+ 


21 
17t 


6a 
20 


14 

22 

17 

19a 

14 

21 

28 

20a 

16 

12 

17 

14 


2+ 
3 

2 
13 

2+ 

2+ 

2 

3+ 

2 


46 
52 
53 
47 
41 


2.90 
2. 55 
2.53 
1.40 
1.25 
L74 
1.  .32 
2.66 
0.98 

2.90 
4.36 
1.05 
1.48 
0.73 
3.20 
2.41 

6,' ,50 
1.13 

0.14 
2. 22 
1.07 
0-20 


-1.06 
- 1 .  66 
-2.  22 
-2.  54 
-2.  OO 
-0.88 
-1.55 


-2.6' 


+0.25 

-1.60 

-2. 

-3. 29 

-1.07 

-1.49 


-2.03 
-3.1' 


-2.  32 
-4.05 


50 

34 

38 

43a- 

47a 

41 

39 

42" 

:J4 

36 
40 
45 


2.58 
1.30 
1.62 
0.63 
1.37 

1.11 
2. 20 
0.87 
4.43 
2.84 
1.29 
2.  13 
0.  41 
4.  05 
0.  22 

3.78 
0.24 

2.  05 
1.96 
2.82 
0.88 
1.76 
1.40! 

2.7s  I 
2.118 

1.40' 
1.65 
0.42 

3.  70| 
0.  90 1 
1.23| 
1.401 
1.64 
2.74 
2.  74  i 

1.46 
1.78 
2.20 
0.25 
3.99 


-1.68 
-0.84 


-2.  .52 
-0.43 
-1.10 
-2.  89 
- 1.  70 

-6.33 
-3.  ,36 

-0.40 
-3.  53 
-2.  29 
-1.3' 
-0.86 
-2.  .53 
-2.25 


-1.66 
-2.  37 


-0.  .56 
-2.  70 
-0.  76 


0.33 
2. 45 
0.06 
1.62 


-2.15 
-6.' 06 
-0.  50 


-0.14 


-2.  71 
-2.  23 
-3.72 


1.78!  -1.80  2.62   1.3 


1.0' 
0.90 
1.38 
0.50 
0.65 
0.92 
0.60 
1.59 
0.55 

0.80 
1.72 
0.70 
0.74 
0.30 
1.08 
1.10 

6.'21 
0.93 

0.11 
0.85 
0.42 
0.06 


0.90 
0.45 
0.86 
0.  43 
0.70 

0.74 
0.50 
0.  50 
2.  62 
0.  55 
0.80 
0.64 
0. 20 
1.85 
0.22 

1.90 

0.  13 

0.76 

0.70 

0.85 

0.35 

0.  .55 

0.  51 

1 

0.72 

0.56 
0.90 
0.19 
1.35 
0. 30 
0.73 
0.58 
0.93 
1.84 
1.03 

0,90 
0.54 
0.90 
0.17 
2.04 


Number  of  days. 


o  j; 
—  c 


6.0 
0.2 


0 
3.0 
0.5 
2.3 
1.5 
1.5 
5.5 

T. 

T. 
2.0 

0 

0 

1.0 
1.2 

"6  " 

2.0 

0.3 

1.4 

2.0 

0 


1.0 
1.0 
2.0 
T. 
1.5 

0 
2.0 
.5.  0 


0.20 
1.65 
0.06! 
0.  65 


0.5 

0 

3.5 


0 

1.9 
3.0 
1.0 
3.5 
3.1 
2.0 

0 

T. 

1.8 
3.0 
1.0 
3.0 
2.0 
2.5 

T. 

0 


17 

k; 

16 
13 

is' 

15 
16 
15 

15 
15 
12 
12 
15 
12 
19 

'i5  " 

14 

16 

16 

16a 

9 


3.8 
0.6 
2.1 
T. 
0.5 


12 
ISl) 
12 
15 

17 
15 
14 

15 

13 

16 

17 

12a 

17 

14 


14 
12" 
16 
12 


II 
12 

10 
13 
1(1 
14 

11 
10 


Observers. 


14 

12a 

12 
17 


nw. 

nw. 
nw. 


sw. 
nw. 


nw. 
inv. 


.lulin; 
.1 .  W . 
F..I. 
W.  C 
Miss 
,1 .  E . 
U.S. 
.lohii 
.lohn 
S .  .1 . 

S.  P. 
H.  L 
J.  W 
Zeb. 
C.  M 
Mrs. 
M..I. 
.1.  R. 
A.  Tr 
C.  K. 


s    (illelck. 

Campbell. 
Carix'iiter. 
.  Blundell. 
Lelia  I .  Teter.' 
Scanlan . 

Weatlier  Binviii 
T.  Mftxpy. 

A.  Cluipiiiaii. 
Howe. 

1 
McConiiell.         j 
.  1).  Whitson. 
.  Wray.  [ 

H  .  Watson  .       1 
.  Hnddleslon. 

B.  E.  Bishop. 
.  McHenrv  . 

Brolxst . 
■ediek. 
Hall. 


Neal  Dodd . 
Lawrence  Watennan 
J.M.  Ricketts. 
.leff.l.  Babb.  -J, 

H.  W.  Hawkins.         •'' 
,1.  C.  (.:iii>nault.  j 

George  W.  Nichoaldg, 
University  of  ArkansS 
.1.  B.  .\tkinson. 
U.S.  Weather  Burea( 


T .  .1 . 
Mrs. 
C.A. 
F..I. 
K.  F. 
.\".  P, 


i 


Biddie  Surratt. 
Cay  wood . 
MiKdiell. 
Strieklen. 
O'Neal. 


\.  &  N.  (ieii.  HospiW 
C .  A  Berry .  .  , 

Beneilietine  Sisters,  s 
.) .  \.  Lowderback.    1 

(i.  L.  Spelliiian.         ] 
F.  W.  Yomnaus.        ; 
U.S.  Weather Biirea; 
J.  (■  Schaiz. 
Mrs.    Kate  L.  Siiiitli. 
Mrs.  F.  A.  Tiibbs.       1 
Chapman  .t  Dewey  Cj 
W.  F    Reeves.  il 

V.  W.  St.  .lohii.  i 

W.  (I.  Whiltiugloii.     ] 

Charles  Pa.xton  , 
A.. I.  Shell. 
U.  S.  Forest  Service. 
.1.  H.  Ihid.soii. 
Benedictine  sisters. 
A.  F.  Stevens. 
T.  A.  Cor.son. 
Mrs.  (i .  (ireshain  . 
.lames  Stitt . 
L .  E .  Tisfiale . 

Carl  A .  Starck  . 

Slieni  Pettey. 

MissS.  E.  Ashci'iiit. 

i; .  Field . 

H.  A.  Buerkle.  1 

New  Snbiaco  Abbe.v.  i| 

H.  S.  Brashear.  ') 

K .  i; .  Lusk . 

Enlela  M .  Scliiniier. 

.1.  M.  Larkan 


The  departures  from  normal  temperature  and   precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  of  record,     but  all  complete   reports  are  ii 
deienii  ining  section  means.  T.     Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  ++    Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries. 

Reference  letters,  ",  b,  <-',  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days  missing;  for  example,  b  represeiUs  two  days  missing,  etc.  +    Also  on  other  dates. 

Jt  Postollice  address  of  these  stations  are  as  follows:  Of  .lunction,  Randolph,  La.;  of  Pond,  (iravette,  .\rk.;   of  Springbank,    Doddridge,  Ark.     *  Plus  departure. 


^M 

•.M<[  \l;^  . 

i;iii; 

(  MMA  rol.OCICAI.    KAMA      AI.'KWSAS   SI'iC'I'iDX 

i:'. 

Daily   Prucipitiitioii  for  Fcl)riiiiiy ,    11)10. 

1 

Sliilioli>.              Uiii.in1i,m1>. 

1                                 '' 

Day  I 

1'  tiiolilh 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

IS 

14 

16 

le 

17 

18    19    ao 

21      ..'.:       .,       .,       .,■'..- 

■■•*      211 

3(1      31 

u'lh 

Wlilto 

.  hi 
no 

s.t          1 

f 

1 

.iiiv  i:ii 

Oiiai'litta 

.4fi 

.06 

T. 

T. 

'.'io 

07 

!•>  lai 

kHiU'lphia   i  i . 

do 

Mlv-i.-Mppl   ... 

Wliit,'  

.\ikiiii>»>   

(1.. 

White 

".16 

.28 

tv 

.... 

.20 

tv 

T 

.13 

.21 

".'28 
.26 

f." 

.... 

.... 

.... 

30 

.yo 

I.3H 
.50 

.10 
.10 

""'•]:;;■; 

kiuiMis  city  II  !l 
l.-svill.'il  1; 

.28 
16 

....  I'j.  r.:j 

o  Itnuu'h 

tv 

"■m 

.  10 

'r. 

.23 
.07 

.80  .... 
40 

\    '*'> 

lU.invillP  ••'.. 

T. 

.  921 

T.  1  .44 

.60 

1  59 

1  :t'2 

iri'liiw     :    1 

.\rkiviisus 

Whiw 

.... 

.... 

.20 
T. 

.56 
.38 
.25 

'.'65 

.77 
.12 

.27 
.27 

.60 

.... 

''  t'A't 

tck  Kookll  l|... 

.11 

80 

.55 

0  'IK 

.oiiovilli?  

Ark«iisn.< 

Wliiti' 

■."86 
.38 

.07 

.35 

.38 

'I'. 

*J  W) 

iiiklov  III! 

.14 

Hfi 

•  41 

•17 

4.  :st; 

1    ii'i 

lico  UiK'k  11 1, . . 

do 

Ouachita 

Ki'd..... 

.... 

T 

.10 
.74 

.... 

.701.... 
.081  .05 

imli'ii  II  II 

.01 

T. 

.09 

.11 

.01 
T. 

t'.' 

T. 

38 

.13 

— 

\.4s 

i»t»*rp(tint 

.23 

•^n 

20 

0  7't 

irviiilou  II II 

Wliito 

Arkaii.ias   

White 

.30 

.55 

.06 

V22 

.24 

.22 

13 

l.OS 
46 

1    ;i8    'Xi 

3  "'(1 

iiuiiy  

.12  1-10 

2  -Jl 

riiiiiK 

1 

avion 

Ouachita . 

.20 

.06 

03 

..^.  ....,..,. 

1     !•' 

ttlaiK-llo  II  II... 

Arkansas 

.93 

.11 
.40 

.201"    "' 

iiUH'ity 

Whit.' 

T. 

.10 

.23 

.03 
.40 
.42 

06 

.............. 

0.14 
2. 22 
1.1.7 
0.211 

IIUAS   

Arkansas 

Wliitc 

tv 

T. 

.12 

'l"! 

.85 
.42 

1             1 

lltOll   

T. 

....!:::: 

ionulo  II  II 

Ouachita 

H.Ml 

.05 

.05 

T. 

T. 

iu>rM)ii 

.... 

iflaml  II  II 

Arkansas 

White    

.36 

.60 

.02 

T. 
T. 
.02 

.01 

.18 

.12 

V\ 

■^n 

.10 

:i.:io 

;  1  r.-f 

n>kii  Springs  . 

.13 

.22 
.50 
.20 
.60 

.06 
•'5 

•  45 

.10 
.17 

'.'ie 

.40 
.86 
.43 
.56 

.08 
.50 

TPttOVilli' 

do 

.07 

lilvro       

Ouachita 

.\rkansas 

tv 

tv 

.11 

'.'oi 

!'!]!"" 

'  *  '  '  irV  i~> 



1  37 

Iton  i;  11 

Red 

T. 

.12 
25 
03 

.74 

■iO 

T. 
.50 

'.'46 
.01 

1.11 
2-20 
0.«7 
4.  43 

2-84 

oreetown  II  li . . 

White 

do 

Missis,sip|)i  .. . 
Oviachita 

.20 
■35 

.20 
.10 
.43 
.36 

.... 

ixly 

.02 

'.'13 
.41 
.05 
.29 

.11 

'.'67 
.04 
.05 

T. 

.13 
2.  62 
.55 
.10 
23 

T. 

..50 
32 

loim  III! 

.12 
.25 
.08 

'.'14 
.  35 

nipWiillact'.. . 

.50 
.86 
.64 
.07 

.29 
.04 
.13 
T. 

.38 
.12 
.55 
.20 
.57 
T. 

ipe 

i;e.l  

1.29 
2.13 
0.41 
4.05 

•t  .-^piiuKs 

■ttis 

Ouachita 

do 

.24 

T. 

T. 

ii».<boio 

Wlute 

.05 
T. 

1.85 
.22 

.40 

ictioii 

•V. 

1.32 
T. 
.52 
.30 

T. 
1  90 

.22 

0. 22 
-J  7s 

ike  Kiinii 

Arkansas 

.34 

tv 

ivUvilU> 

lied 

.Vrkansas 

tv 

.44 

.13 
.03 

.'•29 
.06 
.10 
.09 

T. 

.'46 
.40 

.11 
.37 
.50 

0  ■•'■1 

tie  Ropk  ••♦.. 

■;  05 

therville 

do 

T. 

.70 
.85 
.18 
.50 
.20 
1.53 
.32 

.35 

.90 

1  m; 

Iverii  11 II 

Oiiacliiia    

Wliite      

.25 

.85 
.26 

.20 

T. 

•'  S'^ 

mniotli  Spring 
'rkoii  Troo  ']  ',; 

■.■55 

'.'36 

'  '*' 

.56 

'.'io 

.35 
.48 
.51 
.26 
.72 

'.'i4 

0.  8.S 
1   76 

SI .  Francis. . . 
Wliiie 

.06 

.01 

.02 
T. 

^rshall 

_ 

".U 

.06 

.26 
'.'69 
T. 

.07 
.64 
.70 

.10 

1  41) 

]1W         

1 

.07 
.25 

.12 

.... 

.02 

2.  78 
2.  OS 

1  40 

Ullt   I(iil 

do 

'il 

White 

i 

.vport  il  II 

do 

T. 

.45 
.13 
.20 
.30 

.26 
.17 

.30 
.19 
.70 
.30 
.15 

•1? 
.Io 

.20 

1.65 
0  4'> 

Ay 

.\rkaiisas   

1 

1.'  Bluff  1!  II  ... . 

do 

Wliite 

.45 

■JS 

.51 

.02 

.02 

1.35 

.10 

38 

.2^2 

3.71) 
0.90 

■iihDiitas 

.20 

f.' 

'.'  \i 

,1.1 

Arkansas   

Ouaclula    

(io 

t.  ,  T. 

.11 

T. 

T. 

.12 



.73 

hlaiut  nil 

.581 
.28^ 
.53 

.... 

T. 
.11 

1  40 

soott  11 11 

T. 

.93 

1.84 
1  03 

1  64 

lacHton  II II 

Ouachita 

do 

T. 
.14 

53 

.17 

2.74 
2.74 

1   46 

Ion  111; 

.51 

T. 

.03 

.18 

.76 
'.'36 

.30 

•  rer.« 

Arkansas 

White 

T. 

T. 

.30 

.06 

f.' 
•  05 
.17 

.60 

..54 
.80 
T. 

.78 

■  rcy 

.18 

.OS       3R 

t'.' 

1  78 

"ridaii  II 11 

Oiiacliita. . . . 

;;:: i 

.20 

.30 

.90 

T. 

2.04 

■f.' 

2.20 
0.25 
3.99 

'iiiKhanklll!... 

Red 

.171 

.02 
.11 
T. 
T. 

.02 

•  04 
.44 

T. 
.13 
.52 
T. 

•  ttsnirt 

-\rkansas 

do 

.07 

.37 

T. 
.12 

■iiao 

..::!....! 

'  arkaiia  11 11  ... 

Red 

.20 

.40, 

.08 

T. 
1.65 
.06 
65 

T. 
.10 
T. 
.56 

.05 
.10 

0.  .-w 

2  45 

*  rreii   ||  |! 

Ouachita 

Red 

.20 

Utwliffs  1!  11... 

1 

0  06 

yme       

i — 

St.  Francis... 

.16i  T. 

1 

.05 

T. 

.20 

1.62 

1 

1 

r"'"i 



I     Except  as  others  ise  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon .  near  sunset ,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  liours  ending  at  the  time  n  I 
r  ervatioii  •  •  •  Rt  gnlar  Wrather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  the  24  hour  period ,  midnight  to  midnight .  t  .Separate  dates  of  falls  not  recorded . 

,     *  Precipitation  inchided  in  the  next  following  measurement.  IN;  Precipitation  measured  in  the  moi-ning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours. 

T.    Trace  or  les>  tlian  O.Ul  inch. 


River  Stag'es  for  February,   1916. 
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Daily  temperatures  for  February,   1916. 


Stations 


Alicirt 

AiiiitJ  % 

Hhh  Kranch 

I'.cntoiiville 

K.Tgman 

Kooiiovillo 

liiinkley  %  

Calico  Kock  %  ... 

CaiiKlen 

CeiitiTpoiiit 

Conway  

Cro>si'tt  

I>;uiliilii'lli'  1,™ 

llorlil  City 

lHnn:\> 

imitoii 

KIdorado  S^ 

Kiiii'i'sou 

Kiiglanil  M  

Kuroka  Springs  .. 

Kiiynltevilli' 

Koriiyco 

Fort    Sniitli 

ll;inly 

II. 1,11.   Wallace  ... 

llolM- 

Hot  Springs 

llultig 

.luii.-.l..,ro 

.Iiiiiclioii 

Lak.-   I':inii 

l..'\vi-.vill.' 

l.illl.'   Hock  

I,ulli.Mvillc 

.Malvorn  *« 

Mannriotli  Spring 

Miir^liMll 

.M.'iia  vS« 

.Mount   1.1a    

Nail 

Newport  ^ 

Okay 

riiK'  HiiiirA« 

I'ocnliontas 

I'oiid 

r.irllaii.lW 

l'rcscott<>s\ 

Koger.s 

SL-arcy 

Stuttgart 

Siiliiai'o 

T.'Xarkana  vVJ 

Warron  \Ss\ 

Wynne  SS$ 


.Maxiinuni. . 
Mininiiini  . . 
Ma.Kiniuni.. 
Minimum  . . 
.Ma.xinuini. . 
.Miniuuiiii  . , 
.Miixiimim. . 
.Miniimim  . . 
.Maximum. . 
.Minimum  . . 
.Maximinii. . 
-Miuiimim  . , 
Maximum. , 
.Miuinnnn  . 
Maxinnun. , 
Minimum  . 
.Maxinnun . 
.Miuinnnn  . 
Maxinnun. 
.Minimum  . 
.Maximum. 
.Miuinnim  . 
.Maxinuim. 
.Minimum  . 
Maximum. 
Minimvun  . 
Maxinnini. 
Miuinnim  . 
.M.iNiinum. 
Minimum  . 
.Maximinu. 
.Minimum  . 
.Maxinnun. 
Minimum  . 
.Maximum. 
.Minimum  . 
.Maximum. 
.Minimum  . 
.Maximum. 
.Minimum  , 
Maximum. 
.Mininuun  . 
.Maximinu. 
Minimum  . 
Maximum . 
M  iniminn  . 
.Maxinnun . 
.Minimum  . 
.Maximum. 
.Minimum  . 
.Maximum . 
.Minimum  . 
.Maxinnini . 
.Miuinnnn  . 
.Maximum . 
.Miniiiiuin  . 
.Maximum. 
.Miniimnn  . 
.Maximum. 
.Minimum  . 
Jlaximnm. 
.Miniinuin  . 
.Maximum . 
.Minimum  . 
.Maxiinum. 
.Minimum  . 
.Maximinu. 
-Minimum  . 
.Maximum. 
.Minimum  . 
Maxinnun. 
.Miuiniiun  . 
.Maximum . 
.Minimum  . 
.Maximum. 
Minimum  . 
Maximum. 
.Minimuni  . 
.Maximum. 
.Minimum  . 
.Maximum. 
.Minimum  . 
.Maximum. 
.Minimum  . 
.Maximum. 
.Minimum  . 
.Maximum. 
.Minimum  . 
Maximum. 
.Minimum  . 
.Maxinnun. 
.Miuinnnn  . 
.Maximum. 
.Minimum  . 
.Maximum. 
.Miuinnim  . 
.Maximum. 
.Minimum  . 
.Maximum. 
.Minimuni  . 
Maximum. 
.Minimum  . 
.Maximum, 
.\liniminn  . 
.Maximum. 
.Minimum  . 
.Maximum. 
.Miuinnnn  . 


Day  of  men  til. 


43 

•24 
27 

n 

20 
12 
40 
20 
2fi 
IS 
31 
23 

3.T 

22 
40 
2H 
40 
24 
45 
30 
64 
19 
43 
30 
3' 
28 
40 
30 
30 
22 
30 
17 
32 

■a 

30 
1 

28 
14 
29 
1!) 
33 
23 
22 
11 
51 
30 
25 
11 
3;! 
■I 
35 
20 
21 
fl 
Sfi 
33 
34 
2(1 
20 
11 
42 
22 
39 
25 
30 
19 
3 

20 

t     33 

2H 

29 

;   20 


30 1     35 
9,     11 


14: 

27 1 


32 1 
27 1 
12 
32; 
19! 
30 
16! 
31 
7 
.34 
22 
35 
18 
27 


12 
30 

18 
32, 
14 
38 


30  39 

6|  10 

51;  40 

20,  20 


20'     26 
31 1     42 


13i  12 

36  45 

16j  14 

42;  44 

221  25 

38;  46 


18 
45 
19 
42 

14 
47 
26 
40 

29!  29 
:MI  46 
20,  24 
30 1  39 
16  21 
30  39 
121  19 
50 ;  52 


101  16 
34!  45 
12:  12 


45 
13 
37 
18 

45!  46 


29 
35 
10 
41 
19 
40 
16 
40 
12 
42 
21 
42 
19 
42 
7  13 
30   41 


20   20 
33   45 


57 

.53 

57 

35 

37 

26 

68 

48 

37 

48 

23 

.38 

.30 

30 

,52 

51 

43 

42 

31 

31 

27 

27 

45 

27 

37 

39 

27 

20 

21 

29 

46 

45 

38 

43 

.32 

22 

■>'> 

24 

53 

51 

42 

45 

39 

2S 

28 

32 

57 

51 

45 

55 

2.5 

40 

31 

27 

54 

36 

40 

44 

26 

31 

28 

26 

71 

78 

48 

67 

41 

44 

32 

34 

65 

61 

41 

50 

43 

40 

31 

34 

57 

.56 

44 

47 

39 

37 

32 

31 

65 

63 

48 

63 

41 

48 

39 

37 

55 

45 

47 

60 

30 

35 

28 

30 

47 

46 

38 

44 

31 

24 

23 

24 

62 

60 

40 

65 

42 

.35 

37 

32 

48 

48 

46 

39 

34 

25 

23 

29 

50 

53 

55 

70 

24 

26 

36 

38 

60 

4,5 

58 

58 

40 

44 

35 

38 

45 

45 

38 

43 

33 

22 

20 

24 

50 

49 

42 

42 

31 

21 

23 

30 

65 

62 

55 

67 

.52 

35 

26 

40 

53 

34 

39 

41 

33 

26 

30 

32 

54 

,50 

39 

42 

37 

33 

22 

21 

65 

61 

40 

45 

39 

40 

29 

26 

67 

62 

42 

,59 

44 

42 

34 

37 

46 

65 

50 

48 

36 

38 

32 

30 

70 

63 

68 

■M 

37 

36 

,58 

,54 

40 

,58 

31 

33 

32 

32 

70 

65 

57 

67 

46 

.55 

.39 

44 

67 

63 

60 

62 

28 

37 

35 

30 

68 

60 

55 

64 

45 

42 

35 

46 

59 

,59 

40 

,50 

41 

36 

32 

33 

49 

49 

44 

40 

37 

30 

26 

28 

60 

55 

41 

48 

40 

45 

33 

34 

54 

.50 

38 

43 

34 

32 

26 

22 

49 

49 

.39 

42 

30 

26 

25 

27 

60 

44 

35 

,50 

24 

.30 

24 

28 

63 

62 

38 

48 

42 

31 

28 

27 

45 

48 

40 

39 

32 

29 

22 

28 

45 

40 

42 

49 

31 

35 

.32 

28 

47 

46 

49 

42 

30 

23 

22 

25 

61 

48 

38 

60 

25 

39 

35 

29 

57 

53 

41 

48 

32 

35 

25 

33 

46 

46 

39 

40 

31 

20 

20 

22 

67 

63 

43 

65 

22 

46 

41 

38 

69 

48 

38 

60 

42 

42 

32 

32 

,52 

49 

38 

41 

.32 

21 

21 

29 

,54 

53 

43 

49 

36 

39 

31 

29 

•59 

,57 

43 

,58 

.34 

42 

33 

:«) 

56 

51 

56 

.58 

.35 

28 

26 

25 

68 

48 

40 

63 

30 

44 

34 

■M 

69 

59 

41 

66 

27 

44 

35 

33 

53 

44 

47 

,52 

2'2 

43 

32 

21 

27 

60! 


59! 
33, 
65, 
35! 
62  i 
45, 
66| 


69  62 


39;  40 

531  '■'** 

40!  34 1 

48!  63 

32!  33 


381 
70; 


281 
671 


36 

,5«' 


351  32 
67  i  68 
42'  45 


70 

30 

66, 

291 

731 

421 

62! 

,501  48 

671  68 


46  i  55 

69,  68 

341  52 

67i  65 

34 1  37 

701  72 

421  53 

60 !  60 


46  43 


,551 

681  60 


47! 

641 

391 

6O! 

39l 

62! 

471  54 

66;  66 

46'  54 

75 

45;  53 

671  69 


68  i  66 


481  19 
60   59 


59l  65 
431  39 


62   65 


40   49 
67   73 


44  31 
66l  66 
33i  48 
691  70 
381  49 
,59  ,58 
44; 
65| 
40] 
70' 
35 
61 
34 


.39 

73      ,50 


14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

69 

57 

70 

65 

62 

57 

62 

59 

50 

44 

32 

37 

43 

26 

39 

40 

46 

42 

32 

34 

36 

27 

29 

24 

44 

56 

60 

77 

■  60 

62 

70 

75 

75 

56 

69 

60 

56 

38 

36 

37 

''2 

22 

26 

30 

40 

33 

30 

32 

36 

44 

35 

36 

37 

35 

32 

32 

43 

54 

65 

77 

74 

60 

72 

76 

62 

62 

65 

59 

■52 

45 

33 

.32 

31 

21 

28 

36 

39 

27 

31 

35 

48 

38 

29 

32 

35 

25 

26 

25 

41 

53 

67 

72 

47 

60 

71 

72 

67 

49 

57 

50 

42 

27 

32 

30 

18 

27 

30 

43 

31 

'>- 

41 

40 

37 

31 

29 

28 

25 

22 

26 

25 

44 

56 

66 

74 

61 

64 

75 

75 

67 

60 

60 

51 

43 

35 

31 

29 

18 

2-2 

28 

52 

31 

25 

3H 

36 

50 

34 

25 

28 

33 

20 

24 

23 

45 

59 

69 

72 

70 

65 

78 

77 

73 

68 

67 

57 

51 

42 

36 

36 

20 

28 

30 

34 

35 

28 

32 

34 

54 

41 

30 

38 

34 

29 

29 

32 

42 

53 

64 

79 

59 

,59 

70 

78 

59 

47 

64 

57 

50 

37 

.35 

37 

24 

22 

24 

27 

43 

28 

28 

37 

3S 

45 

32 

32 

36 

26 

26 

28 

42 

59 

71 

77 

55 

68 

78 

74 

67 

45 

66 

54 

47 

32 

31 

40 

24 

21 

22 

26 

31 

25 

25 

30 

31 

41 

29 

29 

32 

23 

26 

27 

50 

61 

70 

79 

74 

66 

73 

77 

71 

74 

70 

70 

69 

54 

40 

45 

22 

22 

27 

31 

38 

27 

27 

31 

52 

44 

28 

41 

33 

30 

30 

29 

40 

58 

70 

78 

68 

61 

72 

73 

72 

70 

72 

72 

60 

45 

41 

40 

24 

27 

31 

37 

48 

30 

31 

35 

45 

44 

32 

40 

34 

32 

32 

34 

41 

56 

65 

79 

74 

63 

75 

76 

66 

65 

66 

66 

57 

52 

35 

34 

26 

24 

29 

33 

45 

28 

32 

35 

51 

43 

29 

37 

38 

29 

29 

30 

42 

57 

63 

74 

67 

61 

66 

72 

69 

65 

67 

60 

60 

54 

44 

39 

29 

25 

34 

37 

41 

33 

34 

40 

54 

48 

37 

45 

38 

35 

35 

32 

47 

59 

36 

37 

35 

70 

55 

76 

73 

48 

68 

58 

50 

41 

42 

35 

23 

32 

34 

35 

35 

30 

35 

33 

38 

43 

31 

32 

44 

30 

28 

29 

40 

59 

69 

74 

64 

66 

78 

77 

70 

66 

59 

56 

48 

39 

31 

30 

20 

22 

26 

46 

48 

24 

30 

34 

36 

30 

24 

29 

32 

20 

26 

24 

47 

55 

63 

79 

60 

,59 

73 

77 

66 

63 

64 

.58 

59 

42 

38 

37 

29 

25 

45 

34 

48 

32 

34 

36 

52 

41 

34 

41 

40 

31 

35 

31 

40 

.53 

65 

74 

53 

58 

68 

70 

63 

57 

59 

50 

44 

36 

35 

32 

16 

20 

21 

31 

33 

19 

30 

28 

45 

35 

23 

27 

28 

21 

25 

23 

66 

64 

65 

71 

65 

69 

70 

74 

72 

77 

75 

73 

69 

70 

69 

32 

25 

26 

36 

49 

35 

36 

39 

36 

38 

40 

35 

36 

34 

32 

31 

42 

5,S 

6H 

75 

,59 

6i 

74 

77 

63 

64 

67 

68 

69 

63 

62 

42 

24 

30 

40 

41 

28 

38 

.50 

57 

51 

30 

36 

35 

30 

28 

29 

46 

58 

69 

77 

64 

65 

77 

77 

66 

62 

62 

55 

48 

39 

32 

31 

18 

23 

27 

48 

31 

24 

42 

34 

52 

35 

26 

29 

32 

22 

25 

24 

54 

69 

73 

70 

63 

73 

74 

6ti 

58 

57 

49 

41 

32 

31 

29 

29 

52 

32 

25 

43 

40 

45 

29 

29 

34 

22 

28 

24 

62 

64 

55 

81 

70 

67 

70 

76 

67 

M 

65 

60 

60 

53 

37 

36 

;« 

45 

37 

46 

48 

46 

50 

56 

48 

39 

48 

41 

41 

20 

23 

24 

41 

54 

68 

73 

57 

63 

74 

76 

74 

51 

65 

56 

,50 

35 

37 

33 

22 

29 

34 

40 

40 

31 

37 

42 

50 

42 

35 

37 

35 

28 

29 

31 

.38 

54 

65 

75 

68 

63 

75 

69 

60 

57 

64 

54 

46 

38 

40 

36 

18 

22 

28 

43 

37 

27 

38 

39 

52 

37 

28 

31 

36 

22 

26 

21 

52 

58 

70 

80 

76 

63 

70 

75 

6S 

63 

68 

59 

55 

46 

46 

36 

20 

21 

2S 

30 

30 

21 

28 

30 

,50 

45 

28 

35 

32 

29 

29 

31 

47 

47 

67 

76 

66 

60 

70 

71 

70 

67 

67 

67 

60 

51 

40 

40 

28 

29 

35 

42 

4S 

35 

3; 

42 

,59 

48 

37 

45 

40 

35 

35 

36 

48 

58 

72 

82 

,S0 

64 

76 

76 

70 

62 

70 

68 

68 

54 

36 

35 

134 

38 

34 

48 

50 

34 

42 

44 

52 

44 

35 

41 

38 

30 

29 

30 

47 

59 

70 

79 

74 

63 

73 

79 

79 

69 

70 

66 

65 

58 

47 

40 



29 

25 

31 

37 

50 

38 

32 

36 

52 

47 

34 

44 

36 

36 

34 

31 

39 

53 

63 

77 

70 

59 

72 

71 

61 

56 

62 

.58 

50 

45 

33 

40 

18 

19 

29 

43 

39 

27 

38 

38 

45 

40 

31 

32 

35 

24 

25 

25 

44 

58 

67 

77 

66 

62 

70 

75 

73 

68 

68 

69 

64 

5S 

47 

44 

26 

25 

30 

36 

41 

34 

30 

36 

56 

49 

31 

32 

31 

34 

33 

32 

62 

65 

67 

70 

72 

70 

56 

56 

57 

54 

62 

,52 

56 

50 

33 

37 

48 

50 

51 

.52 

53 

54 

48 

50 

50 

51 

40 

38 

37 

30 

29 

32 

49 

,59 

68 

77 

67 

62 

71 

75 

71 

68 

6'J 

59 

45 

45 

44 

45 

25 

,32 

32 

35 

45 

33 

32 

3S 

40 

38 

32 

35 

35 

33 

34 

34 

39 

,55 

67 

78 

61 

60 

70 

74 

66 

57 

64 

55 

51 

39 

34 

33 

27 

30 

38 

44 

42 

35 

38 

45 

55 

40 

35 

39 

39 

27 

29 

29 

40 

53 

63 

73 

64 

59 

69 

75 

69 

57 

61 

69 

49 

43 

34 

33 

21 

27 

35 

44 

39 

28 

39 

49 

52 

39 

33 

33 

36 

28 

26 

26 

54 

56 

69 

78 

72 

68 

70 

73 

72 

65 

6S 

65 

63 

58 

54 

40 

28 

24 

31 

38 

45 

33 

34 

37 

52 

50 

30 

38 

31 

33 

.32 

32 

38 

54 

65 

73 

70 

63 

73 

71 

66 

59 

63 

60 

50 

43 

34 

38 

20 

20 

25 

30 

38 

24 

28 

33 

39 

40 

29 

33 

33 

24 

28 

25 

3S 

56 

66 

74 

68 

68 

70 

71 

64 

60 

61 

57 

48 

41 

33 

32 

20 

26 

31 

51 

36 

29 

35 

40 

45 

38 

2S 

31 

36 

23 

26 

25 

48 

59 

69 

79 

,55 

63 

72 

74 

69 

50 

65 

62 

,50 

34 

3^ 

34 

19 

19 

31 

39 

42 

30 

32 

39 

51 

40 

35 

38 

38 

32 

28 

30 

45 

59 

6K 

80 

61 

64 

72 

76 

69 

64 

66 

55 

51 

40 

37 

36 

17 

22 

27 

32 

45 

24 

26 

30 

.52 

41 

30 

33 

35 

30 

30 

31 

40 

55 

64 

71 

,58 

60 

70 

69 

61 

57 

58 

47 

42 

36 

30 

30 

16 

24 

30 

48 

34 

24 

26 

43 

51 

34 

30 

38 

34 

21 

24 

22 

42 

52 

69 

75 

61 

65 

71 

72 

65 

45 

61 

61 

3i) 

38 

34 

,39 

37 

26 

32 

41 

42 

32 

39 

43 

52 

45 

32 

37 

38 

32 

30 

2H 

45 

51 

62 

72 

65 

56 

66 

71 

59 

61 

54 

46 

39 

32 

31 

20 

■j'> 

34 

49 

36 

40 

49 

51 

35 

29 

29 

35 

27 

24 

22 

42 

57 

69 

80 

60 

62 

72 

77 

62 

53 

68 

58 

59 

37 

36 

35 

29 

25 

25 

31 

44 

34 

35 

38 

39 

51 

32 

32 

36 

33 

30 

31 

39 

51 

64 

77 

73 

59 

72 

68 

60 

,57 

65 

59 

51 

43 

36 

40 

20 

22 

28 

34 

40 

26 

38 

40 

"44 

43 

.32 

33 

38 

24 

27 

22 

44 

,55 

71 

75 

66 

62 

73 

74 

68 

55 

.59 

52 

48 

37 

33 

31 

17 

22 

23 

40 

22 

21 

44 

35 

51 

34 

26 

27 

27 

21 

26 

24 

43 

53 

65 

79 

64 

57 

70 

72 

68 

60 

64 

59 

63 

41 

47 

37 

31 

26 

27 

33 

38 

35 

24 

36 

42 

53 

36 

32 

39 

37 

35 

33 

44 

.59 

70 

79 

62 

63 

73 

75 

70 

56 

70 

61 

61 

38 

.39 

36 

23 

23 

31 

,39 

41 

29 

32 

36 

37 

49 

31 

34 

36 

31 

31 

33 

44 

53 

6H 

74 

64 

62 

73 

75 

66 

54 

59 

53 

46 

39 

32 

30 

18 

23 

26 

47 

32 

25 

43 

.35 

50 

34 

24 

28 

34 

22 

26 

24 

38 

51 

62 

73 

65 

5S 

70 

73 

62 

.59 

63 

59 

,52 

45 

33 

33 

23 

21 

27 

33 

44 

27 

32 

34 

42 

43 

28 

35 

34 

25 

29 

28 

40 

54 

65 

77 

64 

60 

70 

76 

62 

60 

63 

55 

54 

45 

36 

34 

28 

25 

32 

41 

44 

29 

34 

40 

.50 

44 

32 

36 

35 

28 

29 

29 

44 

55 

.58 

60 

67 

56 

73 

67 

62 

56 

67 

57 

,50 

45 

19 

25 

26 

30 

31 

39 

37 

39 

35 

37 

32 

27 

47 

62 

6it 

78 

6.5 

60 

72 

73 

75 

57 

70 

62 

63 

42 

42 

40 

26 

26 

28 

33 

37 

31 

31 

37 

38 

49 

34 

34 

36 

36 

35 

37 

45 

54 

m 

63 

63 

71 

75 

66 

55 

60 

60 

63 

62 

40 

41 

28 

23 

29 

35 

.32 

30 

34 

36 

54 

33 

36 

39 

34 

32 

30 

39 

48 

62 

70 

63 

51 

68 

71 

61 

,50 

,57 

50 

48 

35 

31 

32 

19 

23 

27 

31 

49 

27 

29 

37 

38 

47 

33 

31 

31 

■2- 

30 

29 

$$    Instruments  are  read  In  the  morning;  the  maximum  to-mpi-ratiiro  then  rear!  is  charged  to  thu  preceding  day.  mi  uliich  it  almost  ah\ay>  oii 
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S.  DEPARTMENT  OI-  AGKll'ULTUlU:,  WEAlllKli  HUKKAU. 

ARKANSAS    SECTION. 
HARVEY  S.  COLE,     Section  Director. 

I  XXl.      LiTTiK   1!(KU,  Ai;k.,      M aik  ii.     l!Mr..  No.    8. 

GENERAL  SUMMARY. 

I  irli  was  ;i  mild,  dr.v  inmilli.  Tlir  iiican  iiuinthly  toiiipora- 
( 'or  the  Stall',  which  \\as  .")!..')  ,  was  in  dfcidcil  cnntrast  to 
('.>f  Marcli,    11*1"),    when     ll'..")      was    recorded.      The   mean 

hly  pivcipilalion,  which  was  1.98  inchrs,  was  considcrahly 
dmn  half  the  ininnal  anumiit  and  was  the  least  recorded  in 
iUi't  2G  years  ex('e])t  in  IIUO  when  the  nuum  was  1.8!t  inches. 
iMvasan  unusually  small  number  ol'  rainy  days,  the  aver- 
leing  but  live;  and  there  was  a  corresi)ondingly  larjxe  nuiu- 
if  clear  days,  the  average  bi'in^-  Ki.  Heavy  to  killinji  frost, 
IfreeziuK  temjierature.  was  reportetl  at  nearly  all  stations 
;e  15th  or  KJtli  and  liiiht  to  killing  frost  at  many  stations 
'e  28th.  Not  much  harm  was  done  by  the  frost  as  vegeta- 
'was  not  far  enough  advanced  to  be  injured  ))y  it.  At  the 
If  tile  month  winter  crops  were  in  good  condition  except 
ir  killed  to  some  (>.\tent  in  the  extreme  northwestern 
i|ies.  I'eaches  and  cherries  W(M'e  reported  winter  killed  in 
urtion  mentioned.  l>ut  with  this  exception  the  prospect  for 

lids  of  fruit  was  I'xcellent. 


TEMPERATURE. 

It?  mean  monthly  temperature  for  51  stations  in  the  State 
3)4.5'^;  the  mean  for  8(j  stations  having  a  record  for  ten  or 
J  years  being  1.7°  above  normal.  Negative  departures  were 
died  at  Imt  four  stations,  these  t)eing  located  in  the  northern 
ifies.  Monthly  means  ranged  from  60.4°  at  l^ldorado  to 
V  at  Duttton,  a  warm  area  extending  northward  from  the 
\  central  border  to  Hot  Springs.  Booneville  and  Fort  Smith 
Ijold  areas  extending  southward  from  the  northwest  border 
['tton  and  from  the  northeast  border  to  Wynne.  Th(>  highest 
yrature  report (m1  was  91-'  at  Pond  and  at  Boon<>ville  on  the 
ttthe  lowest,  11  -  at  Pond  on  the  8<1. 


PRECIPITATION. 


ij'  mean  monthly   precipitation  for  Ofi  stations  in  the  State 

.93  inches,   the   mean  for  49  stations  having  a  record  for 

more  years  being  12.7(1  inches  less  tlian  normal.    Monthly 

Us  were  less  than  normal  at  all  stations  and  in  the  eastern 

orth  central   portions   they   rangecl   from  two  to  over  four 

!•.    The  largest  amounts  occurred  in  \\'oodruti'  and  adjoiii- 

umties,  Brinkley  reporting  4.24  inches.  In  the  central. south 

1  and   western    portions   the   amounts  were  less  than  two 

■  at   nearly  all   stations  and  at  a  iuimi»er  of  stations  they 

es.s  tiian  an  ineli,  the   least   amount   reported    being  ().(iS 

t   Fort  Smith.     The  greatest    24-hour   amount    reported 

00  inches,  the  same  amount  occurring  at  Okay  and  Dar- 

e.     The  greater  portion  of  the  precipitation  for  the  month 


occurred   I'ldiii  llie  •_'.'>!  h  li>  Ihi'  jrih;     bul    -iiowi'r-    Were  geni-ral 

on   (he   i  -I   I   L'd,  on   the  7l  h.  nn  I  he   I  lib  and    I  .'>!  h  and  <  mi  the 

2(]th. 


MISCELLANEOUS  DATA. 


PRh>lSUKK, 

(.Sea-li'vel). 

WIND 

lOI.AI  l\  1. 
llL-.MIlJllY. 

,- 

SlATIONS. 

r 

s  ■ 

o 

, 

5 

(C 

o 

i 

2>i 

Si 

2 

7i 

t  = 

cS 

^ 

<t 

- 

O 
3 

29. 27 

P. 

c-I^P^ 

S> 

p. 

nw. 

22 

l" 

'- 

C-j: 

BL'iitonville 

29. 94 

30.54 

21 

6.349 

30 

73 



ou 

Fort  Siuitli 

29. 96 

30.  .53 

3 

29.38 

21 

8,  809 

52 

sw. 

25 

69 

47 

64 

Littlo  Rock 

29.99 

30. 49 

IG 

29.  46 

22 

9,  502 

42 

nw. 

7 

72 

51 

64 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  rejiorting.) 

Thunderstorms.—  1st,  2;  r.th,4;  7th.  8;  18th,  1;  14th,  4; 
18th,  1;  19th,  2;  2()th,  5;  -28(1,  1;  24tii,  8;  2oth,  18;  29th,  1; 
SOtii,  8;  81st,  2. 

Dense  Fog.  — 1st,  2;  2d,  8. 

Sleet.  — 1st,  1;  14th,  1  ;  28d,  1;  2(;ih,  1;   27th,  1. 

llalos.  Solar. -4th,  1;  28d,  1. 

High  Winds.  — Gth,  4;  7th,  (J;  Sth.  2;  181h.  2:  1  lib.  1  ;  2tHh. 
1;    21st,  4;  22d,  o;  25th,  2. 

Hail.  —  Mammotli  Spring,  2d;  Searcy,  19tii;  Dardanelle. 
Centerp(jint ,  Mount  Ida.  24th;  .hniction,  Mena,  Mount  Ida. 
25th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— MARCH. 


TEMPKI'.ATI'Rr;. 


I'llKCIPn'ATION. 


N'o.  OF  Days. 


Veak. 


1S91... 
1W)2... 
1893... 
1894... 
1S95... 
189(i.. . 
1897... 
1898... 
1,899... 
19(10... 
I'.Kil... 
19(f2... 
1903... 
19(14... 
UKto... 
1906... 
1907 . . . 
1908... 
Ii«l9... 
1910... 
19U... 
1912... 
191:',... 
1914... 
1915... 
1916... 


40.7 
47.9 
50.1 
54.fi 
51.8 
48.7 
55.9 
54.5 
.50. 6 
51.2 
51.5 
.52.  6 
.54.8 
55.3 
57.1 
45.2 
61.9 
59.5 
.52.7 
60.7 
56.6 
45.8 
49.7 
50.0 
42. 5 
54.5 


-3.9 
-3.2 
-1.0 
+2.5 
+0.7 
-2.  0 
+5.  2 
+3.4 
-0.4 
+  0.2 
+  0.  5 
+  1.3 
-l-:i.  2 
+3.2 
+4.8 


+  7.1 
+0.2 
+S.4 
+  3.7 
-7.0 
-3.2 
-2.  6 
-10.6 
+1.7 


82 

10 

.5.10 

90 

9 

3.44 

82 

5 

3.55 

88 

8 

9.84 

91 

10 

5.  39 

So 

12 

.5.28 

.■>s 

13 

9.76 

8S 

18 

.5.96  i 

S7 

1 

2.97 

90 

7 

2.50  ] 

SC, 

4 

4.67  1 

.sy 

14 

.5.34  i 

85 

11 

5.56 

HU 

12 

5.64 

92 

26 

5.31 

88 

10 

5.69 

96 

2o 

3.22 

93 

21 

3.  79 

84 

16 

3.71 

92 

23 

1.39 

94 

15 

2.17 

86 

10 

7.86 

88 

8 

4.74 

86 

4 

,5.13 

73 

14 

3.54 

91 

11 

1.93 

+  1.06 
-1.54 
-1.43 
+4.86 
+0.41 
+0.47 
+  4.95 
+  0.43 
-2.21 
-2.  56 
-0.25 
+0.  CI2 
+0. 22 
+0. 42 
+0. 03 
+0.04 
-1.81 
+  1.43 
-145 
-3.  68 
-2.70 
+2.  78 
-0.29 
+0. 01 
-1.11 
-2. 76 


11 

9 

14 

« 

16 

6 

14 

13 

10 

10 

7 

10 

9 

12 

9 

15 

7 

14 

M 

12 

10 

10 

9 

11 

11 

10 

10 

8 

6 

14 

8 

11 

9 

13 

8 

20 

7 

16 

9 

14 

9 

12 

8 

9 

7 

16 

i> 

ERRATA. 

Ilecpmber,  1915.    Pagp  91 :  Little  Rock,  higln'st  l>aromi'ter  sliould  he  30.48. 
Fcljniary  1916.     Page    14:    Little    Rock,   niiniinum   teiiipenilure  on  the  41h  ^lioiild 
be  29.     I'agi-  12:  Pocahontas.  u\eaii  temperadire  <ho!iM  lie  42,0:  cleparlar.'.  —0.3. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS 

SECTION. 

March,  9 

Climatological  Data  for  March,   1916. 

Coil  lit  i(?.s. 

c 
a 

0) 

s 

i 

t 

i 

c 

1 

c 

B 

1 

Temperature  (  Degrees  Fahrenheit.) 

Precipitation ,  in  ins . 

Number  of  days. 

~  c 

Ob>ervei-s 

Stations. 

S  0 

a; 

0 

t 

0 

(5 

2    ft 

z 

03 

'0 

t 

c 

C-l 
V. 

3~ 

S.  i 

1 
0 

3 

■c 
0 
0 

Alicia  

Aiiiit  V 

Lawrence 

Clark 

254 
250 
250 
145 

i',363' 

1,324 

275 

259 

11 

24 
20 
32 
17 
24 
10 
19 
1 
14 

9 
34 
12 

30 
16 
12 
32 
24 
2 
30 

35 
4 
14 
12 

9 
14 
30 

5 
34 

30 

3 

19 

45 

22 
44 
24 
9 
21 
23 

20 
12 
37 
19 
33 
11 
12 
1 
28 
15 

23 
32 
1 
32 
24 
IS 

34 

9 

J4 

25 

3 

3 

8 
28 
19 
34 

21  : 

8 

.51.8 
55.0 

+  '6.'i 

82 
90 

21 
21 

23 
25 

1 
4+ 

38 
46 

3.42 
1.82 
2.20 
2.81 
2.70 
2.00 
2.16 
1.91 
1.28 
1.88 

1.11 
4.24 
3.16 
1.  66 
0.91 
2.10 
1.50 

-3.31 
-2.91 
-2.75 
-1.32 
-2. 72 
-1.66 
-1.36 

-2.'  i9 

-i.'si 

-0. 12 
-3.61 
-3.57 
-2.36 
-3.10 

1.15 

I.. 50 
1.10 
1.52 
0.80 
0.90 
0.76 
0.86 
1.02 
0.55 

0.75 
1.28 
0.90 
0.92 
0.91 
0.74 
1.00 

0 
0 
0 
0 

T. 

0 
T. 
T. 

0 
T. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
6 

10 
5 
8 
6 
2 

10 

5 

1 

5 

20 
18 
19 
17 
16 
18 
15 
21 
15 
'20 

17 

i('l 
16 
15 

21 

4 
9 
0 
0 

2 
4 

3 
6 
2 

s 

5 
1 
4 
6 
6 
4 

4 

12 
14 
13 
9 
9 

10 
9 

6 
9 
14 
11 
10 
18 
6 

sw. 
sw. 
sw. 
e. 

S- 

se. 
w. 
.s. 

n. 
sw. 
sw. 
w. 

.s. 

.Julius    (aielrk. 
.1.  W.  C'aiiiphell 
F.  .1 .  (_;ari>eiiter 
K.  K.  Bluiidell. 
Miss  Lelia  1.  T. 
J .  E.  Scanlau. 
U.S.  Weather  1 
.John  T.  Ma.\ey 
.lohii  A.  Chapiii 
S.  .1.  Howe. 

S.  P.  McConiiell 
H.  L.  D.  Whitsi 
.1.  W.  Wrav. 
Zeb.  H.  Watsoi 
C.  M.  HuddlesM 
Mrs.  B.  K.  Kishl 
M..I.  McHeuryj 
.1.  N.   Crulchti^ 

do 

Arkansas  City 

Desha 

Independence .. 

Van  Buren 

Benton  

iSfp  Branch 

52.2'^^ 
50.3 
49.8 

0.0 
+  .3.0 
+  3.9 

85'' 
89 
81 

21 
21 
21t 

21" 
17 
19 

16 
3 
3 

44" 
37 
42 

Bcutoiiville  . 

Bfrgniau  . .            . .   . 

Boone 

Perrv. 

Lawrence 

Logan 

57. 2J 
52.8 
49.4 

58.  2 
58.0 

-'o.'4 

+  '2.'2 
+  0.7 

91J 
85 
88 
89 
90 

21 

21 
21 
21 
21 

26J 
23 
21 
23 
26 

4 
16 

4t 

4 

4 

44J 
47 
57 
41 
42 

Briiiklf^y 

Monroe 

22fi 
SCI 
158 
470 
171 
309 
293 
175 
330 

1,175 

1(>2 

1,590 

2(;5 

200 

229 

1  ,4fi5 

1,451 

300 

481 

2fi4 
200 
t;43 
182 
1.500 
377 
fiOO 
85 
345 
132 

195 
2(i2 
280 
775 
277 
512 
229 
1,083 
1 ,2.84 
730 

2 ,233 
231 

1.700 
215 
300 

1 ,250 
122 
327 
287 
243 

i.ass 

"'246' 
228 

1  .0,50 
3;J2 
304 
201! 
250 

Calico  Rociv  .        . . . . 

I/ai'd 

Canidcii  .              

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Couway           

Faulkner 

Clav       

.55.8 

+  3.6 

88 

21 

25 

■4 

42 

CroN"^ctt 

Ashley 

.58. 2 
53.(1 

.52.2 
57.2 
49.0 
00. 4» 
,57.41 
54.0" 
51.8 
53.7 
.59.4 
54.8 

+  3.1 

+  '2.'2 
+  3.9 

-'6.' 3 
+  5.1 

+  '3.' .5 

84 
84 

90 

85 

86 

87a 

88' 

89' 

90 

89 

88 

90 

21 
13t 

21 
21 
21 
24 
22 
21 
21 
21 
21 
21 

26 
26 

20 

21 

18 

28 

251 

23'' 

18 

18 

29 

25 

4 
4 

4 
4 

16 
20 
4 
11 
3 
3 
2 
3 

39 
51 

48 

39 

44 

40« 

571 

4ld 

45 
43 

38 
39 

L98 
2.55 

2.02 
1.75 
163 
0.96 

-i.'93 
-2.05 

-3.oi 

-4.54 

1.82 
2. 00 

0.92 
1.0(.l 
0.  93 
0.81 

0 
0 

0 

0 

T. 

0 

4 
2 

4 
4 
5 
4 

20 
15 

12 
22 
15 
16 

4 

8 

15 
5 

10 
3 

8 

4 
4 
6 
12 

s. 
e. 

nw. 

s. 
.se. 

A.Tredick.       ■ 
C.K.  Uall.        ■ 

Neal  Dodd .         1 
Lawrence  Watejl 
J.  M.  KickettsJ 
.leff.l.  Babb.    ■ 
H.  W.  Huwkiiifl 
.1.  C.  Cheiiault" 
(Jeorge  W .  NicliH 
University  f)f  Am 
.1 .  B.  .\tkiuson 
U.S.  Weather  1 

T.  .1.  Logan.       j 
Mrs.  Biddie  Sui 
(;..\.  Caywooiij 
F..).  .Mitchell.  : 
K.  F.  Strickleii. '; 
N.  P.  O'Neal.     1 
A.  A  N.  (4en.Hl 
C .  A  Berry  .        j 
Benedictine  .Sistj 
J  .  A  .  Lowderbai 

(i .  L.  Spelhnan.' 
F.  W.  Vounian.s! 
U.S.  WeatherB 
J.  C  Schalz.        1 
Mrs.    lOiteL.Sr 
Mrs.  F.  A.  Tubbi 
Chapman  &  Uev 
W.  F.  Reeves.     i 
V.  W.  St..lohn. 
W.tl.  Whittiugtt 

Charles  Paxton. 

A.. 1.  Shell.         I 
U.S.  Fori 'St  .SeMl 
.1.  H.  HimIsou.I 
Benedictine  Si« 
A.  F.  Stevens .■ 
T.  \.  Corson. ■ 
Mrs .  0  .  GresliA 
.lames  Stitt.     ■ 
L.K.Tisdale.B 

Carl  A.  Starck.ll 
Shem  P(>ttey.      1 
.MissS.  K.  A.s)icia 
<;.  Field. 
H.  A.  Buerkle 
New  Subiaeo  A 
H.  S.  Bra  shear 
R.  R.  Lusk. 
Kulela   M  .  .Sclii 
.1.  M.Un-kaii 

Yell 

Dodd  City 

Dniiia*^ 

Desha 

Madison 

rnioii 

Colmiibia  

Lonoke 

Carroll 

Washington 

Dallas 

lititton 

K!<li*ra(U) 

Kngland 

Kiireka  Spriiifrs 

rayettHvilU' 

Fordyce 

1.30 
1.94 
1.68 
1.71 
0.68 

1.39 
3.93 
2.93 
3.72 
1..5S 
1.33 
1.30 
1.71 
3.  36 
119 

-i.'86 
-2.  34 

-2.94 

-3.17 

-i.'Si 

-2. 43 
-3.80 
-3.98 
-4.01 

-i.'37 
-4.36 

0.90 
0. 73 
0.77 
0.61 
0.32 

1.33 
1.  30 

078 
1.45 
1.12 
l.is 
l.CO 
1.57 
1.00 
0.90 

0 
T. 

0 
0 
0 

0 
0 
0.2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
3 
6 

6 
6 

6 
3 
3 
5 
9 
3 

20'' 
9 
23 
13 
11 

19 
111 
12 
20 
13 
22 
19 
13 
20 
15 

3'' 
13 

3 
6 

1 
1 
9 
4 
13 
6 

15 
3 
6 

6'' 
9 
6 
15 
9 

11 

14 
10 

.5 

5 
3 

8 
10 

sw. 
nw. 
lie. 
e. 

e. 
s. 
sw. 

nw. 

s. 
sw. 

Sw. 
sw. 

Sebastian 

Hempstead 

White 

Hardy 

Helena 

Hemp  Wallace   

Hope 

Hot  Springs 

Hnttig    

Sharp  

Phillips 

(iarland 

Hempstead. 

(I'arland 

I'nion 

50.7 

5.5.' i' 
58.2 
58.0 
60.6 
51.8 
59.6 

-1.0 

+  '6.'4 
+  3.5 
+  4.6 

-'6.'3 
+  2.4 

84 

"'hk' 

87 
82 
89 
82 
89 

13t 

"'■ii' 

21 

7+ 
21 
13t 
21 

21 

'"•12 
31 
29 
25 
20 
25 

4 

4 
4 
4 
4 

4 
4 

42 

"49' 
3(i 
41 
43 
40 
44 

.loneNboro      

Craighead 

Lake  Farm 

.leffersoii 

Lafayette 

Pulaski 

.loliiison 

Hot  Spring 

Fnlton 

Lewi.sville 

Little  Rock 

Liitlierville   

Malvern 

58.4 
54.8 
53.6 
5fi.0 
50.2 

+  0.4 
+  2.1 
+  0.3 
+  2.2 
+  0.4 

89 
86 
89 
82 
86 

21 
21 
21 
21 
21 

26 
30 
26 
26 
20 

4 

4 

4t 

4 

4 

45 
35 
36 
41 

48 

1.00 
l.,59 
1.27 
0.70 
2.24 
1.86 
2.  34 
1.14 
0.71 

l.,52 
2.47 

2.  48 
1.82 
2.17 
2.74 
2.35 
1.29 
0.70 
1.70 

1.70 

3.  .■)() 
2.  30 
1.63 
1.75 

-3.23 
-3.  35 
-2.  .54 
-4.32 
-0.80 
-2.11 

-i.m 

-4.09 

-4.02 
-2.  23 

-3.' 48 
-2.116 
-0.74 

-2.86 

-3.' 33 

-1.88 

—  3.  87 

0.78 
1.11 
0.  60 
0.  60 
0.  62 
1.24 
1.50 
0.76 
0.28 

1.07 
0.77 
2.  U(  1 
0.59 
0.  70 
1.37 
1.51 
0.97 
0.70 
0.80 

0.  75 
l.:i8 
1.20 
1.05 
0.98 

0 

1'. 
'1'. 

0 
T. 

0 

0 
T. 

0 

0 
0 
0 
0 
0.  1 
0 
0 
0 
0 
0 

T, 
0 
0 

II 
0 

4 

5 

5 
2 
8 
4 
6 
4 
4 

3 
6 

5 
8 
5 
4 
3 
1 
3 

6 

5 
6 

16 
15 

10 
16 
23 
15 
19 

20a 
19 

16 
11 
16 
11 
17 
26 
12 

16 
2(1 
19 
20 

13 

6 

20 
4 

3 
13 

5 
10» 

3» 
4 
14 

12 
6 
4 
2 
0 
5 

5 
1; 
5 
0 
12 

9 
9 
4 
17 

3 
13" 

7a 
8 
10 

8 

9 
16 
12 

5 
14 

10 
5 

11 
6 

sw. 

w. 

11. 

sw. 

s. 

nw. 

sw. 

w. 

11. 
11. 

sw. 

sw. 

ne. 
se. 
sw. 

s. 
w. 
sw. 
nw. 
sw . 

Marked  Trt^e 

Poinsett 

.Searcy 

Polk 

Montgomery  .  . . 

Newton 

.lackson 

Pope 

.leti'erson  

Randolph 

Benton 

A.shley  

Nevada 

Dallas 

.Marshall  

ilena 

52.6 
53.0 
55.2 

.50. 2« 

54.4 

+  o.'s 

+  1,3 
+  4.1 

85 
87 
89 

85'> 

81 

83 

86 

82 

91 

85 

89 

21 
21 
21 

21 

l.-it 

12 

21 

13t 

21 

21 

21 

25 
23 
21 

20-'' 

25 

21 

27 

22 

11 

2(i 

3 

3t 
4 

It 
1 
16 
4 
4 
3 
4 
4 

40 
49 
47 

37 
43 
46 
48 
49 
46 
45 
45 

Nail   

.\i'U  port 

( )kav 

Pine  Bluff 

Poeahontas 

Pondtt 

Portland 

i'rescott 

Princeton 

54.  6 
51.7 
51.9 
55.4 
56.2 

+  0.1 
+  2.3 
+  0.6 

+  '6.'8 

Kison. . 

Cleveland 

Benton  

White 

(Irani 

Miller 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Bradley 

Little   River 

Cross 

'inp.s 

Rogers 

52.2 
52.9 

+  4.5 

89 

83 

21 
21 

17 
23 

3 
4 

40 
41 

.Searcy 

Sheridan 

Springbank  tt 

Stuttgart 

Subiaeo 

Te.xarkana 

Warren 

Wliiti-clid's. 

54.6 

+   1.2 

85 

21 

26 

16 

38 

57.1 
56.  7» 

+  0.7 
+  0.9 

90 
88' 

21 
21t 

27 
25 

4 
4 

49 
4()» 

1.27 
2.0(' 
0.  80 
3.  (.12 

1.9:' 

-2.8( 
-3.  81 
-3.37 

-2.  7(' 

1.22 
090 
0.  .80 
0.80 

2.00 

0 

0 
0 
0 

T. 

4 
1 

s 

5 

17 

IS 
15 

IS 

111 

6 
4 

6 

12 

10 
10 
9 

9 

sw. 
11. 

sw. 

Wynne 

49.7 
54.5 

+  1.7 

80 
91 

21 
21 

25 
11 

4t 

43 

'57 

The  departures  from  normal  temperature  and   precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  of  record  ,    but  all  complete  r(M>ortft 

in  deierniiniug  section  means.  T.     Pi ipitation  is  less  than  O.Ol  inch  rain  or  melted  snow.  +t     Received  too  late  to  be  included  in  menus  and  summaries, 

Relen-uci.  letters,  »,  ^. '',  appearing  in  the  (able  indicate  iiiimber  of  da.\  s  missing;  for  examjile.  ''  represents  two  days  missing,  etc.  t    Also  on  other  flaSSi 

tt   Poslollice  add ivss  of  Ihoe  sla lions  aiv  as  follows:  of  .hiuclinn,  Kaiidolpli.  l.a  , ;  of  Pond.  (Iraveltc,  Ark,  :   of  Sin-ingbank.    D.iddrldk'e.  Ark. 


\i;i  II, 


i:»i(i 


CII.M  ATOI.OCK  Al.    DATA:    AUK  WSAS  Si;('||()\ 


Daily   Procipitiilion  for  March,    11)10. 


Wat.isli.ils. 


hii.Y  1)1  iiiiiiitl 


llciii 

iiili.v  Ih' 

:k«ili>liiliia  i.  • 
rkaiisKS  City  \[ 
>U'.-;villo  II  ii .. . 
■I'  Hraiu'li  .. . 
•iitonvilli'  ••• 

'nmuiii 

iKi'low  i  — 
ftpk  Uockllli. 

loiii'villo. 

:liikl.'.v  il  II  . . . 
ilir..  Uoi-k  I;  i; 
ini.l.Mi  nil.... 

iitorpoint 

ikriMitlon  n  i; . . 

inwii.v 

iniiuK 

■OSSlMt 

inlaiK'Uc  II  I! . 


ifliiCit.v  ... 

una,-  

Ittull  

iloraiio  II  II , 

iiu-r-on 

iKlniul  II  II.. 
ireka  Sprii 
i.vt'ltcvillp  . 

)rdy<t' 

)rt  Smith  ** 


Wliii.' 

OlIHchilH  . . . 

ill. 

.\li->is>ippi  . 

Wliiln 

.\rkaiisas  .. 

do 

Wliitr 

.VrkansHs  ., . 
Whilo 


Arkaiisa.<. 

Wliii.' 

(i.>  ... 

Ouachita  . 

lii'd 

Whiti"  .... 
Arkansas 
White  . . . . 
Ouachita- 
.-Vrkaiisas. 


iltonllll 

■Ol-KCtOWll   II  I 

srtly 

-li-iia  II  II 

Miip  Wallace 

<->]»' 

It  Springs  .  . . 

attiu 

nesboro  

'  notion 


White  .... 
.\rkansns. 
While  ... 
Ouachita 

Ke.l 

.\rkansas 
While  .... 

do... 

Ouachita  . 
Arkansas. 


Red 

Wliite 

do 

Mississippi 

Oiiaciiita  .. 

Red 

Onacliila .  . 
do  .... 


White  . . . 
Ouacliita 


I 

ike  Farm 

•wisville 

ttle  liock  "*.. 

therville 

Uvernllll 

immoth  Spring 

trked  Tree  II  ||  . 
urshall 

>na  |i  I! 

,)unt  Ida 


Ikil 

nvport  I 
|;ay.  . .. 


lie  Bluff  II  I 
icahontas. 

md 

Ttland  II II 
lesoott  II II  . 
'incpton  ||  | 
.sonllll.... 


.\rkansas.. . 

Ke<i 

.\rkaiisas.. . 

do 

Ouachita    .. 

Wliite 

St.  Francis. 

White 

Ouachita   .. 
do 


igers 

ircy 

eridan  ||  || 
ringbank 
ittgart  .. 
ijiaco  . . . 
xarkana  I 
irren  II  || 
liteclitTs 
h'nne  iJI  • 


II  Ii... 


White  . . . . 

do... 

Arkansas 

do... 

White  . . . . 

Arkansas 

Ouachita 

do... 

Ouachita  . 
do... 


.\rkansas.. 

White 

Ouachita.. 

Red 

.\rkansas. . 

do.... 

Red 

Ouncliita.. 

Red 

St .  Francis 


.-Hi 


.76 


.41 
T. 
.50 


.06 


.551  T. 


T. 


.03 
.10 
.18 
1.24 
.02 
.■21 
.13 


.80 


.02 


.04 


.25 


.50 


.04 


.22 


.09 


.06 


.38 


13      14 


.45 


.09 


.08 


.30 


.03 


.08 


.02 


.08 


.20 


.40 


T. 


.05 


19     2U 


.90 


1.30 
.78 
.30 


1.38 


.04 


.60 


.60 


.10 


2» 


.05 


.09 


T. 


.10 
1.18 
T 


33 


26     2(1 


1.15 
1.50 

".i 

.54 
.90 
.65 
•  64 
1.02 
.29 

75 
'1'. 
.42 
.92 
'1 

.20 
1.00 


1.8: 
2.00 


1.33 
1.29 

.70 

T 
1.  12 


1.00 
1.57 
1.00 
.90 


.78 
1.11 
.60 
.60 
.62 

i.'so 

.76 
.20 

1.07 
.55 


.37 

.(i6 
1.37 
.20 
.97 
.70 
.80 


.89 


1.05 
.98 
.72 

1.22 
.90 
.80 
.18 


.82 


I.IO 
1.52 
.■.fl 

.08 
T 


T. 

1.28 

.:{5 


.30 
.30 
1.45 
.04 


20 

2.00 

.59 

.07 
1.51 


.02 
1.26 


.09 


.13 


28     29     m     31 


.06 


.06 


.05 


.40 


.02 


T. 


.17 


.59 


;.  12 
I  82 
2.20 
2.  Ml 
2.70 
2.W) 
2.  IB 
1.91 
1.28 
1.8S 

Ml 
4  24 
3. 16 
1.66 
0.91 
2.  lU 
I.  SO 


1.98 


2- 00 

2.02 
1.75 
l.K! 
0.  96 

i.'so 

l.iM 
1.68 
1.71 
0.68 

1.39 
3.93 

2.  93 
3. 72 
1.58 
1..33 
1.30 
1.71 

3.  36 
1.19 


1.00 
1.59 
1.27 
0.  70 
2.24 
1.86 
2.34 
1.14 
0.71 

1.52 
2.47 
2.48 
1.82 
2.17 
2.74 
2. 35 
1.29 
0.70 
1.70 

1.70 
3. 50 
2.30 
1.63 
1.75 


1.27 
2.U0 
0.  80 
302 


]      Except  as  other-n  ise  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon ,  near  sunset ,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  o 
isen-ation.  ♦••  Regular  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  the  24  hour  period,  midnight  to  midnight .  i  .Separate  dates  of  falls  not  recorded 

*  Precipitation  included  in  the  next  following  measurement.  111!  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  precedin.'  ■'!  hour< 

T.    Trace  or  less  than  U.Ol  inch. 


River  Stages  for  March,  1916. 


Stations. 


Rivers. 


Day  of  month. 


t  Smith  . . 

■danelle  . . 

:le  Rock.. 
leBUiff.  .. 
1|  ck  Rock . . 
'  ico  Rock . 

Psville  .  .. 

vport 

''•rgetown  . 


reiidon. 

ena 

ansas  city, 
iden 


Arkansas... 

do 

do..... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
<lo 

Oua<'liiia  ... 


— !  N  re 


379 

288 
223 
180 
226 
326 
237 
198 
168 
138 
142 
97 
71 


22 
20 

23  :io. 


25  il2.0 
14  ilO.3 


26  12. 

22  :19. 

.30  27. 

42  41. 

42  50. 

39  15. 


9. 

10. 

12. 

10. 

3. 

4- 

U. 

19. 

27. 

40. 

50. 

2ll5. 


8-6 

9.2 

10. 

13.0 

10.7 

4.1 

5.2 

11.4 

18.8 

27.4 

39.  3 

49.5 

16.0 


8.3 

8.5 
10.4 
13.0 
10. 
4.2 
6.0 
11.0 
18.6 
27. 2 
38.  3 
48.9 
16.0 


1    8.1 

21  7.8 
8!  9.5 
912.8 
4|10.3 
4i  4.3 
4I  7.1 
5111.8 

8  17.8 

9  26.  7 
3  36.6 
2'47.5 
S{14.8 


10      11 


9    7. 

8    7. 
0    8. 


9|46, 
5  13 


4;   7. 

5!  s! 
5,11. 

4'  9. 
81  3. 

6i  6. 
7  11. 
6,17. 
9  2.5. 
7  35. 
544. 
3  11. 


0 
1 
0 
5 
1 

2 

9 

11  16. 

7,25 

5  35. 

9144. 

6,10. 


6. 
6 

10] 

8. 

3. 

5. 

11. 

16. 

25. 

3|35. 

3  43. 

9|10. 


9|  6. 
8  6. 
4    7. 


9 
5 
8 
5 

o'lo, 

6.16, 
2 125, 

i:;i4, 
743, 

3    9, 


8  6. 
6  6. 
0    6. 

6  10. 
2l  8. 
9;  4. 
2'  5 
5  10. 

3  15. 
0  24. 

7  34. 
2  42. 

4  9. 


6  6, 

5,  6. 
9'  6. 
0  9. 
0  8. 
li  4. 
2I  4. 
2 1  9. 
915. 

7  24. 
4  34, 

8  42. 
U;  8. 


6|  6. 

4|  6.: 

8l  6. 

91  9. 


0!14. 
524. 

1  33. 

2  41. 
4    8. 


6.4 

6.0 

6.3 

9.7 

7.9 

3.7 

4.6 

9.0 
14.0 
23.  9 
33. 1 
41.1  40. 

8.0,  7. 


18 


19      20      21      22      23      24      25 


2S      29 


30  I  31 


4  6.4 

8  5.7 
0|  5.9 

5  9-2 

9  7.8! 
5!  3.4j 
5:  4.2 
7    8.4' 

5  I3.OI12. 
7  23.4  23. 

5  32. 3  32, 

6  40.0  39. 
6,   7.3|  7. 


2  6.2' 
6'  5.5I 

8  5.7 

9  8.7 
5|  7.  3 

3  3.6 
2!  4.8 
4|  7.9 

8:12.6 

0  22.8122. 

1  32.  3  j  32. 

4  38.  9|38. 

2  7.0    6. 


6112 
522, 

3:32 
6:38, 

8    6 


6.0 

.5.8 

5.2;  5.2 

.5.4 

5.3 

8.6 

8.5 

7.0 

6.9 

3.3    3.2 

4.3    4.1 

8.2    7.9 

2.8 

12.6 

5.8 

.5.3 
5.2 
8.5] 
6.7i 
3.5] 
3.8l 
8. 5| 


0 

12. 4  12.  6 
9 


4  22.  1121.9  21 
0i31.5  3I.2  30, 
4:38.1 137.7  37. 
8'  7.01  6.8    7. 


11,5:16, 
5.6  8. 
6.11   6 

8.8  9, 
6.9!  6. 
4. 2 1  4. 

5.9  5. 
9.3!  9. 

12.8  14. 

21.9  21. 
30.0  29, 
36.8  36. 
10. 0  12. 


5  15.  6 
5  14.8 


14.4  12.9 


13. 5 
15. 3 
17.0 
7.3 


14 

15.0 
16.0 
7.3 

4.21  4.0 
5.5'  5.2 
9.3'  9.2 
4  15.0|I4.4  14. 1 
8  21.S.21.8|21.9 

2  28.3127.5  27.2 
4  35. 8::i5. 1  :14.6 

3  12.  5I1I.3  10.2 


■}•} 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION, 


Makch,     1911 


Daily  temperatures  for  March,  1916. 


«— 



Day  of 

month . 

Cfofri.    VI.; 

.^  I H  I H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
76 

7 
74 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

20 

27 

28 

29 

.30 

31 

J 

>  Maximum... 
'  f  Minimum  . . . 

■M 

35 

36 

54 

69 

51 

57 

64 

53 

72 

80 

78 

42 

50 

68 

78 

73 

63 

82 

80 

60 

77 

72 

67 

64 

66 

67 

73 

79 

64 

Alicia 

•23 

31 

32 

•24 

33 

63 

40 

31 

31 

42 

29 

36 

60 

40 

32 

24 

33 

45 

46 

42 

49 

49 

34 

48 

56 

45 

41 

36 

32 

43 

61 

3! 

)  Ma.xinnnu . . . 

42 

43 

50 

61 

76 

80 

55 

53 

63 

70 

76 

75 

82 

81 

60 

64 

80 

81 

81 

81 

90 

76 

59 

82 

70 

50 

70 

80 

83 

80 

80 

7( 

Amity  vS'J 

t  Mininunn  . . . 

29 

32 

30 

25 

25 

49 

50 

34 

32 

37 

36 

36 

36 

50 

38 

28 

27 

43 

53 

52 

51 

59 

41 

41 

44 

37 

38 

48 

37 

46 

51 

3S 

\  Ma.\imum. . . 

34 

36 

40 

58 

70 

78 

75 

54 

60 

67 

63 

77 

82 

79 

45 

59 

77 

83 

80 

85 

60 

77 

73 

60 

68 

72 

75 

76 

81 

66 

Hee  Bra  11  ell 

t  Miniminn  . . . 

26 

32 

29 

23 

33 

58 

37 

30 

32 

38 

28 

33 

54 

40 

33 

21 

33 

50 

48 

36 

45 

53 

34 

38 

30 

41 

46 

62 

37 

)  Maximum . . . 

38 

33 

36 

57 

67 

73 

51 

44 

59 

55 

57 

77 

79 

64 

40 

61 

78 

78 

58 

73 

89 

76 

,54 

76 

66 

40 

55 

71 

79 

71 

72 

(St 

Beiitoiiville 

r  Minimum  . . . 

25 

28 

17 

24 

44 

39 

31 

26 

31 

35 

26 

42 

62 

35 

28 

26 

46 

,54 

49 

46 

59 

39 

37 

49 

37 

36 

35 

34 

47 

51 

51 

38 

eol 

V  ^laxiuuun. . . 
t  Minimum  . . . 

34 

33 

36 

58 

61 

58 

56 

47 

62 

58 

57 

80 

68 

67 

40 

63 

62 

61 

61 

73 

81 

81 

5s 

65 

66 

66 

53 

72 

76 

54 

62 

Bt'igniau 

22 

27 

19 

22 

35 

55 

36 

25 

30 

44 

23 

38 

61 

32 

26 

21 

35 

58 

42 

40 

54 

43 

32 

45 

50 

33 

33 

32 

.38 

44 

65 

37 

)  Maxinunn. . . 
'  Miniminn  . . . 

48 

41 

44 

62 

73 

83 

70 

83 

70 

81 

91 

75 

57 

SO 

67 

55 

60 

77 

82 

76 

82 

£9 

Booneville 

31 

37 

•28 

26 

42 

65 

36 

45 

54 

55 

60 

52 

41 

51 

54 

36 

38 

33 

48 

53 

57 

44 

\  Ma.\iunnn. . . 

37 

39 

46 

57 

74 

80 

66 

53 

61 

68 

56 

74 

8^2 

■74 

46 

56 

76 

80 

62 

68 

85 

75 

62 

76 

61 

,54 

54 

73 

73 

72 

83 

mt 

Briiikley  sSiJ  

'  Mininuim  . . . 

27 

31 

32 

24 

27 

46 

42 

31 

31 

37 

30 

30 

42 

62 

35 

23 

33 

37 

5U 

43 

46 

60 

36 

36 

55 

39 

38 

36 

38 

46 

49 

3B: 

Calico  Itock  ^  .  . 

*  Maxinnnn. . . 

36 

35 

38 

60 

68 

83 

62 

49 

63 

63 

53 

85 

86 

67 

42 

58 

74 

85 

63 

69 

88 

62 

59 

77 

65 

53 

47 

71 

73 

75 

81 

i 

'  Mininunn  . . . 

27 

29 

31 

21 

21 

31 

34 

31 

31 

33 

27 

28 

35 

55 

32 

23 

24 

34 

49 

42 

43 

47 

36 

37 

44 

40 

40 

30 

32 

38 

43 

\  Ma.vinunn. . . 

nO 

50 

53 

63 

82 

78 

66 

66 

74 

69 

79 

85 

82 

65 

66 

80 

82 

77 

82 

89 

85 

74 

83 

79 

76 

59 

7S 

85 

S3 

87 

74 

Canidoi) 

1  Minimum  . . . 

32 

38 

29 

23 

39 

60 

43 

32 

38 

39 

37 

33 

54 

56 

36 

25 

40 

52 

53 

54 

58 

63 

40 

46 

56 

35 

39 

29 

38 

42 

45 

^ 

S  Maxinunn . . . 

43 

44 

52 

62 

89 

83 

69 

58 

64 

71 

61 

80 

84 

75 

66 

70 

80 

81 

71 

82 

90 

86 

61 

82 

74 

51 

60 

78 

84 

78 

79 

71 

t'eiiterpoim 

t  Mininunn  . . . 

31 

33 

29 

26 

47 

59 

45 

33 

43 

47 

40 

38 

55 

49 

31 

38 

45 

55 

55 

53 

62 

61 

44 

.52 

51 

37 

43 

33 

45 

,55 

52 

44 

\  Maxinunn .. , 

40 

40 

47 

59 

74 

81 

75 

58 

63 

72 

69 

79 

83 

79 

50 

61 

79 

81 

76 

74 

88 

83 

60 

7;) 

77 

62 

53 

72 

74 

75 

81 

69 

Conway  

'  M ininiuni  ... 

31 

34 

34 

25 

37 

63 

40 

34 

37 

43 

34 

37 

56 

43 

38 

26 

37 

58 

52 

47 

55 

56 

40 

46 

67 

36 

41 

34 

43 

49 

54 

42 

\  Mil  xinnim . . . 

56 

52 

50 

57 

72 

79 

75 

62 

61 

72 

64 

73 

81 

79 

73 

59 

67 

72 

70 

78 

84 

81 

77 

79 

76 

62 

61 

71 

81 

79 

80 

TO 

(;rossett  

"  /  ^li])innnii  . . . 

35 

42 

34 

26 

42 

65 

56 

38 

40 

50 

40 

36 

54 

60 

42 

29 

42 

46 

48 

58 

64 

66 

43 

51 

56 

41 

42 

36 

42 

49 

52 

46 

)  Maxinnim . . . 

40 

40 

47 

55 

7U 

83 

60 

52 

64 

72 

55 

76 

84 

74 

66 

65 

82 

84 

82 

73 

62 

70 

60 

80 

70 

48 

68 

78 

72 

72 

83 

67 

PardaDi-lle  **  ... 

t  Minimum  . . . 

35 

33 

32 

26 

38 

40 

38 

32 

31 

.37 

36 

33 

47 

58 

35 

27 

31 

38 

,52 

48 

47 

51 

40 

41 

62 

46 

36 

39 

42 

4X 

52 

40 

\  Maximinn , . . 

29 

38 

44 

6.5 

66 

81 

74 

53 

65 

62 

60 

84 

83 

77 

38 

66 

76 

86 

80 

72 

90 

86 

56 

77 

74 

64 

62 

70 

77 

75 

77 

67 

Doilil  City 

'  /  Mininunn  . . . 

23 

28 

22 

20 

34 

55 

33 

27 

31 

40 

23 

36 

55 

33 

29 

•22 

34 

49 

44 

42 

49 

46 

34 

46 

51 

36 

35 

29 

37 

45 

6! 

36 

\  Ma.vimum. . . 

42 

50 

49 

60 

74 

80 

76 

59 

63 

73 

73 

75 

83 

79 

54 

59 

78 

80 

78 

81 

85 

79 

72 

70 

76 

63 

54 

72 

79 

72 

S3 

70 

Diiiims 

*  (  Minimum  . . . 

34 

40 

35 

21 

40 

61 

46 

36 

40 

43 

37 

43 

72 

44 

22 

40 

44 

56 

55 

50 

63 

42 

44 

43 

57 

40 

43 

34 

47 

65 

50 

m: 

S  Maxinunn. . . 

35 

37 

39 

54 

61 

76 

56 

45 

57 

62 

58 

75 

79 

72 

41 

,56 

75 

77 

61 

70 

86 

80 

53 

75 

65 

49 

53 

71 

77 

74 

74 

62. 

Puttoii 

f  Mininunn  . . . 

24 

30 

20 

•20 

30 

52 

26 

21 

29 

37 

23 

33 

52 

34 

23 

18 

31 

51 

47 

44 

49 

48 

32 

48 

49 

30 

33 

31 

35 

47 

49 

361 

KldorailosW 

s  Ma  xiuunu . . . 

83 

84 

86 

84 

81 

79 

86 

84 

81 

86 

84 

85 

84 

81 

73 

65 

45 

44 

41 

44 

46 

.53 

69 

87 

78 

70 

71 

73 

76 

79 

t  .Mininunn  . . . 

61 

59 

64 

63 

65 

60 

57 

60 

61 

60 

63 

64 

60 

63 

60 

31 

29 

30 

32 

28 

30 

33 

32 

37 

48 

40 

40 

37 

38 

39 

40 

S  Maximinn . . . 

59 

51 

53 

82 

65 

77 

64 

79 

85 

65 

77 

SO 

81 

88 

69 

SO 

74 

82 

82 

Emerson 

*  t  .Mininunn  . . . 

33 

44 

30 

25 

35 

45 

41 

36 

57 

29 

42 

52 

54 

59 

44 

51 

39 

31 

49 

\  Maximum . . . 

41 

43 

60 

75 

si 

69 

64 

69 

70 

,58 

60 

72 

85 

,54 

61 

SO 

82 

80 

89 

75 

64 

81 

82 

57 

52 

72 

75 

77 

77 

Knglanil  vw  

'  Mininunn  . . . 

29 

27 

26 

51 

43 

32 

33 

32 

23 

35 

40 

45 

37 

25 

37 

43 

42 

52 

02 

39 

40 

57 

57 

38 

33 

40 

48 

52 

\  Maxinunn. . . 

36 

35 

36 

58 

69 

78 

5^ 

48 

61 

01 

58 

78 

81 

78 

41 

62 

82 

81 

75 

75 

90 

84 

59 

78 

71 

50 

55 

73 

83 

76 

73 

Kiirelia  SpriDff.s  . 

"  '  M  inimum  . . . 

26 

27 

18 

23 

32 

57 

34 

25 

31 

47 

23 

41 

63 

35 

24 

22 

40 

59 

46 

42 

52 

45 

35 

38 

49 

35 

33 

30 

38 

46 

,52 

wl 

\  Maxinunn. . . 

40 

36 

39 

58 

68 

74 

56 

48 

60 

57 

61 

79 

87 

77 

42 

62 

80 

81 

76 

74 

89 

84 

55 

77 

76 

f 

54 

73 

85 

82 

78 

66! 

Fayetlevillo 

'  t  Minimum  . . . 

25 

29 

18 

25 

47 

56 

33 

25 

34 

50 

27 

44 

62 

36 

28 

24 

50 

58 

49 

50 

64 

49 

39 

53 

43 

35 

33 

40 

42 

65 

63 

fj 

\  Maxinunn . . . 

46 

47 

49 

59 

75 

81 

76 

68 

65 

74 

70 

77 

81 

78 

55 

62 

77 

80 

78 

81 

88 

85 

71 

80 

77 

63 

56 

75 

83 

82 

82 

Forilyci? 

*  /  Mininunn  . . . 

33 

29 

33 

36 

48 

63 

38 

44 

50 

55 

41 

55 

62 

32 

35 

41 

58 

61 

45 

59 

63 

48 

39 

55 

39 

45 

30 

,50 

59 

56 

57 

47i 

\  Ma.xinnun . . . 

41 

39 

43 

61 

75 

79 

56 

47 

63 

66 

60 

81 

85 

73 

49 

66 

82 

81 

66 

76 

90 

80 

53 

78 

65 

41 

60 

78 

78 

73 

77 

66, 

Kort   .-^nulli 

"  '  Mininunn  . . . 

31 

33 

25 

27 

42 

53 

40 

33 

39 

45 

36 

42 

66 

42 

35 

31 

45 

54 

53 

47 

58 

51 

42 

50 

41 

36 

38 

40 

52 

54 

67 

43. 

)  Maximum . . . 

35 

34 

34 

57 

65 

78 

62 

48 

59 

62 

52 

75 

84 

75 

41 

52 

65 

82 

69 

65 

84 

80 

57 

76 

69 

62 

50 

69 

67 

70 

78 

esi 

Hard.v 

*  /  ^l  inimnni  . . . 

22 

30 

27 

21 

36 

60 

42 

28 

30 

45 

26 

36 

■58 

33 

31 

24 

34 

47 

45 

39 

53 

43 

32 

46 

54 

42 

34 

33 

38 

45 

62 

701 

\  Ma.ximum . . . 

43 

43 

50 

59 

74 

80 

78 

54 

65 

74 

60 

75 

82 

79 

59 

63 

78 

80 

75 

79 

88 

80 

60 

81 

78 

62 

54 

78 

S3 

79 

SO 

Hemp  Wallace  .. 

'  Alininuun 

30 

36 

31 

'22 

33 

57 

31 

31 

37 

35 

37 

3.3 

55 

50 

33 

23 

31 

55 

50 

49 

61 

59 

40 

41 

54 

33 

39 

29 

36 

45 

48 

fi 

S  Maximum . . . 

49 

46 

52 

60 

75 

80 

72 

54 

62 

73 

65 

77 

78 

78 

58 

64 

76 

79 

72 

81 

87 

83 

67 

74 

63 

56 

59 

75 

80 

77 

SO 

69 

47 

Hape 

*  '  Miniminn  . . . 

34 

41 

32 

31 

49 

51 

5U 

37 

43 

46 

44 

45 

57 

51 

40 

•   34 

41 

56 

59 

57 

70 

67 

47 

58 

39 

41 

43 

39 

48 

51 

58 

)  Maximum. 

40 

42 

52 

60 

74 

78 

82 

58 

62 

73 

70 

76 

78 

80 

57 

62 

79 

82 

78 

78 

82 

SO 

69 

80 

77 

65 

56 

80 

82 

82 

80 

n 

Hot  Spring.* 

"  '  MininUMU  . . . 

30 

37 

32 

29 

45 

58 

42 

34 

39 

50 

36 

,38 

60 

47 

37 

30 

46 

57 

57 

.52 

63 

65 

40 

52 

56 

38 

38 

39 

49 

54 

52 

m 

)  Ma.ximum . . . 

57 

54 

51 

60 

76 

84 

81 

66 

64 

75 

71 

80 

85 

83 

78 

65 

81 

84 

79 

86 

89 

85 

77 

81 

79 

64 

56 

77 

85 

82 

84 

m 

lluttig 

/  Minimum  . . . 

34 

34 

37 

25 

45 

63 

65 

37 

40 

46 

.41 

34 

53 

59 

43 

33 

41 

54 

55 

62 

62 

64 

43 

52 

63 

39 

41 

35 

42 

46 

49 

m 

\  Maximum 

35 

35 

39 

57 

71 

78 

79 

54 

59 

60 

56 

71 

82 

77 

43 

54 

fi7 

78 

72 

67 

82 

82 

70 

79 

71 

61 

56 

67 

69 

75 

81 

§ 

Jiim-slxiro 

'  Mininunn  . . . 

21 

27 

29 

•20 

34 

58 

49 

28 

33 

44 

27 

31 

66 

37 

29 

22 

32 

45 

42 

39 

52 

45 

:i8 

45 

53 

41 

37 

38 

35 

42 

49 

88. 

\  Ma ximnm , . . 

5K 

47 

52 

60 

77 

84 

77 

63 

64 

75 

66 

79 

86 

83 

63 

66 

80 

83 

75 

82 

89 

84 

6S 

85 

77 

62 

67 

76 

S3 

83 

84 

IB. 

Juiiclioii 

"  (  .Mininuim  . . . 

44 

36 

32 

25 

46 

64 

55 

32 

40 

4i 

34 

45 

56 

62 

41 

29 

41 

48 

52 

59 

64 

66 

44 

67 

60 

40 

40 

32 

42 

47 

52 

46. 

LalcH  rami 

\  .Maximum. . . 

"  '  Minimum  . . . 
\  Maxinunn 

54 

46 

43 

63 

74 

84 

70 

1V2 

6.5 

78 

■76 

79 

8.5 

79 

59 

68 

81 

82 

75 

ki 

89 

74 

88 

8,5 

70 

58 

64 

78 

SO 

83 

83 

^5 

Lewisville 

'  1  Minimum  . . . 

35 

40 

30 

26 

45 

53 

59 

36 

39 

49 

39 

40 

59 

39 

35 

31 

36 

51 

51 

53 

50 

60 

50 

50 

58 

40 

39 

34 

39 

,50 

53    44^1 

\  Ma-xinnnu 

42 

39 

44 

58 

73 

79 

65 

48 

61 

68 

53 

75 

82 

70 

49 

,59 

76 

78 

69 

77 

86 

79 

60 

78 

71 

47 

62 

72 

72 

74 

80 

ea. 

Little  Rock 

*  1  Mininunn 

31 

36 

34 

30 

44 

60 

45 

34 

39 

45 

34 

40 

60 

41 

35 

32 

44 

58 

51 

48 

61 

46 

40 

52 

47 

39 

40 

42 

44 

51 

56 

4S, 

S  Maximum. . . 

35 

36 

45 

60 

67 

78 

58 

49 

59 

67 

57 

75 

82 

71 

46 

62 

79 

80 

71 

72 

89 

82 

55 

76 

66 

49 

55 

72 

73 

73 

78 

6S, 

LntherviUe 

*  '  .Minimum  . . . 

27 

32 

28 

26 

41 

57 

39 

29 

34 

47 

31 

40 

61 

41 

32 

26 

44 

,55 

51 

46 

60 

49 

48 

49 

47 

34 

38 

38 

48 

52 

58 

\  .Ma.ximum 

41 

43 

50 

55 

75 

79 

68 

69 

60 

74 

65 

72 

74 

71 

68 

70 

74 

77 

63 

75 

82 

SO 

76 

80 

70 

45 

67 

70 

78 

79 

73 

-Malvern  \^ 

*  1  Minimum  . . . 

34 

38 

32 

26 

40 

55 

44 

34 

40 

46 

36 

37 

60 

57 

27 

34 

36 

5(1 

53 

49 

60 

66 

40 

44 

57 

40 

42 

31 

43 

50 

51 

48, 

\  .Maximum 

35 

35 

34 

58 

06 

81 

73 

49 

59 

5S 

51 

76 

84 

82 

41 

52 

64 

83 

81 

65 

86 

83 

66 

76 

75 

61 

48 

67 

69 

71 

78 

MaiiiiiKitli  Spring 

/  .Mi nimum 

25 

31 

27 

20 

29 

52 

33 

28 

29 

41 

25 

31 

49 

38 

31 

21 

29 

35 

44 

41 

44 

47 

31 

41 

55 

44 

35 

30 

33 

41 

48 

iS' 

\  .Maximum 

38 

39 

36 

40 

6U 

79 

70 

47 

61 

62 

55 

76 

81 

74 

41 

58 

79 

8U 

66 

72 

85 

80 

62 

76 

73 

62 

52 

70 

76 

In 

76 

64. 

Mar-liiill 

■  '  Mininunn  . . . 

26 

30 

25 

32 

38 

60 

41 

28 

33 

42 

29 

43 

62 

36 

32 

26 

44 

48 

47 

45 

63 

47 

36 

46 

53 

38 

38 

35 

36 

49 

54 

Mcna^^ 

\  Ma.xinnun 

47 

38 

44 

59 

74 

79 

61 

48 

61 

69 

62 

77 

81 

65 

50 

62 

78 

79 

61 

80 

87 

67 

58 

73 

70 

40 

57 

79 

SI 

75 

74 

'  ^  .Mini nunu  . . . 

28 

31 

23 

23 

33 

51 

44 

30 

31 

35 

35 

35 

49 

59 

34 

28 

29 

47 

52 

49 

54 

61 

40 

40 

54 

32 

.•J5 

39 

43 

52 

52 

\  ^la.xinnnii 

49 

48 

45 

58 

81 

83 

61 

52 

62 

72 

61 

78 

83 

76 

72 

62 

78 

82 

70 

81 

89 

83 

65 

82 

72 

53 

67 

76 

84 

78 

79 

Mount  Ilia  ■ 

*  t  Mininunn  . . . 

30 

37 

28 

21 

57 

56 

33 

33 

35 

37 

34 

37 

,52 

45 

33 

25 

34 

37 

52 

55 

65 

52 

40 

42 

53 

34 

33 

30 

37 

43 

47 

\  .Ma ximum 

34 

36 

36 

.53 

59 

74 

54 

45 

55 

54 

58 

73 

75 

71 

56 

75 

77 

68 

70 

85 

77 

51 

70 

65 

56 

48 

69 

73 

72 

73 

Nail 

'  '  Mininunn  . . . 

20 

•28 

2U 

32 

41 

54 

43 

24 

30 

47 

25 

40 

49 

34 

21 

40 

42 

45 

43 

5.5 

48 

33 

47 

45 

30 

35 

39 

42 

46 

49 

Ni-wiMirl  % 

\  .Maxinunn . 

38 

39 

45 

52 

65 

79 

59 

51 

60 

68 

74 

75 

81 

70 

.51 

50 

78 

80 

61 

77 

77 

70 

75 

78 

75 

52 

66 

72 

70 

75 

81 

■  '  .Mininunn  . . . 

25 

30 

34 

34 

45 

51 

42 

32 

35 

39 

32 

41 

40 

44 

35 

32 

35 

56 

61 

45 

61 

65 

39 

46 

52 

51 

42 

45 

41 

62 

54 

(>l;ay 

*  .Maximum. . . 

•• 

I'in.-  Bluff  # 

'  /  .Minimum  . . . 
S  Ma.xiiniun . . . 

43 

43 

48 

59 

7.5 

8i 

70 

54 

63 

?2 

54 

77 

84 

■76 

54 

6i 

78 

8() 

64 

si 

86 

80 

(V2 

81 

63 

&2 

55 

7i 

77 

79 

83 

■  '  Mininunn  . . . 

31 

34 

33 

27 

28 

49 

47 

34 

34 

38 

36 

36 

43 

56 

40 

28 

30 

47 

54 

51 

62 

64 

42 

43 

51 

41 

40 

37 

38 

47 

51 

s  .Ma.ximum 

37 

36 

38 

56 

66 

76 

50 

59 

62 

.55 

72 

82 

75 

42 

52 

64 

80 

77 

61 

82 

79 

60 

78 

74 

61 

66 

70 

69 

74 

79 

)»()calH>nla> 

'  M i ni Nunn  . . . 

23 

31 

31 

22 

33 

62 

37 

30 

39 

45 

28 

33 

57 

39 

31 

22 

37 

38 

45 

42 

48 

48 

33 

45 

56 

46 

39 

35 

35 

44 

51 

\  .Maximum. . . 

38 

34 

40 

57 

70 

75 

54 

46 

60 

53 

59 

79 

81 

71 

43 

63 

80 

80 

74 

75 

9! 

83 

55 

78 

70 

48 

62 

75 

87 

76 

74 
53 

I'oiiil 

"'.Mi  nimum  . . . 

26 

28 

11 

20 

38 

53 

40 

25 

32 

36 

•22 

42 

62 

38 

25 

•22 

44 

,58 

47 

44 

54 

46 

37 

50 

41 

35 

35 

29 

47 

52 

J'orllanil  ^^ 

>  .Maximum. . . 

50 

47 

50 

58 

72 

78 

72 

54 

61 

74 

,58 

73 

.811 

79 

,52 

58 

78 

77 

70 

80 

85 

83 

68 

81 

64 

59 

54 

75 

81 

82 

83 

*  '  .Mini nnim 

33 

36 

34 

27 

28 

41 

54 

37 

38 

40 

39 

34 

36 

54 

41 

30 

33 

42 

54 

52 

53 

62 

42 

43 

60 

42 

42 

37 

40 

44 

50 

S  Ma  xiuunu . . . 

47 

45 

51 

62 

84 

71 

53 

65 

75 

61 

79 

84 

76 

56 

67 

79 

81 

64 

81 

89 

80 

59 

85 

59 

46 

6(1 

7il 

84 

81 

83 

I'rescntt  «W 

■  '  .Miniminn  . . . 

I     32 

34 

30 

26 

»> 

53 

47 

31 

37 

42 

40 

39 

51 

59 

37 

27 

39 

50 

,56 

52 

59 

63 

43 

45 

51 

37 

39 

35 

40 

4T 

48 

Uogurs 

S  .Ma xi Munii . , . 

1     39 

37 

38 

5h 

68 

75 

54 

45 

60 

57 

58 

78 

80 

76 

42 

62 

80 

80 

75 

73 

89 

82 

67 

76 

70 

44 

55 

73 

'  1 

73 

73 

■  '  .Nlinimum  . . . 

26 

28 

17 

25 

37 

54 

31 

25 

31 

45 

42 

63 

36 

28 

24 

44 

57 

48 

47 

52 

47 

37 

,52 

44 

35 

34 

33 

6(1 

53 

,53 

^  .Ma.ximum . . . 

37 

38 

43 

56 

71 

78 

74 

52 

6(1 

67 

62 

72 

81 

75 

46 

55 

73 

78 

72 

78 

83 

79 

61 

75 

72 

61 

50 

69 

72 

71 

81 

Searcy 

■  '  .Mininuim  . . , 

28 

34 

33 

23 

32 

61 

38 

32 

37 

42 

30 

32 

.53 

42 

36 

24 

32 

51 

42 

44 

48 

4,8 

38 

46 

55 

38 

40 

35 

42 

47 

51 

StultKurt 

)  .Maximum. . . 
'  '  .Mininuim  . . . 

40 
32 

40 
34 

45 
34 

57 
27 

73 
41 

79 
59 

72 
43 

5:'. 
32 

61 
37 

66 
45 

57 
32 

74 
36 

82 
,56 

75 
43 

48 
35 

,57 
26 

39 

78 
55 

67 
51 

77 
50 

85 
59 

,52 

61 
38 

76 
50 

72 
57 

62 
40 

54 
40 

71 
36 

73 
42 

49 

.SO 
49 

I  Mil xiiuiim . . . 

79 

80 

82 

85 

75 

78 

80 

72 

82 

79 

74 

82 

90 

69 

75 

71 

56 

58 

(>8 

76 

1^ 

79 

."^nliiac*> 

'  .M i niiiniiii  . . . 

49 

53 

55 

,56 

41 

38 

30 

•38 

60 

,58 

46 

,50 

54 

39 

42 

33 

35 

38 

41 

46 

50 

,55 

Te.xarkaim  ij« 

\  Maximuin . . . 

58 

43 

53 

63 

77 

84 

?2 

54 

65 

78 

63 

80 

85 

76 

60 

67 

78 

81 

71 

82 

90 

81 

63 

83 

71 

46 

65 

7S 

85 

Sll 

81 

'  Minimum  . . . 

33 

:« 

31 

27 

28 

52 

44 

37 

35 

45 

44 

43 

47 

60 

38 

34 

.34 

47 

55 

56 

58 

62 

41 

41 

,52 

38 

40 

35 

36 

4S 

,52 
83 

Warren  S^9 

\  .Maximum.. 

49 

51 

71 

74 

81 

71 

54 

72 

73 

,58 

74 

S3 

81 

54 

62 

80 

81 

64 

82 

88 

84 

67 

S3 

67 

53 

55 

73 

88 

85 

■  '  .Minimum  . . . 

30 

32 

25 

35 

61 

47 

34 

34 

40 

38 

35 

41 

56 

39 

27 

35 

46 

54 

51 

,52 

62 

40 

41 

56 

39 

39 

39 

41 

46 

47 

78 
51 

Wynne  W 

J  Ma.ximum . . 

36 

36 

:i8 

51 

67 

75 

65 

48 

57 

61 

49 

68 

79 

67 

46 

49 

70 

71 

63 

64 

80 

71 

62 

73 

61 

66 

56 

66 

69 

74 

'  '  .Minimum  . . . 

•27 

28 

|_32 

25 

29 

42 

40 

32 

;  33 

40 

31 

32 

40 

1     ^' 

32 

25 

27 

40 

43 

44 

44 

55 

36 

38 

51 

42 

40 

36 

38 

14 
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U.  S.  DliPARTMKN'l^  Ol-   yXCiklCrLTURJ:: 
WEATHl'LR    BUREAU 

C:HAKl.hS  h.  MARVIN,  CHIHI- 


;LIMATOLOGICy\L    DATA 


ARKANSAS    SECTION 


APRIL,  191(1 


BY 

HARVEY  S.  COLE 

SECTION  DIRECTOR 


LITTLE  ROCK,  ARK. 
WEATHER  BUREAU  OFFICE 

MAY  IP,  1916. 


DKi. 


I'lJMArol.OClCAl-    DATA:      AIIK  \.\S\S  SIIC'IMOX 


S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 

ARKANSAS    SECTION. 
HARVEY  S.  COLE,     Section  Director. 


XXi.     LnTLK  IvocK,  Auk.,     AruiL,    lUlG.  No,  4, 


GENERAL  SUMMARY. 

e  weatlitT  \v;is  too  cold  and  tlu'  soil  too  wet  lor  at^ricultunil 
hits  in  all  portions  o(  the  Stalf  during  the  first  ten  days  of 
liunith;  but  conditions  were  more  favorable  durinj^  the 
jincior  of  tlic  niontli,  except  tliat  tbe  soil  continued  too  wet 
(e  extreme  northern  portion  and  tbe  weather  was  too  cold 
!  portions  the  last  few  days.  The  luontbly  mean  tempera- 
(ivas  59. 9"^,  which  was  4.2-  lower  than  for  the  same  month 
[1'),  and  is  the  lowest  on  record  sinc(>  1910.  At  the  last  of 
iionth  corn  was  in  '^ood  condition  and  cotton  in  fairlj-good 
(tion  except  in  tbe   northern   counties   where  planting  was 

isly  delayed  by  tlie  continued  rains;  small  grains  were  in 
••lent  condition  excej)!  in  the  northwestern  portion  where 
ijr-killed:  hay  and  forage  crojjs  were  aliundant  an<l  con- 
jible  alfalfa  had  been  cut;  potatoes  and  garden  vegetables 
'in   excellent    condition,    ami   strawberry   shipments   had 


TEMPERATURE. 


'  mean  monthly  temperature  for  o'l  stations  in  Arkansas 
t  9.9^;  the  mean  for  37  stations  having  a  record  for  ten  or 

years  being  \.'2'^  below  normal.  Monthly  means  ranged 
ii')8.8^  at  Nail,  in  the  nortlnvestern  jwrtion,  to  Oo.o'-'  at 
(julo,  in  the  south  central  portion.  Positive  departures 
fjeported  at  but  three  of  the  stations  having  normals.  The 
it  temperature  reported  was  92'^,  at  Centerpoint  and 
Kjon  on  the  14th;  at  most  places,  however,  highest  temper- 
rt  were  rec(»rded  on  the  18th  or  the  22d.  Tlie  lowest 
ijrature  reported  was  24^  at  Pond  on  the  9th,  the  date  on 
t  tomperatur(\s  slightly  above  or  slightly  below  freezing 
Pl'Oported  at  nearly  all  stations. 


PRECIPITATION. 


1  mean  monthly  precipitation  for  GO  stations  in  the  State 
55  inches,  the  mean  for  49  station.s  liaving  a  record  for 
c  more  years  being  1.25  inches  less  than  normal.  Heavy 
if  1  occurred  in  the  northern  portion  of  the  State,  three 
s  reporting  monthly  amounts  ranging  from  6.35  inches 
■  inches;  but  in  the  central  and  southeastern  portions  the 
y  amounts  were  l)etween  two  and  three  inches.  No 
'  departures  were  rep(»rted  except  in  nine  of  the  north- 
1  counties,  (ieneral  rains  occurred  in  all  portions  during 
t  eight  days  and  in  northern  and  western  portions  on 
h  and  lOth  and  from  the  20th  to  the  24tli. 


MISCELLANEOUS  DATA. 


Bentonville 

Fort  Smith . 
Little  Kock 


Pki-vnuhe. 

(8PB-leVPl). 

Wind 

Rki.ativk 
hu.miuitv. 

i 

S  • 

s  k. 

5 

tft 

s  ■ 

n-~ 

f' 

1 

JS 

d 

a 

9 

t 

3 

29.40 

(5 

8. 

* 
18 

0^ 

29.97 

30.40 

20 

5. 748 

30 

80 

29.97 

30. 39 

9 

29. 52 

20 

7,  003 

36 

\V. 

20 

80 

68 

30.00 

30.36 

9 

29.54 

2 

»,  0«9 

46 

W. 

15 

70 

52 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thvnderslonns-  1st,  2;  2d,  3;  4th,  1;  6th,  1;  7th,  1;  8th, 
2;  loth,  1;  14tb,  2;  15th,  2;  16th,  2;  18th,  1;  19th,  4;  20th, 
16;  21st,  1;    23d,  9;  24th,  2;  30th,  3. 

Solar  ILilos.  —  M,  1;  lOth,  1;  18th,  1;  22d,  3;  26th,  1; 
29th,  2. 

LutKir  //-//as.  — loth,  1  ;  13th,  1. 

/'Vo.s/x,  L!(/hf.  —  inh,  3. 
7/'iruv/.-9th,  2. 
Killing —Hth,  5;  9th,  21;  lOth,  1. 

Sleet.  — 7ih,  1;  8th,  3. 

High  ]Viud.i— 7th,  1;  loth,  2;  18th,  4;  19th,  4;  20th,  4; 
21st,  3;  30th,  2. 

yl twora.  — 12th,  2;  13th,  1. 

Hail.-m^,  2;  19th,  1;  20th,  18;  21st,  1;  23d,  2. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— APRIL. 


Ykar. 


TKMPER.VrURE. 


Precipitation. 


N'O.  OF  r»AVS. 


»2 


1891. 
1892. 
1893. 
1894. 
1895. 
1890. 
1897. 
1898. 
1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
UtOll. 
1907. 
1908. 
1909. 
1910. 
191 1 . 
1912. 
1913. 
1914. 
1915. 
1910. 


62.8 
61.4 
64.9 
63.1 
63.1 
67.8 
61.4 
59.2 
60.7 
62. 2 
58.1 
61.2 
60.  0 
50.  8 
61.1 
63.7 
54.9 
63.3 
60.9 
59.8 
60.5 
61.9 
61.2 
61.0 
64.3 
59.9 


+0.2 
-1.7 
+  1.8 
0.0 
0.0 
+5.0 
-1.4 
-4.6 
-3.2 
-0.6 
-4.7 
-0.8 
-1.2 
-4.8 
-0.7 
+  1.9 
-6.6 
+  1.9 
-04 
-1.4 
-0.9 
+0.8 
+0.1 
0.0 
+.3.  3 
-1.2 


-A 

93 

22 

97 

22 

94 

29 

91 

29 

98 

30 

94 

24 

90 

27 

93 

19 

96 

19 

96 

24 

96 

22 

96 

25 

91 

26 

89 

24 

96 

25 

97 

27 

89 

24 

93 

24 

88 

24 

90 

22 

90 

29 

93 

26 

94 

27 

94 

19 

96 

19 

92 

24 

2.75 

6.98 

7.16 

6.18 

1.99 

3. 65 

4.14 

3.09 

3.28 

4.98 

3.82 

2.87 

1.80 

3.88 

6.29 

2.55 

5.44 

6.32 

4.52 

5.14 

9.86 

8.14 

4.91 

4.57 

2.96  I 

3.65  i 


-1.87 
+2.30 
+2.  48 
+  1.50 
-2.  69 
-1.15 
-0.66 
-1.94 
-1.30 
+0.18 
-0.71 
-1.37 
-2. 20 
-0.35 
+2.13 
-1.85 
+  1.04 
+2.14 
+0. 27 
+  0.82 
+5.48 
+3.59 
+0.53 
+0.15 
-1.39 
-1.25 


.    1 
>>    I. 

^ 

•c 

c« 

3      1 

y."? 

2. 

•^ 

^c 

O     i 

Cog; 

£-5 


ERRATA. 

M<iirh,  l!)]t;.  Page  20.  Brinkley:  ^fean  temperature  should 
be51.S  ;  departure,  —1.4'.  Pond:  Mean  temperature  should 
be  51.8-  ;  departure,  +0.5-  . 


•^s 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


Apeil, 


Climatolog-ical  Data  for  April,   191( 


Stations . 


Alioia 

Amity 

Arkadelpliia  . . 
Arkansas  City. 

Batesville 

Bee  Braneli  ... 
Beutonville  ... 

Bergman 

Bigelow 

Black  Rock  ... 


BooneviUe.. 
Briiikley  — 
Calico  Rock 

Camden 

Centerpoint 
Clareiiflou    . 

Conway  

Corning 

Crossett 

Dardanelle  . 


I>odd  Cits 

Dumas 

Button 

Kklorado 

Kmerson 

England 

Kureka  Springs 
Kayettevilite  ... 

Fordyce 

Fort  Smith 


Fnltoi> 

(ieorgetown 

Hardy 

Helena 

Hemp  Wallace 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig   

Jonesboro 

JniK'tionit 


Nail  

Newport 

Okay 

Pine  Bluff  .. 
I'uealiontas. 

Pond  It 

Portland  . . . 

Prescott 

Princeton  .. 
Rison 


Counties. 


Rogers 

Searcy 

Sheridan 

Springbank  tt. 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana  

Warri'ii 

Wliitodiffs 

Wynne 


Lawrence 

Clark 

do 

Desha 

Independence . 
Van  Buren  .. . . 

Benton  

Boone  

Perry 

Lawrence 


Lake  Farm 

Lewisville 

Little  Rock 

LutherviUe   

JIalvern    

Mammoth  Spring  .. 

Marked  Tree 

Marsliall  

Mena 

Mount  Ida 


Logan  

Monroe. . . 

Izard  

Ouachita  . 
Howard  . . 
Monroe. .. 
Faulkner  . 

Clay 

Ashley.... 
Yell 


Marion 

Desha 

Madison 

I'nion 

Columbia  ... 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Dallas 

Sebastian 


Hempstead  . 

White 

Sharp  

Phillips  .... 

Garland 

Hemi:)Stead- 

(iarlaud 

Union 

Craighead.. 
Union 


.lefferson 

Lafayette 

Pulaski 

.Johnson 

Hot  Spring 

Fulton 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Montgomery  .  . . 


Newton  . . 
Jackson  . . 

Pope 

.Jefferson  . 
Randolph 
Benton  .. . 
Ashley   ... 

Nevada 

Dallas 

Cleveland 


Benton  

White 

(irant 

.Miller 

.Arkansas 

Logan  

Miller 

Bradley 

Little  River. 
Cross 


Slate  means  and  extremes. 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit . ) 


254 
250 
250 
145 
277 


1,303 
1 ,324 

275 
259 


22f. 
3fil 
158 
470 
171 
309 
293 
176 
330 

1,175 
162 

1,590 
2(15 
200 
229 

1 ,41)5 

1  ,451 
300 
481 

204 
200 
643 
182 
1,500 
377 
600 
85 
345 
132 

195 
262 
286 
775 
277 
512 
229 
1,083 
1  ,284 
730 


2 ,233 
231 

1,700 
215 
300 

1  ,250 
122 
327 
287 
243 

1  ,385 


240 
228 
,050 
332 
304 
206 
250 


11 
24 
20 
32 
17 
24 
10 
19 
1 
14 

2 
34 
12 
30 
16 
12 
32 
24 

2 
30 

35 
4 
14 
12 
2 
9 
14 
30 
5 
34 

30 
3 
19 
45 
22 
44 
24 
9 
21 
23 

20 
12 
37 
19 
33 
11 
12 
1 
28 
15 

23 
32 

1 
32 
24 
18 

7 
34 

9 
14 

25 

3 

3 

8 
28 
19 
34 
21 
11 

8 


60.0 
60.4 


60.8" 
54.9 
54.3 


60.4 
59.5 
,57.4 
62. 4 
61.8 


60.8 


63.0 
59.6 

.58.0 
62.8 
5-1.8 
63.5 
62.5" 
61.0 
56.0 
56.8 
60.2 
59.7 


58.8  +  0. 


1.8 


0. 

2.0 

2.9 


1.2 
1.3 


1.5 


-  1.3 
+  0.2 


-  2.0 

-  2.0 


60.2 
63. 0 
62.1 
63-2 
59.0 
63.1 


62.8 
60.6 
58.2 
60.7 
58.0 


59.6 
58.  C 
60.1 

53.8* 
63.4 


61.9 

59.8 
55.9 
61.8 
62.4 


56.  3 
60.0 


-0.5 
-  0.2 
-0.6 


-3.0 
-  0.3 


83 

85 

85 
86 
80 
86 
85" 
85 
82 
82 
84 
82 


18t 


83 


0, 

2, 

0.8 

0.6 

01 


-  3.4 


-  2.4 

+  1 


-  1.1 

+  0.5 

0.0 


-0.4 


60.8  -  1.8 
.57.9'-  -  2.9 


62.2 
62.  I" 


.59.  6 
■)9.  9 


-  1.7 

-  0.5 


18 
18 

18+ 

IS 

18 

14+ 

19 

18 

18 

18 

18 

18 


23 

18 

12+ 

19 

22 


12+ 
22 

18 

18 
12 


35 
32 

29 

33 

29 

43 

31'° 

33 

26 

27 

30a 

33 


18t 

22 

18 

16 

18 


1.2 


30 
29 
30 

29« 
39 


33 
32^' 
31 
33" 


Precipitation ,  in  ins . 


Number  of  days. 


4.90 

3.62 

3.80 

2.80 

4.08 

2.  35 

6.36 

5 

2.23 

3 

3.63 
3.70 
3.97 
2.59 
3.55 
2.40 
2.  24 


-2. 20 
-1.65 
-1.83 
-0.65 
-2.  03 
+2.47 
+  1.59 


36 


30 
39 
43 

29» 
32 


2.80 
2.83 

5.56 
2.  63 
7.46 
3.18 
4.50 
2.08 
5.78 
6.35 
2.05 
4.19 

2.68 
3.21 
4.32 
3.00 
3.00 
3.83 
2.55 
3.46 
4.21 
3.76 


2.87 
2.61 
3.66 
3.13 
3.  29 

3. 22 
4.55 
4.41 
3.11 

6.84 
3.37 
4.85 
2.61 
3.35 
4.-54 

2. 23 
3.85 


-2.33 


-1.47 
-1.20 
-2.22 
-1.51 
-4.68 
-2.15 


-L20 


1.90 
1.70 
2.30 
1.18 
1.76 
1.  10 
1.20 
1.73 
0.72 
1.9 

1.39 
1.21 
1.12 
1.71 
2.60 
1.09 
0.66 


1.32 
1.3' 


+  1.48   2.32 
!  1.75 


+2.  23 
-2.  57 


+  L23 

+2.  20 


+0. 29 
-1.46 


-0.40 
-2.59 
-2.  89 
-1.49 
-3. 


-0.43 
-1.01 


3.00 
1.90 

-0.  & 
1.95 
2.17 

-2.  47 

-1.13 
-2.64 

+0.60 
-1.49 


1.81 
0.90 
2.80 
1.00 
1.25 
142 
1.50 
1.49 

2.00 
l.U 
1.25 
1.05 
1.63 
2.58 
1.50 
1.40 
1.67 
1.26 


2.79 

5.86 
3.46 
2.  30 
4.39 
3. 16 


3.4 

3.  20 
2.(1(1 
3.  ,58 

3 .65 


2.  H' 
-1.34 
+0.72 

-i.'38 


-L19 
+  1.65 


-1.84 


-1.31 
-2. 39 
-4.22 


-1.25 


1.55 

1.14 

1.1 

1.10 

1.15 

1.16 

1.80 

1.90 

1.09 

1.0' 
0.85 
1.90 
1.30 
1.60 
0.84 
1.25 
2.89 


2.15 

1.20 
1.15 
I.-IO 
2.12 
2.61 


0 
0 
0 
0 
0 
0.5 
0 
0 
0 
0 

1.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


2.20 
2 .  (XI 
2.(1) 
1.45 


2. 89        T. 


12' 
11 

8 

9 
10 
15 
12 

8 

5 

lia 
22 

15 

6 

6 
11 
14 
22 
14 


12'' 
11 
8 
16 
12 

5 
14 
5 

13a 

5 
10 

6 
15 
10 
12 

8 
12 

19 

4 

9 
11 

5 


I 


Oijservers. 


1 


Julius    (iuelck. 
J .  W.  Campbell. 
F.J.  Carpenter. 
E.R.  Bhnidell. 
Miss  Lelia  I .  Tetei 
J .  E .  ScanSan . 
U.S.  Weatlier  Buii 
John  T.  Maxey. 
John  A.  Chapman, 
S .  J .  Howe . 

S.  P.  McConnell. 
H.  L.  D.  Whitsou. 
J .  W .  Wray . 
Zeb.  H.  Watson. 
C.  M-Huddleston^ 
Mrs.  B..  E.  Bishop, 
M.J.  McIIenry. 
J.  N.  Crutchtield. 
A.  Tredick. 
C.E.Hall. 

Neai  Do4d . 
Lawrence  Waterma 
J.  M.  Ricketts. 
Jeff  J.  Babb. 
H.  W.  Mawiins. 
J.  C.  Chenault.  , 
George  W .  Nicho»l( 
University  of  .\rkfti 
J .  B.  Atkiusoii. 
U.S.  Weather  Bun 

T.J.  Logaw .  I 

Mi-s.  Biddie  Surrftt 
C.A.  Cay wood. 
T.J.  Mitchell. 
E.F.  Stricklen. 
N.  P.  O'Neal. 
A.  &  N.  (.ien.  Ho9 
C .  A  Berry .  , 

Benedictine  Sisters' 
J.  A.  Lowderback. 

G.  L,  Spelbi^n. 
F.  W.  Vouumus. 
U.S.  Weather Bur«j 
J.  C  Schatz. 
Mrs.   KateL.Smitl 
Mrs.  F.  A.  Tubbs. 
Chapman  &  Dewey, 
W.  F.  Reeves. 
V.  W.St.  John. 
W.G.  Whittington., 

Charles  Paxton. 
A.J.  Shell. 
U.S.  Forest  .Servicei 
J.  H.  Hudson. 
Beneelictiiie  Sisters. 
A.  F.  Stevens. 
T.  A.  Corson. 
Mirs.G.  (ireshain. 
.lames  Stitt. 
L.  E.  Tisdale. 

Carl  A .  Starck . 
Shell!  Petley. 
MissS.  E.  Ashcrafl 
(i.  Field. 
H.  A.  Btierkle. 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  lirashear, 
R .  R .  Lusk . 
Eulida  M .  Schimieri 
J.  M.  Larkan 


The  departures  froin  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  of  record,  but  all  compl.-te  reports  are 
in  (Jf-termining  section  means.  T.     Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  sikjw  .  ++    Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries. 

Reference  letters,  ",  l>,  <",  appearing  in  the  table  indicate  numlier  of  days  missing:  for  example,  b  represents  two  days  missi  ig-,  etc.  +    Also  an  other  dates. 

tt  Postollici'  addri'ssi's  of  these  stations  are  as  follows:  Of  .Jmictiou,  Randolph,  La.;  of  Pond.  Gravette,  .\rk.;   of  Springbauk,   Doildricige,  Ark. 


I 


I 


IDIC. 


CI.IMA'I'OI.OCU  Al.    l>\rA:    ARKANSAS  SI'lCTlON 


•^'1 


Biiily  Pitfcipitatioii  for  April,    1910. 


:  I'liin  li  II 
iii.si>  I'ity  I! 
svilU-llll.... 

Itnin.'h  .... 
,11,.  ..., 


Wlltt'I'SlUMls. 


White 

Otiuchlla  . . 
ilo 

Mississippi 

Whlti'  

Arkaiisiis  .. 
lio 

Wliito 

Arkansas  .. 

Wliite 

Arkansas . . , 

\Vhii.> 

(io 

Ouacliita  . .. 

K.m1.. 

Wliitt" 

Arkansas   . . 

White 

Onachita  • . . 
Arkansas.. . 

White 

Arkansas.. . 

White 

Oimeinta  . . . 

Ke.l 

Arkansas  .. 

Wliite 

lio 

Onaoliita  ... 
Arkansas.. . 

Red 

White 

do 

Mi.ssissippi  . 
Ouaehita  .. . 

Red 

Onacliila  .  . . 

do 

White 

Onacliita  ... 

Arkansas.. . 

Red 

Arkansas.. . 

do 

Ouachita   .. 

White 

St.  Francis. 

White 

Ouacliita  . . 
do 

White 

do 

Arkansas   . . 

do 

Wliite 

Arkansas  .. 
Ouachita   . . 

do 

Ouacliita  ... 
do 

Arkansas... 

White 

Ouachita... 

Red 

Arkansas.. . 

do 

Red 

Ouachita.. . 

Red  

St.  Francis., 


Day  of  inuiith. 


I.  in 

.55 


1.39 


■>.m 


l.'.'S 
1.'22 
1.50 
1.08 


0' 
2.58 


1.55 
.54 

.30 


1 .21 
.40 

1.' 
T 

1.09 

i.'s'i 

.45 


1.20 


.S3 

2.00 
1.00 
1. 25 

■  85 
1.63 

T 

1.50 
1.40 

.95 


.60 
.80 
1.10 
.70 
.84 
1.0 
1.90 
1.09 


.60 


106 

.80 
.10 
1.30 
.70 
.74 
1.25 
2.  89 

2.' is 

1.12 
1.15 
1.40 
2.12 
2.61 

2.' 20 

2.00 

00 

70 


,40 


.60 
.03 
1.16 
T. 
•>■ 


.12 


.38 


.06 


.v.: 

.62 
.10 
.23 

.'06 
.51 
.34 

.84 
.10 
1.90 
.02 
20 
T 

.'l5 


30 


1.26 


.06 


.02 


.43  .08 
.13  .... 
.26  .04 
.  70  . . . . 
.80 
.28 
.15 
.03 


.08 


,10 


.02 


.16 


.08 


12     13     14     IS     10 


,05 


.10 


.10 


.03 


.58 


.10 


.06 

..[   .04 


.05    .55 


.38 


.09 


.50 


.34 


17     18     19     20 


.40 


.50 


Except  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon .  near  sunset 
31  vation.  •  *  •  Regular  Weather  Bureau  station  ;  precipitation  is  for  the  24 

I*  Precipitation  included  in  the  next  following  measurement.  Ill  Preci 

T.    Trace,  or  less  tlian  0.01  inch. 


.05 


.02 


1.90 


T 

1.10 
1.  05 
1.73 

tv 

1.32 

'.'is 

'.'26 
T. 
.40 

'.'68 
T 

2. 32 
.65 
1.81 


.21 


06 


1.40 
'.'96 


1.20 

'.'•26 
.11 

.20 
1.01 
1.67 

.38 


.15 

.09 
1.17 

i.'is 

i.'so 

'.'36 
1.67 

i.'oo 

i.'eo 
79 


1.21 
1.01 


.15 

. :«) 

1.05 
1.76 


.56 
1.97 


1.04 
.9' 
.05 


1.37 


.22 

.60 
.20 
1.05 


1. 11 
i.'65 


22  23  24  28  2(1  27  28  29  30  31 


1.45 


.07 


.65 


.45 


..56 


T. 


.03 


.05 


.03 


.04 


.05 


,10 


T. 


.04 


■  92 


4.!M) 
3,62 

3.  SO 
2.80 

4.  UK 

2.  35 
a.  311 
6.84 
2. 23 
3.72 

.3.  63 
3.70 

3.  97 
2. 59 
3. 55 
2.40 
2.24 

2.80 

2. 8;', 

5.  .56 
2. 03 
7.46 
3.18 

4.  .50 
2.08 
5.78 
6.35 
2. 05 
4.19 

2.68 
3.21 
4.  32 
3.00 
3.00 
3.83 
2-55 
3.46 
4.21 
3.  75 


2.87 

2.  61 

3.  66 
3.13 
3.29 
3.  22 
4. 55 
4.41 
3.11 

.5.84 
3. 37 
4-85 
2.61 
3.  35 
4.54 
2.23 
3.  85 

2.'79 

5.  So 
3.46 
2.30 
4.39 
3.16 

3.47 
3.20 
2.00 
3.58 


and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of 
hour  period,  midnight  to  midnight.  t  Separate  dates  of  falls  not  recorded, 

pitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours. 


River  Stag-es  for  April,   1916. 


Rivers. 


Arkansas... 

do 

do..... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
do 

Ouachita  ... 


■25? 

S  K  C 


379 

288 
223 
180 
226 
.S26 
237 
198 
168 
138 
142 
97 
71 


22 
20 
23 
25 
14 
18 
18 
26  9. 
22  13 
30  21 
42  27. 
42  i34, 
39  ;  9. 


Day  of  month. 


6 

2 
0 
5 
1 
3 
1 

3!  10, 
7(13, 
922. 
3 1 32. 
2  36. 
0  14. 


4'19. 
7il9. 
7  20. 
5  20. 
710. 
2il2. 

s:i4. 

9il7, 
7  14. 
3:22. 
6136. 
3138. 
0;23. 


2  17. 

0  18. 

1  19, 
0  22. 
5i  9 
6,12 
0  15 
5  20 
Ijl-. 
4  22. 
1138. 
5!  40. 
0126. 


1;14 

5|16, 

7  19 

»'22 

9. 

11 

14. 

21 

17. 

22. 

39. 

6,41. 

8126. 


■.0 


14. 3 

14.5 

16.1 

20.0 

9.9 

10.0 

13.0 

21.  3 

19.6 

23.  3 

40. 2 

3143.0 

3i21.2 


12      13      14      15      16      17      IS      19      20      21      22      23      24      25      26      27 


11 
20. 
20. 
23. 
41. 
43. 
18.2  15.9 


13.913. 

14.013. 
14.714. 
1 7.  5  1 K. 

9.7 

8.2 
10.8 
20.  0 
20.8 
23.9 
41.5 
44.4 


12.4 

12.9 

13.  9 

16. 0 

9.5 

6.9 

9.2 

IS.  1 

21.  1 

24.  5 

42.4 

45.5 

12.3 


13.5 

11.9 

12.4 

,15.3 

9.3 

6.0 

7.6 

16.0 

20.8 

25.1 

42.7 

46.3 

10.2 


18. 1  16. 1 
16.8  17.5 

13.  III6.8 

14.  7il7.  4 
8.9  8.6 
6.1    6.3 


7.2i 
14.  3  I 
20.4  2 
25.4 
42.5 
46.8 

9.9 


42.1141. 
46.  9  47. 
10.0    9. 


II15.3  15.1 

8  14.  6  15.3 
5|l6.5  15.7 
9|19.9il9.9 
4 1 10.  9i  12.0 
Olio. sill. 3 

9  IO.4I13.2 
,■>  1-1.5  17.  6 
7  1 '.I,  6  19.4 
6  2.1.  6  25.  i; 
4|40.7  40.0 
0  47.0  47.0 
3I  8.8:  8.3 


28      29      30      31 


4I12.6 
1113.5 
2,15.5 
7|18.9 
0  12. 5 
4]ll.7 
5  13.4 


11.  5  10. 


12. 5 
14.0 
17.6 
12.8 
9.8 
12.9 


1,20.0  20.7120. 
4(19.  7I20.  0  20. 
5:2.5.  4 125.  3  25. 


4  38. 4 
9146.  8 
1    8.0 


37.  S  37. 

46.5  46. 

7.5'  7. 


9.91  9- 
10.3'  9. 
11.5  10. 
14.914. 
11.8  10. 

7. 1|  6. 

9.6|  8. 
19.7,18. 
20.  3  20. 
25. 2  25. 
37.  4  37. 
45.  9  45. 

7-3    7. 


9.0 
9.0 
9.6 
4  13.0 
8  10.0 
3;  6.0 
8  S.O 
3  17. 4 
6  20.7 

1  25. 1 

2  37.1 
6  45.2 

3  7.3 


8.9 
8.8 
8.9i. 

12. 2^ 
9.6.. 
5.6  . 
7.41, 

16.  5| , 

20.6  . 

25. 1 1 . 

36.7;. 

44.8.. 
Oi. 


30 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 


April,     191 


Daily  teiuperatures  for  April,   1916. 


Pay  0 

montl) . 

1 

Stati 

3ns. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Alicia 

)  Maximuvu... 

75 

1 
60     64 

68 

65 

56 

52 

47 

61 

68 

78 

I 
77 

7b 

72 

79 

7S 

77 

82 

80 

75     6£ 

81 

77 

73 

7;^ 

6S 

70 

75 

79  ... 

71 

■  (  Minlnuiui  . . . 

60 

48!     *"' 

51 

47 

43 

39 

37 

38 

34 

48 

60 

59 

59 

56 

54 

49 

51 

67 

65 

48 

44 

57 

49 

4(j 

4C 

4'i 

40 

42 

49  ... 

4 

AmityJlJ 

)  Maxinnnn.. . 

7U 

60i     71 

71 

73 

62 

56 

48 

59 

71 

80 

82 

79 

80 

74 

83 

76 

85 

78 

7t 

74 

82 

74 

82 

7t 

72 

6fc 

71 

73 

7 

■  /  Minimum  . . . 

51 

54!     50 

50 

50 

4e 

45 

37 

32 

33 

42 

53 

57 

5t 

58 

51 

51 

54 

5C 

63 

48 

43 

48 

54 

46 

52 

42 

43 

40 

461 .. . 

41 

Bee  BraiK'h 

»  Maxiuium. . . 

74 

!    64:    .. 

79 

82 

79 

77 

85 

78 

81 

81 

77 

73 

66 

61 

72 

7C 

81 

7 

•  )  Miuiiuum  . .. 

56 

45|      .. 

31 

54 

50 

50 

50 

44 

41 

,52 

53 

43 

45 

43 

40 

41 

4' 

« 

Bentonville 

\  Miixiniuni. . . 

5U 

48i     63 

64 

45 

55 

47 

40 

52 

69 

77 

77 

68 

63 

68 

69 

71 

79 

73 

68 

63 

78 

77 

68 

62 

54 

57 

67 

70 

74 

61 

•  i  MiniMium  , . . 

48 

43j     41 

45 

44 

43 

34 

31 

28 

41 

51 

61 

61 

48 

51 

49 

42 

55 

61 

47 

44 

47 

51 

45 

42 

38 

44 

39 

48 

56 

4( 

BerguMiU 

)  Maximum.. . 

60 

52      64 
40!     40 

66 
42 

59 

56 
38 

.50 

37 

53 

27 

73!     68 
39;     48 

72 
59 

69 

57 

64 
50 

55 
51 

74 

48 

73 
42 

72 
50 

73 
62 

74 

50 

63 
43 

70 
45 

,58 
53 

69 

68 

58 

60 

70 

78 

7C 



Hi 

•  t  .Minimum  . . . 

4S 

41 

32 

30 

45 

40 

40 

40 

38 

41 

49 

. . . . 

if. 

Booneville 

)  Maximum. . . 

66 

66.     68 

73 

61 

61 

57 

46 

58 

73 1     79 

81 

81 

71 

72 

77 

73 

81 

80 

77 

79 

83 

78 

77 

70 

65 

63 

70 

76 

81 

71 

•  '  Miuhiuim  .. . 

55 

50      48 

50 

53 

•43 

41 

36 

32 

411     51 

64 

i     62 

62 

54 

52 

46 

60 

67 

56 

48 

43 

5fa 

5(. 

4b 

42 

41 

40 

43 

53 

4! 

Brinklejt  ^  

)  Maxinuuii. . . 

77 

55!     66 

74 

57 

61 

49 

50 

59 

70!     79 

i     ■* 

77 

75 

80 

81 

80 

84 

80 

79 

71 

83 

85 

80 

76 

70 

67 

80 

77 

81 

7i 

■  1  Minimum  . . . 

54 

50|     47 

47 

54 

42 

40 

35 

31 

33 

45 

53 

,     59 

60 

53 

52 

1     50 

48 

49 

61 

46 

41 

42 

52 

41 

41 

41 

38 

41 

43 

4( 

fallco  Rwfc  ^§  . . 

)  Slaxiinuni... 

67 

49      65 

71 

49 

59 

41 

43 

56 

73 

82 

84 

81 

70 

78 

79 

;   75 

84 

75 

69 

67 

85 

78 

74 

72 

63 

62 

73 

75 

81 

6( 

■  '  Minimum  .. . 

51 

46l     45 

45 

47 

44 

40 

36 

32 

37 

44 

42 

57 

58 

55 

54 

44 

45 

53 

5b 

50 

40 

43 

52 

42 

43 

40 

40 

41 

44 

4£ 

Camden 

)  Maxiunmi. . . 

79 

661     71 

77 

80 

70 

70 

58 

62 

73 

80 

83 

88 

85 

86 

82 

84 

86 

83 

81 

79 

84 

81 

83 

79 

79 

76 

72 

77 

82 

7( 

■  t  Minimum  . . . 

52 

521     49 

42 

49 

45 

45 

30 

29 

32 

45 

52 

52 

54 

55 

50 

47 

50 

61 

64 

42 

38 

52 

53 

43 

52 

41 

37 

37 

52l.... 

4e 

Ceiit«!rpoiivl 

^  Jlaxiuuim. . . 

60 

56,     74 

72 

75 

61 

60 

44 

59 

71 

77 

80 

78 

92 

74 

78 

79 

81 

79 

78 

77 

82 

74 

80 

83 

73 

71 

71 

74 

84 

■J 

■  '  Minimum  . . . 

56 

50,     50 

52 

55 

48 

44 

38 

29 

39 

44 

58 

60 

64 

53 

48 

48 

54 

64 

63 

4b 

60 

58 

54 

50 

47 

41 

43 

42 

57 

SO 

Conway  

\  Maxi>iutm. . . 

74 

69     65 

74 

68 

61 

.50 

52 

57 

71 

78 

79 

1     58 

77 
59 

7o 
64 

76 

58 

80 
51 

75 
49 

84 
51 

78 
60 

77 
57 

70 
45 

84 
42 

83 
52 

80 
55 

75 

70 

70 

70 

74 

79 

. . . . 

•n 

■  *  Minimum  . . . 

59 

49      4S 

47 

51 

45 

42 

37 

33 

41 

47 

4f 

42 

40 

40 

41 

50 

48 

(,'rwsett  

\  MiixinuuK. . . 

75 

70:     56 

68 

74 

71 

02 

55 

57 

68 

77 

79 

77 

80 

78 

82 

79 

83 

80 

79 

7b 

81 

81 

78 

77 

73 

65 

68 

72 

80 

73 

"  *  Minimum  ... 

55 

54      51 

48 

51 

48 

51 

37 

35 

39 

52 

'     56 

59 

60 

52 

52 

.56 

57 

04 

65 

45 

58 

60 

57 

51 

54 

45 

44 

54 

04 

92 

IMrdaneWe  sW  . . . 

)  Miixinumi. . . 

67 

56     69 

72 

68 

60 

50 

45 

50 

75 

81 

1     83 

71 

71 

72 

77 

73 

85 

76 

74 

70 

74 

78 

80 

72 

70 

05 

70 

75 

81 

70 

'  ^  Mininnnu  . . . 

55 

51'     48 

50 

52 

47 

43 

37 

32 

34 

43 

,     52 

59 

61 

59 

61 

48 

52 

58 

5b 

58 

43 

43 

54 

45 

48 

44 

42 

44 

48 

49 

Do<W  City 

\  .Maximum. .. 

74 

53:     67 

67 

62 

5» 

55 

43 

54 

76'     81 

.     83 

79 

58 

70 
53 

76 

75 
52 

72 

85 

75 
63 

74 

78 
54 

85 
52 

79 

70 

69 

62 

61 

71 

73 

81 

70 

■  *  Minimum  . .. 

51 

42'     43 

43 

40 

38 

34 

32 

29 

40;     45 

68 

50 

42 

50 

42 

54 

47 

40 

41 

38 

37 

40 

49 

45 

Dumas 

V  Maximum. . . 

79 

72;     63 

73 

73 

65 

62 

54 

60 

7ol     76 

82 

80 

84 

83 

84 

78 

86 

83 

79 

75 

84 

85 

81 

76 

72 

66 

70 

76 

82 

75 

"  *  .\iiuiuium  .  . . 

55 

50      50 

43 

53 

47 

47 

39 

33 

41j     49 

56 

58 

59 

58 

52 

60 

51 

62 

67 

48 

44 

55 

62 

45 

54 

42 

44 

41 

.M 

SU 

DuUaii 

'i  Maximum. . . 

64 

52      63 

62 

68 

57 

5:i 

40 

52 

071     75 

77 

70 

67 

69 

73 

73 

80 

71 

70 

03 

76 

77 

09 

65 

57 

56 

65 

70 

75 

68 

■  ^  .Minimum  . . . 

50 

42'     41 

42 

43 

42 

34 

29 

28 

34 

44 

58 

59 

51 

53 

47 

38 

53 

61 

48 

43 

38 

48 

50 

35 

39 

44 

32 

37 

4b 

tk 

Eltloratio^S 

)  .Maximum. . . 

71 

63      64 

72 

75 

69 

70 

68 

73 

71 

78 

77 

81 

86 

80 

83 

80 

86 

83 

80 

77 

83 

83 

78 

77 

69 

64 

71 

79 

82 

75 

■  t  Mininnnu  . . . 

40 

56;     52 

46 

51 

49 

47 

46 

49 

48 

47 

49 

48 

54 

60 

52 

55 

56 

62 

65 

48 

45 

53 

67 

50 

55 

52 

44 

43 

47 

hi 

j^iiiersoii 

\  .Maximum. . . 

70|     68 

73 

64 

58 

70 

80 

80 

84 

81 

85 
60 

77 

77 

84 

80 

77 

70 

7a 

■  t  .Minimum  . . . 

54      52 

45 

38 

31 

37 

51 

60 

59 

50 

65 

40 

44 

55 

49 

50 

49 

Knglaiul  'J'}  

*  Maxinnnn. . . 

75 

55,     ftl 

74 

64 

63 

63 

48 

59 

70 

78 

79 

77 

80 

80 

82 

77 

85 

80 

77 

72 

84 

84 

54 

77 

70 

67 

70 

77 

82 

72 

'  .Minimum  . . . 

55 

54      48 

47 

64 

45 

45 

36 

33 

44 

53 

57 

58 

60 

55 

53 

46 

54 

65 

70 

46 

43 

55 

54 

42 

50 

39 

38 

40 

42 

it 

Eureka  Springs  . 

)  Maxinnnn.. . 

66 

511     64 

67 

60 

57 

53 

40 

52 

72 

81 

81 

74 

07 

72 

73 

71 

82 

75 

71 

71 

81 

77 

69 

66 

68 

60 

68 

72 

78 

^\ 

■  f  Minimum  . .. 

48 

42      41 

43 

41 

40 

33 

31 

26 

37 

50 

59 

61 

49 

52 

49 

42 

48 

61 

43 

51 

44 

52 

43 

38 

39 

43 

37 

42 

50 

% 

FayetteviJte 

S  Maximum. . . 

70 

51!     62 

66 

58 

57 

53 

40 

55 

73 

81 

81 

74 

65 

70 

71 

77 

82 

75 

70 

64 

80 

80 

73 

65 

55 

60 

70 

71 

73 

'  Mininnnu  . .. 

49 

42;     40 

46 

43 

42 

34 

30 

27 

42 

55 

60 

61 

48 

55 

51 

45 

60 

63 

50 

43 

51 

56 

46 

42 

38 

44 

39 

42 

49 

46 

Fo-rdyce 

)  Maximum. . . 

80 

71  i     71 

71 

75 

65 

64 

52 

58 

70 

77 

78 

76 

80 

80 

80 

79 

84 

80 

79 

75 

81 

80 

77 

75 

72 

64 

68 

75 

80 

73 

*  Mininnnu  . . . 

49 

35i     39 

41 

45 

38 

30 

33 

44 

52 

53 

53 

56 

35 

57 

49 

57 

56 

50 

48 

56 

39 

54 

60 

42 

37 

42 

50 

55 

46' 

Fort  Smjtli 

S  Maxinnnn. . . 

60 

551     65 

68 

60 

58 

51 

45 

56 

73 

79 

80 

74 

67 

69 

75 

75 

82 

80 

71 

68 

82 

77 

76 

70 

62 

61 

71 

75 

79 

6S 

■  1  Mininnnu  . .. 

53 

47!     47 

51 

49 

48 

40 

36 

33 

41 

52 

62 

64 

55 

53 

51 

50 

50 

08 

55 

51 

48 

59 

56 

4» 

48 

50 

45 

47 

56 

5ft 

Hardy 

\  .Maximum. . . 

68 

55 1     66 

68 

62 

57 

48 

46 

54 

69 

79 

82 

79 

71 

74 

78 

72 

81 

74 

73 

67 

83 

74 

73 

74 

63 

65 

71 

73 

77 

m 

■  *  Miuiuunn  . . . 

53 

43:     44 

49 

44 

39 

45 

33 

32 

42 

50 

57 

62 

57 

59 

56 

47 

54 

65 

54 

48 

47 

56 

49 

44 

44 

43 

42 

46 

57 

^i 

Hemp  Wallace  .. 

\  Maxinnnn. . . 

71 

58,     69 

73 

70 

63 

56 

47 

59 

70!     79 

79 

76 

79 

78 

82 

77 

84 

77 

77 

71 

82 

75 

81 

76 

69 

04 

74 

77 

82 

"  '  Mininuim  . . . 

57 

50;    50 

49 

53 

55 

42 

39 

29 

34      42 

52 

55 

63 

56 

50 

45 

49 

63 

58 

45 

39 

51 

56 

41 

61 

36 

37 

36 

52 

47: 

Hope 

\  Maxinnnn. . . 

12 

64;     69 

72 

73 

66 

68 

58 

56 

69 

76 

79 

78 

80 

75 

75 

75 

81 

82 

78 

74 

80 

74 

78 

72 

68 

62 

69 

73 

79 

71 

"  '  Minimuiu  . . . 

59 

55      53 

55 

58 

50 

48 

40 

34 

43 

53 

61 

60 

63 

60 

52 

56 

61 

63 

60 

52 

50 

62 

57 

63 

57 

47 

47 

46 

53 

fA 

Hot  Springs 

\  Maximum. . . 

70 

66      70 

72 

66 

62 

57 

47 

60 

71 

78 

79 

76 

78 

76 

82 

80 

82 

79 

70 

74 

80 

77 

83 

76 

76 

66 

70 

74 

80 

74 

'  .Mininnnu  . . . 

62 

52      48 

56 

55 

45 

44 

38 

34 

42 

53 

58 

59 

05 

54 

53 

53 

58 

62 

52 

50 

48 

58 

56 

48 

52 

43 

40 

45 

53 

51 

Hiittig 

>  Maxinnnn. . . 

79 

71i     60 

73 

75 

67 

55 

60 

72 

80 

84 

81 

83 

81 

80 

85 

87 

84 

81 

78 

80 

85 

85 

81 

77 

67 

72 

77 

83 

77, 

r  Mininnmi  . . . 

54 

53     50 

42 

43 

46 

46 

36 

34 

.36 

48 

51 

55 

57 

66 

50 

58 

54 

64 

03 

48 

43 

56 

51 

53 

53 

43 

43 

43 

50 

49i 

JonesboTo  

S  Maxinnnn. . . 

74 

59      64 

71 

65 

57 

52 

45 

56 

67 

79 

79 

79 

74 

81 

80 

77 

83 

80 

76 

69 

82 

77 

75 

72 

67 

03 

70 

78 

84 

71. 

1  Minimum  . . . 

.56 

45      43 

47 

44 

39 

36 

33 

30 

40 

46 

54 

58 

61 

52 

52 

50 

47 

61 

53 

40 

45 

■54 

50 

43 

44 

42 

39 

41 

47 

46. 

Junction 

\  Maxiuuim. .  . 

(io 

tiU     67 

73 

76 

75 

68 

52 

60 

72 

79 

82 

82 

92 

82 

84 

81 

87 

84 

84 

79 

84 

84 

77 

75 

70 

64 

71 

75 

84 

75. 

1  Minimum  .. . 

56 

50|     52 

42 

50 

54 

52 

37 

32 

36 

51 

64 

58 

60 

60 

51 

54 

56 

05 

66 

47 

44 

54 

53 

49 

54 

45 

40 

41 

40 

50. 

Lake  Kariu 

)  Maximum. . . 
■  (  >Iininunn  . . . 

..       .. 

.  . 

" 

... 

Lewisviile 

\  Maxinnnn. . . 

73 

63^     70 

73 

74 

78 

62 

50 

50 

54 

78 

83 

80 

86 

77 

77 

82 

85 

si 

79 

82 

84 

88 

SO 

79 

77 

63 

76 

78 

82 

74- 

1  Mininnnu  . . . 

50 

.51      50 

54 

56 

50 

46 

40 

35 

40      42 

58 

62 

60 

55 

50 

55 

60 

00 

58 

49 

47 

58 

60 

50 

54 

45 

43 

44 

50 

50. 

JJttle  Rock 

\  Maxiunim. . . 

73 

54;     62 

70 

60 

60 

50 

45 

56 

69      77 

77 

75 

73 

77 

80 

74 

83 

77 

75 

09 

80 

79 

78 

73 

66 

61 

68 

73 

78 

69. 

*  Minimum  . . . 

54 

48      49 

52 

49 

44 

42 

m 

35 

42      51 

59 

62 

62 

57 

55 

54 

56 

65 

56 

50 

49 

59 

56 

52 

51 

40 

48 

50 

56 

51. 

LutherTilte 

)  Maximum. . . 

69 

55,    -65 

70 

65 

60 

55 

44 

55 

63]     70 

82 

76 

76 

70 

75 

07 

72 

72 

70 

58 

80 

7S 

70 

62 

65 

60 

70 

66 

82 

67. 

■  ^  Minimum  . . . 

52 

491     44 

.52 

45 

45 

39 

35 

30 

40 

53 

59 

61 

50 

54 

50 

51 

55 

63 

52 

47 

51 

59 

52 

47 

45 

42 

46 

47 

53 

49- 

Malvern  $'J 

)•  Maximum. . . 

74 

65l     67 

70 

65 

62 

59 

54 

60 

68 

70 

75 

76 

80 

76 

75 

76 

80 

81 

71 

75 

78 

70 

80 

76 

71 

65 

68 

71 

80 

71. 

*  Minimum  . . . 

54 

52i     50 

49 

54 

46 

44 

40 

34 

36 

45 

55 

58 

05 

56 

54 

50 

54 

63 

68 

47 

43 

52 

58 

45 

54 

42 

40 

40 

50 

49. 

Mammotli  Spring 

)  .Maximum. . . 

75 

58;     67 

68 

66 

56 

54 

44 

54 

68 

80 

82 

80 

75 

74 

75 

74 

81 

80 

74 

64 

83 

82 

72 

70 

66 

63 

70 

72 

78 

70. 

^  .Mininnnu  . . . 

55 

43;     45 

4H 

44 

30 

35 

34 

32 

41 

42 

55 

57 

57 

54 

50 

43 

47 

67 

55 

49 

40 

61 

45 

40 

45 

40 

39 

39 

46 

45. 

.Marsliftll 

y  .Maxinutm. . . 

71 

6l|     64 

67 

65 

63 

62 

40 

55 

72 

77 

80 

75 

75 

76 

74 

73 

80 

76 

73 

67 

79 

79 

74 

73 

72 

59 

71 

76 

79 

70.. 

'  .Minimum  . .. 

54 

44      44 

50 

45 

43 

.36 

3;j 

30 

44 

53 

60 

63 

52 

55 

52 

48 

57 

63 

51 

48 

51 

57 

56 

45 

43 

42 

41 

50 

56 

48.: 

Meita  W 

\  .Maximum... 

55 

51 1     68 

68 

67 

59 

58 

43 

68 

69|     73 

77 

74 

73 

69 

77 

70 

78 

75 

71 

67 

79 

67 

75 

71 

62 

68 

6S 

71 

74 

68- 

>  Mininnnu  . . . 

51 

51,     46 

46 

50 

44 

44 

33 

29 

32 

41 

55 

58 

01 

59 

53 

52 

55 

02 

63 

48 

51 

56 

53 

47 

47 

43 

46 

40 

49 

49,( 

Mount  Ida  • 

(  Maximum. . . 

64 

57!     68 

71 

67 

61 

54 

45 

60 

71 

78 

80 

78 

75 

75 

80 

77 

83 

77 

74 

78 

82 

75 

77 

75 

66 

62 

71 

75 

78 

71. 

1  .Miuin)um  . . . 

55 

50     48 

51 

53 

46 

40 

30 

30 

43 

40 

60 

61 

55 

.52 

50 

45 

48 

05 

50 

40 

42 

55 

60 

•56 

45 

30 

38 

37 

55 

t\ 

Nail 

)  .Maximum. . . 

65 

51      60 

62 

57 

53 

50 

30 

48 

67      71 

76 

75 

62 

70 

71 

71 

77 

69 

67 

60 

70 

75 

73 

63 

66 

57 

62 

63 

63, 

'  .Mininnnu  . . . 

4ft 

40     40 

45 

41 

40 

32 

30 

29 

38      31 

54 

54 

49 

51 

49 

45 

54 

59 

46 

45 

47 

60 

55 

40 

40 

40 

37 

42 

43. 

New  port 'iS'^ 

\  .Maximum. .. 

73 

6;i      (i3 

75 

57 

62 

45 

45 

55 

70 

84 

85 

82 

82 

81 

81 

79 

83 

80 

70 

71 

81 

82 

70 

75 

74 

07 

74 

75 

80 

T2- 

*  .Mininnnu  ... 

61 

61'     49 

51 

52 

45 

40 

39 

40 

42 

55 

61 

67 

66 

00 

59 

57 

58 

65 

69 

52 

52 

50 

53 

52 

.54 

,52 

50 

55 

67 

64, 

(Aay 

)  .Maxinnnn. . . 
t  Miniimnn  . . . 

::  :: 

.... 

;;.' 

Pine  Bluff  sS* 

y  .Maximum. .. 

76 

59    ei 

7i 

68 

63 

61 

.50 

60 

7i 

79 

80 

77 

82 

80 

82 

77 

85 

83 

78 

75 

84 

85 

SO 

77 

69 

05 

7i 

76 

si 

.... 

78. 

'  Mininnnu  . . . 

55 

56     50 

48 

48 

47 

45 

3» 

33 

40 

44 

53 

59 

60 

56 

55 

52 

56 

60 

65 

48 

47 

53 

67 

48 

51 

47 

44 

42 

52 

SO, 

Pocahontas 

y  .Maximum. .. 

77 

59]     66 

69 

64 

54 

52 

45 

55 

68 

78 

79 

79 

74 

78 

79 

76 

82 

80 

70 

67 

85 

76 

75 

79 

68 

65 

73 

75 

79 

71-: 
48.f 

»  .Mininnnu  . . . 

58 

45!     46 

50 

40 

40 

37 1 

35 

34 

44 

48 

59 

02 

59 

55 

54 

49 

48 

66 

56 

50 

45 

57 

48 

45 

46 

40 

41 

42 

47 

. . .. 

P»>iid 

)  .Maxin>um. .. 

66 

49     64 

66 

76 

66 

51 

40 

53 

71 

78 

78 

72 

64 

66 

71 

71 

80 

75 

71 

05 

75 

79 

60 

63 

55 

57 

60 

71 

74 

66-. 

'  .Miuiuunn  . . , 

47; 

43 

41 

44 

52 

41 

33 

31 

24 

44 

52 

61 

60 

47 

50'     51 

40 

56 

65 

51 

41 

44 

51 

41 

3« 

39 

42 

35      46 

52 

. . .. 

PortlaiwlW 

S  .Maxinnnn. . . 

77' 

66 

58 

73 

78 

66 

63; 

52 

61 

61 

77 

80 

79 

82 

81  [     85 

80 

84 

83 

81 

79 

84 

84 

81 

77 

69 

67 

72 1     76 

83 

7fl 

^  Miniukuni  . . . 

521 

55 

51 

44 

45 

48 

48: 

39 

35 

38 

41 

50 

50 

57 

57      52 

55 

53 

61 

65 

48 

43 

47 

56 

49 

51 

45 

42      40 

45 

PrescoJfJs^ 

)  .Maximum. . . 

70| 

64      70 

74 

78 

64 

62! 

51 

61 

72 

79 

83 

80 

83 

77      80 

80 

84 

81 

79 

78 

84 

77 

81 

76 

72 

62 

72      77 

83 

'  .Mininnnu  . . . 

52 

53     51 

52 

55 

47 

47, 

37 

30 

36 

51 

56 

60 

01 

61  j     47 

49 

54 

57 

69 

48 

43 

58 

63 

47 

55 

43 

43      41 

54 

Rogers 

>  .Maxinnnn. . . 

65i 

50     (M 

60 

62 

57 

52, 

39 

52 

70 

78 

78 

73 

04 

691     70 

71 

81 

74 

71 

64 

78 

76 

72 

62 

56 

54 

67      70 

73 

'  .Minimum  . . . 

49! 

43      41 

40 

43 

42 

33! 

31 

28 

42      51 

62 

62 

48 

55 

52 

42 

59 

60 

52 

42 

49 

52 

,53 

41 

39 

47 

37;     44 

55 

Searcy  

)  .Maximum. . . 

74' 

62      65 

72 

67 

62 

56; 

.50 

58 

7(»|     78 

79 

75 

80 

80 

78 

83 

80 

79 

72 

82 

78 

79 

75I 

09 

05 

72      76 

80 

'  .Miniimnn  . . . 

55 

48      48 

47 

49 

45 

40: 

35 

33 

43,     43 

55 

57 

01 

55 

54 

49 

49 

59 

50 

45 

41 

54 

63 

43 

49 

40 

40 

40 

46 

Stuttgart 

\  Maximum. . . 

76' 

68      63 

74 

05 

62 

.56! 

49 

59 

70      78 

78 

70 

74 

79 

83 

76 

82 

80 

77 

71 

82 

85 

79 

76 

68 

64 

09 

74 

78 

49.3 

'  .Minimum  , . . 

56j 

52     49 

48 

53i 

45 

43; 

30 

33 

38;     48 

55 

57 

00 

55 

54 

49 

54 

61 

02 

48 

44 

55 

,55 

43 

49 

41 

42 

44 

50 

Sul>iac(> 

>  .Maxinnnn. . . 

..       67 

09 

61  i 

60 

54 

46 

56 

64 1     72 

83 

70 

66 

68 

65 

66 

84 

78 

75 

72 

70 

80 

74 

68 

60 

62 

66 

72 

...| 

6»  4 

'  .Minimum  . . . 

1 

..      42 

40 

49' 

44 

39 

:i5 

32 

39      40 

59 

64 

59 

52 

49! 

44 

53 

53 

50 

49 

47 

51 

53 

47 

42 

43 

45 

53 

... 

47- J 

Ti-xarkaita'^ 

*  .Maximum. . . 

68J 

65     70 

74 

751 

66 

62 

.50 

58 

73;     77 

81 

78 

85 

73      78 

80, 

82 

80 

78 

77 

83 

77 

si 

76 

70 

62 

72 

76 

80 

...1 

73. 1' 

'  .Nlininnnn  . . . 

56 

54 

M 

51 

52! 

49 

49 

40 

31 

40;     43 

56 

01 

63 

04 

49 

54 

57 

61 

66 

47 

46 

52 

57 

50 

51 

42 

42 

43 

46 

50  s 

Warren  W 

\  .Maxinnim. .  . 

73 

62 

63 

79 

66 1 

04 

51 

60 

711     78 

81 

89 

85 

HO 

83 

79 

87 

83 

79 

78 

84 

84 

81 

82 

72 

60 

72 

76 

83 

7,')  II 

'  .Mininnmi  . . . 

43 

54 

49 

45 

19 

46 

.39 

33 

34'     43 

50 

55 

50 

57 

54 

53 

51 

59 

03 

47 

43 

,50 

54 

53 

52 

42 

46 

40 

48 

48  11 

Wynne  M 

)  Maximum. . . 

76 

55 

62 

70 

55: 

m 

46 

47 

55 

66     76 

76 

75 

79 

80 

76 

82 

79 

78 

72 

82 

83 

77 

74      68 

64 

70 

75 

79 

7U  'i 

'  .Minimum  . . . 

58| 

50     48| 

47 

51 

45 

40 

37 

31 

37     45 

50 

60 

61 

56 

56 

49 

53 

.58 

66 

49 

41 

51 

54 

43      48 

39 

41 

\ 

51 

4».£r- 

^%    lustnnni'uts  arc  n'ad  in  tin-  morning;  thf  maxinnnn  tiMupi.nitnre  tlinn  read  i^  chargt'd  to  thf  preceding  day,  on  which  ir  almost  always  occurs. 
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(LIMA  l'()l.()(iU'AI.    IIA'I'A:       AllKANSAS   SIvC'llON 


J.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRUULTLIHE,  WEATHER  BUI^EAU. 

ARKANSAS    SECTION- 
HARVEY  S.  COLE,     Section  Director. 


.  XXI.       LiTTi.K  U(HK.    Auk..      May,     litu;. 


No.    5. 


GENERAL  SUMMARY. 

lav  was  a  wnnu  div  inniith.  T'lic  cold  wiatlur  tlic  first 
•  (lavs  and  from  the  ir)ili  to  the  'iOtli  causfd  ciilton  to  dc- 
iratt"  slightly  and  cdrii  to  make  but  little  profi,ress;  hut 
iu(?  the  remainder  of  the  month  i,Md\vinji.-  conditions  were 
'llent.  except  in  a  few  of  the  central  and  southwestern  eoun- 
where  the  rainfall  was  deficient.  At  the  fud  of  the  month 
^m  and  corn  were  in  ^ood  to  excellent  condition,  and  wheat, 
•■ii  was  nearly  ready  to  harvest,  had  made  decided  improve- 
it.  Rice  had  heen  flooded  and  was  j^rowing  rapidly.  One 
)  of  alfalfa  hay  had  heen  cured  with  little  injury  by  rail!  and 
second  crop  was  nearly  ready  to  cut.  Potatoes  and  vege- 
es  were  excellent  except  in  the  central  counties,  and  nearly 
if  the  largest  strawberry  crop  ever  raised  in  the  State  had 
I  market rd. 

he  following  exe(>rpt  from  the  meteorological  notes  of  the 
ither  Bureau  Otiice  at  Fort  Smith  concerning  the  thunder- 
<n  on  the  night  of  the  20th  and  21st  will  be  of  interest. 
Hail,  the  most  destructive  feature  of  the  storm,  began  at 
)  p.  m.  of  the  20th  and  ended  at  9 :  18  p.  m.  The  hail-stones 
'Uniformly  large,  many  of  them  fully  an  inch  in  diameter; 
I  they  fell  at  an  unusually  rapid  rate,  to  an  estimated  depth 
;.5  ineh(>s.  The  path  of  the  hailstorm  extended  from  a  few 
:  s  south  of  Fort  Smith  to  about  lo  miles  northeast,  and 
1  an  average  width  of  10  miles.  The  wind  caused  little 
age.  although  there  were  several  severe  gusts,  but  it  added 
I'rially  to  the  destructive  effects  of  the  hail. 
,rhroaghout  the  area  of  hail  a  large  number  of  windows  were 
;:en,  truck  gardens  and  general  crops  were  almost  totally 
■'rnyed,  and  trees  were  stripped  of  fruit  and  leaves.  The 
iiiing  after  the  storm  the  streets  were  covered  with  small 
s  and  green  leaves,  and  truck  gardens  presented  the  appear- 
!•  of  having  been  visited  by  a  severe  freeze.  In  Fort  Smith 
■street  car  service  was  suspended  from  9  p.  m.  to  11  p.  m.  on 
unt  of  the  great  deptli  of  water  in  the  streets,  ^^'ater  enter- 
nunib(>r  of  business  houses,  causing  some  damage.  The 
<i  damage  throughout  the  storm-belt  was  approximatelv 
000." 


TEMPERATURE. 

le  mean  monthly  temperature  for  50  stations  in  Arkansas 
-J  (1.6°;  the  mean  for  3o  stations  having  a  record  for  ten  or 
IP  years  being  2.5'^  above  normal,  the  departures  being  posi- 
'[atall  stations  having  normals.  This  is  the  highest  mean 
ii»Iay  since  1902,  higher  means  for  that  month  having  been 
Vded  hut  four  times  in  the  past  26  years.  Monthly  means 
led  from  75.3°  at  New^port  to  00.6=  at  Button.  Tempera- 
l^were  high  from  the  0th  to  the  14th  and  from  the  22d  to 
i^nd  of  the  month,  the  highest  recorded  being  99^  at  Bee 
rjieh  on  the  28tli.     The  lowest  temperature  recorded  was  84^ 

ond  on  the  Kith,  low  temperatures  being  recorded  on  the 
Ijnd  4th  and  on  the  10th  and  17th. 


PRECIPITATION. 

The  mean  montid.\  pncipital  ion  for  OS  stalions  in  the  State 
was  .'{.5()  inches,  the  mean  for  50  stations  having  a  record  for 
ten  or  more  years  being  I  .71  inches  less  tliaii  normal.  Monthly 
amounts  of  over  four  inches  were  recorded  in  an  ar<'a  extending 
from  the  west  central  border  northeastward  to  Cleburne  County 
and  near  tlu!  southern  and  eastern  borders,  the  greatest  amount 
being  7. 7(>  inches  at  Mena..  Tlie  only  positive  de|)art ores  re- 
corded w(>re  at  a  few  places  in  the  |)ortions  mentionerl.  In  other 
I)ortions  the  preciiiitation  was  light,  less  than  two  inches  occur- 
ring at  a  number  of  places  in  central  and  southwestern  counties. 
The  rainfall  of  the  month  occurred  from  the  1st  to  the  8(1,  from 
the  14th  to  the  22d  and  from  the  27th  to  the  81st,  the  heaviest 
rains  occurring  on  the  21st.  The  greatest  24-hour  amount  was 
5.17  inches  at  Mena  on  tlie  21st,  about  one  fourtli  of  the  stations 
reporting  over  two  inches  on  that  date. 

MISCELLANEOUS  DATA. 


Prf-ssure, 

(Sea-level). 

Wl.SD 

Rki.ativk 
Humidity. 

o 

Stations. 

, 

OJ 

a  • 

5 

. 

1^ 

S 

a. 

9 
o 

6 

■:z"Z 

S. 

< 

<, 

^ 

l< 

iS 

16 

►J 

w 

HIS^ 

2> 

« 

i~ 

'" 

'" 

BL.CO 

Beiitonvillp 

29. 88 

30.08 

29.58 

21 

4,871 

23 

S. 

14 

77 

58 

Fort  Smith 

•29. 87 

30.08 

61 

29.59 

21 

6. 432 

40 

n\v. 

20 

78 

58 

71 

Little  Kock 

29.92 

30.09 

19 

29.  65 

21 

7,412 

46 

sw. 

29 

77 

52 

79 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  numl)er  of  stations' reporting.) 


3d,  3;    nth,    2;    14th,    7; 
27th,  5;  28th,  4;  29th,  9; 


Thuiidrrstorm.s. —  1st,  5;  2d,  7; 
15th,  9;  20th,  7;  21st,  15;  22d,  1 
30th,  8;  31st,  4. 

Solar  Hal  OS.  — 11th.    1;    17th,  2. 

LuiKir  ILilos.  — nth,  1. 

Fog —2i\,  1;  22d,  2. 

High  Winds -10th,  1;  18th,  1:  20th,  1;  21st.  1;  29th,  1. 

iJc/'//.  — Boon  evil  le,    Fort  Smith.    Mena,    20th:    Alicia,    Nail, 
21st;  Pond,  27th;  Little  Rock,  29th:  Hardy,  21st  and  30th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— MAY. 


Tempera  ruRK. 

Precipitatio.v. 

N'o 

.  OF  Da  VS. 

Year. 

.So.' 

;:, 

0) 

'p.  t« 

,. 

>^k 

■& 

ioi 

a  S 

M 

o 

o% 

s 

Is 

'   -i 

£og 

^  d 

GC 

a 

^ 

<\  s 

cr 

o 

P-c; 

o 

1891 

67.0 

-2.4 

97 

36 

2.78 

-1.17 

15 

9 

7 

7 

1892 

67.8 

-1.3 

100 

32 

9.52 

+4.65 

8 

11 

12 

13 

1S93 

68.6 

-0.5 

94 

38 

9.71 

+4.84 

14 

8 

9 

11 

1S94 

70.1 

+  1.0 

95 

35 

3.40 

-1.47 

12 

12 

7 

7 

1895 

69. 0 

-0.1 

97 

36 

3.91 

-0.96 

13 

11 

7 

8 

1896 

74.3 

+5.4 

98 

46 

3.54 

-1.34 

15 

10 

6 

/ 

1897 

68.3 

-0.7 

98 

33 

2.13 

-2.  75 

17 

9 

5 

5 

1898 

72.1 

+3.4 

100 

30 

6.44 

+  1.37 

16 

9 

6 

7 

1899 

72.9 

+  3.0 

96 

44 

6.45 

+  1.97 

10 

12 

9 

10 

1900 

69.3 

-0.7 

97 

37 

3.09 

-0.90 

12 

12 

7 

9 

1901 

68.2 

-1.8 

100 

31 

2.  95 

-1.65 

12 

13 

6 

7 

1902 

73.2 

+3.1 

100 

42 

4.34 

-0.57 

12 

12 

7 

8 

1903 

67.5 

-2.4 

96 

24 

7.47 

+2.  36 

9 

11 

11 

12 

1904 

07.1 

-2.3 

98 

31 

3.39 

-1.34 

13 

12 

6 

8 

1905 

70.7 

+  1.1 

98 

38 

9.  .58 

+4.65 

9 

11 

11 

12 

1906 

68.8 

-0.8 

100 

28 

4.71 

-0.71 

15 

8 

8 

8 

1907 

63.8 

-5.0 

91 

31 

9.48 

+4.32 

7 

13 

11 

13 

1908 

70.0 

+0.3 

96 

30 

7.05 

+2.  00 

8 

13 

10 

10 

1909 

67.  0 

-2.8 

92 

28 

6.76 

+  1.49 

14 

9 

8 

10 

1910 

66.0 

-3.7 

95 

31 

6.56 

+  1.36 

12 

10 

9 

11 

1911 

70.8 

+  1.0 

101 

26 

1.11 

-4. 28 

19 

10 

2 

3 

1912 

69.9 

+0.6 

98 

32 

2.41 

-3.21 

15 

11 

0 

6 

1913 

69.3 

+0.1 

99 

35 

3.  32 

-2.  07 

16 

10 

0 

^ 

1914 

69.5 

+0.3 

97 

34 

3.34 

-2. 16 

12 

13 

6 

6 

1915 

69.9 

+0.3 

101 

34 

5.58 

+0. 54 

12 

9 

10 

9 

1916 

71.6 

+2.5 

99 

34 

3.56 

-1.74 

18 

/ 

6 

6 

36 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


May, 


Climatologrical  Data  for  Hay,   1916. 


Counties. 

o 

5 
1- 

c 

t 

c 

1 

Temperature  (  Degrees  Fahrenheit.) 

Precipitation,  in  ins. 

Number  of  days . 

s 

0 

H 

1° 

> 

U 

Observers. 

Stations. 

5 

a. 

3 

5  . 

B  ° 

c 

Is 

a 

li 

0 

►4 

0 

>5 

s 
H 

0) 

.c 

5^ 
i:  * 

ti 

=  c 

0. 

C 

0 
a; 

0 

Z  c 

l| 
11 

— 

6 

1 

0 

Alicia                

Lawrence 

Clark 

254 
250 
250 
145 

277 

I'.sos' 

1  ,324 
275 
259 

11 

24 
20 
32 
17 
24 
10 
19 
1 
14 

2 
34 
12 
30 
16 
12 
32 
24 
2 
1 

30 

36 

4 

14 

2 
9 
J4 
30 
5 

34 
30 
3 
19 
45 

7L8 
73.0 

+  ■3.' 3 

92 
97 

13+ 
27+ 

41 

44 

4 
17 

35 
38 

4.34 
3.04 
2.62 
5-77 

2.88 
4.60 
2.  65 
2.66 
4.79 
3.01 

4.27 
5.04 
3.89 
3.30 
3.49 
4.52 
4.90 
3.90 
5.79 

■-3.' 08 
-4.01 
+  1.49 
-1.46 
+002 
-2.  57 
-1.99 

'-i.'og 

+6.' 33 
+0. 24 
-1.31 
-5.29 
-0.82 
+0.11 
-0.14 

1.95 
1.68 

1.05 
1.60 
1.84 
3.50 
0.66 
1.19 
3.75 
1.15 

3.23 
2.43 
2.00 
1.39 
2.75 
1.35 
3.95 
1.60 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 

8 
5 
12 
8 
4 
9 

5 
5 
4 
6 
5 
5 
6 

6 

25 
16 
16 
19 

17 

3 
13 
0 
0 
6 

3 
2 
15 

12 
8 

sw. 
sw. 

e. 

.Julius    Guelck . 
J.  W.  Campbell. 
F.J.  Carpenter. 
E.  R.  Blundell. 
Miss  Lelia  I .  Tet 
J .  E .  Scanlan . 
U.S.  Weather  Bi  I 
John  T .  Maxey . 
John  A.  Chapma 
S.J.  Howe. 

S.  P.  McConnell. 
H.  L.  D.  Whitsoi 
J.  W.  Wray. 
Zeb.  II.  Watson. 
CM.  Huddlcstoi 
Mrs .  B .  E .  Bisho 
M.J.  McHenrv. 
J.  N.   Crutchtield 
A.  Tredick. 
Irby  B .  Graydon, 

C.E.Hall. 
Neal  Dodd . 
Lawrence  Watenl 
J.M.  Kicketts.    \ 
JetfJ.Babb.        j 
H.  W.  Hawkins.  1 
J.  C.  Clienault.    i 
George  W .  NichoJ 
University  of  Arkj 
J.  B.  Atkinson,  j 
1 
U.S.  Weather  Bu 
T.J.L(if?an.         1 
Mrs.  Uiddie  Sun 
C.A.  Cay  wood.  \ 
T.J.Mitchell.     , 

E.  F.  Stricklen.    ' 
N.  P.  O'Neal.       1 
A .  A  N .  Gen .  Ho! 
C.A  Berry. 

J.   C.   Cooper. 

Benedictine  Siste 
J .  A .  Lowderbacj 
G  .  L.  Spellman.  , 

F.  \V.  Vounians." 
U.S.  Weather Bii 
J.  C  Schatz. 
Mrs.    Kate  L.  Sill 
Mrs.  F.  A.  Tubb-s 
Chapman  &  DevM 
W.F.  Keeves. 

V.  W.St.  John. 
W.G.  Whittingtoi 
Henry  A.  Davis.; 
Charles  Paxton. 
A.J.  Shell. 
U.S.  Forest  Servi 
E.   F.   Cox. 
.I.H.Hudson.     1 
Benedictine  Sistei 
A .  F .  Stevens . 

T .  A .  Corson . 
Mrs.  G.  Gresham 
.lames  Stitt. 
L .  E .  Tisdale . 
Carl  A  .  Starck . 

Ariiity     '  ■ 

do       

Arkansas  City —   .. 

Dfsha 

Independence . . 

Van  Buren 

Benton 

70.5= 
67.0 

+  1.8 
+  0.6 

99? 

87 

28 
24 

41? 
42 
40 

4+ 
16 
4 

40? 
33 

10 
19 
15 
20 

11 
5 
9 
2 

10 
7 
7 
9 

s. 
se. 
e. 
s. 

Perry 

Black  Rocfci 

LaxVrence 

Logan  .: 

::::::  :;;:: 

72.  8'' 
71.8 
69.8 
72.1 
73.0 

+  1.9 

+  '6.' 9 
+  2.0 

92) 
97 
95 
95 
96 

24+ 

10 

10 

13+ 

24 

421 
42 
42 
43 
44 

4 

4 
4 
4 
17 

38' 
39 
46 
40 
35 

Monroe 

22f. 
3fil 
158 
470 
171 
309 
293 
175 

25 
!6 
IS 
20 
16 
25 
IS 
17 

2 
4 
7 
5 
9 
3 
0 

4 
11 
6 
6 
6 
3 
13 

s. 

sw. 
sw. 

s. 
s. 
s. 

Izard  

Ouachita 

Howard 

Ceiiterpoint  tt 

Faulkner 

Clay 

Ashley 

Yell    

72.0 

+  2.4 

95 
96 
92 

28 
14 
28 

43 

17 

38 

Corning 

Croj^sett.. 

72.9 

48 

17 

34 

...  .  :::::: 

Yell 

330 
1,175 

162 
1,  590 

2(16 
■    200 

229 
1 ,4f.5 
1,451 

300 

481 
264 
200 
643 
182 
1,500 
377 
fiOO 
85 

72.0 

98 
93 
95 
89 
95 

29 
28 
13+ 
8 
14+ 

42 
40 
45 
35 

48 

17 

3 
17 

4 

4+ 

41 

'37' 
41 
33 

5.92 
1.02 
4.55 
2.64 
4.38 

+0. 27 
-4.20 

-4.' 29 
-1.74 

4.45 
0.60 
2.30 
1.45 
1.44 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 

4 

7 

22 
9 
IS 
12 
20 

3 
17 

9 
15 

1 

6 

5 
4 
4 
10 

sw. 

s. 
se. 

Desha 

73.6 
66.6 
73.0 

+  '2.'5 
+  2.5 

Dutton 

Madison 

Union 

Columbia  

72.8 
68.0 
69.4 
70.0 

72.2 

+  'i.'6 
+  2.9 

+  2.5 

95 
92 
88 
92 

91 

13+ 
24 
13+ 
13+ 

26 

43 

38 
43 
4! 

46 

17 
4 
4 
3 

4 

41 
39 
30 
34 

33 

3.00 
2.20 
2.94 
3.60 

3.  29 
2.97 
4.15 
3.67 
4.09 
1.77 
2.52 
1.82 
6.46 

-3.' 86 
-2.94 

-1.62 
-1.81 

-i.'27 
-0.38 
-4.42 
-2.90 
-4.23 

1.15 
0.60 
0.65 
1.55 

2.31 
1.85 
2. 15 
1.65 
1.85 
0.88 
1.88 
0.95 
3.08 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5 

8 
8 
5 

7 
6 
5 
8 
5 
6 
4 
4 
7 

15 
13 
20 
19 

11 
19 
20 
14 
25 
14 
22 
25 
12 

5 
14 

4 

14 
6 
3 
9 
0 

15 

3 
6 

11 
4 
4 
8 

6 
6 
8 
8 
6 
2 
2 
3 
3 

s. 
sw. 

n. 

e. 
s. 

sw. 

s. 

sw. 

Kureka  Springs 

Washington 

Dallas 

Kordyoe 

Hempstead 

White    

Hardy 

Helena                 

Sliarp 

Phillips 

Garland 

Hempstead- 

Garland 

I'nion           

69.6 

+  3.2 

93 

10 

39 

4 

38 

Hemp  Wallace  

Hope ■. 

Hot  Springs 

■Huttig   

Jpiks...,. 

Jonesboro  

22 
44 
24 

y 

1 

21 
23 
2U 
12 
37 
19 
33 
U 
12 
1 

28 
15 

1 

72.6 
73.3 
73.6 
73.8 

+  4.2 
+  2.1 
+  4.2 

98 
98 
94 
94 

24 

14 
27 
13+ 

40 
51 

45 
45 

17 

4+ 

4 
18 

45 
28 
35 
35 

\\'oo<1rufy 

Craighead 

Union     

345 
132 
195 
2(i2 
286 
775 
277 
512 
229 
1,083 

1,284 
730 

71.8 
74.3 

+  0.7 
+  3.0 

95 
96 

27 
12+ 

42 
45 

4 
17 

36 
39 

4.47 
5.60 

+0.  65 
+0.95 

1.07 
2.10 

0 
0 

5 
5 

27 
23 

0 
5 

4 
3 

s. 
sw. 

JeftVrson 

Lafayette 

Pulaski 

X,e\visville 

73.8 
72.2 
71.6 
72.7 
69.2 

+  2-3 

+  1.8 
+  4.1 
+  3.5 
+  3.5 

% 
92 
94 
95 
91 

15 

27 

13+ 

28 

10+ 

49 
49 
47 
45 
41 

17 
4 
4 

4+ 
4 

31 
30 
34 
35 
38 

3.41 
1.49 
2.  04 
1.70 
3. 31 
0.19 
2.19 

7.76 
2.71 
2.81 

2.  83 
2.97 
3.70 

3.  09 
2.17 
3.20 
4.57 

6.35 
1.99 
3.25 
2.15 
3.70 
3.  23 
1.80 
4.15 
3.60 

-2.69 
-3.61 
-3.23 
-3.16 
-0.85 
+  1.77 

+  1.02 
-3.56 

-i.'ss 

-1.07 

-3.' 08 
-2.74 
-1.06 
-1.26 

-3.' 38 

'-i.'ii 

-1.51 
'-i.'35 

1.89 
0.74 
1.19 
1.20 
1.62 
2.16 
1.40 

5.17 
0.91 
1.17 
1.81 

1.  10 

2.  00 
2.  05 
1.10 
1.35 
1.45 

1.75 
1.20 
1.  63 
1.00 
0.  SI 
2.41 
1.10 
2.14 
1.22 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
9 
3 

5 
7 

8 
5 
6 
7 
6 
5 
6 
6 
6 
10 

6 
5 

if, 
4 
3 
6 
5 

24 
19 
5 

l4^ 
15 
19 

15 
17 
12 
20 
25 
9 
17 
20 
10 
13 

12 
22 
25 
25 
U 
23 
25 
22 
20 

5 
7 

22 
8 

12 
9 
9 

10 
10 
0 
4 
2 
13 
10 
5 
17 
11 

6 
4 
0 
0 
12 
5 
2 
3 
9 

2 
5 
4 
8 
5 

3 

6 
4 
19 
7 
4 
9 
4 
6 
4 
7 

13 
5 
6 
6 

8 
3 

4 
6 
2 

s. 

Se. 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 

sw. 
sw. 

s. 

s. 
s. 
se. 
sw. 

sw. 

s. 

e. 

sw. 

sw. 

s. 

s. 

sw. 

sw. 

Little  Rock 

Johnson 

Hot  Spring 

Fulton          

Mammoth  Spring  . . . 

>IarkPd  Tree 

Marshall 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

71.6 

70.4 
71.7 

+  1.2 

94 

88 
94 

27+ 

13+ 
26+ 

46 

46 
40 

4 

4 

17 

33 

31 

41 

Montgomery  .  . . 
Pike 

Alurfreesboro 

Nail  

J^ewport 

Newton 

Jack.son 

Pope 

2 ,233 
231 

1.700 
377 
215 
300 

1 ,250 

122 
327 
287 
243 
1,385 

23 
32 
1 
20 
■6/ 
24 
18 

34 
9 
14 
20 
3 
3 

a 

26 
19 

34 
21 
11 

8 

67.4 

75.3 

68.  6 

74. 4' 

73.5 

71.6 

67.0 

72.8 
72.  6 

67.4' 
71.3 

7i:9' 
74.7' 

72.8 
72.  4" 

+  3.0 
+  5.2 

+  "4.'3 
+  2.3 
+  3.2 
+  1.5 

+  'i.'8 
+  'i.'i 

+'i."7 
+  5.2 

+  1.4 
+  1.5 

87 
94 
87 
93 
95 
92 
87 

94 
95 

"'87' 
94 

"94' 
95« 

93 

97" 

8 
8 
14+ 
27 
27t 
13+ 
13+ 

28 
25+ 

"24' 
26 

"'28' 
13 

28 
12 

40 
52 
37 
46J 
46 
42 
34 

47 
45 

"'46' 
42 

' '  '4.5' 

45'- 

42 
44'' 

4 

3+ 
3 

17+ 
17 
4 
16 

17 
17 

■■■'4' 

17 

■■■■4' 
17 

4 
17 

32 
29 
32 
37J 
36 
36 
35 

33 
35 

"35' 
33 

'  '36' 
36^' 

36 
43" 

Okay 

Ozark c 

Pine  Bluff 

Franklin 

Jefferson 

Randolph 

Benton  

Pond  tt 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Ashley  

Nevada 

Dallas 

Cleveland 

Benton  

Rison 

Rpgors 

Searcy 

Sheriilan 

White 

Shem  Pettey. 

(irant 

Miller 

Arkansas 

"246' 

228 

1 ,0.50 

332 
304 
20G 
250 

MissS.  E..\shcni 

Springbank  tt 

Stuttgart     

(i.  Field. 

H.  A.  Buerkle. 

New  Subiaco  Abb 

Texarkanu  

Warnn 

Wllitecliffs. 

Miller 

Bradley 

Little   River.... 
Cross 

ernes 

3.05 
3.30 

I.  SO 
4.71 

3.  56 

-1.23 
-1.63 
-4.  60 

-1.74 

1.68 
1.00 
1.4(1 
1.67 

5.17 

0 
0 
0 
0 

{) 

6 
2 
(■> 

6 

25 
22" 
2(1 
24 

IS 

0 
3" 
4 

6 
2* 

5 

6 

s. 
sw. 

s. 

n.  S.  Brashear. 
K .  R .  Lusk . 
Eulela  M .  Schirm 

Wynne                

72.  0 
71   6 

+  2.5 

94 
99 

13+ 

2K 

44 
34 

4 
16 

36 
46 

J.  M.  Larkan 

State  mean<  and  extr 

The  departures  from  nonnal  temperature  and   precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  of  record  ,  but  all  complete  reports  aii 
in  determining  section  means.  T.     I'iccipilation  is  le.cs  than  0.01  inch  rain  or  molted  snow.  ++    Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries. 

Kefereiicc  letters.  ".  I',  <■.  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days  missing;  for  example.  ^  represents  two  days  missing,  etc.  +    Also  on  other  dates. 

tt  Post-ottice  addresses  f)f  Ihi'se  stations  are  as  follows:  Of  Junction,  liandolph  ,  Lit.:  of  Pond,  (iravette.  Ark.;   of  SpriiigUiuk.    Doddridge,  Ark. 


^^^^^^^1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

*> 

1 

1 

i 

i 

1 

1 

i 

• 
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Daily  Precipitation  for  May,   1918. 

Staliiilis.            Wut.-rslnHls. 

Day  of  month. 

s 
1 

1 

2 

3 

4 

6 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

16 

1(1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23     24 

26 

2fl 

27 

2H 

29 

SO 

81 

icin 

White 

Oiiaihita 

.lo 

Mississippi  .. . 
Wliite 

.■4S 

.92 

I.IkS 
l.lVi 

1.11 

.14 

.15 

.57 

T. 

.28 

.25 

T 

1.3S 
.45 
.07 
.19 
.30 
m 

"ifi 

'tV 

.55 

.12 

1.96 

.16 
73 

09 

.20 

.88 

.'i5 

'.'■ii 
'.'02 

4.;{4 

3.04 

2.  62 

6.77 

2.88 

4.00 

2.66 

2.66 

4.79 

3.01 

4.27 

6.M 

3.89 

3.30 

3.49 

4. 62 

4.90 

3.90,  . 

6.79 

iiily   1' ■ 

kii<l<~U>liin      li . 
ivimsii-;  City  1'  1. 

l.-SVillfilli 

i>  BmiH'ii  

nloiivillo  ••*.. 

njimiii 

ifi'lott   1  ! 

>.'k  Kookllll.. 

Miiipvillc- 

inkVy  II II 

lu'o  Kook  nil.. 

iiuloii  II  II 

nu>riioint 

m>tuioii  II II 

invny 

.... 

.06 
■.'62 

.06 
1.25 
1.84 
3.60 

.01 
1.19 
3.75 
1.15 
3.23 
2.43 
2.00 

.22 

.10 
1.35 
3.95 
1.50 

.70 
1.60 
.24 

'.'63 

1,41 

24 
.10 
.(M 
.16 
.06 
.26 

i.'si 

.85 

'.'08 

■r. 

.07 

.22 
.04 

T. 

.28 
.60 

.Vi'kaiisas  

do 

Wliite 

.•\rkansa,< 

White 

Arkansas 

While 

.86 
.29 
.07 

'.'36 

T. 

.08 
.07 

T. 

.45 
.50 

'.'62 

.66 

13 

.14 

.09 
.70 
.06 

.16 

'.'so 

.17 

'.'io 

■f.' 

.31 
■.'33 

'!35 

.06 

'.'ii 

do 

Ouachita 

Ked.. 

White 

■i.'75 

....!.... 

1.49 

.06 

1.05 

i.'ii 

.04 
T. 

.31 

.12 

'.'i2 

.21 

T. 

T. 

".07 

.... 

.58 

.58 

..... 

Arkansas   — 
White 

AG 

.09 
1  60 

T. 

.47 
T. 

rniiiK  1  1 

llS.-«>tt 

T. 

.50 

T. 

T 

Ouachita  . 

Arkansas 

3.33 

.33 

1.21 

.92 

. . . . 

.MVilU-    11 

nliiiL-llp  nil... 

..l.lCity  

inins  

lltOII   

do 

.33 

.OS 
I.IX 

.ot 

1.44 

.12 
.09 


.05 

-.07 

T. 

4.45 

. . ..., 

, .. . 

. . . . 

.90 

6.92 
1.02,  . 
4.56 
2.64. 
4.38 

White 

Arkansas 

White 

Ouachita 

.18 
1. 10 

.60 

.... 

.10 

T. 

.31 

.15 

T. 
.14 
.20 

2.30 
1.45 
.45 

. . . . 

.16 
1.40 

.08 

.... 

...- 

loriKio  II II 

.24 

.04 

.61 



iu>r>on 

iKlRn.l  i:  II 

Red 

Arkansas 

".3(\ 
.•18 

1.25 
.33 

.95 

.IC 
.17 

1.55 
.20 

1.85 
.65 
.23 
.88 
.34 

.66 

.48 
.44 



T. 

.20 
.60 

■.'•25 
T. 

.05 

■ .    -, 

.... 

.... 

1.16 

't.' 

't.' 

tV 

3.00 
2.20  • 
2.94 
3-60 (i 
3.29 
2.97  1 

ireka  Sprinsrs  .;  White 

.18 
.09 

'.'27 

.20 
.45 

"f." 

18 

T. 
.65 

'■.'6i 

.16 

.02 

yetlt'ville do 

.64 

.;» 

2.31 

'.'32 
.20 

'.13 

nlyce  

■ri  Smith  *"  . . 

Ouachita 

Arkansas 

Red 

White 

T. 

'.'•28 

.20 
.04 
.05 

'.'ii 

Itoiillll 

orffptown  II  ||.. 

36 
.50 
.10 
.67 

do 

Mississippi  .. . 

Ouachita 

Red 

.20 

'.88 

.05 

T. 

i.'so 

'.'65 

't'.' 

1.65 
1.85 
.05 
.20 
T. 
2.55 

i.'48 
2.10 

.... 

■f.' 

.bt> 
.09 
.42 
.42 

'f.' 

4.15 
3.6-,  ■■ 
4.09 
1.77i  J 
2.62 

iisa  . 

6.46 

» .  .*  if  . 

3.87 

5.60 

•lena  11  II 

.27 
T. 

■mp  Wallace . . . 

T. 
.32 

.05 

.03 

.12 

T. 

.27 

.... 

)IM' 

1.88 

.40 

3.08 

''so 

1.85 

It  Springs 

Ouachita 

.95 
.35 

".ii 

1.05 

.04 
.11 

'.'65 

'.'43 

ittijT do 

.05 

.05 

.... 

k.<  '  :  1  Cache 

lesboro '   White 

i.'67 

, .  .'.i 

.... 

.... 

iiption 

Ouachita 

.\rkansas 

.22 

.38 

ke  Kami 

... . . 

"i.-iville 

Red 

1.89 
.73 
.22 

.57 
.26 
.07 
1.20 
.12 
.97 

'.'31 
.66 

1.02 
.07 
.22 
.20 
.42 

1.10 
.20 
.69 

T. 

.10 

.45 

T. 

.01 

T. 

.05 

.40 

.08 

.40 
.12 
1.19 

■f.' 

■ii 

'.'32 
T. 

'.'io 

T. 
.03 

:'::: 

3.41. 
1.49 
2.m.  ; 
1.70 
3.31  1 
6.19 
2.19;  1 
7.76 
2. 7i  i  1 
2  81 

tie  Rock  •••.. 

.\rkansas 

.06 
.06 
.40 

.18 
1.19 

T. 

.08 

T. 
1.25 
2.16 

.11 

iherville '• do 

.10 

'f.' 

Ivern  11 11 (Hiacliita   

.10 

miiioth  SpriiiR 
i  rked  Tive  1!  ||  . 

Wl.ite      

1.62 
1.47 
1.40 
5.17 
.49 

.06 

St.  Krancis. .. 

'.'if) 

.06 
.91 
1.17 
.33 

'.'49 

;rsliall 1  White 

.20 
.34 

'.'31 
.20 
.33 
.10 
.01 

.04 
.15 

.... 

.20 
.70 
.62 

•■•'• 

iia  '  '■ 

Ouachita   

do 

.01 
'.'64 

'.'io 

unit  Ida 

.03 

'.'is 

.16 

rfreesboro  F  t 

do 

White 

do 

Arkan.sas   

do 

il 

.20 

.06 
T. 

1.81 
1.10 

-. 

2.83  . 

2.97 

3.70 

3.09 

2.17 

3.20 

4.57 

6.35 

1.99 

3.25 

2.15 

3.70 

3.23 

:«portll  II 

'.'is 

2.00 

••■•■i- 

. . . . 

1.07 
.85 

'ay 

.55 
.02 
.03 
.10 

■•■•'■ 

nrk 

.10 

.04 

2.05 

.22 

1.35 

1.11 

.89 

T 

:  u'  Bluff  II II  ... . 

do 

.20 

T. 

^•ahontas 

:iul 

itland  till 

^scottl||| 

i  iioeton  II II 

Jon  11 II 

.?ers 

White 

Arkansas   

Ouacliita   

do 

Ouachita 

.30 
1.45 

.05 
.13 

1.75 
.37 

1.63 
.75 
.38 



1.20 

T. 

.25 

.08 
.05 
.04 
.04 

'.'08 

.28 

.22 

.28 

't.' 

T. 

. . . . '  1.  48 

.... 

.82 
11 

.  10  . . . . 
.08 

1.26 
19 

T. 

1.20 

1.28 

1.00 

.32 

.28 

.50 

2.14 

1. 22 

■i'. 

.07 
*   81 

.23 

T. 
T. 

'.'46 

".'65 

do 

Arkansas 

White 

Ouachita 

'.'74 
.14 

.27 

'.'34 

'.'38 

.22 

.38 

^  Tidan  II  || 

Sin<?baiik||||... 

.'ttgart 

^liaeo  

'■  :arkaiia  ||  ||  ... 

^  rnMi  nil 

Mteeliffs  nil... 
'  line       

2.41 

i.  it) 

.35 

.20 

.20 

Red 

T. 
.41 

.65 
T. 

.08 
.18 

'i'.' 

.11 

.25 
1.08 
2.64 
.10 
.30 

.65 

4.15 
3.60 

Arkansas 

do 

.69 
.24 

T. 

.13 

T. 

T. 

Red 

i.68 
1.00 
1.40 
.87 

.38 
.90 
.40 
1.67 

.26 
.10 
T. 
T. 

.15 
.10 

.30 
90 

3.05 
3.30 
1.80 
4.71 

Ouachita 



Red  

■r. 

T. 

St.  Francis... 

.06 

1.50 

.10 

1 

Except  as  otherwise  indicated  obser^-ations  are  generally  made  late  in  the  afternoon ,  near  sunset .  and  precipitation  recorded  is  for  the  24   hours  ending  at  the  time  of 
cervation.  ♦••  Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight.  t  Separate  dates  of  falls  not  recorded. 

;     *  Precipitation  included  in  the  next  following  measurement.  111!  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours. 

T.    Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

Kiver  Stages  for  May,   1916. 


!  Stations 


""1^ 

|t  Smith  ... 
I;  daiielle  . . . 
lileKock... 
f  ■ '  Bluff .... 
li'kRock..., 
<^:  CO  Rock .  . 

Il  -sville 

^,  "l-iort 

^  igetown  . . 

C,  eiidon. 

V"a 

•AUuisasCity. 

L'lden 

J 


Rivers. 


Arkansas.. 

do 

do..... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 

do 

Ouachita  .. 


Hi 

«  <^  0. 
>  CT 
»  ts  03 


379 

288 
223 
180 
226 
326 
237 
198 
168 
138 
142 
97 
71 


Day  of  month. 


22 
20 
23 

25  12. 
14  9. 
18  5. 
18  6. 

26  '15. 
22  20. 
30  25. 
42  36. 
42  44. 
39  •  6. 


11.0 

8.5 
7.6 
11.0 
8.8 

4.1; 

6.2 
13.  n 
20. 0 

25.4 

m.1 
43.7 

H.O 


11.9 

9.8 


10.8 

8.6 

4.5 

5.8 
12.4 
10.5 
2.5.5 
33.  8l32, 
43.2|42, 
10.0|ll, 
I 


12.2 
11. 5 

10.1 
12.0 
8.4 
4.2 
5.4 
10.7 
18.5 
25.3 
31.8 
41.6 
11 


11.0 
11.6 
11.0 
13.0 
8.3 
4.1 
5.4 
10.2 
IS.O 
25. 2 
31.4 
40. 
9.9 


7.9 
8.2 
12.2 
6.8 
3.7 
4.8 
8.9 
14.8  13. 
24.2123, 
32.2:32, 
3'39.0  38. 
Ul  fi.  7i  6, 


21  6. 
5    6. 


II  6. 
Sj  6. 
9'  6. 
3tl0. 
71  5. 
3'  3. 

3  3. 
9  7. 
1  12. 

4  22, 
9  31, 
7  38 
0,  fi. 


I'll. 

9  22. 
5'3]. 
4  38. 

Oj   5. 


17 

18 

19 

6.6 

6.6    6.1 

S.7 

5.8    5.5 

5.4 

5.2    5.1 

8.5 

8.3 

8.3 

6.2 

5.8 

5.8 

2.9 

2.5 

2.3 

3.5 

.3.4 

3.5 

7.6 

7.0 

6.5 

10.0 

9.5 

9.1 

21.1 

20.4 

19.6 

30.0 

29.7 

29.6 

37.1 

36.6136.1 

5.4 

.5.3 

5.6 

6.0 
5.3 
5.0 
.2 
5.6 
2.2 
3.1 
6.0 


9. 6  11 , 

7.2 

4.9 

8.0 

5.7 

3.0 

3.1 

6.0 

8.5I  8. 
18.9118.418. 
]30.2  30. 
35.7|3,'i.4  35. 
•5.5:  5.4,  5. 


23 


24      25 


20 


27 


3 

1 
1 

li  7. 

1  17. 
5  30. 

2  35. 
5    5. 


3|11.3  10.0    8.3 

9111.6  10.2    9.0 

9;10.8  12.3  11.2 

2  13.0  14.  0  15.0 

8 

6.1    5.6'  5.0 

1 

2.9   2.6    2.2 

2 

3.7    3.5;  3.2 

1 

6.9,  7.4    6.8 

3 

8.5    9.3   9.0 

717.3  17.2  17.2 

7  30.9  30.9  30.8 

4  35. 5  35.  6  :35. 8 

a 

5.1,  8.5    8.0 

1 

28     29     30     31 


9    7.0 
2    6.2'  5 

Si  8.1 1  7 
7.12.5111 


6.9 


0'  4.81  4. 
1:  2.3i  2. 

1  3.0:    3. 

2I  6.0    5. 

8  8.4.  8. 

2  17.0  16. 
2  29. 5  29. 

9  35.  8  35. 
6    5.9    5. 


7.3 
5.7 
6.0 
10.2 
4.8l 
2.II 
,3.01 
5.2, 


8.0 

5.7 

5.4 

9.4 

4.8 

1.8 

2.7 

5.0 

7.5!  7.4 

16.2,15.8 

27.  8  27. 4 

34.  8  34. 1 

5.1    5.0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 


May,     19] 


Daily  temperatures  for  May,  1916. 


Stations. 


Alicia 

Amity  ij^ 

Bee  Branch  

Bentonville 

Bi>rgraan 

Booneville 

Brinkloy  %  

Calico  Rock  %  .  . 

Camrten 

Cenierpoint 

Conway  

{'orniug  ^ 

Crosselt  

Darilanellc  ^W  . . . 

Vo<\d  City 

Dumas 

putton 

EUioracio  •^'^ 

England  %  

Eureka  Springs  . 

FaycttevilU' 

Fordyce 

Fort  Smith 

Hardy 

Hemp  Wallace  .. 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro  

Junction 

Lewisville 

Little  Rock 

Luthprvillc 

MKlvern  W 

Mamniolh  Sprin 

Mar-hall 

Mena  U 

Mount  Ida    

Nail 

Newport  5'^ 

Okay 

Ozark  

Pine  Bluff  "J*.... 

Pocahontas 

Pond 

Portland 'J'5 

PrescottW 

Kogers 

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana'J'J.  •■ 

Warren  ^'i 

Wynne  W 


1  Maximum. . 
(  Minimimi  . . 
J  Maximum.. 
(  Minimum  .. 
\  Maxinnnn. . 
(  Minimum  . . 
i  Maxinnnn. . 
I  Mininnnn  . . 
)  Maxinnnn. . 
*  Mininnnn  . . 
<)  Maxinnim. . 
)  Mininnnn  .. 
S  Maxinnnn. . 
(  Miniiumii  . . 
\  Maxinnnn . . 
i  Mininnnn  . . 
)  Miixinnnn.. 
(  Mininnnn  . . 
J  Maxinnnn.. 
t  Mininnnn  . . 
\  Maxinnnn. . 
(  Mininnnn  . . 
\  Maxinnnn. . 
I  Mininnnn  . . 
)  Miiximuni. . 
i  Mininnnn  . . 
\  Maxinnnn  . . 
(  Minimum  . , 
\  Maxinnnn. . 

■  '  .Mininnini  . . 
V  .Maxinnnn. . 

•  '  Mininnnn  . . 
\  .Maxinnnn. . 

■  I  Mininnnn  . . 
)  Maximum. . 

•  I  .Mininnnn  . . 
\  Jlaxinnnn. . 

•  '  Mininnini  . . 
\  .Maxinnnn. , 

■  '  Miiiiininn  . , 
\  MaNinniin. 

•  '  Miniiniim  . 
)  Jlaxininm. 

■  *  Mininnnn  . 
)  Maximum. 

■  /  !\Iiniinuni  . 
\  Maxiinuni, 

•  *  Minimnni  . 
\  Maxinnnn . 

•  '  Miniinnni  . 
\  .Maxiinuni. 

■  '  Mininnnn  . 
\  Maxinnnn. 

•  '  Minitnum  . 
\  Maximum. 

•  '  .Mininnnn  . 
\  Maximum. 

'  '  .Miuimum  . 
\  Maxinnnn. 

■  *  Minimnm  . 
S  .vlaxiinum. 

'  '  Mininnnn  . 
\  Maximum. 

■  *  Mininnnn  . 
s  Maximum. 

•  '  Minimum  . 
\  .Maximum . 

■  '  .Miniinuni  . 
,  \  .Maximum. 
'   '  .Minimum  . 

\  Maximum. 

■  '  .Miniinnni  . 
\  Maximum. 

•  /  .Mininnnn  . 
S  Maximum. 

■  '  Minimum  . 
)  .Maximum. 

'  '  .Minimum  . 
\  Maximum. 

■  ■  /  .Miuinium  . 

\  .Maximum. 

■  ■  (  .Miuinium  . 

S  .Maximum. 

■  ■  '  Minimum  . 

\  .Maximum. 

'  '  .Minimum  . 

)  .Maximum. 

•  ■  *  .Vliuiinuni  . 

\  Maximum. 

'  ■  '  .Miiumum  . 

(  .Maximum. 

•  •  i  .Minimum  . 

\  .Maxinnnn. 

■  '  .Mininnnn  . 
)  .Maximum. 

■  ■  '  Minimum  . 

S  .Maximum. 

'  ■  '  Minimum  . 

*  Maxiinuni. 

■  •  '  .Minimum  . 

\  Maxinnnn. 

■  ■  '  .Minimum  . 

\  .Maximnni. 

'  ■  '  .Minimum  . 

\  Maximum. 

■  *  .Mininnnn  . 
)  .Maxiimun. 

■  ■  '  Minimum 


Day  of  month. 


1     .„ 


681     65: 
55'     58' 


4f.i 
63 
54 
66' 


59l     55 
69'     55 


66  64 

54!  56 

76  j  74 

'761  66 

61 1  62 


4y|    49 

72      67 


461     46 


71 
46 
77 
42. 
63; 
541 
70! 
51 
75: 
6IH 
72  i 
63 
661 


591  58 

89'  — 


62 
60 
45 
6' 
59 
C6 
55 
62 
44 
61 
45 
66 
41 
67 
51 
57 
49 
70 
50 
70 
55 
71 
55 
68 
59I  59 


761  65) 

5»!  47: 


63 

68 
62 

76 

73 

52 

50 

68 

61 

58 

54 

72 

67 

52 

52 

73 

6ft 

60 

56 

77 

66 

49 

49 

72 

62 

52 

50 

63 
55 
59 
53 
6' 
55 
58 
52 
61 
48 
64'  66 
53 1  48 
ti4  67 
56  52 
57!  60 
461  45 
60'  65 


54 
72 1 
40j 
62 1 
581 
651 

m\ 

58! 
50 1 
56 
47 
74 
62 
68 
60 
5 


46;  45 
62 
53 1  55 
65  66 
56 


68 
62 
73 

541  59,  60 
76  m\  61 
60  55  55 


59 


84 

51 

84 

48 

85 

52 

85 

50 

88 

58 

85 

58 

81 

56 

88 

5' 

81 

54 

86 

4' 

80 

56 

86 

59 

86 

49 

84 

54 

86 

50 

80 

56 

84 

56 

77 

57 

82 

50 

86 

48 

85 

60 

84 

51 

86 

48 

80 

55 

80 

62 

71 

44 

88 

67 

86 

52 

88 

63 

80 

56 

82 

51 

87 

52 

84 

56 

85 

49 

85 

52 

87 

70 

86 

48 

91 

48 

83 

48 


58 


86 

53 

81 

53 

85 

59 

81 

5' 

85 

57 

83 

63 

83 

57 

85 

60 

89 

62 

85 

52 

79 

57 

82 

60 

87 

56 

88 

59 

86 

58 

83 

58 

84 

61 

86 

66 

84 

56 

87 

55 

87 

64 

82 

61 

84 

53: 

82 
64 
84 
65 
81 
54 
88 
75 
87 
60 
87 
59 
84 
62 
84 
56 
86 
60 
82 
62 
87 
55 
871 
57 
88 
73 
85 
61 
86 
54 
86 
59 


60 

85 

55 

86 

58 

86 

60 

88 

59 

85 

63 

84 

60 

88 

61 

86 

58 

87 

53 

82 

64 

83 

61 

87 

57 

86 

60 

88 

66 

86 

61 

84 

62 

86 

62 

85 

57 

86 

55 

8' 

66 

83 

61 

86 

60 

83 

61 

86 

69 

81 

62 

89 

66 

87 

63 

87 

58 

86 

62 

85 

60 

88 

60 

85 

63 

86 

6' 

85 

59 

89 

68 

86 

62 

86 

60 

85 

64 


60 


66 


90 
62 

85 

58 

89 

63 

90 

68 

88 

63 

85 

65 

85| 

62 1 

891 

7(1 

83 

61 

90 

.58 

86 

65 

85 

65 

90 

68 

88 

57 

91 

62 

87 

63 

86 

67 

88 

68 

88 

63 

86 

57 

86 

67 

85 

62 

88 

68 

84 

61 

89 

69 

86 

61 

89 

72 

89 

63 

87 

61 

86 

63 

89 

61 

90 

61 

84 

64 

86 

65 

87 

63 

90 

64 

88 

65 

88 

61 

86 

62 


86  92 
55'  65 


53 


59 


91 

55  56 
92 
58 
95 
60 


91 
67 

85 

66 

91 

65 

91 

70 

88 

68 

83 

66 

88 

62 

87 

71 

93 

68 

90 

68 

88 

68 

88 

70 

91 

64 

90 

61 

92 

65 

90 

63 

88 

70 

91 

67 

89 

6' 

91 

6' 

88 

68 

86 

06 

88 

63 

86 

64 

90 

74 

81 

62 

89 

71 

90 

68 

90 

69 

83 

66 

88 

65 

91 

63 

83 

68 

90 

63 

89 

64 

92 

72 

90 

67 

90 

62 

91 

66 


83 1  88 
60  55 


50 


92 
63 
83 
64 
95 
60 
90 
68 
83 
64 
86 
64 
87 
63 
86 
6ft 
87 
66 
89 
71 
98 
70 
90 
70 
91 
61 
92 
64 
92 
03 
95 
65 
86 
70 
86 
68 
88 
69 
86 
60 
83 
71 
81 
-  6' 
81 
00 
80 
65 
93 
74 
8' 
75 
92 
04 
88 
68 
89 
66 
80 
02 
S9 
65 
89 
63 
79 
64 
8' 
62 
87 
66 
94 
65 
88 
68 
94 

"88 
72 


43 


79 
62 
69 
43 
76 
56 
70 
56 
70 
40 
09 
44 
78 
50 
72 
51 
71 
49 
78 
49 
75 
57 
82 
54 
83 
56 
74 
54 
81 
56 
84 
55 
73 
56 
73 
49 
78 
55 
74 
48 
72 
48 
09 
51 
73 
49 
6' 
46 
77 
64 
75 
50 
80 
03 

58 
75 
54 
69 
34 
76 
59 
78 
54 
67 
42 
76 
55 
75 
68 
80 
56 


46 


82 

45 

78 

3' 

81 

48 

84 

43 

78 

41 

76 

46 

80 

51 

81 

49 

81 

43 

85 

40 

76 

51 

82 

4' 

81 

46 

81 

57 

84 

45 

82 

49 

79 

51 

80 

50 

80 

45 

78 

43 

80 

4' 

79 

49 

81 

40 

76 

44 

84 

62 

70 

50 

77 

46 

82 

46 

81 

46 

70 

42 

SO 
47 

80 
45 

75 
44 
83 
42 
82 
46 
81 
45 
78 
47 
82 
44 
82 
461     561 


85 
54 

50 

85 

56 

81 

61 

78 

48 

76 

64 

82 

55 

80 

58 

79 

54 

86 

49 

80 

00 

81 

00 

85 

54 

80 

50 

8' 

50 

84 

59 

81 

58 

84 

55 

80 

54 

80 

50 

82 

50 

70 

55 

81 

54 

76 

54 

84 

62 

72 

4' 

85 

"84 
56 
84 
61 
76 
48 
84 
61 
86 
55 
74 
51 
84 
51 
84 
53 
75 
59 
81 
54 
86 
51 
83 
56 


22 


82  87 

65  68 

92  94 

67  61 


59 


26      26 


28      29 


i  i      Iiistrumc 


.nts  are  read  in  the  morninK:  the  maximum  temperature  th.n  rea.i  is  .•barged  to  the  prece.iiug  day.  on  which  it  almost  always  occurs 
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GENERAL  SUMMARY. 


til.' 


le  ri'iiiarUiihlc  features  nf  the  weatlier  lor  .hiiie  wen 
miinl>er  ol  tonuuloes  on  the  .")tli  and  (ith,  and  the  heavy 
ilcrstorni,  aeconipanied  liy  exeessivc  precipitation  at  Corn- 
in  the  2(»tli.  The  weather  was  ^'enerally  favorable  for  all 
«,  e.Kcept  that  it  was  tini  eool  for  cotton  from  the  7th  to  tlie 
and  a  little  too  wet  at  times  in  the  extreme  northeastern 
iiortlnvestern  counties.  .\11  erop.s  made  excellent  progress 
it  the  end  of  the  month  cotton  was  in  good  to  excellent 
ition.  Mooms  being  j)li'ntiful  and  boll  weevil  being  reportetl 
it  few  localities.  Corn  was  in  tassel  and  in  excellent  con- 
.1  in  nearly  all  portions  of  the  State.  Tlie  greater  portion 
e  wheat  crop  was  threshed  and  oats  harvest  nearly  complet- 
)oth  crops  yielding  much  better  than  t'xpected.  Rice, 
ables  and  pastures  were  excellent,  and  early  potatoes, 
1  were  yielding  well,  were  being  dug.  Early  peaches, 
1  were  of  good  quality,  were  being  markete<l  in  southern 
i'entral  portions. 

jmatloes  occurred"  at  the  following  named  [ilaces:    Almond, 

um,  Cabot,  Carlisle,  Carthage,  Dalark,  Dark  C^orner  (near 

!cley),    Devall   I^luff,   (ireenland,    llaynes,    Hazen,    Heber 

hgs.  Hot  Springs,  hnboden,    .Judsonia,  Marion,  ]Morrilton, 

Ozark,  St.  Francis,  Sheridan,  Tuckerman  and  \'alier  (near 

'^art).    By  studying  the  time  and  direction  of  tliese  storms 

ms  that  tornadoes  occurred  in  at  least  23  different  localities. 

.ir  in.stances  the  same  tornado  may  have  been  reported  in 

realities  and  in  one  or  two  instances  two  tornadoes  occurred 

->  same  locality.      The  tornado  at    Heber  Springs  is  very 

bly  the  one  that  passed  through  Almond;    the  one  at  Nix 

bly  passed  through  Carthage;  the  one  at  Devall  Bluff  may 

passed  through   Dark   Corner;    and   the  one  at  Cabot  may 

bly  have  passed  througli  .Judsonia,   but  if  it  did  it  raised 

the  ground  and   could   not  be  seen  at  Searcy,  which  is 

ly  between  Cabot  and  .Judsonia.     The  center  of  the  main 

>ems  to  have  passed  from  southwest  to  northeast  across  the 

ne  northwest  corner  of  Arkansas  the  afternoon  of  the  5th, 

m  unusually   large    number  of  tornadoes  formed  in  the 

.-astern  quadrant,  all  travelling  from  southwest  to  north- 

|ind  nearly  all  of  them  occurring  from  2:30  p.  m.  to  6:30 

i  of  the  .oth.      Reports  of  63  persons  being  killed  by  torna- 

|k-ere  received  at  this  office,  several  persons  died  later  from 

jes  and  a  number  were  killed  on  the  5th  by  high  winds  in 

i  ies  where  no  tornado  w^as  reported.     The  newspapers  give 

tal  numbej  of  dead  as  83.    Property  losses  fram  tornadoes 

rating  $247,000  were  reported  to  this  office,   the  greatest 

any  place  being  !^51,000  at  Heber  Springs. 


TEMPERATURE. 

l_mean  monthly  temperature  for  52  stations  in  Arkansas 
5.4^;   the  mean  for  37  stations  having  a  record  for  ten  or 

<|.-ears  being  1.0^  below  normal.  The  departures,  wliich 
ot  unusually  large,  were  negative  except  at  five  widely 
ted  stations.  Temperatures  were  high  on  the  l.st  and  2d 
^m  the  IHtli  to  the  end  of  the  month,  the  highest  tern- 
re  recorded  being  99"^  at  Bee  Branch  on  the  22d  an<l  at 
Uallaceon  the  21st.  Cool  weather  prevailed  from  the 
the  9th  and  on  the  16th  and  17th,  the  lowest  temperature 
^d  being  43-  at  Dutton  on  the  Sth. 


PRECIPITATION. 

The  mi'Mii  monthly  |irecij)ilulion  for  69  stations  in  tlie  State 
was  5. 1,')  inches,  the  mcin  for  52  stations  having  a  ri'Cfird  for 
ten  or  more  Ncars  Ixing  i.lO  inciies  greater  than  norniul. 
l)e|)artures  were  jxisitive  except  at  a  \'cw  stations  in  tlie  Arkansa.-* 
and  lower  White  river  iiasins.  The  rainfall  was  lieavy  at  nearly 
all  stations  near  the  southern,  western  :ind  northern  borders, 
over  eight  inches  occurring  at  a  nmiiber  of  |)laces.  'I'hc  greatest 
monthly  amount  reported  was  9.4fS  inches  at  Dutton;  the  least, 
2.64  inches  at  Clarendon.  Heavy  rains  were  general  from  the 
•>d  to  the  •'lib,  <iii  ihr  llth  and  from  the  2()th  to  t  he  2.3d .  tlie 
grealest  2  1-hour  anionnl  being  5.  IS  inehes  at  Ceiiterpoint  on 
the  -Ith. 

MISCELLANEOUS  DATA. 


Prkssckk.  ISl' 

a-li'V("l). 

Wl.VD. 

Rr.i.ArivK 
HL'.Mii>nv. 

,^ 

^ 

S* 

Sr.^Tio.ss. 

z: 

-;    . 

^ 

tc 

5  ^ 

c 

7Z 

a. 

s 

a 

o 

& 
s 

5  S.-S 

•So 

i 

■< 

^. 

— 

C 
13 

5 
29.  25 

O 

ri^^** 

^> 

c 

1-* 

" 

£x 

BeutoiivilU' 

29.  88 

3(1.  1.5 

li 

2,  804 

21 

inv. 

11 

83 

54 

Fort  Sinitli 

■29.  S7 

31).  (19 

12 

29.  29 

5 

5.  725 

44 

\v. 

6 

87 

67 

57 

Littlo  Kopk 

29.89 

30.  Ui 

12 

29.  37 

6 

C.274 

52 

" 

5 

79 

63 

64 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  rei)orting.) 

Tfitnidrrst, >rw.-<. —  li^t,  1;  2d,  5;  3d.  6;  4th,  7;  5th.  17; 
6th,  9;  7th,  6;  8th,  4;  9th,  3;  10th,  3:  llth,  17;  12th,  13; 
13th,  12;  14th,  11;  1.5th,  11:  KJth,  4;  17th,  2;  18th,  8;  19th, 
5;  20th,  4;  22d,  4;  23d,  14;  24tli,  11;  25th,  2;  26th,  8;  27th, 
2:  28th,  1:  29th,  15;  30th,  9. 

Solar  Halos.—  Ui,  1;  3d,  1;  4th,  1;  9th,  1;  12th.  1;  15th,  1- 
17th,  1;    20th,  1;  27th,  1. 

Frx/.-20th,  1. 

High   Winds— oth,  5;  6th,  7;  13th,  1;  23d,  2;  27th,  1. 

7/((/7.  — Conway,  8th  and  28th;  Junction,  26th;  Lewisville, 
3d;  Little  Rock,  23d:  Malvern,  15th;  Mammoth  Spring,  16th 
and  20th:  Marked  Tree.  2d;  Mena,  3d  and  23d;  .Mount  Ida, 
3d;  Portland;  4th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— JUNE. 


Year.        .g 


Temperaiurk. 

PRECIPn'ATIO.N.  j 

3;o 

1?; 

1 

■J. 

9 

-  be 

c  ^ 
2  s 

No.  OF  Days. 


1 

>>     .£ 

^ 

■C         i. 

<« 

■t-  s 

<L 

■ds 

o      -- 

o 

ChO 

o 

1891 . . . . 
1892.... 
1893.... 
1894.... 
18a5.... 
189(i.... 
1897.... 
1898.... 
1899.... 
1900.... 
1901.... 
19(C2.... 
1903..,. 
1904.... 
1905.... 
liX)6.... 
1907.... 
1»18.... 
1909.... 
1910.... 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

191(; 


77.9 

+  1.1 

103 

55 

3.71 

-0.30 

11 

11 

76.9 

0.0 

106 

44 

3.87 

-0.38 

16 

10 

76.3 

-U.  6 

99 

49 

5.20 

+0.95 

12 

12 

76.6 

-0.3 

106 

42 

1.39 

-2.86 

17 

10 

76.  9 

0.0 

100 

47 

5.94 

+  1.69 

12 

10 

77.  7 

+0.8 

103 

48 

1.91 

-2. 14 

14 

10 

78.0 

+  1.1 

106 

41 

3.46 

-0.,59 

12 

13 

78.7 

+2.  3 

loo 

60 

4.86 

+0.  80 

8 

14 

77.3 

+0.1 

102 

50 

2.74 

-1.22 

13 

12 

76.6 

-0.6 

100 

43 

7.10 

+3. 22 

7 

14 

79.4 

+2.8 

110 

41 

1.44 

-2.  62 

16 

12 

77.5 

0.0 

105 

42 

0. 27 

+  1.37 

16 

9 

70.5 

-6.4 

99 

37 

2.53 

-1.27 

13 

10 

75.3 

-1.4 

99 

50 

7.14 

+2.  95 

n 

13 

77.9 

+  1.6 

104 

44 

5.90 

+2.01 

12 

10 

76.2 

-0.4 

101 

44 

4.60 

+0.  33 

14 

10 

75.2 

-1.2 

103 

39 

4.48 

+0.  34 

14 

11 

76.0 

-0-4 

98 

30, 

3.85 

-0.26 

13 

11 

76.9 

+0.2 

104 

49 

4.08 

-0.17 

12 

V 

74.1 

-2.5 

99 

44 

4.85 

+0.43 

12 

13 

80.9 

+4.2 

106 

47 

2.53 

-177 

16 

U 

73.1 

-3.3 

97 

42 

5.83 

+  1.82 

11 

12 

77.0 

+0.9 

103 

39 

1.  68 

-2. 53 

16 

11 

82.  3 

+6.1 

109 

52 

1.00 

-3.  13 

19 

10 

76.0 

-0.4 

106 

45 

4.92 

+0.77 

12 

9 

75.4 

-1.0 

99 

43 

5.15 

+  1.1U 

12 

10 

17 
8 
9 
4 

10 
5 
6 

U 
6 

13 
4 
6 

10 
10 

8 
8 
8 

lu 

10 
6 
9 

4 
2 


44 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


June,  19 


stations . 


Alkia 

Auiils 

AikadeJpliia  . .. 
Arkansas  City.. 

Batt^viUe 

Bet-  Bialic-li  

Beiilonvilli'   

Bf  iguiau 

Bigelwv 

Black  Kcx't  


Booiieville 

Briukley 

Calico  Kock  ... 

I'amdeii 

Ceutcrpoiiit  ... 
Clareiiiioii    .... 

Conway  

Corning 

Crossetl 

Itanville 


i)urdan«lle 

i>0'ia  City 

l>uiuas 

Duttou 

Ekloraiitv 

Eineison 

England 

Eureka  Springs 
Fayeltevillf  .. . 
forclyce 


Climatologrical  Data  for  June,   1916. 


Fort  Smith 

FuUon 

i.Hurgctowu 

Hardy 

Helena 

Hhuip  Wallace  . . . 

Hi>pe 

Hdt  .^priug.s 

Hutlig   

Jclks 


Mena 

Mount  Ida  ... 
Murl'ree.sb(>ro. 

Nail  

Newport 

ijkay 

Ozark 

l-iuc  Bluff  .... 
Fucaliontas. . . 
rondU 


Portland  . 
PiHscott  . . 
>'iin<eton 

kison 

Koscrs 


Joiiesboro 

.lunctionit 

Lake  Karm 

iewisville 

Liltl*-  H(«-k 

Lutlierville    

Malvern    

Mamraoth  Spihig  .. 

Marked  Tree 

Marshall  


.Sheridan 

Springbaiik  IJ. 

Stuttgart 

.Suhiaio 


Te.xarkai'Mi  , 

Warren 

WhttecUffs. 
Wynne 


Lawrence 

Clark 

do 

Desha 

Independence . 
Van  Buren  .. . . 

Benton  

Boone  

Perry 

Lawrence 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit.) 


Precipitation ,  in  ins . 


S5 


Number  of  days . 


^1 


Olttservers. 


Logan  

Monr<x> 

Izard 

Ouachita  . . . 

Howard  

Monroe 

Faulkner  . . . 

Clay 

Asliley 

Yell 


Yell 

Marion 

Desha 

Madison 

I'nion 

Columbia  . . . 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 
Dallas 


.Sebastian.. . 
Hempstead  . 

White 

Sliarp 

Phillips  .... 
Garland  — 
Hempstead- 

Garland 

Union 

Wooflruff.. . 


Craighead. . 

Union 

.Jefferson  .. . 
Lafayette... 

Pulaski 

.lohnson. . . . 
Hot  .Spring  . 

Fulton 

Poinsett 

Searcy 


Polk , 

Montgomery  . 

Pike , 

Newton 

Jackson  

Pope 

Franklin 

.lefferson  

Randolph  . . . 
Benton 


Ashley  

Nevada 

Dallas 

Cleveland 

Benton  

White 

(irant 

Miller 

Arkansas 

Logan  


Miller 

Bradley 

Little  River. 
Cross 


State  means  and  extremes. 


254 
250 
250 
145 


I  ,303 

1  ,32-1 

275 

259 


22r, 

3fil 

158 
470 
171 
309 
293 
175 


330 

1.175 
162 

1.590 
2I')5 
200 
229 

1 ,4(i5 

1.451 

;ioo 

481 
264 
200 
643 
182 
1.500 
377 
600 
85 


345 

1.32 
195 
2t;2 
286 
775 
277 
512 
229 
,083 

,284 
730 

,233 
231 

,700 
377 
215 
300 
.250 

122 
327 

287 
243 
,385 


240 
228 
.050 

332 

304 
20(i 
2.50 


74.6 
76.4 


5.7 

1.8 

69. 2 


0.4 


0.2 
2.3 


1.6 
1.4 


76.0 

75.7^ 
77.2 
69.8' 

78.1 

77.' 8' 
71.8 
73.  2 
73. 2' 

76.1 


F3.5 


76.0 
77.3 


78.1 


74.6 
79.0 


76.6 
75.0 
77.0 
72.2 


74.4 

74.0 
75.0 


70.6 
77.6 
71.0 


75.4 
71.8 


77.3 
77.6 


71.6 

74.9 


76.6 
75.0 


78.2 
76.  8» 


0.3 


1.9 
0.8 


1 

0.5 


-  1.1 

'6.0 

+  0.2 
+  0.5 


-3.3 

+  0. 

-'6.8 
-0.6 
0.0 
-0.4 
-  1. 


-  1.2 
+  0.3 


-  1.3 

+  0.3 
-1.5 


0.9 


96 
95'' 
95 
91" 
96 

'gs' 

92 
91 
93 

93 


22t 
29 
29 


21 
22t 
21 1 
21 
21 

'•29 
27 
22+ 


-0.7 
-  2.3 


-  0. 

-  1.1 


75.3 

75.4  -  1.0 


22 

29+ 

21+ 

30 

22t 

'■24 
29+ 
27+ 
22 


21 

1  + 
22 
21t 


21+ 
21 

"i+ 

22 
21 
22 
30 


22+ 
22 

'■29 
29 
30 
28+ 
■22 
■22+ 
29+ 

2^2t 
21  + 


29 
21+ 


13+ 
21t 


51« 
52 
48 
51 
54 

'si' 

55 

5t; 


46^ 
51 
43» 


8t 
8 

17 
8 
8+ 

"8 
9 
9 
13 


33 
4Ti 
37 
37' 
29 

'38 
37 

28 
34' 

26 


21+   43 


6.  oo; 

8.661 
5.521 


+3.02 
-0.  05 


7.071  +2.89 
+0.17 
+  3.98 


4.  14i 

7.501 

4.731    +0.1 

4.86i    +0. 

3.42 

3.36    -0.36 

4.61 

3.  46J    +0.13 


5.^28! 
5.84' 
7.84, 

2.  64 

3.  72 
8.85; 
8.61 


+  1.79 
+0.  9' 
+  3.  i: 
-0.42 
-0.02 
+4.  90 


3.  70:  +0.08 

6.681  +2.48 
2.  90: 

9.481  +4.40 

4.17  +0.37 


3.10 
6.67 
5.11 
5.^29 

2.  72 

4.80 
5.91 
6.79 
3.55 
4.6 
5.10 
5.  .50 
3.15 


4.82 
4.83 

'i'.'bi 
3.00 
6.  .32 
5.  23 
5.84 
3.  40 
4.86 


8.52 
4.44 
6.94 
7.59 
3.92 
4.41 
4.05 
3.  27 
4.97 
6.45 

4.18 
5. '28 


4.47 
5.88 
5.86 
3.90 
8.12 
2.92 
2.65 

5.34 
4.75 
4.41 
2.79 


+0.49 
+0.73 


-1.28 
+  1.15 

+'i.'7'2 
-0.44 
+0.  32 

+  1.  12 
+0.72 


+  1.11 
+0.94 

+  4.'^22 
-1.09 
+  1.85 

+  1.08 

+  I.:i8 
+  0.28 


+3.80 
+0.05 


+2.  69 
+0.29 


-0.34 
-0.51 
+  1.21 
+0.17 


+1.72 


+0.  '28 
+  1.36 


-1.06 
-1.42 

+  1.85 
+0.  75 
+  1.03 


41      5.15    +1.10    5.18 


2.  40 
3.27 

2.00 
1.40 
1.20 
4.10 
1.58 
1.60 
1.^20 
0.88 

1.-26 
1.80 
1.40 
3.35 
5.18 
1.04 
1.16 
2.  10 
4.07 


0.90 
1.55 

o.r 

■2.94 
1.60 

'6.' 95 
■2.10 
1.95 
•2.14 

1.14 
1.74 
2.40 
2.90 
2.03 
1-99 
2.65 
■2.10 
1.70 


1.79 
1.79 

'■2.'66 
1.32 
1.42 
1.^20 
2.0' 
1.50 
1.38 

3.83 
1.81 
■2.42 
2.  29 
1.^20 
1.'24 
1.85 
1.40 
1.80 
1.'28 

•2.35 
■2.25 


1.69 

2. 13 

1.94 

1.60 

4.  35 

1.4 

1.04 

1.80 
2.00 
1,70 
0.80 


11 

1 

17 

2 

0 

26 

2 

12 

4 

12 

17 

U 

16 

7 

sw- 
nw. 


sw. 

sw. 


.lulius    (iuelck . 
.1.  W.  Campbell. 
F.  .1 .  Carpenter. 
E.  K.  BtandeSl. 
Miss  Lelia  1 .  Teter. 
.) .  K.  Scaiilan  . 
U.S.  Weatiier  Bure; 
,lohn  T.  Maxey . 
.lohn  A.  Chapman. 
S..I.  Howe. 

S.  P.McConnell. 
H.  L.  r>.  Whitsoil. 
.1.  W.  Wray. 
Zeb.  H.  Watson. 
C.  Jl.  Hiiddle.ston. 
Mrs.  B.  K.  Bisliop. 
M.J.  McHenry. 
.1.  N.   Crutchtield. 
A.  Trediek. 
Irby  B.  (■raydon. 

C.  E.  Hall. 
Neal  Dodd. 
Lawrence  Waterma 
.I.M.  Kicketts. 
Jetf  .1.  Babb. 
H.  W.  Hawkins. 
.1 .  C.  Clienault . 
George  W.  NichoaM 
University  of  Arkau 
J  .  B .  Atkinson . 


Mr 
C.A 
T .  .1 
E.F 


U.S.  Weather  Bure: 
T.  J  .  Lugau  . 

Biddie  Surrati 

Caywfjod. 

Mitchell . 

Stricklen. 
N.  P.  O'Neal. 
A  .  it  N  .  Gen .  Hospi 
C .  A  Berry . 
J.  C.  Cooper. 

Benedictine  Sistersv 
J  .  A  .  Lowderback., 
(;.  L.  Spelhnan. 
F.  W .  Youuians. 
U.S.  Weather  Burei 
J .  C  Schatz. 
Mrs.  Kate  L.  Smith 
Mrs.  F.  A.  Tnbbs. 
Chapman  &.  Dewey 
W.  F.  Reeves. 

V.  W.  St.  John. 
W.G.  Whittington. 
Henry  A.  Davis. 
Charles  Paxton. 
A.J.  Shell . 
U.S.  Forest  Service. 
E.  F.  Cox. 
J.  H .  Hudson. 
Benedictine  Sisters. 
A.  F.  Stevens. 

T .  A .  Corson . 
Mrs.  (i.  Gresham. 
.lames  Stitt. 
L .  E .  Tisdale . 
Carl  A.  Starck. 
Sheni  Pettey. 
Miss  S.  E.  Ashcraft. 
(.; .  Field . 
H.  A.  Buerkle. 
New  Subiaco  Abbey 

U.S.  Brashear. 
U.K.  Lusk. 
Eulela  M .  Schinner 
.1.  M.  Larkan 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  of  record ,  but  all  complete  reports  art  l 
iu  determining  section  m.'ans.  T.     Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  ++     Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries 

Reference  letters.  «,  >','■,  appearing  in  the  table  indicate  ininiber  of  days  missing;  for  example.  ''  represents  two  days  missing,  etc. 
XX  Post-ortice  addrevs,.>  (,(  tUe^e  stations  are  as  follows:  Of  Junction,  Kandclph,  La.;  of  I'oiid.  (iravette.  Ark.;   of  Springl.ank, 


+    Also  on  other  dates. 
Doddridge.  Ark. 


ntid. 
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Daily  Precipitution  for  Juiio,    1918. 
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.xoept  as  otherwi.se  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  n^ar  sunset,  and  precipitation  r-cordi^d  is  tor  th;  24   iioiirs  ending  at  the  time  of 
ition.  *  *  *  Regular  Weather  Burean  station  :  precipitation  is  for  the  '24-hour  period,  midnight  to  midnight.  X  Separate  dates  of  falls  not  recorded. 

Precipitation  included  in  the  next  following  nieas;niement .  Ill  Precipitiition  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours. 

!r.   Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

River  Stag-es  for  June,   1916. 
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Daily  temperatures  for  June,  1916. 


Stations . 


Day  of  month. 


14      ]5 


16      17 
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22 


Alicia 

.\mity  ij'5 

Bee  Branch 

Bentonvnie 

Bergman 

BoonevUle 

BriKkleyS^  .... 

Calico  Rwk  'J4  . 

C»niden 

Centeipoiut 

Conway  

Corning  '5<J 

Crossett  

Dardanelle  %  ... 

DoddCity 

Dumas 

Button 

Kldoj-ado  % 

Kngiaiul  sW  

Eureka  .Springs  . 
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ARKANSAS    SECTION. 
HARVEY  S.  COLE,     Section  Director. 


X.\l.         LlTTl.K     U.HK.      Al!K..        .llM.V,       IDIO.  No.     7. 

GENERAL  SUMMARY. 

Ihc  wcntlu'V  was  unusually  luit  and  <iry  during'  .Inly,  cs- 
rially  so  in  tlif  central  and  northern  |)ortiiins.  Tlie  [jve- 
pitrttion  was  ^^eneral  on  the  •JOth  and  iMst  and  on  the 'iHtli, 
It  was  very  loeal  and.  at  most  stations,  lijjht  <lurinji;  the  rc- 
aiiuhM- of  the  month.  At  the  end  of  the  month  cotton  was 
.litint?  nicely  and  IdoominK  profusely  except  in  a  few  localities 

the  northern  portion.  In  the  lowlaixls  and  in  other  portions 
^ruTP  the  drought  was  not  so  severe,  early  corn  was  nearly 
aUired  and  lat(^  corn,  meadows  and  pastures  were  doini?  well; 
It  in  the  highlands  of  the  central  and  northern  portions  they 
■re  badly  injured.  Rice  was  in  excellent  condition;  sweet 
•tatoes,  melons  and  vegetables  were  plentiful  and  of  goo<l  qual- 
The  peach  crop,  which  was  good  in  central  and  southern 
irtions,  was  being  markettnl  rapidly. 


TEMPERATXTRE. 


■The  tenipt>rature  was  high  during  the  entire  month,  the 
onthly  means  ranging  from  87.6°  at  Ozark  to  78. 0  at  Dutton. 
he  mean  monthly  temperature  for  51  stations  in  the  State 
jis  82.8°,  which  is  the  highest  on  record  since  1901  and  has 
i'en  exceeded  but  twice  in  any  month  in  the  past  26  years. 
iW  mean  for  36  stations  having  a  record  for  ten  or  more  years 
as  3.2'^  above  normal,  the  departures  being  positive  at  all 
ations.  The  highest  temperature  reported  was  106°  at  Berg- 
an  on  the  19th  and  at  Bee  Branch  on  the  31st,  highest  tem- 
rratures  occurring  at  most  stations  from  the  14th  to  the  17th 
id  on  the  last  day  of  the  month.  The  lowest  temperature 
'■ported  was  55'  at  Dutton  on  the  9th,  11th  and  •24th. 


PRECIPITATION. 


The  mean  monthly  precipitation  for  70  stations  in  the  State 
as  2.09  inches,  which  is  the  smallest  since  1907,  smaller 
[leans  having  been  recorded  but  twice  in  August  in  the  past  26 
I  'ars.  The  mean  for  51  stations  having  a  record  for  ten  or 
jiore  years  being  1.93  inches  less  than  ncirnial,  the  departures 
eing  negative  at  all  but  a  few  stations  in  the  southern  and 
istern  portions  where  they  were  positive.  Monthly  amounts 
'  less  than  two  inches  were  reported  at  nearly  all  stations  in 
le  northern  half  and  a  few  counties   south  of  the  center  of  the 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  rei)orting.) 

Tim ixirrstor, ,!.<<—  1st,  8;  2tl,  6;  3d.  9;  4th.  8;  5th,  2; 
(^th,  1;  nth,  3;  12th,  3;  13th.  5;  14th,  7;  15th.  9;  16th,  7; 
17th,  9;  18th,  11;  19th,  6;  2(Jth,  11;  21st.  7;  22d,  1;  23d.  1; 
24th,  2;  25th,  3;  26th,  2;  27th,  4;  2Sth,  7;  29th,  3;  30th.  4; 
31st,  7. 

Fng-\Sth,  1;    21st,  1. 

Solar  Halos.  —  llth.  1. 

//f((7.  — Lutherville,  15th. 
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.52 

5.  14 

+  1.97 

15 

11 

0 

8 

1900 

79.7 

-0.7 

102 

51 

4.46 

+  0.63 

10 

15 

6 

9 

1901 

83.7 

+  3.5 

116 

50 

2.49 

-1.36 

15 

13 

3 

6 

1902 

79.4 

-0.7 

105 

50 

4.49 

-rO.26 

14 

12 

0 

6 

1903 

79.6 

-0.0 

105 

53 

3.86 

+0.  06 

13 

12 

6 

9 

1904 

77.9 

-2.0 

104 

49 

4.43 

-0.  31 

13 

13 

6 

10 

1905 

76.7 

-3.3 

106 

51 

7.60 

^3.67 

10 

13 

8 

13 

1906 

76.7 

3.4 

99 

48 

5.96 

+2.17 

13 

9 

9 

10 

19 17 

81.4 

+  1.2 

108 

.53 

1.96 

-2.  08 

11 

8 

2 

4 

1908 

79.2 

-0.9 

103 

48 

3.00 

-0.97 

15 

12 

4 

8 

1909  

81.9 

+  1.7 

106 

.50 

2.  51 

-1.73 

19 

9 

0 

1910 

79.4 

i         -0.7 

105 

41 

.5.46 

+  1..50 

15 

12 

10 

1911 

78.4 

-i.s        lot; 

43 

4.83 

+0.  97 

9 

14 

11 

1912 

81.3 

+  1.4            104 

56 

2.  82 

-1.61 

15 

13 

6 

19;3 

81.5 

,         +1.6 

104 

55 

4.31 

+0.  35 

13 

14 

8 

1914 

8-2.6 

•         +-2. 8 

110 

54 

2.  69 

-l.lto 

11 

15 

•0 

1 

1915 

77.1 

-1.8            107 

43 

2.  40 

-1.74 

20 

1 

4 

0 

1916 

8'2.8 

+  3. 2            106 

.3.5 

2.  09 

-1.93 

19 

9 

3 

6 

ERRATA. 

JFNK,  1»1().-  Hanly:  Tola)  iirtciiiiiaticni.  pa^'cs  44  and  4."i.  -hmild  Ije 
(i.S.T  inches;  departure,  page  44,  should  b.-  y\\\<  1.'.78  inches. 

MAY.  1910.-  Little  Rock:  Mean  IjanaiH'Ur,  page  ;>5,  should  be  29.91 
inclies. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


July,  ;] 


Climatoloerical  Data  for  July,   1916. 


Alicia Lawrence 

Amity Clark 

ArkadelpJiia  do 

Arkansas  City Deslia 

iJiitesvi.HK 1  Iiidepeiidenoe 

Bfe  BraiM'h 
BeiUoiivilte 
Berguiau 

BlgKlOW 

Black  Rock 

Kooiieville 

Briiiklfy 

Calico  Ktx'k 

Camden 

Ceiiterpoiut 

Cliirfiui!Oj» 

CouAvay 

Corning 

Crosselt 

Danville 

Dardauelle 
Dodd  City  , 
Dumas 
Dutton 
ILdoradu 

liiuerson 

Sugland 

Eureka  Spriiig* 
I'ayettevilte  — 
Fordyce 


O'iBservers 


lieorgetowu 

Hardy 

Helena 

Hemp  Wallaee 

Hope 

Hot  Springs  . . . 

Huttig 

J^-lks.. 


Joiiesboro 

Junction.^ 

Lake  Farm 

Lewisvilte 

Little  Rock 

Luthervilie    

Malvern    

iiannnotli  Spring 

M'arianniri 

Marked  Tree 

Marsliall 

Xena 

Mount  Ida 

>lurfr*e.s*jOf  (j: 

Nail  

Nmvport 

•  Jkay 

tiMHola —  . 

Ozsuk 

Pine  BhlfT 

K)calioiitas 

HnndU 

PurtlaiMl  . . , 
Prescott  .... 
ITinceton 

Kisoii 

Kogers  . . . 
Searcy 
Sheridan 
Springbank  tt 


.hilius    (iuelck. 
J.  W,  Campbell. 
F.  .1 .  Carpenter. 
K  .  K  .  Bliiiudell . 
Miss  Lelia  I .  Tele 
J .  K.  Scanlan. 
r.  S.  VVeatlier  Bii 
.)ohn  T.  Maxey . 
.Joihn  A.  Clmpmaii 
S.  .).  Howe. 

S.  P.McConnell. 
H.  L.  J).  Wliitson 
J.  VV.  Wray. 
Zeb.  H.  Watson. 
C.  M.  Hnddleston 
Mrs.  B.  E.  Bishoi. 
M.  J.  Mc-Henry. 
.).  N.  Criitchtield. 
A.  Tredin'l;. 
lrb.y  B.  Uraydon. 

C.  E.Halil. 
N'eali  Dodd . 
Lawrence  Waterni 
J.M.  Kicketts. 
Jeff  .1.  Babb. 
H.  W.  Hawkins. 
.) .  C.  Clienanlt. 
George  W.  Niclioa 
University  of  Arkm 
) .  B.  Atklnsou. 

U.S.  Weather  Bini 
T.  .1 .  Logaa. 
Mrs.  iiiddie  Surra 
C.A.  Cayuood. 
T.  .).  Mitchell. 
K.  F.  Stricklen. 
N.  1'.  O'Neal. 
A.&K.  (ieu.Hosii 
C.  A  Beiry. 
J-   C-  Cooper. 

Benedictine  Sister.- 
J  .  A  .  Lowderbaek 
(I.  L.  Spellnian. 
F.  \V.  ^■^>^lnlalls. 
U.S.  Weather  Bun. 
J .  C  Schati. 
Mrs.    Kate  L.  Smi/t 
Mrs,  F.  A.  Tubbs. 
Mrs.  Mary  Spaine. 
Chapma.!A<\;   Uewej 

W.  F.  Beeves. 
V.  \V.  St.  John. 
W.  (A.  Whitlihgton. 
Henry  A.   Davis. 
Cliarles  Faxton. 
A.J.  Shell. 
U.S.  Foi'est  Service 
U.  L.  Waddell. 
E.    F.  C«.x. 
J.  H.  Hiid.son. 

Benedictine  Sisters 
A .  F .  Stevens . 
T .  A .  Corson . 
Mrs.  (.i .  (Jresham. 
James  Stitt . 
L.  E.Tisdale. 
Carl  A.  Staick. 
Sliejui  I'ettey. 
Mi.ss  S.  E.  Asli craft, 
(i .  Field . 

H.  A.  Buerkle. 
New  Subiaco  Abbey 
11 .  S.  Brashear. 
K .  R .  Lusk  . 
Enlela  M  .  Schirnieri 
M.  Larkau 


u 

8 

SW. 

ni'. 

0 

1 

SW. 

■2 

n. 

0 

SW. 

2 

ne. 

U 

s. 

1 

up. 

2 

SW. 

1 

1 

ne. 

7 

ne. 

4 

s. 

/ 

n. 

3 

ne. 

2 

s. 

.S 

ne.. 

'i'hp  depnitiires  ironi  normal  temperature  and   precipitation  are  computed  only  for  siK'h  stations  as  have  ten  or  more  years  of  record  ,  but  all  complete   reports  are  u 
in  deteniiiiiing  section  means.  T.     Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melteii  >now.  tt    Receiveil  too  late  to  be  included  in  means  and  smnmari*-s. 

Reference  letters,",  1>,  <••,  appearing  iij  the  table  indicate  number  of  days  missing;  for  example,  ^  represents  two  days  missing,  etc.  t    Also  on  other  da.tes. 

tt  Post-ottiee  addfpsses  of  the.se  stations  are  as  follows:  Of  .lunclion.  Randolpli,  La.;  of  Fond.  (Jravette,  Ark.:   of  Spriu^'bank,   Doddiilgc,  Ark. 


.Inv,    llMi; 


('!.I.M.\T()K()(;i(  Al,    DATA:    AI.'KANSAS  SKCTION. 


Daily   Precipitation  for  July,    1010. 


Stntliiiis 


!    WiiIitsIuhU. 


II  ii.. 


Alloitt 

Aiiilly  nil 

Arkiiili-lphin   ': 
Arkiiiisns  (Mty 

M«li-vill.'j|  i;... 
»>••■  Hraiich  ... 

iSrlltullvilll"    ••' 

iKin 

■  '^V  .... 

Koi'killl. 
S..,.i..'\  ill.-  .... 
Brink  U'y  II  I'  . . . 
;'!ili<'o  lioi'k  II II 

'Hiiiileii  III   

Viitfipoint 

'Iftri'iuUm  II  ||.. 

'oiiwiiy 

\iriiiiiK  I  ' 

'lOSSftt 

hinvilie  "  '  ... 

>«nliiiioll 

kxUUity 

>uinti.<  

'utum 

:Uloiftdo  INI..-- 

■jiii'ison 

iiisrluml  II  II 

MTvka  Spiiiiffs 
ayettt>ville  .... 

ordyco  

ort  Smitli  •••  . 

iiltoiillll 

I'Driretown  ||  ||.. 

lardy 

;elena  ||  || 

.(■nip  Wallace . . . 

iipt 

ot  Springs 

uttig 

■Iks  I  ; 

)nesboro 

inctiou 

»ke  Farm 

^wi.<ville 

Itle  Kdok  •••., 

itherville 

iilverii  II II 

■iiiimotli  Spring 
iiriainia  ','  t  .. 
irked  Tree  ||  ||  . 
irshall 

■iia  II ; 

junt  Ida  

.irfreesboro  ||  V 

lil 

"■port  II  II 

:ay 

i-eola  II  II  

ark 

lie  Bluff  II  II  ... 

oahoiitas 

,nd 

'rtland  ||  || 

,^SPOtt|||| 

l-nc'Pton  llll  .... 

^011 II II 

gers 

ircy 

Tidan  ||  || 

•mgbank  ||  || . . . 

ttgart 

li&CO  

:arkana||||  ... 

rren  ||  || 

itecliffs  II  II. . . 

'  line  11 II  

J 


WhltP 

Ouachita  . . 

.1(1    ... 

Mis.-ii.<sippi 

Willi.' 

.VrkaiLsu.-i  . 

do... 

White 

.\rkaiisas  .. 

White 

.\rkaiisHS.  . 

White 

do  .... 

Oiiacliita  . . 

Red 

White 

Arkaii.<as   . 

White 

Ouachita  ■ . 

Arkaii.-;as.. 

do  ... . 

White 

Arkaiisa.<... 

White 

Ouachita    . , 

Red 

Arkausa.<  .. 

White 

do 

Ouaeliita  ... 
Arkansas.. . 

Red 

White 

do 

Mis.sissippi  . 
Ouaeliita  ... 

Red 

Ouachita  .  . . 

do 

Cuclie 

White 

Ouachita  ... 
-Arkansas.. . 

Red 

Arkansas. .  . 

do 

Ouachita    .. 

White 

Mississippi  . , 
St.  Francis. , 

White 

Ouachita   . . 

do 

do 

White 

do 

Arkansas  . . . 
Missi.s^ippi  . . 
Arkaiisas   . . . 

do 

White 

Arkansas  . . . 
Ouachita,   ... 

do 

Ouachita 

do 

Arkansas 

White 

Ouachita... . 

Red 

Arkansas. .  .. 

do 

Red  

Ouachita.. . 

Red 

St.  Francis... 


.\I 


.  IB 


1.96 


.06 


1.10 
.63 


.51 


.12 


T. 


.12 
'.'08 

.'os 
.'is 

.25 

.02 

.10 
'f.' 
'f." 
'f.' 

'.'36 

.'37 
■f 

.'20 


.20 


.15 


05 
1.65 


.06 


.17 


.06 


.20 


T. 


.08 


.03 


..11.00 


.15 


.05 


.01 


.05 


.26 


.15 


.26 


.60 


.03 


1.48 


.28 


.15 


.3u 


.04 

'i'.' 
'.'25 

.20 
.'36 
f.' 

2.' 66 


Day  of  month. 
16 


1.13 


IS 


.25 


17 


.21 


,07 


08 
1.05 


.03 


T. 
. 45  . . . . 
.34 


.10 


.li 


.60 
.23 

l.'ii 
.12 
T 


.75 


12 

63 


.10  . 


.24 


.34 


.14 
.45 

■f.' 
.05 

.r>y 

.'56 
T 

'.'56 

'.'64 

'f.' 
.21 
.27 

.'63 


19 


20 


.02 


.08 


i.yfi 


.661.25 

....|  .58 
.80    .04 


21      22     23 


.65 


.38 


2. 25 
11 
99 


.24 
1.24 


.03 


.18 
.46 
.0 
.70 
1.30 
.14 
.20 
T. 
.30 

.'io 
1.U6 

'.'44 

T 

.51 


.23 


,10  . 


.02 


.40 


.32 


.10 
.54 
.34 
.30 

.45 
.10 

i.'oi 

1.17 
.70 

.09 
.14 

.06 

1.06 


.10 


1.47 


.73 
.06 
.58 

.'26 

.09 

.05 

2.15 


.22 


.04 


24 


.92  .. 

'■m.'. 


26 


20 


.06 


.67 


28 


.30 


.09 


.25 
l.'66| 


.20 
.16 
.36 
.06 
.10 

'.'»H 

'.'•23 
.'('« 

.'.38 

.'38 

T 

.40 

.'65 


29 


,50 


.40 


.30 
.30 

'.'si 

1.05 
1.04 
.16 

.24 
1.00 

.'56 
.06 
.59 


.31 

't'.' 
.05 
1.96 


.26 


.22 


80     31   I   '" 


1.20 


1.08 
20 


.10 

T.' 
.08 
'.'43 

.'(12 


2. 
.  48  2 

I 

3. 

I. 

1. 

3. 

U. 

0. 

I. 

2. 

2. 

1. 

3. 

2 

1 

2. 

0. 

3. 

I. 

1 

0. 

2. 
.2' 
.25 


T. 


.86 
.77 
20 
40 
37 
lU 
8C 
C9 
42 

oe 

90 

13 
37 
45 
62 
II 
25 
93 
61 
73 
»8 
32 
14 


1.30 


Except  as  otherwise  indicated  observations  are  generallv  made  late  i..  th,^  affo.^„ 

^ryation.  '"  Regular  Weather  Bureau  statlirprec^fpUattnl   f,^    the  24  ho ^n     '  T"  T'li'  ^""^  ^'''^"P'f*"''"  '''^''^rded  is  for  the 

'  Precipitation  included  in  the  next  foHowing  measurement  Til  p  ? ,  "^  '  "'^""^'^' '"  midnight .  i  Separate  dates  of 

T.    Trace,  or  less  than  0.01  inch.  '°"°""^^  measu.ement.  J||  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is 

Daily  River  Stages  for  July,   1916. 


.23 


.22 


.09 


.  10  , 


.08 


2.85 
1.47 
0.63 
2.10 
0.34 
3.50 
0.63 
1.08 
4.53 
1.40 
5.47 
2.65 
16 

1.25 
5.89 

i.'32 

0.44 
3.  02 
1.85 
0.79 

6.' 93 
0.99 
2.51 
1.84 
3.  42 


1.80 
1.70 

i.'72 
.37 
,18 
32 
31 
63 
54 
4» 
81 
52 
20 
15 
01 


24  hours  ending  at  the  time  of 
falls  not  recorded, 
for  the  preceding  24  hours. 


Stations. 


'; :  ''mith  . . . 
ilaiielle.. 
'leKock... 
'■  •  Bluff .  . . 
'  kKock... 
'1  ?o  Rock  .  . 
Nville.  .. 

"  port 

I  'getowu  . . 
J  ?iidon.  . . . 

\n& 

ijuisas  City, 
j  den 


Rivers. 


Arkansas... 

do 

do..... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 

do 

Ouachita ... 


Flood! 
stage. 


22  1 14. 
20  1 14. 

23  1 15. 
25  1 18. 


14 
18 
18  '  3. 
26  8. 
22  111. 
30  '2U. 
42  '35. 
42  41. 
39 


i.5 


3 


0 

8 

4.20. 
3 1 35. 
4|41. 
0    7. 


6|41. 
6|   7. 


11. 

12. 

12. 

16. 

4. 

2. 

2. 

6. 

9. 

19. 

33. 

6|41. 

2    6. 


6 

0'  8. 
3 1 18. 
9  32. 

4|41. 
0    7. 


10 


11 


12 


8    9.0    8.3 
4    8. 
3,  9. 
214. 
4|  4. 


5'  1 
4  2, 
9|  5 
b\  7 
0,17. 

4  30. 

5  39. 
8,  5. 


0'  8. 
0112. 

2!  4. 

6:      1. 

1;  2. 
6|  5. 
0|  6. 
4  16. 
0128. 
8  38. 
2    5. 


7.4 
7.5 

U.3 
4.0 
1.7 
2.1 
5.3 
5.6 

16.2 
27.  8 


7.7  7.5  7.3 
6.9l  6.6l  6.4 
7.0|  6.  5l  6.2 
I0.8'l0.3lm  0 
3.8|  3.6|  3.6 
1.5  1.5, 
1.9!  1.81 
5.  li  4.8 
.5.0'  5.5: 
15.61.5.0114.4 
26.8  26.0126.4 
37.8136.5  35.3  34.0 
4.9;  4.  S    4.  7I  4.7 


1.0 
2.0 
4.1 
5.0 


13 


14 


19      20 


0  3. 
5  3. 
9  13. 

1  25. 
0|32. 

4. 


7.0   6. 


5.7 

5 

5.51  5 

9.0|  8. 

3.2;  3. 

1.0 

0. 

1.6 

1. 

3.2 

3. 

3.5 

3. 

12.9 

12. 

26.  5 

27. 

31.x 

31. 

4.8 

4. 

6.6  6. 

5. 1  4. 

5.0  4. 

8.2'  8. 

3.0i  3 


0.7 

l.S 

3.2 

2.9 
11.9  11. 
28.  4  29. 
32.0132. 

4.6    4. 


11. 
29. 
32. 

6|  4.; 


6.4 

4.2 

3.7 

7.1 

3.0 

0.9 

1.2 

2.6 

1.4 
11.0 
.31.  1 
33.  6  .34. 
4.4    4, 


22 


6.4 

3.8 

3.3 

6.8 

2.8 

0.9 

1.6 

2.5 

0.8 

10.8 

31.2 

34.  3 

4.2| 


25     26     27     28 


6.2 
3.6 

3.1 

6.5 

2.8 

0.7 

1.4 

2.4 

0.6 

10.7  10. 

31).  12*), 

3,34.2.34. 

2    4.2    4. 


29     30 


31 


6.11  6. 

3.4I  3. 

2.8,  2. 

6.4:  6. 

2.7,  2. 

0.4    0. 

1.  01  0. 

2.1 1  2. 

0.2  0. 
10.6  10. 
28. 8  28. 
33.  5;3.3. 

4.0 


6.4; 
3.31 

2.71 
6.1: 
2.7} 
0.  3| 
0.9! 


6.4 
3.3 

2.7 
6.0 
2.7 
0.4 

1.21 


6.2 
3.3 
2.6 
6.0 
2.5 
0.3 
1.0 


1.9:   1.8!  2.2 

0.1    0.1    0.1 

10.3  10.1    9.9 

28.5!28.6'2t(.3 

32.  7  32.  5  3'2. 4 


9    3.9    4.0    4.1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 


July,     1916. 


Daily  temperatures  for  July,   1916. 


Stations . 


Alicia 

Amity  W 

Bee  BrHiK-b 

BeiitoiiviWle 

BiTguittn 

B(ioiievUle 

BtiiikWy  ^■^ 

f  alico  Ko*t  W  - . 

Canxieii 

Ceuterpoijiit 

Couway  

t'lossett  

Dardanelie  ^1^  ... 

ItoddCity 

Ihimas 

Dntton 

tkior.uio  ^^ 

KnglaiKi  '^^  

Enreka  Sprinig-i . 

FayettevMle 

Fardyce 

Fort   Siiivtli 

Hardy 

Reinp  Wallace  .. 

Hope 

Hut  Sprhk^ 

Hnilig 

JonesVxiro 

Junctioii 

LewisTilVe 

Littli'  Koct 

LutliervilK" 

Malvern  ij* 

MaiJiiiiutli  Siirfiiif; 

iiariaiiua  %■ 

Marsliall 

Meim'J^ 

Mount  Ida  ■ 

Newport  %■ 

Okay 

«)<teola  W 

Ozark  

Fin.-  Bliiir^lj.... 

Poralioulas 

Fund 

Fort  land  # 

FrespottW 

Rogers 

Searcy 

StnttKarl 

Siibiaco 

Te3tarka)>a  W  . . 

Warren  ^'J 

Wynne '5'5 


)  Maximum.. 
t  Miuimuui  . . 
\  Maximum. . 
r  Minimmii  . . 
\  Maxijmmi.. 

>  Miiiiuuiiu  . . 
)  Maxianim. . 
^  Minimuui  . . 
)  Maximum.. 
f  Minimum  .. 
)  Muxiuuim. . 
A  Minimum  .. 
\  ^lilxiu^um.. 
.'  Minimum  . . 
)  Maximum.. 
»  Minimum  . . 
\  Maxinuim. . 

>  Miuiniuni  . . 
\  Maxiuuini. . 
'■  Minimum  . . 
\  Maximum. , 
f  Misiinuivu  . . 
y  Maxjnuim.. 
t  Jilinimuui  . . 
)  Maxinvinn. 
^  Miuiuuim  . 
\  Maxiioum. 

■  I  Mininiuni  . 
\  Maximum. 

■  >  Mininiinii  . 
\  Maxinitmi. 

'  A  Mininnun  . 
\  Maximum. 

■  *  Minimum  . 
)  Maxiratun . 

■  » Minimum  . 
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GENERAL  SUMMARY. 

riio  i)iHri|)itati(in  for  Aujaiust  was  muvciily  disl  riliutinl  over 
Stale,  anitumts  luinj.;  aluuit  normal  in  rastcni,  soutlnrii 
I  central  |)orlious.  Imt  (Icciilcdly  di'licifiit  in  the  nortli  ciiitrnl 
I  nort Invest I'vn  |)ortion<  where  it  was  also  detieient  in  iIk^ 
er  half  of  .)nne  and  -Inly.  The  Lcnnitest  dt^fieieney  occurred 
Fort  Smith,  where  the  rainfall  fnuu  .lune  1  (ilh  to  .Xu^nist 
I  was  O.SO  inch,  a  ileticiency  of  S."),")  inches.  The  anioiuit 
?ontl  fnr  tiie  same  [X'riod  was  2.41  inch(>s;  at  Ozark.  "J.oti 
lies;  at  Kojjers,  '2. SO  inches;  at  Fa\ ctteville,  ;^.i:>  inches;  and 
Bee  Branch.  8.15  inches.  In  additi(»n  to  the  deticiency  in 
ifall  the  temperatures  were  unusually  hi^h  at  all  of  these 
ims,  especially  at  Ozark  where  in;;.\imum  temperatures  of 
than  lt)0  were  recordeil  on  but  eight  days  from  July  10th 
Aii^'ust  "itith,  the  mean  maximum  for  July  being  100.5^  and 
August.  100. 9"-.  The  deticiency  in  precipitation  and  the 
h  temperatures  eondjined  to  make  it  the  most  severe  drought 
record  in  this  section  of  the  State,  where  all  crops  were  badly 
.aagod  and  in  some  localities  they  were  almost  destroyed.  In 
er  portions  of  the  State  cotton  was  fair  to  good  except  that 
lonie  localities  in  the  central  and  southeastern  counties  boll 
[vil  did  a  great  deal  of  damage.  Picking  began  about  the 
jidle  of  the  month  and  progressed  rapidly,  the  crop  being 
|u  lU  to  "20  days  earlier  than  usual.  Early  corn,  which  was 
\d  to  excellent,  was  about  ready  to  gather  by  the  end  of  the 
[nth.  Late  corn  was  maturing  rapidly  and  was  good  in  most 
l^vs.  Kice.  which  was  good  to  excellent,  was  about  ready  to 
(vest.  Meadows,  pastures,  late  potatoes,  sweet  potatoes, 
j:"k  and  vegetables  were  improved  by  the  rains,  and  many 
iLJens  had  been  replanted. 


TEMPERATURE. 

j'he  temperature  was  high   during  nearly  the  entire  month 

l\ugust,   the  mean  for  52  stations  in  the  State  being  81.8°, 

]ch  has  been  exceeded    but  five  times  in  the  past  20  years. 

j'  mean  for  38  stations  having  a  record  for  ten  or  more  years 

1  2.8°  above   normal,   the  departures   at   all  stations  having 

jnials  being  positive  and  ranging  from  +6.3°  at  Bee  Branch 

jfO.l"^  at  Camden.     The  highest  temperatures  in  the  State 

birred  at  stations  from  Bee  Branch  westward  to  Fort  Smith, 

'iiiperature  of  100°   or  more   being  recorded  at  Ozark  on  21 

s.     The  highest   temperature  recorded  w^as  107°,  wdiich  oc- 

red  at  Bee   Branch   on    the    19th   and   at  Ozark  on  the  13th 

i   19th.    The  lowest  temperature  recorded  was  46°  at  Duttoii 

;he  24th,  lowest  temperatures  being  recorded  on  the  24th  or 

1  at  nearlv  all  stations. 


Ini  or  iiioir  years  being  1.05  un'hes  less  than  normal.  The 
iiionl  hly  amounts  were  aliove  normal  in  the  countie.-  near  tlie 
soulliriii,  siiutlieaster'n  and  northeastern  liorde|--i  luid  in  the 
central  |)ortion  of  tin;  State,  but  in  othei'  portions  they  were  li'ss 
than  normal  in  nearly  all  cases.  'I'he  greatest  monthly  amount 
recorded  \\as5.!)l  inches  at  Hot  Springs;  the  least,  O.2.''  inch 
at  Fort  Smith,  amounts  of  less  than  Iwo  inches  being  recorded 
at  most  places  in  the  north  central  and  noi-th\\<stei'n  portions. 
The  greatest  24-hour  amount    was   2. -SO  inches  ;il  Te.\arkana  on 

the  I  nil. 

MISCELLANEOUS  DATA. 


PRECIPITATION. 

'he  mean  monthly   precipitation  for  72  stations  in  the  State 
2.63  inches,  the   mean  for  51  'Stations  having  a    record   for 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

ThuudcMor,u><  —  Ui.n-  2d,  18;  3d,  10;  4th,  4;  5th,  2; 
6th,  1;  Sth,  12;  9th,  8;  10th,  1;  11th,  1;  12th,  2;  13th.  14; 
14th,  5;  15th,  4;  16th,  4;  19th,  2;  21st,  4;  22d.  12;  23d.  1; 
26th,   1;  27th,  6;  28th,  4;  31st,  2. 

Fo,^.  — 2d,   2. 

SoUir  Hah><.—m\,  l;14th,  1;   ISth,  2. 

.4(//v>,v/.  — 14th,  1;    27t!i,  1. 


COMPARATIVE  DATA  FOR   ARKANSAS  — AUGUST. 


Temperature. 

Prectpmation. 

No 

.  OF  D 

AYS. 

Yh.\k. 

to 

epar- 
ire. 

■C 

3> 

.Sf 

0 

d 

S  2 

■i 

S  ce 

az 

Hh 

►J 

^  as 

cs 

0 

f-'-j 

0 

1891 

76.4 

-1.9 

108 

39 

2.75 

-0.06 

21 

s 

2 

5 

1892 

78.3 

+0.1 

106 

40 

4.39 

+1.03 

13 

11 

7 

9 

1893 

77.3 

-0.9 

102 

48 

3.08 

-0.28 

IS 

9 

4 

0 

1S94 

78.1 

-0.1 

104 

48 

4.63 

+  1.27 

12 

11 

s 

8 

1895 

79.4 

+  1.2 

102 

55 

2.64 

-0.72 

18 

9 

4 

4 

1896: 

82.6 

+4.5 

112 

48 

2.  -32 

-0.90 

17 

9 

0 

0 

1897 

79.6 

+  1.5 

111 

45 

2.59 

-0.  63 

17 

10 

4 

■0 

1898 

79.4 

+0.6 

108 

54 

4.35 

+  1.01 

13 

13 

5 

7 

1899 

82.2 

+3.6 

112 

.54 

2.04 

-1.13 

19 

9 

3 

4 

1900 

81.1 

+2.3 

108 

57 

2.95 

-0. 15 

16 

12 

3 

0 

1901 

80.5 

+  1.5 

109 

52 

2.95 

-0.25 

14 

13 

4 

6 

1902 

80.7 

+  1.1 

108 

51 

2.55 

-0.56 

19 

9 

3 

4 

1903 

78.7 

-0.4 

105 

47 

4.34 

+  1.39 

15 

12 

4 

8 

1904 

78  1 

-1.1 

105 

46 

2.81 

-0..57 

16 

12 

3 

6 

1905 

79.1 

0.0 

103 

51 

3.73 

+0.  60 

18 

10 

3 

6 

1906 

77.9 

-1.4 

100 

42 

4.92 

+  1.04 

14 

10 

7 

lU 

1907 

82.  0 

+2.7 

113 

54 

2.92 

-0.30 

16 

10 

0 

U 

1908 

79.3 

-0.4 

103 

52 

4.48 

+  1.40 

15 

10 

6 

8 

1909 

82.4 

+.3.0 

111 

47 

1.27 

-2.  21 

20 

8 

3 

4 

1910 

79.2 

-0.4 

104 

43 

3.92 

+  0.81 

13 

12 

6 

8 

1911 

78.0 

-1.6 

107 

45 

8.19 

+  4.37 

11 

11 

9 

12 

1912 

78.7 

-0.4 

105 

45 

3.30 

-0.  17 

15 

10 

6 

7 

1913 

82.1 

+  3.0 

107 

46 

1.62 

-2.07 

20 

10 

1 

3 

1914 

78.  5 

-0.8 

104 

57 

6.81 

+3. 19 

8 

11 

12 

12 

1915 

74.7 

-4.9 

1112 

40 

10.44 

+  7.37 

9 

9 

13 

11 

lyifi 

81.8 

+2.8 

107 

46 

2.  63 

-1.05 

17 

9 

5 

0 

Lute.  Report.— VrmceioTi,  June,  1916:  Total  precipitation, 
6.62  inches;  greatest  in  24  hours,  2.18  inches.  Number  of 
days:  With  .01  or  more  precipitation,  5;  clear,  22;  partly 
cloudy,  0;  cloudy,  8. 


()() 

CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS 

SECTION. 

August,  1! 

Climato 

logical  Data  for  Augrust,   1916. 
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Temperature  (  Degrees  Fahrenheit.) 

Precipitation,  inches. 

Number  of  day 
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o 
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P 

^ 
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f-o 

O 

0 

Ph 

Alioia 

Lawrence 

254 

11 

8L0 

97 

- 

54 

24 

33 

2.10 

1.45 

0 

3 

24 

7 

0 

sw. 

Julius    (iuelck. 

Amity 

Clark 

■250 

24 

82.4 

+  2.6 

102 

14t 

59 

24 

40 

1.60 

-2.  5i 

0.  h; 

0 

5 

16 

13 

2 

sw. 

.1.  W.  Campbell. 

<io 

250 
145 

20 
32 

4.  50 

5.  37 

+0.  03 
+  1.52 

1.2o 
2.10 

0 
0 

9 

IS 
16 

0 
2 

13 

13 

s. 
s. 

F.  .1.  Carpenter. 
E.  K.  Bhiudell. 

Arkansas  C'ity 

Desha  

Independence  .. 
Van  Bnren 

277 

i'ius' 

1  .324 

■lib 
259 

17 
24 
10 
19 

1 
14 

2 
34 

85.' 2« 
79.6 
80.5 

+  '6.'3 
+  3.1 

+  5.2 

"ioi" 

99 
104 

"ig' 

13 

2t 

57" 

52 

50 

"■i\ 
24 
31 

38 
37 

0,  78 
1.60 
3.42 
2.68 
4.14 
0.61 

0.53 
2.17 

-3.  19 
-l.,S7 
-0.  62 
-0.  46 

-3.' 34 

-i.'is 

0.22 
1.30 
1.53 
1.22 
2.  34 
0.20 

0.53 
0.  62 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

7 
3 
11 
4 

6 

1 

22 
4'- 
18 
25 
19 
25 

"24 

2 
22" 
12 
5 
6 
0 

'"'4' 

2" 

1 

1 

6 

0 

""'3' 

sw- 
sw. 

Miss  LeHa  1.  Teter. 
.1 .  t;.  ScanUii . 
C.  S.  Weather  Burn 
.lolm  T.  Maxey . 
.lohii  A.  Chapuiaii. 
S.  .1.  Howe. 

S.  P.McCoiinell. 
H.  L.  D.  Whit.soii. 

Boone  

Perry 

Lawrence 

Plix'lr    WfW'fc 

HooneviUe- 

83.2'' 
82.4 

+  '3.'i 

10.5^ 
104 

7 

54'= 
54 

24 
31 

41' 
40 

Monroe 

226 

Calico  Kopk 

Izard  

3f.l 

12 

81.5 

102 

8 

52 

24 

40 

2.46 

-2.  75 

1.12 

0 

4 

23 

1 

7 

.).  W.  Wray. 

Onacliita 

Howard 

Monroe 

158 
470 
171 

30 
16 

12 

80.5 
83.4 

+  0.1 
+  1.3 

99 
102 

13 
13 

54 
60 

25 
25 

41 
39 

2.  93 
0.94 
2.70 

-0.03 
-1.22 
-2.  07 

1.11 
0.59 
1.33 

0 
0 
0 

3 

7 

16 
14 
16 

10 
11 
5 

5 
6 
10 

sw. 
se. 
sw. 

Zeb.  H.  Walson. 
CM.  lluddleslon. 
Mrs.  B.  K.  Bishop. 

<"oi>\vfty 

Corning 

rrossett 

Danville 

Faulkner 

309 

32 

8i.8 

+  2.6 

100 

It 

57 

24 

3b 

5.46 

+2. 12 

1.29 

0 

,s 

22 

6 

3 

>. 

M.  ,1.  McHenry. 

Clay 

293 
175 
337 

24 
2 
1 

"'62' 

'■'iV 

2.  .53 

2.  89 
1.85 

-1.01 

1.40 
0.  96 
0.75 

0 
0 
0 

5 
6 
5 

20 
10 
15'' 

0 
17 
10'' 

11 

4 

sw. 
sw. 

,1.  N.   Cniiehlield, 
A.  Trediek. 
Irby  B.  (iraydoii. 

Ashley 

Yell 

Yell 

330 

1.175 
162 

30 

35 

4 

82.0 

101 

13 

56 

24 

38 

1.27 

-2.23 

0.65 

0 
0 
0 

5 
3 
6 

22 

4 

"'ifi' 

5 
...... 

'■■ 

C.  E.Hall. 
NealDodd. 
Lawrence  Wateriiiai 

Ilr.rld  f'itv 

Marion 

Desha 

82. 4 

99 

7+ 

58 

25 

35 

4.60 

1.76 

JIadison 

1,590 
265 
200 
229 

14 
12 
2 
9 

7K.2 
82.4 

+  3.1 
+  1.3 

102 
98 

19 
20 

46 
60 

24 
25 

46 
34 

0.65 
5.08 

-3.48 
+0.99 

0.37 
1.88 

0 
0 

3 
6 

21) 
19 

10 

1 

sw. 

.1.  M.  Uicketts. 
.letf.l.  Babb. 
H.  W.  Haukiiis. 
J  .  C.  ChenauU . 

>  lilorado       

Cohunbia  

Lonoke 

Ku^liiiul 

HI.;' 

101 

18 

55 

24 

38 

3.  40 

1.15 

0 

8 

10 

11 

10 

s. 

Lurt'Ua  Springs 

Carroll 

1,465 

14 

80.4 

+  2.8 

101 

2 

51 

24 

41 

,5.08 

+0.  69 

2.  20 

0 

6 

13 

16 

sw. 

George  W  .  Nichoalil, 

FavHtteviHe 

Washington 

1,451 

30 

82.4 

+  6.1 

103 

19 

53 

24 

39 

2.  43 

-1.47 

1.13 

0 

/ 

6 

20 

5 

se. 

L  niversity  ol  Arkaii- 

Dallas 

Sebastian 

300 
481 

5 
34 

95 
103 

1 
13 

2. 15 
0. 23 

-3.43 

l.Vb 
0.12 

0 
0 

2 
5 

10 
11 

10 
14 

11 
6 

n. 

.1 .  B.  AtkiiLsuii . 
U.S.  Weather  Bare: 

Fort  Smith 

85.2 

+  5.8 

61 

24 

33 

Hempstead 

264 

30 

0.  46 

-1.89 

0. 23 

0 

3 

18 

3 

10 

e. 

T.J.  Logan . 

White 

200 

3 

4.75 

2.  00 

0 

5 

22 

1 

8 

e. 

Mrs.  Biddie  Siirratt 

Hanly 

Sliarp 

643 

19 

83.0 

+  4.1 

103 

26 

57 

24+ 

36 

1.42 

-2.  38 

0.75 

0 

6 

11 

15 

5 

sw. 

C.A.  Caywootl. 

Urh-na. 

PhiHips  

182 

45 

T.  .1.  Mitchell. 

llfiiip  WaHace  

(iarland 

1.500 

22 

81.5 

+  1.9 

103 

19 

53 

24 

40 

3.75 

-0.  35 

1.78 

0 

9 

is 

16 

0 

s. 

E.  F.  sincklen. 

Hkih- 

Hempstead. 

377 

44 

8-;^.  2 

+  2.9 

96 

14+ 

65 

24+ 

26 

1.97 

-1.39 

0.  95 

0 

4 

6 

3 

.-. 

N.  P.  O'Neal. 

H  c  it  Springs 

Garland 

600 

24 

82.  2" 

+  2.7 

99^' 

13 

60« 

24 

32" 

5.91 

+2.  .59 

1.93 

0 

10 

21" 

6" 

3" 

sw. 

A.  it  N.  (ieii.  Hospi 

llnttig   

I'nion 

85 

9 

81,8 

99 

19 

58 

25 

33 

4  28 

2.  16 

0 

s 

0 

26 

0 

C .  A  Berry . 

Woodruff 

Craiffliead 

196 
345 

1 
21 

1.33 
2.12 

-1.51 

0.  7S 
1.77 

0 
0 

4 
6 

13'' 
22 

10' 
5 

6'- 
4 

n. 

J.   C.    Cooper. 
Benedictine  Sisters. 

.1  (ii¥^sboro 

81.4 

+   1.8 

101 

7+ 

53 

30 

38 

(nion 

132 

23 

82.0 

+   1.6 

98 

12+ 

59 

25 

29 

3.19 

-0.14 

1.80 

0 

3 

23 

4 

4 

sw. 

.1 .  A  .  Lo\\derlia,(k. 

Lake  Kami 

.left'erson 

195 

20 

(i .  L.  Spellman. 

LewisvilJe 

Laiayette 

262 

12 

83.  9 

+   1.6 

i62 

19 

62 

26+ 

36 

3.32 

+0.44 

i.i8 

0 

0 

25 

3 

3 

F.  W  .  >  ouuians. 

liltle  Kock 

Pulaski 

286 

37 

81.3 

+  2.1 

98 

13 

64 

24 

29 

3.  59 

-0.06 

1.31 

0 

H 

15 

9 

/ 

s. 

U.S.  Weather Burea 

Liitherville    

.lohiison 

775 

19 

83.6 

+  52 

103 

13 

60 

24 

36 

1.22 

-2.98 

0.  .57 

0 

6 

1 

23 

' 

se. 

J.  C  .Schalz. 

Malvern    

Hot  Spring 

277 

33 

82,3 

+  3.0 

100 

18 

59 

24 

29 

3.  .55 

+0.  25 

l.,55 

0 

6 

9 

4 

15 

ne. 

Mrs.   Kate  L.  Smitli 

Miuiiniotli  Spring  .. . 

Fulton 

Lee 

512 
235 

11 
6 

80.2 
81.8 

+  3.1 

98 
10.? 

17+ 
13 

53 
55 

24+ 
24 

40 

38 

2.87 
1.20 

-1.58 

1.35 
1.02 

0 
0 

4 
4 

22 
17 

4 

5 
6 

sw. 

Mrs.  F.  A.  Tubbs. 
Mrs.  Mary  spaiiie. 

Marked  Tree 

Poinsett 

229 

12 

3.98 

+0.  02 

1.15 

0 

9 

22 

4 

5 

ne. 

Chapman  A:   Dewey  1 

Mar'iluill 

Searcy 

Polk 

1,083 
1 ,284 

1 
28 

81.3 
81,2 

+  'i.'9 

98 
100 

19 
19 

55 
62 

24 
24+ 

27 
31 

2.  34 
1.44 

-2.' 93 

1.22 
1.05 

0 
0 

5 

19 
11 

12 
14 

0 
6 

w. 

W.  F.  Beeves. 
V.\V..St.  John. 

Mena    

Mount  liia 

Montgomery  .  . . 

730 

15 

83.  25 

103'' 

1 

56' 

24 

33'' 

2.  53 

-0,37 

1.20 

0 

,0 

W.  (.'.  Whitliugton. 

Murireesboro 

Pike 

367 

1 

1.24 

O.V/ 

0 

5 

24 

1 

b 

e. 

Henry  A.   l)a\is. 

Nail  

Newton 

2  .TS.\ 

23 

78.  2' 

+   1.6 

99" 

20 

.50= 

24 

39» 

1.38 

-2. 24 

0.  68 

0 

3 

Charles  I'axton. 

Ni'W  port 

.lackson 

231 

32 

82.  0 

+  2.8 

99 

1 

63 

28 

26 

1.36 

-2.01 

0.96 

0 

2 

27 

1 

■J 

s. 

A.  .1.  Sliell. 

Dkay 

Osceola — 

Pope 

1,700 

1 

78.6 

1       98 

3 

57 

24 

29 

4.56 

1.90 

0 

1 

0 

■20 

6 

>. 

U.  S.  I'orest  Service. 

Mississippi 

240 

16 

79.4" 

+   1.0 

96" 

20 

55" 

30 

31" 

4.  IC 

+  1.29 

2.  00 

0 

4 

14 

1 

16 

>• 

(i.  L.  Waddell. 

O/ark  

Kranklin 

377 

20 

8.5.8 

+  4.2 

107 

13+ 

55 

24 

41 

0.52 

-3.  39 

0.  3S 

0 

3 

21 

0 

K.    F.   Cnx. 

line  B)utr 

.lefi'erson  

215 

32 

82.4 

+   1.1 

100 

8 

60 

31 

35 

3.88 

+0.72 

1.25 

0 

11 

20 

4 

' 

SW. 

,).  H.  Hudson. 

l\)calioiitas 

Randolpli 

300 

24 

82.  6 

+  3.8 

103 

18 

55 

31 

39 

0.75 

-3.23 

0.60 

0 

3 

17 

14 

0 

Benedictine  Sisters. 

PomUt 

Benton 

!  ,250 

18 

81.6 

+  4.4 

103 

13+ 

50 

23 

45 

0.49  -2.88 

0.  16 

0 

3 

6 

22 

3 

su. 

A.  F.  Stevens. 

PortlaiHi 

Ashley   

122 

7 

80.9 

98 

19 

56 

25 

35 

2.  ,59' 

1. 26 

0 

5 

9 

11 

11 

T.  A.  Corson. 

iTescdtt 

Nevada 

327 

34 

82.  (i 

+   L4 

101 

13+ 

59 

24 

38 

4.24  +1.23 

1.92 

0 

,T 

17 

6 

e. 

Mrs.  (1 .  Gresham. 

Dallas 

Cleveland 

287 
243 

9 
14 

2.28 
1.65 

-'i.'22 

1.09 
0.  60 

0 

0 

4 
6 

27 
25 

0 
1; 

4 
0 

SW. 

lie. 

.lames  Stilt . 
L.  E.Tisdale. 

I'.oSfers 

>*'ar('y 

Slit'ri<ian 

Hcnton  

1,385 

25 
3 

80.2 
81.4 

+  2.3 

100 
101 

13 
2 

52 
55 

25 
24+ 

44 
39 

0.89 
3.88 

-2.  34 

0.48 
2.  40 

0 
0 

4 

21 
21 

i; 

4 
3 

s. 

Carl  A.  Slarck. 
Sheui  I'etley. 
MissS.  K.Ashcnift 
(i.  Field. 

White 

<;iant 

3 



3. 00 

1.40 

0 

6 

24 

4 

3 

sw. 

.Springbank  tt 

Ktutlgart    

Miller 

240 

8 

0.76 

0,20 

0 

5 

6" 

s. 

Arkansas 

228 

28 

82.4 

+  3.0 

W> 

13 

58 

24+ 

37 

1.97 

-1.63 

0  61 

0 

7 

17 

13 

1 

sw. 

11.  A.  Buerkle. 

Siiljjaco 

Losan 

1,050 

19 

84.6 

+  3.3 

106 

13 

Ol 

24 

37 

2.11 

-1..53 

1.20 

0 

6 

3 

14 

14 

sw. 

.New  Siibiaco  Abbey 

Miller 

332 

34 

84.3 

+  2.2 

104 

13 

63 

25 

32 

b.  •;() 

+  3.09 

2.80 

0 

3 

\-:> 

4 

12 

e. 

H  .  S  .  Brashear. 

\Vurrf*n   

Bradley 

304 

21 

81.8 

+  0.4 

101 

7+ 

58 

24+ 

38 

4.21) 

+  0.40 

1.80 

0 

8 

22 

4 

0 

s. 

K.  K.  l.usk. 

Wliiteclills 

Little   Hiver,... 

206 

11 

0.  38 

-2.  71 

0.38 

0 

1 

12 

10 

9 

ne. 

Eulela  M  .  Schiruier 

Wynne 

(Jross 

250 

8 

81.2 

iiio 

13 

54 

24+ 

33 

5.  46 

1.80 

0 

Ti 

22 

4 

5 

'*. 

.1.  .M.  Larkaii 

Statfi  means  and  extr 

pmes 

81.8 

+  2.8 

107 

13+ 

46 

24 

46 

2.  63 

-1.05 

2.80 

0 

5 

17 

9 

5 

sw. 

The  departures  from  iioi^mal  temperature  and   precipitation  are  computed  only  for  sucli  stations  as  have  ten  or  more  years  of  record,  but  all  complete  reports  are  1 
iu  determining  section  means.  T,     Precipitalion  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  ++    Received  to.,  late  to  be  included  in  means  and  summarie>. 

Beference  letter.-.",  ''.'•,  appearing  in  the  table  iudieale  number  of  daNs  missing;  for  example,  ^  reprcM'Uts  two  days  missing,  elc.  +     .\lso  nii  oilier  dates. 

U  Po.st-otlice  addresses  of  these  stations  are  as  follows:  of   hnulinn.  Kaiidnlph,  La.;  of  Pond,  (iravetti',  .\rk.;   of  Spriiigbank,    Hoddridge,  .Vrk. 


"•i? 


rcii-sr, 


I'Mti. 


("l,l.M.\'l'()l,()(;i('.\l,    DATA:    AllKANS.VS  SI'IC'I'ION. 


i',l 


I>aily  Prt'C'ipttiilioii   lur  AukiihI,    lUiti. 


SinitKiis. 


lu-in 
111II.V      . 
rkmU-lpliin 
rkrtiisns  t'lly  11 
iilivvillo  li  1; ... 
.-.•  Hniiich  .. . 
.■nti>nvtll.«  ••• 

I'l'iriiiitii 

iK>'Kiw   *  

lack  Kock 
i«>iic\  illc-  . 
linklcy 
iilico  Kock 
iiiiuUmi 
•iitcrpoint 
liinMiilon 
diuvay  ... 
iirniuir  I  t 
ri>s,<cit. ... 
liiivillc  1  ,1 
anliinclU 
oil.U'ily 
iinm.'<  . . . 
niton  . . . 
Monwlo 
iiiersoii 
iiitIiukI  |i  , 
iiivka  Spiinsrs  . 
iiycttovilU 
Dixlycc  . .  . 
.irt  Smith 
niton  W 
I'orjrctown 

iiiiiy 

clcna 

.11111  WivUacp . 

ope 

lit  Springs 

■iittiif 

•Iks 

inesboro 
motion . 
'ike  Farm 
'Hisville  .. . 
ittle  Rock  • 
ittierville  . . 

alvern  W  ,     

yimiiotli  Spring 
ariiiiiiia     1 
:irkc(t  Ttop 
arshall 
'  eiia  ' 

omit  Ida  . . 
I  iirfree.>il)oro 

ail 

?wport  II 

kay 

;ceola  ).  I 
<ark 

lie  Bluff  „ 
Uiahontas 
mil 

i.nland 
■■'wott .,  ,. 
incoton  || 
■ion 
>gi'rs. 
arcy 

leridan  „ , 
iriugbank 
uitgart  .. 
ibiaco  . . . 
•xarkana 
arrcn  |I  ! 
^Iiitecliffs 


Except  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon .  near  sunset .  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  liours  ending  at  the  tiine  of 
servation .  *  •  *  Regular  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  the  24-hour  period .  midnight  to  midnight .  i  Separate  dates  of  falls  not  recorded  . 

*  Precipitation  included  in  the  next  folloMing  measurement.  II II  Precipitation  measuri>d  in  the  morning:  aiiiount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours. 

T.    Trace,  or  less  than  0-01  inch. 

Daily  River  Stages  for  August,  1916. 


Stations. 

Rivers. 

Flood 
stage. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19      20  1  21 

2-2      23 

24 

25 

26 

27 

28 

29     30      31 

It  Smith 

rdaiielle 

tie  Rock 

le  I'dulf 

ickKock 

iico  Kock 

lesville 

Arkansas 

22 

6.2 

6.  l\  6.  1 

6.  1    6.  1 

6.1    6.1 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2'  6.2 

6.2    6.0    5.7 

.5.41   4.8 

4.8 

4.7 

4.7    4.7 

4.71  4.6 

4. 5i  4.4    4.4'  4.5 

4  5    4  5 

4.5 

do 

20 

3.3 

3.  1 1  3. 1 

2.9    2.8 

2.7i  2.7 

2.6 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.4|  2.3 

2.3 

2.2!  2.0 

2.0 

2.0 

2.0.  2.0 

1.9    1.9 

1.9    2.2    2.1    2.1 

2  0    18 

do....... 

23 

2.5 

2.5I  2.4 

2.  2    2.  1 

2.1    2.0 

1.8 

1.8 

2.2 

2.4 

2.3 

1.9 

1.7    1.6 

1.5 

1.4    1.3 

1.2 

1.2 

1.0|  0.9 

0  9 

0,9 

0.8'  0.7    0.7    1.0 

0.9    10 

0.9 
4.5 
1.8 
0  0 

do....... 

25 

5.H 

5.8|  5.8 

6.2:  6.0 

5.9,  5.8 

5.  7 

5.6 

5.6 

5.8 

6.0 

6.0 

6.0    5.7 

5.7 

5. 6    5. 4 

5.2 

5.1 

5.01  4.8 
2.  0    2.  0 

4  6 

4  6 

4.51  4.4    4.3    a.."; 

4  5i  4  6 

Black 

14 

2.0 

2.5i  3.8 

3.6'  3.3 

3.0'  2.8 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.4 

2.4 

2.4    2.4 

2.4 

2.4,  2.2 

2.2 

2.0 

9  0 

2,0 

2,0 

2.0    2.0'  2.0 

1.9'   1  8 

White 

18 

0.2 

O.2I  0.3 

0.  4|  0.3 

0.5|  0.3 

0.3 

0.4 

0.3 

0.2 

0.4 

0.3 

0.3    0.9 

0.7 

0.5 

0.3 

0.2 

0.  2 

0.1;  0.3 

0.4 

0  7 

0.9 

1.5'   1.1    0.7 

0.3'  0.2 

do 

18 

0.9 

O.Kj   1.1 

0.8i  0.8 

0.9 

0.9 

0.9 

0.7 

0.9 

0.8 

0.7 

1.0 

I.l    0.8 

1.4 

1.2 

0.8 

0.7 

0.7 

0.  7i  0.  7I  0.6'  0.6 

0.7 

1.1;   l.fil   1.3 

0.  8|  0  6 

0.5 
2.0 

do 

26 

2.4 

2.0I  2.0 

I.9|  1.9 

1.9 

1.8 

1.9 

2.3 

2.3 

2.2 

2.3 

2.8 

3.1    3.1 

3.(1 

3.0 

3.  0 

2.9 

2.9 

•'.71  2.7    2.6l  3.1 

3.  0'  2.  9!  2.  7j  2  5 

2  31  ■;>  1 

do....... 

22 

0.0 

-.  1  -.2 

-.3 -.4 

-.5 

-.6 

—  .6 

-.6 

— .  7 

-.8 

-.9 

•1.0 

•1.11*1.1 

•1.0 

-.9 

-.9 

*1.0 

*1.0|*1.0  -.9I-.8  -.7 

—  7l—  6 

1  leiidon 

Ileiia 

do 

30 

9.6'  9.5    9.3 

9.2    9.1 

8.9 

8.8 

8.8 

8.9 

8.7 

8.6 

8.5 

8.4 

8.4    8.4 

8.4 

8.4 

8.3 

8.2 

8.2    8.2I  8.1    8.0,   7.9 

7.8'  7.71  "•(>!  ■'■6 

7.  6    7  6i  7  7 

Missis.-ippi.  . . 

42    27.4  26.4  24.9 

23.  4  22.  2 

20.  9 

19.8 

18.7 

17.8 

16.9 

16.2 

1 

19.  2  20.  5  21.  8  22.  2  ■>2. 2 

21.921.4,20. 1' 19.  9 

18.1)  iTTJlfi' J 

»aiisas  City.  . . 
)  ndeii 

i 

do 

42    32.0  31.4  30.5 

Z9.  5  28.  2 

26.8 

25.  4  24.  0 

22.  9 

21.5  20.5 

i9.7 

19.0 

18.6  18.2 

18.0 

17.8 

18.0 

18.7 

19.9  21.5  23.0  24.2  24.1 

25.  6  25.  7  24.  6  24. 1  23.  0  '«  5-^1  .5 

Ouachita 

39      4.1    4.0    4.(ii 

4.9    4.9 

0.3 

5. 1|  5.0 

4.8 

5.2    5.5 

6.5,  6.4 

6.4    5.91  5.9 

5.5 

5.3 

5.5 

5.1;  .5.0    4.8    4.6    4.5 

4.5,  4.4^  4.3j  4.31  4.2    4.1    4.1 

1 



Below  zero. 


62 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 


August,    1916 


Stations . 


S  Maximum.. 

'*'"^'" )  Minimum  . . 

-,  )  Maximum.. 

Amit.T$$ *  Minimum  .. 

Bee  Branch (Minimum  .. 

.,,  )  Maximum. . 

Beiitonville (Minimum  .. 

)  Maximum. . 

B^rsr^ft" i  Minimum  .. 

.„  )  Maximum, . 

Booneville j  Minimum  .. 

„  .   ,  ,      ,,,(  *  Maxinnnu. 

Bnnkley  W  ,  Minimum  .. 

..  ,.       1.     1   .t.(         ^  Maximum.. 

Lalifo  Rook 'J*  ■■•/Minimum.. 

,  \  >laxinnini. . 

*-"""'^" (  Minimum  .. 

\  Maximum. . 
Centerpoiiit ,  Mininnun  .. 

_  \  Maximum. . 

Conway ,  Minimum  .. 

-  .,  i  Miiximum.. 

'-'■"■•^^ett  ,  :\iinimum  .. 

_       ,        „    ,,,,  ^  Maxinunn. . 

„  \  .Maximum. . 

Dunias )  Minimum 

_  \  Maximum. . 

^""**" *  Mininnun  .. 

,,,  ,        ,    ,,.(  V  Maxinnnu. , 

tl.iorarto'J'S (Minimum  ., 

,       ,  ,,,,  \  Maxinnnu. 

hiigland  n  (Minimum 

„       ,      ^.     .   „,      \  Maximum . 
Eureka  spnngs..  ,  Mini,„u,„  . 

_        ..      .,,  \  Maximum . 

FayelteviUe (  Mi„imum  . 

_      ,  \  Maxijuum. 

Konlyce ^  Mininuim  . 

_,£,..,  \  Maxinuim. 

Fort  bmith (Minimum  . 

„      ,  j  Maximum. 

""'■'^^ (  Mininnun  . 

Tt  »»'»n..«^        \Maximinn. 

Hemp  \\»"»ce...)j^,;,,j^„„„^ 

„  i  Jlaximum. 

^^^^ (  Minimum  . 

,,   .  o     ■  *  Maximum. 

H<^t  ^P""«* iMinimun.  . 

„   ,..„  S  Maximum. 

"""'ff (  Minimum  , 

,         ,  V  Maximum. 

Junesboro (Minimum  . 

....  \  Maximum. 

■J"""">" (Minimum. 

,        .      .,,  *  Maxinnnu. 

^'^"•'*^''"« Olininnmi. 

,  ...,     ,,      ,  'I  Slaximum. 

Ll"'«  ^'<«^'' (Mininnun. 

i   ,.1    ....:iia  *  Maximum. 

^"""-"'"^ (Minimum. 

MalvernW !?Sr: 

Man.mo,hSpnn«;;;J;--r: 

M-ianna.^ 1  itlS^  : 

...     ,1  \  Maximum. 

-^''"■^'»^" (Minimum. 

.,      „  ,(,<  \  Muxiimnii . 

•^''•"*** (Minimum  . 

,,         ,    r  1.,  *  Maxinnnu. 

^''^'""  ''!"• (Mininnun. 

>.   .,  )  Maximum. 

-^''"  (  Mininnun  . 

V   ..,..„,t«it  (Maximum. 

Newport  5* (Minimum. 

, ,,    „  )  Maximum. 

"''''* ^Minimum  . 

1 V  ,...,.iu  *«  *  Maximum. 

'*"'"»'"  *^ (Minimum. 

,        .^  i  Maximum. 

*'''^"' (  Minimum  . 

Pine  UlufT«vS  )  Maximum, 

fine  ISlun  w (Mininnun  , 

PAfah.M.tas  )  Maximum, 

nxaliuntas (Minimum  . 

p      ,  >  Maximum, 

'^""" (  Minimum  , 

Vortlanii*>4  >  Maximum, 

j-oruaniiw ,  Minimum  , 

i>,„„.,  ,,AA.  'l  Maximum 

'^'^"•-""W i  Minimum 

„.  (Maximum 

""tf^" (  .Minimum 

<oaT-no  *  .Maximum 

'^^^'■' (  Mininunn 

Htntieart  >  Maximum 

StutWart ,  Minimum 

SubiHoo  *  Maximum 

="""*'^<* (  Mininnun 

T..TBrkHnft«4  ^  Maximum 

Warren  4«  (.Maxinnnu 

warren  W ,  Minimum 

Wvniie««  (Maximum 

Wynne  w (Minimum 


Daily  temperatures  for  August,  1916. 


8   9 


I'i  13 


14   15 


19   '20   21 


22 


23 


26 


28  29 


99 

77 
99 
72 
102 
71 
93 
75 
97 

96 
75 
99 
73 
96 
76 
98 
74 
96 
7i 
9' 
74 
99 
77 
96 
72 
9: 
76 
94 
73 
95 
73 
103 
73 


95  94 

70  72: 

89  91 

70  70 

104  100 

70  70 

961  93 

70!  68 

100  100 

67;  65 

98  j  97 

74!  72 

941  98 

70,  71 

98'  98 

69!  70 

90:  96 

71'  69 

96:  93 

741  73 

961  94 

74 1  72 


901  93 


75; 
961 
72 1  73 
96   95 


69,  65 
92   95 


101 
75 

100 
70 
99 
69 
91 
74 
95 
71 
96 
75 
95 
71 
95 
75 
9 
7i 
96 
71 
97 
71 
96 
72 
96 
70 
99 
75 
96 
71 
95 
70 
98 
69 


92   89 
71   74 


97 
73 
95 
73 
106 
701  70 
95 
71 


89   93 
76  71 


72 
94 
70 
96 
66 
97 
72:  71 
90i  90 


97  96 

75  74 

96 1 

67 1 

92 

68 

91 

76 

92 

69 

94 

73 

98 

66 

93 

72 

97 


99 
73 
97 
71 
94 
78 
103 
75 
98 
77 
96 
73 
98 
73 
96 
75 
99 
73' 
93 
71 


99  101 

75 1  70 

urn'    99 

75 


92 
76 
93 
72 
90 
70 
86 
76 
89 
72 
91 
74 
94 
701 
901 
76 
94 
75' 
85i 
75! 
87 
74 
91 
75' 
91 
72 
90 1  98 


98  101 


99'  lOO 

74,  72 


93!  97 

741 


75  74 
95  96 


97 

72: 

92 
75 

89 1  96 


76 

101 
74 
95 
70 
92 
76 
92 
71 
95 
73 

101 
70 
97 
76 
98 
741 
95 
77 
98 
74 
97 
73 
96 
70 
99 
71 
97 


92 
72 

97 
70 
99 

67]  67 
98,  94 
77  78 
93   94 


72 
94 
71 


74 
96 

75 

95 

74 

95 

6 

95 

74 

97 

711  72 

96;  100 

73;  72 

981  101 

74:  76 

92  91 


96  100 
74 1  77 
102 
72 
95 
71 
91 
75 
94 
75 
95 
70 
98 
72 
95 
74 


75 

loo 

73 
97 
70 
94 
71 
93 
72 
94 
72 

107 
75 
97 
76 
95 
76 

103 
78 
97 

101 
75 

loo 

73 

loo 

102 

75 
106 

76 
104 

76 
101 

74 
IM 

76 


96| 


\    Jl 


95,  95 

69| 

97 

73; 

92' 


99 
79 
96 
73 
99 
70 
93 
76 
92 
76 
95 
74 
9' 
72 
93 
72 
97 
73 
93 
75 

74 
95 
74 
91 
72 
99 
74 
95 
74 
94 
71 

100 
72 
98 
()7 
95 
70 
9U 
71 
94 
73 

103 
75 
96 
75 
92 
75 
96 
70 
94 
7? 
97 
73 
92 
71 
95 
71 
97 
73 

103 
75 
98 
74 
9' 
72 
95 
74 


101 

77 
100 
71 
99 
69 
92 
741 
95 
74 
95 1 
"II 
98  j 

94 
73 
97 
72 
95 
75 

100 
73; 
99| 
72! 
981 
70 1 
99j 
72I 
96, 
76[ 
961 
72: 
98 
70 
97  i 
67 
95 
73 
92 
71 
94 
74 

103, 
721 
97 
74 

102 
71 
98 
72 
95 
70 
97 
71 
97 
73 
98 
71 
98 
7'j 

104 
73 
98 
71 
99 
70 
96 
74 


95 

76 

102 
72 

107 
70 
97 
69 

100 
68 

103 
74 

100 
72 
99 
70 
93 
68 

101 
74 
98 
72 


100 
71 

100 
71 
98 
70 

100 
74 
97 
74 


77 

102 
71 

10; 
67, 
94 1 
74 
97 
73 
96 
73 

101 
68 
96 
73 
98 
74 
96 
76 

101 
74 

100 
73 
98 
70 

100 
72 
95' 


101 

77 
100 
68) 
101 
70 
95 
76 
96 
75 
93 
73 
99 
66 
96 
74 
99 
76 
92 


102  100 


98 

72:  73 

97  100 

72!  73 

9H|  102 

67  69 
98! 
66 
98 
75 

94  95 

68  73 

95  95 
73  74 

104  107 

73  74 

99!  99 

74;  74 

103  100 

711  73 

991  103 

701  68 

961  98 

731  73 

971  101 

;-2 


102 1  104 

74 1  73 

98;  103 

741  '*> 

99 1  99! 


"1| 
98! 

721 


97 
74 
95 
68 
93 
68 
95 
73 
99 
73 

100 
70 
91 
66 
94 
73 
92 
69 
88 
68 

105 
74 
95 
73 
99 
70 
94 
73 
931 
72: 
98 
73 
98 
68 
96 
68 
96 
68 

1021 
69 
99 1 

95: 

^li 

68 1 


94 

76 
9'2 
72 
99 
69 
93 
75 
94 
72 
94 
70 
91 
68 
93 
74 
99 
74 
92 
69 
95 
74 
98 
73 
93 
70 
99 
71 
89 
72 
81 
74 
97 
70 
86 
62 
93 
73 
89 
70 
90 
69 
100 
74 
96 
72 
93 
72 
84 
59 
93 
69 
97 
72 
88 
69 
96 
69 
98 
70 
96 
72 
99 
76 
97 
68 
95 
69 


95   84 
66   67 


93;  101 


55,  56 
80 


00; . . 
89:  94 
501  55 


63 
81 
69 
92 

74 
86 
73 
86 
68 
93 
50 
86 
70 
86 
72 
83 
61 
87 
71 
87 
72l 
88 
72 1 
881 
70 1 
88 
701 


90 1  96 

551  57 

89'  96 

58  59 

94  99 

57  62 

89  93 

64'  63 

88  94 

581  51* 

87:  92 

54 1  59 
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*«    Instniments  are  read  in  tlie  mornine;  the  maximum  lemperature  then  r.^ad  is  eharged  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occur.<. 
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GENERAL  SUMMARY. 

The  wctitlicr  (luring  ScptcinlxT  was  unusually  I'avorahh^  tor 
nitdoor  work,  and  in  most  portions  it  was  favorahlc  t'i>r  j^row- 
nfi  crops  and  fall  seeding.  Ilcaxy  rainfall  occurred  at  a 
unnlicr  of  places  at  which  there  was  a  deticicncy  in  July  and 
August,  and  lif^ht  rainfall  in  other  localities  where  it  was  heavy 
:hp  prcccdinji'  two  months,  puttinji;  the  soil  in  j^-ood  condition. 
riicrc  were  a  f(>w  stations  in  the  northeastern  and  southwestern 
portions,  however,  at  which  detlciencics  were  reported  for  the 
.hrc(>  months,  and  the  soil  in  these  localities  was  entirely  too 
Iry.  Frost  occurred  at  a  tVw  stations  on  the  Kith  and  the  23d, 
lut  no  damage  was  r(^portcd.  On  the  29th  and  30th  frost  oc- 
•urred  in  practically  all  portions  of  the  State,  heavy  to  killing 
M'ing  rcportctl  at  a  few  places.  Cotton  matured  from  10  to  20 
lays  earlier  than  usual  and  at  tiie  end  of  the  month  nearly  the 
I'ntire  crop  was  opim  and  was  heing  picked  as  rapidly  as  possiltle. 
Jorn  was  rip(>  and  was  being  gathered.  J^arly  rice  was  harvcst- 
xl  and  a  considerable  part  of  it  threslied  ;  late  rice  was  drained 
md  about  ready  to  liarvest.  Oats  and  rye  were  being  sown  and 
;he  soil  was  being  prei)ared  for  sow^ing  wheat.  The  fifth  crop 
)f  alfalfa  was  being  cut;  late  potatoes,  fall  truck,  and  vegetables 
;.vere  improved  by  the  rains;  sweet  potatoes  were  being  dug.  and 
;.he  peanut  harvest  was  about  completed. 


MISOKLLANKOUS  DATA. 


TEMPERATURE. 

j  The  mean  monthly  temperature  for  54  stations  was  72.5°, 
l;he  mean  for  39  stations  having  a  record  for  ten  or  more  years 
being  0.9  lielow  normal.  Monthly  means  ranged  from  68.2° 
It  Dutton  to  70.7°  at  Texarkana  and  LcAvisville,  and  they  were 
i.miformly  n(>ar  normal,  the  departures  ranging  from  +1.4°  at 
Klope  to  —3.0-  at  Jonesboro.  A  warm  period  occurred  from 
I  he  3d  to  the  11th,  and  cool  periods  from  the  15th  to  the  17th 
iind  on  the  19th  and  30th.  The  highest  temperature  recorded 
[vas  102°  at  Lewisville  on  the  4th;  the  lowest,  30°  at  Hemp 
HVallace  on  the  30th. 


PRECIPITATION. 

!  The  mean  monthly  precipitation  for  74  stations  in  the  State 
vas  3.40  inches,  the  mean  for  53  stations  having  a  record  for 
en  or  more  years  being  0.29  inches  less  than  normal.  The 
Jreoipitation  was  unevenly  distrilnited  over  the  State,  being 
ibove  normal  in  the  southeastern  and  nortliwestern  portions, 
vith  monthly  amounts  of  over  si.x  inches  in  both  portions.  In 
he  remainder  of  the  State,  however,  the  precipitation  was  light. 
■specially  in  the  southwest  corner  where  several  stations  report- 
ed amounts  of  less  than  an  inch.  The  greatest  amount  reported 
vas  7.51  inches  at  Searcy;  the  l(\ast,  0.39  inch  at  Texarkana. 
fhe  greatest  24-hour  amount  reported  was  4.97  inches  at  Searcy 
)n  the  11th. 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

ninHhrstonns.-  1st,  <S;  2d,  7;  3d.  2;  4th.  3:  5th,  4;  0th, 
1;  7th,  4;  Sth,  7;  11th,  5;  12th,  4;  17th.  2;  19th.  1;  20th.  1; 
21st,  14;  22(1,10;  23d,  4;  24th,  4;  25tli,  1;  27th.  7;  2Sth,  14. 

1,11  liar  ILilox.  —  14th,  1. 

Fog—%\,    1;  3d,  1;  7th,  1;    12th,  1;   15tli.  1:  22d,  1. 

Auwra .  —  7th,  1  . 

Lli/hl  7'Vas/.  — loth,  5;  23d,  2;  2Sih.  3;  29lh,  18;  30th,  31. 

7/mn/  F/Yw/.  — 29th,  1:    3()th,  3. 

Killing  7'Vo.s/.  — 30th,  1. 

JLiil.-2d.  1;  21st,  4;  22d,  2;  27th,  1. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS — SEPTEMBER. 


Temperature. 


PRECIPITATIO.V.  N'f.MIiER   OF  DAYS. 


Veap.  . 


i  ii 


Pi: 


:■—      re     toy 
:  =       =     £- o 

-  -       u 


1891. 
1892. 
1893. 
1891. 
1895. 
1896. 
1897. 
1898. 
1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 
1907. 
1908. 
1909. 
1910. 
1911. 
1912. 
1913. 
1914. 
1915. 
1916. 


73.4 

+0.8 

102 

40 

0.94 

-2.  49 

22 

6 

2 

70.8 

-1.7 

96 

32 

2.14 

-0.28 

23 

4 

3 

74.0 

+  1.5 

103 

36 

3.  75 

+0.  03 

19 

5 

6 

73.1 

+0.6 

100 

38 

3.56 

+0.44 

14 

8 

8 

77.1 

+4.1 

105 

32 

1.36 

-1.76 

19 

4 

73.3 

+  0.4 

106 

35 

3.25 

+0.19 

11 

9 

10 

76.6 

+  3.7 

108 

33 

0.60 

+2.  46 

21 

7 

2 

75.2 

+  1.9 

101 

40 

7.35 

+4.  07 

15 

6 

9 

71.9 

-1.5 

109 

28 

1.21 

-2. 19 

20 

3 

78.0 

+  4.7 

104 

48 

.    4.25 

+0.  98 

12 

12 

6 

72.6 

-1.2 

101 

32 

3.08 

-0.22 

18 

8 

4 

6S.4 

-5.3 

99 

30 

5.06 

+2.  02 

15 

8 

7 

70.7 

-2.3 

102 

34 

2.47 

-1.09 

18 

7 

5 

75.4 

+2.1 

101 

37 

2.  46 

-0.77 

15 

9 

6 

74.2 

+  0.2 

100 

44 

3.90 

+0. 42 

16 

75.  7 

+2.5 

100 

47 

6.24 

+2.  88 

11 

9 

10 

73.9 

+0.5 

106 

38 

2.  22 

-0.96 

19 

8 

3 

73.4 

0.0 

101 

29 

4.00- 

+0.98 

13 

8 

9 

24.7 

+  1.5 

108 

31 

2.84 

-0.77 

18 

7 

5 

76.4 

+3.1 

101 

44 

2.41 

-0.87 

18 

8 

4 

79.0 

+5.4 

102 

46 

3.67 

+0.  65 

18 

9 

3 

78.5 

+  1.0 

106 

32 

2.40 

-0.94 

18 

8 

4 

71.4 

-1.6 

108 

33 

10.  10 

+  6.38 

9 

9 

12 

74.4 

+  1.  1 

101 

38 

3.19 

-0.24 

10 

9 

0 

74.9 

+  1.3 

100 

34 

1.43 

-1.92 

16 

8 

0 

72.  5 

-0.9 

102 

30 

3.40 

-0.  29 

19 

0 

5 

LATE  REPORTS — AUGUST. 

Dodd  City:  >[ean  temperature.  84.6'-;  departure.  +0.7°; 
higliest,  KJO-  on  the  7th  and  8th;  lowest,  00"  on  the  28th; 
greatest  daily  range  29^.  Total  precipitation.  3.53  inches; 
departure,  —0.88  inch;  greatest  24-hour  amount.  1.90  inches; 
numl)er  of  days  with  .01  inch  or  more.  4.  Prevailing  wind 
direction,  southwest. 

Helena:  Total  precipitation,  (i.45  inches;  departure,  +2.53 
inches;  numlx'r  of  days:  With  .01  incli  or  more.  10;  clear.  24; 
partly  cloudy.  3;  cloudy.  4.  Prevailing  wind  direction,  south- 
west. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


September, 


Climatolog-ical  Data  for  September,   1916. 


Alifia 

Amity 

Aikaili^lpliia  . 
Arkansas  City 

Batisvillo 

Bee  Bnincli  .., 
Beiitouville   ... 

BiTgiiian 

Bigelow 

Black  Rock  ... 

Booneville 

Briiikley 

Calico  Rock  .. 

Caiiififn 

Centerpoiut  .. 
Clareiiiiou   — 

Conway  

Corning 

('rossett 

Danville 


Danlanelle  . . . 
DocklCity  .... 

Dumas 

Diitton 

Elilnrado 

Emrrsim 

Englanil 

Eureka  Spring 
Kayetleville  .. 
Forilyce 

Fort  Smith  ... 

Fulton 

(ieorgetcjwn  . . 

Hardy  

Helena 

Hemp  Wallact 

Hop.' 

Hot  Springs  .. 

Huttig   

Jelks 


.lonesboro 

Junctionri 

Lake  Farm 

Lewisville 

Little  Koek 

Lutlierville    

Malvern    

.Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 


Marshall  

Mena 

Mount  Ida  . . . 
Murlreesboro. 

Nail  

Newport 

Okay 

()>ei'Ola 

Ozark 


I'in.-  liluir 


Pocahontas 

PoiuUt 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

S(!arcy 

.Slieriilaii 

Springbank  tt  ■ 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Warren 

Whiteclifts.  ... 
Wynne 


Counties. 


Lawrence 

Clark 

do 

Desha 

Independence . 

Van  Biiren 

Benton  

Boone  

Perry 

Lawrence 


Logan  

Monroe 

l/.ard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Faulkner 

Clay 

Ashley 

Yell 


Yell 

Marion 

Deslia 

Madison 

liiion 

Cohnubia  ... 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 
Dallas 

Sebastian 

llenip>tead  .. 

While 

Sharp  

Phillips 

(iarland 

Henuislead-  . 

(iarland 

I'nion 

WoodrutY 


Craigliead. . 

Union 

.lefl'erson  .. . 
Lafayette . . . 

Pula>ki 

.lohnson 

Hoi  Spring  . 

Fulton 

Lee 

Poinsett 


Searcy 

Polk 

Montgomery 

Pike 

Newton 

.lackson 

I'ope 

Missi.ssipi)i  . . 

Franklin 

.iett'erson  


Randoli)li 

Benton  

Asliley   

Nevada 

Dallas 

Cleveland  , 

Benton  

White 

(irant 

Miller 


-Vrkansas 

Logan  

Miller 

Bradley 

Little   River. 
Cross 


.Statfi  means  and  extremes. 


254 
250 
250 
145 


1 .303 

1  ,324 

275 

259 


226 
361 
158 
470 
171 
309 
293 
175 
337 

330 

1,175 

162 

1,590 

265 

200 

229 

1 ,465 

1.451 

300 

481 
264 
200 
643 
182 
1,500 
377 
600 


196 

345 
132 
195 
262 
286 
775 
277 
512 
235 
229 

1,083 

1,284 
730 
367 

2  ,233 
231 

1,700 
240 
377 
215 

300 
1,250 
122 
327 
287 
243 
1,385 


240 

22S 
1,050 
332 
304 
206 
250 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit). 


70.3 
72.8 


72.4 
69.0 
69.2 


75.5' 
72.5 
70.0 
73.4 
76.0 

72.' 7' 


72.4 

7L8' 
73.8 
68.2 
74.5 

73.' 2 
6U.4 

72.0 
71.1 

74.0 


71.4 

73.' 2' 
75.2 
74.9 
74.  6- 


-1.3 


-1.4 
+  0.1 
+  0.2 


-1.6 
-0.9 


0.6 


+  0.2 


0.8 
2.3 


-  2.5 

+   0.8 


71.2 
73.4 

70.' 7 
72.9 
73.8 
74.2 
69.7 
71.8 


71.4 
71.2 
71.4a 


68.6 
3.0' 

69.' 2' 
74.0 
73.5 

72.4 
70.9 
73.3 
75.6 


70.0 
71.7 


-0.8 

-'o.'s 

+   1.4 
+  0.2 


3.0 
2.1 

'i.'e 
0.2 
0.6 
0.2 
2.0 


-  1.5 
-0.3 

-'■2.8 

-  2.5 
-2.3 

+  0.6 
+  0.8 


+  U.5 

-  1.5 

-  0.1 

-  2.3 


-0.9 


97f 
100 
99 
97 
96 

"95' 


96 
93 
95 
96" 


99 
96 

'ioi' 

94 
96 
96 
95 
96" 


91 
95« 

"95' 
97 
96 

100 
95 
96 
99 


93 
101 


100 
96 
97 

100 

"%' 
102 


6t 


5+ 
6 

'23 

5t 
6 

5 

5t 
2 
7 


30 


30 


30 

29t 

30 

30 

30 

'36 
29 
29 
30 


30 
29 

28 
30 
25t 
30 

30 
29 
30 
30 


29t 
30 


30 


Precipitation,  inches. 


S 
i;  =§ 

a,  E 


Number  of  days . 


37I' 

48 

44 

47 

39 

'39 


36 


41 

42" 

41 

40 

35 

'38» 
39 
39 
31' 


38 

'48' 
36 
36« 
40'' 


4.65 
4.55 
2.  11 
6.75 
6.85 
3.70 
4.34 
3.52 
2.87 
3.48 


4.50 
1.62 
4.63 
3.50 
2.  30 
2.64 
4.35 
2.00 
5.26 
3.33 

4.18 
3.1 
3.7 
4.  34 

6.  16 

'6.'78 
5.09 
4.17 
5.40 

3.61 
0.  70 
2.39 
3.33 
1.92 
3.71 
0.72 
1.73 
2.  49 
2.1 

2.35 
2.87 

'6.' 72 
1.95 

4.  10 
2.50 
3.20 
2.27 
2.81 

5.94 
4.35 

5.  45 
0.75 

7.  16 
2.36 
4.00 
1.82 
4.27 
3.70 

2.51 
3.95 
3.98 
0.85 
2.  79 
4.37 
5.83 
7.51 
1.50 
1.15 

1.63 
3.86 
0.  39 
2.  15 
1.23 
2.  32 

3.40 


+  1.18 
-0.48 
+  3.  90 
+  2.44 
+  0,36 
+0.8' 
-0.14 


-0.92 


-1.73 
+0.55 
-0.01 
-2.  26 
-1.96 
+0.  62 
-L75 


+0  60 
-1.00 


+0.06 
+2.  24 


+  1.34 
+  0.59 


+  0.44 
-1.90 

-6 '94 

-1.69 
+0.13 
-2.38 
-2.  05 


-1.42 
+0.  49 

-2.' 32 
-1.31 
+0.39 
-0.  69 
- 1. 28 

+6.' 44 


+  0 

70 

+2 

.11 

+2 

49 

-1 

69 

-0.78 
+  1.30 
-0.  12 

-1.18 
+0.  37 


-2.25 


+  0.29 
+2. 26 


-2.  07 
+0  52 
-2.  51 
-2.  67 
-1.29 


-0.29 


1.95 
3.  32 

0.78 
3.  40 
1.90 
1.85 
1.71 
1.82 
L08 
1.40 

2.04 

0.72 

1.40 

0-72 

1.52 

1.40 

1.50 

1.10 

1. 

1.36 

1.33 


1.50 
1.62 
2.18 

'3.' 60 
1.40 
1.81 

1.  90 

1.6 
0.43 
1.0' 
1.35 
0.55 
1.75 
0.  62 
0.94 
0.  90 
1.03 

0.95 
1.60 

6.' 32 
1.28 
1.25 
0.90 
1.39 
0.80 
0.85 

1.93 
1.21 

2.  65 
0.38 
2.21 
1.20 
1.30 
0.82 
1.10 
1.35 

1.07 
1.45 
1.86 
0.55 
1.13 
1.56 
2.27 
4.97 
0.  (JO 
0.90 

0.53 
1.50 
0.18 
1.51) 
0.92 
1.12 

4.97 
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19 
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17 
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22 
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5 

19 
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0 

8 

22 

4 

4 
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6 

0 

21 

3 

6 
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4 
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n 

5 

16 

11 

3 

0 

5 

24 

5 

1 
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0 

8 

17 

' 

6 
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' ' '26' 
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3 

0 

/ 

12 

15 

3 
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0 

7 

16 

10 

4 
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0 

6 
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0 

6 

18 

10 
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20 
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Preference  letters.  ",  ^,  '•,  appearing  in  the  table  inilicaln  number  of  days  missing;  for  exaniiil 
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\        K.xcept  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon  .  near  sunset ,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24   liours  ending  at  the  time  of 
|!)servation,  •*♦  Regular  Weather  Bureau  station  ;  pri'cipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight.  t  Separate  dates  of  falls  not  recorded. 

*  Precipitation  included  in  the  ne.xt  following  measuiement .  Ill  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  tlie  preceding  '24  hours. 

T.    Trace,  or  less  tlian  0.01  inch. 

Daily  River  Stages  for  September,   1916. 
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0.2t  0.1 
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0.1 
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1.6    1.5 

1.5 
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1,5 
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1.8    1.7 

1   fi 

"2.4 

*2.  4  *2. 5 

*2.6 

*2. 7  *2.  7 

"■•2.7 

■•2.7 

*2.  7 

•2.  7  -2.  7 

•2.7 

•2.7 

••2.0 

•2. 0 

••2.0 

•2.1 

•2.2 

••2.3 

•2.4 

•2.  5 

•2.5 

•2.4 

•■2.5|^2.6l*^2.7 

•'2.  3 

/.  / 

7.6    7.0 

■-.4 

7.3    7.2 

7.2 

7.1 

7.2 

7.2 

7.2 

7.3 

7.3 

7.8 

8.0 

8.1 

8.1 

7.9 

7.6 

7.4 

7.2 
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7.0 

7.  01  7.  1 1   7. 2 
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13.9  r2. 8  11.91 
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6.6 

6.4 

6.4 

6.41  6.21  6.1 
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aek  Rock , . . 

licoRock,  . 

itesville 

•wport 

I  orgetown  . . . 

:  ireudon 

I'lena 

!  kaiisas  City. 

mdeu 


Arkansas 

I do 

do....... 

do....... 

Black 

White 

do 

do 

do....... 

do 

Missi.ssippi.  .. 
do 

Ouachita 


22 

20 
23 
25 
14 
18 
IS 
26 
22 
30 
42 
42 
39 


4.3 
2.2 
1.0 
4.7 

l.S 


4.01  4.0 
2.2!  1.8 
0.9  0.9 
4.61  4.3 

l.S|   l.S 

>  '0.2    0.6]  0.9 

0.7    0.61  0.6 

1.0  1.5.... 
••2.0^^2.0,'^2. 1 

.6|  7.61  7.5 
5.8]  5.8    5.8 

9.01  8.9l  8.8 
4.4    4.5'  4.4 


•  Below  zero. 


CLIMATULOGICAL  JJATA:      ARKANSAS  SECTION. 


Sei'tkmbek, 


Daily  temperatures  for  September,   1916. 


Stations . 


112       3       4       5       6       7 


10      11       12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


Alicia 

Amity  ij? 

Bee  Branch 

Bentonville 

Bergman 

Booneville 

Brinkley  4$  

Calico  Rock  ^'5  .  . . 

Camden 

Centerpoint 

Conway  

Crossett  

Dardanelle  # 

DoddCity 

Dumas 

Dunon 

Eldorado  s^ 

EnKland  i§  

Eureka  Springs  .. 

Fayetteville 

Fordyce 

Fort  Smitli 

Hardy 

Hemp  Wallace  ... 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesbnro  

Junction 

Lewisville 

Little  Rock 

Lutherville 

Malvern  s'lS^ 

Mammoth  Spring 

Marianna  'J'S 

Marsliall 

Mena  % 

Mount  Ida  • 

.N'ail 

Newport  % 

Osceola  W 

Ozark  

Pine  Bluff 'J» 

Pocahontas 

Pond 

Portland 'J'J 

PrescottW 

Rogers 

Searcy  

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana'JlJ. 
Warren  'ii  .... 
Wynne  # 


)  Maximum. 
(  Minimum  . 
)  Maximum. 
)  Mininnun  , 

*  Maximum. 
)  Mininuim 
)  Maxinnim. 
/  Minimum 
)  Maximum. 
(  Mininnnn 
)  Maximum. 
)  Minimimi  . 
S  Maximimi. 
(  Mininuim  , 
)  Maximum. 
'  Minimum 
\  Maxinunn. 
!  Minimum  , 
)  Maximum. 
'  Mininnnn  , 
\  Maxinunn. 
I  Minimum 
^  Maxinunn. 
I  Mininuim 
)  JIaximuin. 
(  Mininuim 
\  Maximum. 
/  Minimum 
\  Maximum. 
)  Xlinimum 
t  .Miixiinum. 
'  Miiiiinum 

>  .\hi.\iinum. 
(  Mininuim  . 
\  -Maximum. 
I  .Minimum 
\  Maximum. 

*  >Iinimum  , 
)  .Maximum. 
/  Jlinimum  , 
)  Maxinnim. 
/  Minimum  , 
)  Maximum. 

*  Xliniimnn  , 
\  Maximum. 
'  Miniuunn 
s  Maxinnim. 
'  Jliniimini 
\  Maximuin. 
'  Mininuun 
\  Maximum. 
'  >linimum 
\  Maximum. 
'  Mininuim  , 
S  Maximum. 
)  Miniinum 
\  Maximum. 
'  Minimum 
»  Maxiimnn. 
'  Miuiiiuini 
\  Jiaxiinum. 
(  Jlinimnm 
\  Maximum. 
'  Minimum 
\  .Mii.xiiiuim. 
'  Minimum 
)  Maximum. 
'  Minimum 
)  Maximum. 
/  Minimum 
)  Maximuin. 

■  I  Minimum 
I  Maximum. 

'  (  Minimum  , 
)  Maximum. 

'  (  Minimum  , 
)  Maximum. 
/  Minimum  , 
)  Maximuin. 
I  Minimum 
\  .Maximum. 
(  Minimum  , 
)  Maxinunn. 

■  '  Minimum 
)  .Maximum. 

'  '  Minimum 
)  Maxinunn. 

■  /  Minimum 
S  Maximum. 

■  (  Minimum 

>  Maximum. 

■  '  Mininnnn 
(  .Maximum. 
'  .Mininnnn 

*  .Maxinunn. 
'  '  .Mininuun 

>  .Maximum. 

■  '  Minimum 
)  Maximum. 

■  '  Mininnnn 
)  .Maximum. 
'  .Minimum 
)  Maximum. 
'  Minimum 
)  Maxinunn. 

■  '  Minimum 
\  .Maximum. 

■  '  .Minimum 
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70 

95 

63 

86 

69 

83 

68 

80 

66 

"78 

92 

54 

78 

55 

94 

6K 

95 

74 

86 

72 

85 

72 

78 

60 

"93 

70 

65 

96 

68 

90 

65 

82 

65 

84 

67 

82 

79 

72 

78 

70 

89 

67 

90 

75 

88 

74 

92 

76 

87 

66 

91 

64 

95 

74 

85 

73 

79 

69 

86 

72 

86 

65 

90 

58 

86 

73 

81 

68 

"73 

65 

87 

67 

88 

57 

86 

70 

82 

64 

8S 

67 

86 

68 

91 

66 

95 

74 

811 

67 

91 

95 

70 

82 

6i; 

93 

7'1 

94 

65 

90 

59 

681  68 
93!  94 
68!     68 


90      94 
65      66 


94 
65 1 
931 
70 
97 
68 
93 
70 
93 
67 
96 
72 
100 
64 
99 
65 
97 
67 
96 
72 
93 
70 
89 
70 
94 
68 
92 
66 
95 
70 
93 
62 
94 
70 
95 
64 
94 
67 
95 
72 
82 
70 
96 
73 
98 
69 
96 
67 
93 
73 
95 
72 
94 
68 
99 
66 
94 
68 
95 
72 
91 
72 
95 
72 
95 
70 
95 
67 
93 
67 
92 
74 
93 
69 
94 
69 
91 
67 
91 
69 
82 
69 
97 
70 
93 
71 

loo 

70 

95 

71 

93 

68 

9' 

70 

93 

71 

98 

66 

96 

70 

96 

70 

96 

72 

99     98 

68      6' 

95      95 

69 


631     60 
88      83 


85 
71 
87 
66 
90 
731 
88 


91 
69! 
94 

71 
79I 
63; 
87 
69 1 
89, 
71 
87 
68 1 


92      92 
641     68 


99!     99 

73!      '4 


68!     62 

88:     90 


881     90 


62!     62 


91 
69 
92 
68 
86 
61 
89 
69 
90 
65 
90 
64 
931  94 
72!  69 
90,     94 


68! 
86! 

"1 


89 1  85 

73 1  72 

841  90 

69  65 


80 

77 

72 

74 

75 

80 

61 

57 

40 

52 

53 

48 

83 

74 

74 

81 

82 

85 

65 

58 

46 

42 

44 

56 

81 

80 

79 

83 

82 

82 

59 

54 

43 

44 

57 

50 

77 

68 

76 

78 

// 

80 

50 

45 

41 

47 

50 

53 

83 

74 

78 

83 

77 

78 

50 

43 

39 

44 

50 

48 

85 

78 

81 

57 

.54 

44 

85 

78 

80 

87 

84 

84 

62 

59 

40 

40 

48 

44 

82 

72 

76 

83 

/ 1 

79 

58 

58 

43 

44 

50 

43 

85 

76 

75 

87 

88 

85 

63 

58 

43 

40 

46 

48 

86 

76 

76 

84 

88 

84 

66 

60 

50 

45 

54 

58 

82 

72 

75 

83 

81 

78 

67 

58 

42 

44 

52 

47 

83 

75 

70 

74 

77 

82 

67 

63 

48 

48 

54 

58 

86 

70 

80 

85 

60 

80 

70 

58 

42 

44 

55 

44 

84 

80 

82 

88 

82 

81 

58 

52 

48 

58 

59 

58 

84 

75 

74 

83 

83 

80 

65 

59 

46 

42 

49 

49 

79 

72 

75 

85 

82 

80 

46 

47 

35 

39 

44 

47 

84 

75 

71 

8.5 

85 

82 

67 

61 

45 

41 

50 

52 

81 

74 

80 

83 

80 

80 

65 

59 

45 

45 

50 

48 

81 

72 

77 

82 

78 

80 

50 

43 

39 

43 

48 

48 

80 

74 

79 

83 

81 

82 

51 

45 

40 

44 

50 

55 

75 

75 

79 

79 

79 

/  / 

64 

60 

49 

48 

53 

.52 

82 

74 

78 

82 

84 

80 

59 

56 

49 

53 

58 

59 

84 

86 

75 

85 

78 

79 

62 

50 

38 

48 

54 

41 

84 

/  / 

82 

88 

88 

86 

63 

56 

41 

40 

47 

49 

83 

77 

72 

81 

85 

81 

62 

64 

50 

47 

53 

59 

86 

80 

80 

84 

86 

83 

64 

59 

49 

48 

54 

56 

85 

81 

85 

85 

83 

68 

61 

46 

48 

52 

83 

77 

78 

85 

78 

80 

58 

54 

39 

41 

51 

41 

80 

73 

71 

77 

83 

77 

68 

63 

48 

46 

50 

54 

88 

80 

78 

80 

89 

90 

61 

68 

50 

45 

.50 

52 

80 

70 

72 

79 

78 

75 

64 

59 

53 

51 

59 

54 

89 

73 

79 

81 

84 

82 

56 

54 

50 

51 

59 

53 

80 

80 

75 

80 

83 

80 

65 

60 

45 

45 

50 

52 

80 

78 

74 

82 

77 

77 

61 

50 

37 

42 

55 

40 

84 

74 

72 

84 

80 

80 

64 

60 

41 

42 

48 

44 

79 

75 

74 

80 

74 

79 

56 

50 

42 

49 

56 

56 

81 

72 

78 

85 

84 

73 

59 

55 

49 

51 

55 

55 

75 

73 

72 

83 

85 

86 

58 

54 

42 

43 

49 

51 

76 

77 

72 

80 

73 

/  / 

54 

53 

54 

50 

45 

44 

78 

71 

73 

72 

78 

75 

67 

62 

58 

58 

50 

59 

86 

73 

76 

82 

79 

75 

61 

57 

39 

39 

49 

43 

86 

87 

86 

88 

89 

84 

57 

58 

58 

55 

50 

48 

81 

74 

75 

82 

83 

80 

63 

62 

48 

49 

54 

53 

83 

80 

78 

86 

82 

80 

62 

55 

40 

43 

57 

39 

79 

71 

78 

83 

78 

82 

51 

45 

43 

47 

50 

54 

84 

76 

72 

83 

85 

80 

68 

62 

4() 

44 

45 

50 

87 

78 

75 

86 

89 

85 

66 

61 

48 

43 

52 

55 

77 

69 

77 

80 

76 

81 

51 

47 

41 

44 

51 

53 

80 

72 

74 

79 

78 

76 

61 

58 

43 

45 

54 

48 

82 

75 

77 

84 

83 

81 

62 

58 

43 

44 

50 

45 

86 

75 

80 

85 

86 

80 

56 

55 

■15 

47 

59 

55 

96 

79 

75 

87 

90 

86 

68 

60 

47 

46 

,52 

57 

76 

77 

78 

87 

87 

86 

65 

59 

45 

44 

46 

.50 

81 

71 

75 

82 

78 

76 

62 

57 

41 

42 

43 

49 

80 

84 

78 

66 

68 

56 

60 

52 

40 

35 

88 

88 

73 

68 

67 

58 

62 

66 

41 

38 

90 

89 

79 

67 

72 

60 

69 

60 

5(1 

35 

83 

86 

62 

64 

68 

63 

62 

43 

34 

41 

83 

85 

77 

66 

69 

57 

67 

53 

33 

35 

90 

91 

85 

68 

72 

63 

73 

63 

39 

41 

91 

90 

74 

61 

64 

58 

62 

66 

40 

32 

87 

86 

70 

67 

70 

58 

58 

65 

36 

35 

89 

92 

83 

71 

75 

57 

64 

63 

38 

33 

89 

91 

80 

70 

71 

64 

69 

63 

41 

47 

89 

87 

86 

66 

70 

60 

71 

65 

39 

35 

86 

89 

83 

67 

69 

61 

67 

61 

45 

40 

90 

90 

75 

69 

75 

59 

59 

66 

41 

39 

79 

88 

79 

74 

76 

58 

64 

68 

34 

34 

90 

90 

82 

64 

70 

60 

58 

62 

42 

38 

81 

85 

78 

67 

67 

55 

67 

51 

35 

33 

90 

90 

75 

68 

72 

61 

64 

65 

45 

39 

89 

90 

76 

67 

60 

66 

72 

43 

34 

83 

86 

82 

65 

71 

59 

68 

53 

33 

35 

86 

89 

85 

65 

72 

64 

68 

53 

36 

40 

88 

83 

83 

68 

68 

63 

66 

65 

43 

39 

86 

90 

70 

66 

69 

65 

70 

.52 

43 

45 

87 

84 

79 

66 

70 

62 

68 

50 

38 

33 

91 

92 

88 

72 

75 

54 

64 

65 

34 

30 

88 

88 

84 

71 

71 

64 

70 

48 

43 

42 

86 

84 

83 

73 

73 

62 

62 

66 

44 

42 

85 

91 

85 

70 

72 

58 

63 

65 

43 

39 

90 

88 

80 

68 

70 

58 

65 

60 

38 

33 

88 

89 

81 

67 

69 

60 

67 

56 

46 

40 

92 

94 

76 

73 

73 

63 

69 

56 

44 

40 

87 

86 

/  / 

63 

66 

6(i 

68 

53 

48 

45 

85 

90 

81 

69 

71 

63 

69 

59 

41 

44 

88 

87 

85 

80 

78 

55 

67 

68 

44 

37 

85 

83 

80 

64 

69 

57 

68 

62 

37 

33 

90 

88 

73 

69 

58 

62 

66 

40 

34 

83 

82 

78 

63 

66 

6fi 

69 

56 

38 

43 

78 

61 

57 

60 

65 

62 

63 

44 

43 

87 

87 

82 

78 

71 

57 

54 

46 

38 

34 

80 

82 

71 

64 

66 

62 

65 

50 

39 

36 

85 

87 

75 

70 

67 

65 

67 

46 

88 

86 

70 

66 

69 

59 

65 

66 

40 

36 

92 

94 

91 

90 

82 

53 

52 

52 

47 

47 

90 

90 

74 

66 

70 

61 

64 

68 

45 

40 

89 

85 

81 

66 

67 

65 

71 

62 

41 

35 

85 

87 

75 

67 

72 

62 

65 

54 

33 

39 

87 

88 

82 

68 

71 

59 

61 

64 

44 

40 

92 

92 

78 

69 

72 

57 

70 

61 

40 

38 

84 

87 

78 

(i5 

70 

61 

71 

55 

37 

37 

87 

85 

79 

65 

()9 

61 

65 

■  63 

39 

36 

90 

92 

80 

66 

71 

63 

64 

64 

42 

35 

84 

93 

83 

66 

69 

M 

70 

58 

43 

42 

91 

92 

79 

74 

76 

64 

67 

72 

42 

43 

93 

95 

71 

72 

73 

57 

64 

66 

42 

37 

88 

85 

70 

66 

69 

63 

67 

68 

40 

34 

5$    Instruments  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  chargi-d  10  the  preceiiing  ilay,  on  which  it  almost  always  occurs. 
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OENERAL  SUMMARY. 

riif  wi'MlluT  i(ir  OctiiluT  \vii.<  ta\oriililc  lur  laic  lull  and 
iter  cruijs  anil  fdr  farm  work,  'riicrc  wire  iM  dear  ilays,  a 
gor  miiiilxT  than  usual,  and  only  tour  laiiiv  Aay:^.  a  .-^niallcr 
iiilxT  than  usual.  TliiTc  was  ciimukIi  pircipitation  In  pul  llic 
i  ins"n<l  •'ondition  in  nearly  all  kicalitios.  and  no  frost  of  conse- 
'Ucc  ueeurred  until  the  'iOth  and  21st.  when  heavy  to  killing 
<ls  were  rejxirted  in  nearly  all  portions  ol  the  State.  'V\n- 
•its  killed  ve<.c<'taliles  and  early  truck,  and  in  a  lew  localilii's 
ere  the  late  potatoes  were  not  matured  tluy  were  l»adl\-  in- 
ed;  hut  no  damage  was  done  to  Held  crops,  and  cotton  wa< 
letited  in  that  late  holls  were  opened.  ,\t  the  end  of  the 
nth  I  he  <'ottoii  ci-op  was  nearly  picked  anil  corn  nearly  ^nih- 
J.  Tlie  rice  crop  was  harvested  and  a  large  portion  of  it 
eshed.  none  of  it  having  heen  injured  l)y  the  weather.  F*as- 
08,  meadows,  wheat,  oats,  and  rye  were  in  good  condition  to 
in  the  winter. 


TEMPERATURE. 

he  mean  monthly  temperature  for  5")  .stations  was  62.8  . 
^  means  ranging  from  BH.O^  at  Lewisville.  in  the  southwest- 
t  comer  of  the  Stat<\  to  r)7 .2^  at  Dutton,  in  the  northwestern 
tion.     The  mean  for  the  39  stations  having  a  record  for  ten 

nore  yi-ars  was  1.1-  above  normal,  the  departures  being 
lier  uniforu!  and,  with  few  exceptions,  positive.  The  highest 
liperature  recorded  during  the  month  was  96°  at  Brinkley  on 
I  7th,  highest  temperatures  occurring  at  nearly  all  stations 
jU  the  6th  to  the  9th.  The  lowest  temperature  recorded  was 
I  at  Dutton  and  (xravette  on  the  21st,  the  day  on  whicli  the 
jest  temperature  occurred  at  nearly  all  stations.  The  highest 
iperature  was  not  at  all  unusual  for  October,  but  lower  teni- 
f'ltures   have   Vieen    recorded    in  that  month    but    lliree    times 

he  [)ast  2ii  ye^rs. 


PRECIPITATION. 


he  mean  monthly    precipitation  for  74  stations  in  the  State 

2,30  inches,  the   mean  for  58  stations  having  a    record  for 

or  more  years  being0.70  inches  less  than  normal.     .Monthly 

lunts  of  from  two  to  five  inches  and  positive  departures  were 

irted  in  the  eastern  half  of  the  State   except  in  a  few  of  the 

hern  counties;  but  in  other  portions  the  amount'^  were  li^^ht 

i|  the  departures   negative,    except  at  a   few   stations   in   the 

thwest.     The  greatest    monthly   an)ount    reported  was  .'1.06 

jies  at  Centerpoint.  amounts  nearly  as  large,  however,  lieing 

■irtedat  stations  in  the  eastern  [lortion.     Thi'    least   amount 

irted  was  ()..">7   inch  at    liergman.    .several    stations  in   tlie 

hwest    reporting  an    inch  or    less.       The   greatest    24-hour 

unt  re|)orted  was  :'.67  inches  at    Crossetr.    on  the  17i[:  and 


l^ilh        Ni'arly  ail  the  jdi  eipjial  ion  im  the  month  occnri'eii  from 
tile  l.'Uh  to  tile  I'.Hh  and    was    local    from  the  )3lji  lo  the  I  7th 
general  on  I  he   IXlh  and    I'.M  li 


MISCELLANEOUS   DATA. 


PRF-SSURK  (Scil-l'-VPl  I. 
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•^Sc 
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'■ 

'■ 
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It.MII 

lllVillf 

30.  no 

30.44 

111 

•.^9.66 

18 

2. 094 

17 

6. 

'f    ^ 

7« 

M 

iMlIt 

SiQitli 

30.  ns 

30.40i 

10 

29.  «3' 

IH 

■i,  9.51 

:« 

UW. 

19 

SO 
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30.  08 

30.42! 

111 

29.  .'k; 

IS 

.').  791 

42 

«  . 

19 

:h 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  imniher  of  -iatioii>  report  ing.  ) 
'rhiivilirdorm--^.  — 9th.  :', ;    l.")lh.   4;    Ifith.  H:   IHth.  I. 
yw,/.  — Mth.  I:    17th.  ;;;   lilth.  1. 
.S'/v/.  — 2()th,  1. 
So/ar  IMo.-i.  — I [)t\i.  1  , 


Li!/hf  Frost.— 1st,  4;  2d.  1  :    littl 


2()ili.  S;  21-^1.  4:    22d, 


3;  2."ith,  1;  2(ith,  6;  27th.  4;  2Sth.  1. 

/ywr//  /-Vo.s/.  — l<t.  4;    IHth,    1;    2()th.    1:    21st.  7:    22d.    2: 
26tii.  1. 

KiHlitf/  /<Vo.-./ .  —  2( »t h .  !»;   21st,  37. 


COMPARATIVE  DATA  FOR   ARKANSAS— OCTOBER. 


Tk.mperature. 

I'RICCIPri'ATIO.N. 

N'lMliKR 

OF  Days. 

Ve.\p.  . 

~  at 

73  K 

3S 

Depar- 
ture. 

SJ 

1    -S 

s5 

K   ,• 

^ 

^"T 

5 

i.-=\ 

1891 

60.4 

-1.1 

92 

27 

0.65 

-1.51 

25 

4 

., 

1892 

63.8 

+2.5 

92 

27 

3. 26 

+  1.04 

16 

s 

1893 

60.5 

-0.8 

99 

23 

1.30 

-0.  92 

24 

4 

3 

1894 

63.0 

-t-1.7 

96 

24 

1.62 

-0.70 

22 

.5 

4 

1895 

.57.1 

-4.2 

95 

21 

1.44 

-0.78 

19 

6 

6 

]89ri 

60.8 

-0.6 

98 

25 

3.  .59 

+  1.45 

IS 

o 

.8 

6 

1897 

67.6 

+6.2 

99 

28 

2.01 

-0.13 

21 

6 

4 

1S9S 

60. 0 

+  1.2 

100 

23 

-5.44 

+3.  11 

16 

8 

1S99 

65.6 

-4-4.0 

101 

28 

2.88 

+0.  5.5 

19 

7 

nm 

66.0 

-i-4.2 

97 

32 

4.31 

+  1.95 

14 

10 

f; 

1901 

63.7 

+  1.2 

95 

27 

2.07 

-0.67 

18 

9 

4 

1902 

62.5 

-0.2 

90 

•J7 

2.68 

+0. 18 

18 

9 

4 

190.3 

60.  9 

-1.2 

97 

26 

2.  22 

-0.39 

17            ,s 

6 

i 

1904 

62.  5 

+  0.6 

loo 

20 

0.94 

-1..56 

23            5 

1905 

61.1 

-0.9 

92 

23 

4.49 

+  1.98 

15          U 

- 

UI06 

58.  2 

-3.5 

94 

25 

2.38 

-0.  -22 

18            5 

8 

<; 

1907 

61.9 

0.0 

96 

23 

3 .03 

+0.57 

16 

7 

8 

1908 

.59.  2 

-2.8 

93 

24 

0. 48 

-2. 12 

21 

6 

4 

1909 

63.  0 

+  1.1 

98 

24 

2.15 

-0.21 

21 

6 

4 

3 

1910 

62.9 

-0.7 

96 

16 

5.  19 

-^2.  23 

21            5 

o 

6 

1911 

62.7 

+0.  6 

Kil 

25 

1.67 

-0.84 

14            9 

S 

1912 

63.  8 

+  1.8 

96 

22 

2.97 

+0.78 

18 

S 

5 

4 

1913 

60.1 

-2.1 

9-5 

18 

-5.41 

-f-2. 67 

13 

9 

9 

1914 

63.  0 

t1.  1 

93 

21 

1.74 

-0.83 

13 

N 

10 

1915 

63.4 

-1.5 

M 

2C 

2.83 

-0.  05 

4 

5 

4 

1910 

62.  S 

'1.1 

96 

'' 

2.30 

-0.70 

21 

4 

6 

:   4 

ERRATA,   SEPTEMBER.    1916. 

Little  Kock.  — Page  C.S:  Mean  temperature  s|i,„ilil  be  72.S  -  ; 
departure.  —0.3''.  Page  70:  .Minimum  temiierature  on  ihe 
Kith  should  be  -')2'-  .•  mean  minimum.  ()3.()   . 

Bentnnville.—  Page  <')7:  Lowest  jire.^^snre  should  be  2!t..')l 
inches.      Page   7(1:    Minimum  lenifierature  on  the  I'd    <huuld  be 
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CL1.MAT()IX)G1CAL   DATA:    ARKANSAS  SECTION. 


Of'TDBKR.    ] 


Climatolog-ical  Data  for  October,   1916. 


Tenipprature  (Degrees  Fahrenheit).     '    I'reoipitatinn  ,  hichos.  ,      Numbor  of  days . 


.\licia  

Amity 

Aikaciclphia  . .. 
Arkansas  City.. 

Hat»-~ville 

Bi-i'  liraiu'li 

Ufulouvill''  — 

Hergiiian 

IJigelow 

Black   Rock  .... 

Hooiicvillc 

Brinkley 

Calico  l-Iock  .... 

Caiiuieii  

Cciiterpoim  — 

Clarendon    

Conway  

Corning  

crossetl 

Danville 

Uanlanelle 

Uoild  City  

Dumas 

Diillon 

Kl.loraiU) 

lOnji'rsoii 

Kiigland 

F.urf'ka  Springs 
l-ayettcvillc  ... 
l-"()riiy<'H 

l'"ort>nian 

l-'orl  Smith 

l-'ullon 

(icorgctown  . .  - 

Cravcilc  *   

Har.ly 

Helena  

Hemp  Wallace- 
Hope 

Hot  Springs  ... 

Hnllig    

J.-lk.^ 

.lonesboro 

.Iiiuctionjt 

Lake  larm 

U'\\  isville 

Litlle  KocU 
Liitherville 

Malvern    

Mannnolh  Spring 


Lawrence 

Clark 

do 

Desha 

Independence . 

\an  Buren 

lienton 

Boone  

1   I  "erry 

Lawrence 

Logan  

.Monroe 

Izard 

Uuachita 

Howard 

Monroe 

Faulkner 

I  Clay 

,  Ashley 

I    Yell 


tt 


Miirianna 

Marke.l   I'ree  .. 

Marshall   

Mena 

Moinu  Ida 

Murfreesiioro.. 

Nail  

Newport 

okay 

(l-i-eola 

Ozark 

I'iiie  BlutV 

Hiicahontas 

Portland 

Hre>cott 

I'riiiceton 

Bison 

Kogers 

Searcy 

Sheridan 

Springbank  tt. 

Stuttgart 

Subiaco 

'I'exarkana 

Warren 

WhIteclitTs.  ... 
Wynne 


Yell 

Marion 

Desha 

Madison 

Union 

Colnmbia  

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 
Dallas 

Little  River  . 
Sebastian  — 
Hempstead  .. 

While 

Benloii 

Sharp  

Phillips 

(iarland 

Hempstead.  . 
Garland 

Inion 

Woodrutr 

Craighead.. . 

Inion 

.lem'r>on  .... 

Lalayptte 

I'ulaski 

.lohnson 

Hoi  Spring  .. 
Kiihon 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

I'olk 

Montgomery 

Pike 

Newton  

.lackson 

Pope 

Mississinpi  .. 

Franklin 

.leffer.son 

Randolph  .. . 

Ashley  

Ni>vada 

Dallas 

Cleveland  ... 

Benton  

White 

Grant 

Miller 

Aikansas  — 

Logan 

Miller 

Bradley 

Little  Uivcr. 
Ci'oss 


Slab;  moans  and  extremes 


254 
250 


1  .:-;ii3 
1  .■^■2i 


■2->l'> 
3(U 
158 
47n 
171 
309 
293 
175 
:V',7 

3SU 

1.175 

162 

i..iyu 

2(55 

200 

229 

1 .4t)5 

1.451 


481 
2t)4 
200 

1  ,250 
1143 
1S2 

1 .  50(1 
377 

i;o(i 


I9fi 
345 
132 
195 
262 
28(1 


512 

2:;5 
229 

1.083 

1  .284 
730 
367 

2 .233 
231 

1.700 
240 

377 
215 
300 
122 
327 
287 
243 
1  .385 
236 


240 
228 
1  .05(1 
332 
3(W 
206 
250 


r-  :    P- 


,60.4 
61.2 


I'::;:: 

■j-i  m.k' 

10  ;.59.2 
19  jCiO.  6 

1   j 

14 


L5i 


64. 5" 
62. 0 
")9.  6 
(i4.0 
65.2 

63.0 

64.8 


(>2.  0 
60.  6'' 
65.4 
57.2" 
65. 1 

6(1.0" 
60.  0 
62.  3 
66.6' 


+  : 

+  ■ 

+  2.  5 


63.6 


+  0.1 


+  0.5 
+  (1.2 


+  1.9 


+  0.4 


-  1. 
+  0.8 


-T   0.6 
+   1.9 


+   1.9 


(iO.  6 
61.6 

63.6 
66.2 
66.  5 

65.  4» 

62.8 
63.8 

(;9.'6 
63.3 
63.  6 
64.0 
.")H.  5 

61 .  6 


+  L2 
+  0.4 

+  'l.'i 
-t  .3.6 
■^  3.0 


+  l.Ol 
+  0. 1 

+'3.'4r 

+  0.4 

+  1.9 
1+  1.4 
!+   1.4 


62.2  , 

64.0 

61.8 

59.7' 
63.  6^ 
6(1.  8'' 
61.4 

61.8' 
62.9 
63.2 
63.8 
65.2 


60.4 
61.6 


64. 0 
63.  4 
66.2 
63.7' 

(i-i'i 

62.  S 


+  0.7 
+  2.9 

+  0.9 

-1.7 
-  0.3 
+  3.5 

+  'i.'8 


+  0.9 


+  2.5 
-   1.3 
+  0, 
0.0 


1. 1 


90 
89 


92'' 
96 
90 
93 
91 


90 


92 
88' 
92 
88' 
92 

'92a 

88 
89 
90 


89 
9(1 

'95' 
89" 
93 

92" 

92 
89 

'95' 

87 
92 
90 


84 
S9 
92 

86 
90'' 
S6'' 


93' 
92 
93 

93 


28" 
23 
27 


26 

21 

32 

26 

"'26' 

'■2\ 

26 

21 

23 

21 

28" 

21 

30 

21 1 

28 

21+ 

26 

21 

32 

21 

"'•is' 

'•2\ 

■33 

"■n 

28 

21 

24 

21 

31 

21 

21" 

21 

3:! 

21 

42'' 
50 
50 
52 


40 


1.85 
1.93 
2.  .50 
4.23 
2.  68 
1.40 
1.45 
(1.  5' 
1.35 
1.  r 

3.25 

4.83 
1.62 
1.68 
5.06 
4.54 
2.41 
1.30 
3.91 
1.  09 


1.85 

0.  70 

0.  95 

1.63 

-0.  83 
+  0.  12 
+2.  26 
-0.03 
-1.311  I.  10 
-I.isl  0.97 
-1.99'  (I.  .ill 
0.  s3 
1..53    0.95 


1.  60 


J-2. 10 
-11.78 
-0.71 
+2.13 
-1.6' 
-0.1' 
-1.73 


1..57  -0.99 
1.  10  -  1.  95 
3.  30 

-2.  13 

-0.68 


1.04 
1.65 


21 

46- 

21 

42 

20 

40 

31' 

26' 

".35 

21 

21 

29 

21 

26 

21 

35 

21 

.32 

21 

32" 

22 

27 

'"21  + 

32 

21 

33  ■ 

"'■ii' 

35 

2(1 

29 

21 

30 

21 

26 

21 

29 

'.^1  1 

31 

20 

28 

21 

27' 

"'2(V| 

36" 

22 

25'' 

21  1 

33 

23t| 

28' 

21 

32 

21  + 

33 

21  +  i 

31 

21 

27 

■■•21-1 

29 

...^'.1 

'29' 

'"22'i 

33 

20+1 

34 

21  1 

31 

22  i 

'lilV 

"'21' 

21 

21 

40 
44 

'51' 
36* 
40 


3.  .30 
0.62 
0.71 
3.15 


1.49 
1.93 
4.30 
2.  55 
2. 13 
2.80 
1.98 
1.12 
1..59 

3.08 
3.00 
2.18 
0.62 


1.10 
2.92 
2.  32 


2.27 
2.76' 
1.3(lj 
0.  73 
2.  30 
2.  30 
2.  23 
1.30 
3.67 
0.  SO 


-2. 25 
-2.41 


-1.34 
+0.05 

-0.46 
-0.  .57 
+0.  49 
-1.01 
-2.  19 
-1.19 


3.05 
3. 00 
1.30 
-1.66    0.62 


-0.  8(1 


-1.34 

+0.  37 
-1.18 

2. 28 1   -0.05 

0.  97    - 1 


3.  23 
2.44 
1.49 
1.82 
1.08 
2.64 
1.15 
1.35 
0.75 
2.28 

L20 
3.85 
1.15 
5.05 
1.70 
3.67 
2.67 
1.00 
3.17 
2.  90 

1.48 
4.75 
1.69 
2.19 
3.90 
2.  62 
5.03 

2.  30 


-2.  10 

-i.'35| 
-2.25! 

-2.' 54 1 

-1.06' 

+  (').'63 

-1.76 
+  1.56 
- 1 .  66 


+  0.  19' 
-1.771 


1.10 
2. 53 

2.  09 
0.95 
(1.  60 

2.  30 
1.42 
1.30 
1.27 
1.03 
LIO 
0.  62 

(I,  75 
1.96 

0.40 

2.  30 
1.00 

3.  02 
0. 85 
L44 
•2.00 
0.62 
1.94 
1.30 

(1. 93 
2.  85 


-1.48    1.0' 


-0.  02 
+0.  75 
■10.17 


0.  99 
2.  60 
1 .61 
2.40 


-0.70}  3.67 


(* 

0  ' 
0  < 
0 
0 
0 

0    I 
0  I 
0 
0 


0.  ,58 

0  1 

0.41 

0  1 

2.  no 

0 

0.  .50 

(1  1 

0.  95 

0 

i.'7(i 

0 

0.  30 

0 

0.14 

0 

2.  80 

0 

(1.8i 

(I 

0.94 

0 

2. 20 

0 

1.68 

0 

1.25 

0 

1.76 

0 

1.15 

0 

0.95 

0 

28 
17 
21 
20 
17 
17 
20 
23 
18 
24 

UJ" 

22 

18 

23 

20 

22 

22 

20 

24 


11 
21 
19" 
17 

21  a 
16 
17 


4 

21 

3 

26 

2 

25 

"T 

17 

3 

3 

3 

26 

4 

22 

4 

15 

.•) 

24 

24 

4 

■-■ 

■C  s 


Observers,;: 


3 

s. 

2 

su 

2 

6 

e. 

0 

('. 

10 

sW 

6  )  ne. 

4     s. 


.lulins    (.iiielek. 
.1.  W.  Cainpliell. 
F.  .1 .  Carpenter. 
E.  R.  Blundell. 
Mi.ss  Lelia  1.    Teti 
.I.E.  Scaiilaii . 
U.S.  Weather  B< 
.lohn  T.  Ma.xey . 
John  .\.  chapiim 
S.  .1.  Houe. 

S.  P.  McConnell.' 
11.  L.  D.  Whitsol 
.1.  W.  Wray. 
Zeb.  11  .  Walsoii 
C.  M.  ilirddle.stoi 
Mrs.  B.  1:.  Bislio 
M.J.  McHenry. 
.1.  .\'.  Crulchtieii; 
A.  Tredick. 
Irby  B.  (iraydon' 

C.E.  Hall. 

NealDo.kl. 
Lawrence  Water 
J.  M  .  Kickelts. 
Jptr.l.  Bald.. 
H.  W.  Hawkins. 
.1 .  C.  Chenanlt. 
(Jeorge  W .  XichS 
University  ol'Ar] 
J .  B.  .\tkinsoii.^ 

W .  B .  Coley  . 
U.S.  Weather  B 
T.J.  Logan . 
Mrs  liiddie  Sui' 
Frederick  Danh; 
€  ..\  .  Cay  wood. I 
T.  .1.  Mitchell. 

E.  F.  Stricklen. ' 
N.  P.  O'Neal. 
A.  iV:  N.  lien.  H 

C.  A  Berry. 
J.   C.   Coot>er. 
Beiiediciine  Sist! 
.1 .  .\  .  Lowderbal 
(i.  I>.  SpcUman.' 

F.  W.  ^Onmaiisl 
U.S.  Weather  Bi 
H.  Kauffi'ld. 
Mrs,  KviteL.Sf 
Mrs.  F,  -V.  TiibW 

Mrs.  Mary  Spaiil 

Chapiuaii  it  De^j 
W.  F.  Beeves 
\'.  \\  .  St.  .lohn, 
W.u.  Whiiliiigt' 
Henr.\  A.  Davii' 
Charles  Pa.xioU 
A.  .1.  Shell. 
U.S.  Forest  Sen 
Atwood  P.  Siivlt 

L.   M.   Guthrie. 
.1.  H.  HiKlsoi 
Benedictine  Siifti 
T .  A  .  Corson . 
.Mrs.  G.  (ireshai 
.lames  Stitl . 
L.  K.  Tisdale. 
Carl  .\  .  Starck .  ] 
Shem   Pettey. 
.MissS.  E.  AshC; 

G .  Field . 
H.  .\.  Biierkle. 
New  Siibiaeo  Al 
U.S.  Brashear, 
K.  K.  Liisk. 
Enli'Ui  .M  .  Seliil 
.1.  M.  Liu'kan 


'.•'"■ -VP— from  nor He •-''^-^U'reclpUan,.,,  a.  .,,,,,,, ,0.  ^ 

'""■'••"■■'•';;: •::r:r:::::^'^a,,,:.ri™^^^^^^^^  '-.-•;.'^. ,da.„i..,.ge.c.    .t^A-";;<--- 

::  'v,',  ;,mee  .ddr.:~:.>  ia  .1.' 'e  -.a.i,.,,.  are  .,f„U„„.:  o,  ,luue,u,n.  Kan,l„l„h  .  1.:,  . :  ,„   l.uihenille.  K.F.H..  N., .  2,  Lanun  .  Ark.;   .„  spimgbauk.    Iioddu.lge.. 

•    F..rmerl.\    Pond 

'I 
} 


I 


m 


IMIUCK,      IMlti 


I'l  IM  A'lOl.OCICAI.    l).\'l'.\       \I;K  \NS.\S  SKC'IKt.N 


77 


Dully   Prcoipilutiou  for  Octobor.    11)10. 


Day  ol  inouili . 

1 

Sliilioiis.             Wiil.r^lK'd- 

1 

'■ 

3        4, 

ft 

n 

7 

a     9 

Ill 

11 

Vi 

W 

14 

16 

10 

17 

18 
1.8S 

i.l'>2 
.80 

1.  10 
.07 
5(1 

lU 

20 

".I 

_"j. 

-'li 

24 

2fi 

28 

27 

28 

29 

80 

.•Jl 

cl» 

lit\    ^'!1 

(adi'lpliUi  ' 
;iiii>as  City  1  i| 

(.>s\  ilU-  II 1! 

•  Unmcli  

HU.i.viU.-  •".. 

nfiimu 

tido«         

.ok  Uoi-klllj... 
oiio\  illc 

.iikl.'V  I'.li 

lie.  Uoc'k  ini.. 

md.'ii  1  II 

lUriHiim 

.midou  ll||.... 

IIHHV     

niin*;  '  .' 

ViSlMI 

nvill.' 
nliiiii-lli- 

lUU'ity 

um>  

ttoii  

l<irado  II II 

iiersoii 

gland  III! 

reka  SpriuK*  • 

yottovillc 

rdyoi- 

reman 

riSndth'"  .. 

Hon  >;  li 

orgetown  il  li.. 

cVVOtli' 

r.ly 

li'na     ;,  , 

uip  \>'allare . . . 

I1H>    

It  Springs 

1 

... 

1.9» 
2.SU 
4.2:1 
2  ti8 

■ " ' 

. . . . 

. . . . 

.  • . . 

.  .  .  . 

.40 
.60 

'.'56 
.04 
'.'97 

.50 
.45 

.;jo 

.06 
.16 
T. 

.33 

'.'oi 

.112 
'f. 

.70 
.  95 
1.63 
1.60 

do 

Mississippi  ... 
White 

.... 



.... 

.... 

".'ifi 
tV 

'.■(IT 

.... 

.... 

.... 

'■'•■■ 

.... 

.... 

.... 

—  1 

.\rkansas   

do 

White 

.\rkansas 

1 

.  .    .   . 

T. 

■f.' 

"Ah 

■.03 

.15 
.09 

T. 
.1)6 

.... 

'69 

.... 

.... 

,  i'i7 

1.40 
1.  1.7 
0.57 

T. 

.22 
2.27 
1.02 

.10 

.59 
V  .30 

.50 
.95 
03 

.85 

1.36 

. . . . 

. . . . 

1.17 

Arkansas 

White 

do 

:::; 

.... 

•V) 

.... 

. . . . 

'.06 
.53 
.05 
.03 
T. 

.95 

T. 

T. 

■.'43 

.  3.  2.") 

2.76 
1.30 
.73 

.62 
.22 

, .  14.  83 
.   1.62 

J'.JH 

... 

1.  6H 

Po<l 

' 

.: 

.5.  m; 

Whili. 

.16 
.02 

.04 

. 

'tV 

.66 
.03 

i.'36 

.87 
2.33 

3  117 

2.30 
T. 
T. 

.47 

4. ')  1 

T. 
T. 

... 
.'lb 

2.41 

Whilr          

i.;iii 

.24 

3.91 

08 

T. 
.40 

T. 
T. 

.21 

.:VI 
39 

.80 
.58 
.41 
T. 

■'!''.■ 

.... 

1.119 

iUi 

T. 
.10 

I..-.7 

Whito 

.05 

1.  Ill 

.... 

.40 

.90 
.20 

2.00 

3 

■.'M 

Wliit»» 

.50 

.34 

1 

1 

04 

T. 

.95 

.70 

1.  (v. 

Red 

\rkflii*^fls  . . 

.50 

T. 

.12 

.85 

T. 

.14 

0  SO 

1.70 

'.'64 

.35 

.25 
T. 

3.30 

White 

do 

....|.... 
. .,  ,1 

'i'".' 

.18 
.12 

.... 
.01 

.14 
.20 

.30 
.08 

0.62 

0.71 

3.15 

T. 

T. 

.07 

.03 

.10 

'.'is 

.07 

.51 

'.'36 
1.68 

.30 
.25 
.35 

.... 
.01 

'.'14 
i.'25 

.51 
.50 
1.20 
.15 

i.'oo 

1.15 
.95 
.55 
3.05 
3. 00 
1.30 
.62 

i.'io 

2.53 

2.09 
.6:5 
.60 

2.30 
.65 

1.30 
.40 

1.03 
.31 
.30 

.  75 

03 

.04 

94 

.03 

1  49 

Red 

.... 

. .  . . 

1 

9;i 

Wliit.' 

'.'18 

'.'65 
.10 

2.20 

ii 
1.76 
.60 
.02 
.56 

.25 

'.'26 

4.30 
2.  .55 

^Vhiti' 

.... 

.17 

.02 
.04 


.01 

2 

13 

... 

2  80 

.23 
.07 
.29 

1 

98 

Hod 

T. 

.08 

.... 

.... 

.... 

1 

12 

.  191 .    . . 

1.59 

do 

• 

03 

3 

08 
00 
18 
62 

ks        

lesboro 

u-tion. 

kP   l-'iinn 

Cache 

.... 

■.118 

— 

3 

.53 

.27 

- 

0 

.Arkansas 

Kid 

..... 

't'.' 

.26 
.01 
.,50 

'.'62 

.... 

.... 

1.10 

tl.'  Roi'k  •" . , 
tlnrvillo 

.•\rkansas 

do 

.06 
.01 

.02 
.07 

'.'67 
.20 
.03 

't'.' 

.03 
.07 
.95 
.03 
.23 

1.42 
.09 

1.27 
.05 

'.'10 
1.35 

2 

9'. 

.... 

.... 

2 

32 

dvernllli 

.luiiuitli  Spring 

-.rianna  i,  !l 

l.rkcd  Tree  II  !!  . 
rsliall 

2. 28 

White 

.27 

.02 

.02 

0.97 
3.23 
2.44 

T. 
T. 

.  70. . . . 
.  12  . . . . 

St    FrHiu'i^ 

T. 
.01 

.25 

Wliitf 

.09 
T. 

....a.49 

.1.5    t. 

1.82 
1.08 
12.  M 

iinii  Ida 

irfri'i'shoro  i  li 
i! 

(^O 

. . .  . 

do 

i 

1.10 
.62 

T.' 

.72'  .51 
.13  .... 

T.  I.... 

'.'.'.X'.'.'. 

White 

;i.  15 

do 

"   - 

'1 

:15 

.     .  Ill 

7n 

•eola      1     

ark 

1.-  Blntf  11  li  , . . . 
caliDntas 

I'seotl  ii  1! 

lincpton  II 1; 

ion  II 1; 

•ger*i 

.02 

;...!.... 

jl  82 

.14 

,...!.... 

2.28 

Arkansas    

do 

.18 

.18 
.05 

.40 

.44 

.90 

1.00 

3.02 

.16 

.90 

.67 

.01 

l.iM 

.70 

.93 

2.85 

1.07 

.l>5 

1.30 

T 

2.40 

(1.211 

.60 

'f.' 

.07 
1  33 

i;; ; ; 

!•■•■ 

1  — 

12.30 
.12 

1.65 
.62 

1.44 

'3 

.85 
15 

White 

;W 

.03 

....  1 

1 

, 

....  5 

.05 

70 

do 

.85 

il 

Is.  67 
,2. 117 
11.00 
13.17 
2.  90 
11.  4>> 

do 

'.'ci4 

'.'62 

'.'62 

16 

:2.00 

.12 

.03 

.48 

I1.3C 

.47 

j  .80 
1  .02 
.99 
!2.60 
11.61 
|2. 20 

J 

T. 

^ 

ftrcy 

rridan  ||  |i 

.ringbank  il  11 ... 

ittgart 

biaro 

Wliito 

.  75: . . . . 
.  90: . . . . 

.OSi  T. 

1.06  .... 

.30  .... 

.15    .28 

1 

i 

.  114 

t . . . . 

Ked 

tv 

i4.  75 
1.69 

do 

3f 

1 . . . . 

xarkana  ||  li  ... 
ivrfn  i!  II 

Red 

1   Ouachita 

Ked 

,:::: 

.... 

■■•■]■•'■ 

.12 

' 

....  12. 19 

i 

....  Is.  iKI 

ji.oi 

12.  62 
'.5.  03 

T. 

1 

10 

.3:3 

1 
1 

I-- 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

Kxoept  as  otlicrwisf  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon ,  near  sunset,  and  pr.jcipitation  recorded  is  for  the  24  liours  ending  at  the  tinn?  of 
iervaiion.           ***  Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  the  ii-hour  poriod.  midnight  to  midnight .           ;  Separate  dates  oi  falls  not  recorded. 
!      «  Precipitation  IncliKled  in  the  next  following  measurement.           Ill  Precipitation  measured  in  the  morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  Ji  hours. 
T.    Trace,  or  less  than  0-01  inch. 

Daily  Biver  Stages  for  October,  1916. 

Stations. 

Kivers. 

.\rkansas 

do 

do... 

do  ... 

Black. 

White 

do 

do 

do....... 

do 

Mississippi.  . .' 
do 

Otiaehita 

Flood     ,       ^ 
stage. 

1 
3       4    1   5       r>       7:8 

1                   1 

9       10      11   '  12 

! 

13 

14 

1 
15 

16     17 

IS 

19 

20  j  21 

i 
22     23 

34 

2? 

26  1  27     28 

j  29  1  30     31 

1        1        1 

4  I  Smith 

jrdanellc  . 

a  tie  Rock 

^e  Itlnff 

-ick  Rcx'k 

?  ico  Kock 

J  esville 

>vport 

prgetown  ■ 

5  IVlll'.dll 

Ij  eiui 

j:aiisas^;ity.  . . 
'iMdeii 

•22 
2t 
23 
25 
14 
18 
18 
26 
■22 

m 

42 
42 
:'.P 

4. 

1. 
0. 
4. 
1. 

0. 
0. 

1. 

•2. 

0. 

4. 

0  4. 

6  1. 
9    0. 
2    4. 
8    1. 
!>    0. 

7  0. 
4     1. 

1  *•> 
?    7. 
J    5. 
^:  8 
i    4. 

0  4. 
7    1 
7    0. 

1  4. 
9    1. 

6  0. 

7  0. 
i    1. 
3*2. 
I     7. 

a  (i. 
^  s. 

'.    4. 

(1,  4. 

01  1. 

6:  0. 

0.  4. 
9    1. 

7,  U. 
7.  0. 

2  1. 
4  *2. 

0  7. 

1  6. 

s  s. 

i    4. 

n,  4. 

0     1. 

3    0. 

0  4. 
9    1. 
9    0. 

7,  fi. 

2  I. 
5' '2. 
0'  7. 

1  f>. 
9    S. 

3  4 

0  ■■',. 

r,     1. 
3    0. 

1  4. 
9    1. 
5    CI. 

7  a 

2'   1. 
6*2. 
0    7. 
CI    o. 
9    .S. 
3    4. 

7    3. 
.=)    1. 
2,  0. 
U    :•. 
9    1. 
2    0. 
=5!  CI. 
3;    1. 
71*2. 
(  '  7. 
9    5. 
9    8. 
2    4. 

6,  3. 

5    1. 
2    0. 
X    3. 
9    1. 
1    U. 

4  a 
il  1. 

8*2. 
'  7. 

8'  0. 
8i  8. 
2,4. 

6l  3. 
4;  1. 
2!  (1. 
Si  3. 
7|   I. 
4|  0. 
n    (1. 

I  1. 
9*3. 

II  7. 
ti    5. 
6    8. 
3.  4. 

1 

7    3. 

4    1. 
I<  0. 
7    3. 
7    1. 
7    0. 
6    0. 
1!  1. 
0:*3. 

(!■  6. 
.5    5. 
4    8. 
3    4. 

5!  3. 
4    1. 
1    0. 
7    3. 
7    1. 

0  (1. 
7.  (I. 

1  1. 
0i*3. 
9    6. 
4    5. 
3    8. 

2  4. 

.5    3. 
3!  1. 
Oi  0. 
fii  3. 
7    1. 
4    (1. 

7  0. 
0    1. 
0*3. 

8  6. 
3,  ,i. 
2   .S. 
li  4 

4;  3. 
3'  1. 
0*0. 
r,    3. 
6    1. 
2    0. 
(i    0. 
0    i. 
0,*3. 
7i  6. 
0    5. 
0'  7. 
0    4. 

4  3. 
3    1. 
1  *CI. 

5  3. 

6  1. 
0    0. 
5    0. 
0    1. 
0  *3. 

7  li. 
(I|    0. 

8  7. 
0   4. 

4  3. 
3    1. 
2  *0. 

5  3. 

6  1. 
Ij  0. 
41  0. 
0     I. 
11*2. 

7  li. 
0    0. 
6:  7. 
0    3. 

4!  3. 
4    1. 
3*0. 
4,  3. 
61  1. 

2|  n. 
0   0. 
0|  0. 
8*2. 
7,  1). 
11    .■>. 
4    7. 
9.  3. 

4    3. 
3    1. 

3*0. 
4i  3. 

6  1. 
4,  0. 

7  0. 
9    0. 
6*2. 
Si   6. 
0    5. 
3i  7. 
9;  3. 

4!  a 

3-  1. 
31*0. 
51  3. 
fii   1. 

5  0. 

6  0. 
9| . . . 
51*2. 
7'  6. 
Ci    4. 
3!  7. 
91  3. 

4  3. 
3    1. 
2    0. 
61  3. 

6  1. 

7  0. 
7    1. 
.     1. 
3*1. 

9>  4. 

5  7. 
9i  4. 

4    3. 

4    1. 

0,  ... 

8^  3. 
9    2. 
9.  0. 
•i>    11. 
0    1. 
8*1. 
0'   7. 
9    4. 
6    7. 
0'  4. 

5  3. 

5, 1. 

Oi  0. 
7    3. 
Oi  1. 

7  0. 
T  (1. 
5    1. 
3*1. 
II     1. 

8  4. 
5     . 
3     1 

5  3. 

7    1. 
II    0. 
7    3. 
9    1. 

6  I). 
6    0. 
3,   1. 
O'O. 
0    7. 
3    4. 

i     1 

1 

5  4. 

8  1. 

Ol  0. 
6.  3. 

9  1. 
3'  (1. 

6  (1. 
1    1. 
8*0. 
1:  7. 
5    4. 
1     li. 

1 

0  4. 

7  1. 

1  0. 
6    3. 

8  1. 
li*0. 
1;   0. 

0  1. 

8:*0. 

3'  7. 
3;  4. 

9  6. 

01  5. 

1 

1 
oi  4. 
8|  1. 
21  0. 
ol  3. 
8    1. 
1*0. 
3    0. 
0    1. 
8*0. 
4'  7. 
3    4. 
7|  6. 
014. 

0    4. 

9   1. 
2;  0. 
r,    3. 
8    1. 
3  *0. 
2    (1. 
0    u. 

8  '0. 
4i  7. 
31  4. 
6;  6. 

9  4. 

0   3. 
sl  1. 

=   ?■ 

8  1'; 

ot'O. 
21  0. 
91  0. 
Si*0. 

2;    7. 

3    4. 
5    6. 

9  4. 

6   3. 
6    1. 

2,  0. 
71  -.',. 
Si  1. 
6!*0. 
Il  0. 
9'  0. 

8;*o. 

1    6. 
3    4. 
0    6. 
S    4. 

5    3. 

6'  1. 
2:  0. 
9I  3. 

8  ]. 
.")  *li. 
0    0. 

9  CI. 
7*0. 
9    6. 
3    4. 
B    6. 
8,  4. 

1 

4  3.4 

5  1.5 

2  0.2 
8    3.7 
8    1.8 

6  *0.  6 
1'    0.0 
s    0.  S 

7  *0.  7 

8  6.  7 

3  4.6 
6    li.6 
7|  4.6 

3.4 
1.4 
0.1 
3.  7 
1.8 

*0.3 
0.  11 
11.7 

•0.7 
6.6 
5.  3 
6.7 
4.5 

Jielow  z(*n. 


(.(•oiffi'tou  11  >iajj»--  1<1  in  15ih  p^tinuiti'd. 


CLIMATOLOUR'AL  DATA:      ARKANSAS  SECTION. 


October . 


Daily  temperatures  for  October,   1916. 


Stations. 


10      11      12  i  13     14  !  15 


1 

16  17   IS  19  20 

21 

22 

23  24 

25 

26 

27 

28 

29   30 

Alicia 

Amil.\  ^ 

Bf tr  Branch 

Bentonville 

Berxuiaii  

Hooiieville 

Hriiiklt-y  ■iji  

Calico  Ko<k  ji'^  .  .. 

Caiiiden 

Ceiitpiijoiiii 

Conway  

iMossf tl  

litti'iianeUp  vW 

|i.,.l<l  city  

iMiiims 

Uiittoii 

KIdoia.lo')* 

Kiiglanii  '^«   

Kiii.'ka  Spriiiss  . 

Kayetif  viUe 

Konlvcr-  

F.iil    Sniilh 

<4r;ivclli> 

IhiiitN 

Hciiil'  Wi.llMre  ... 

II  np,. 

Hul   Spiiugs 

HiiltiK 

Jonfilion. 

Junction 

l,f  wisvijle 

Little  Kocl; 

LnlliHrvillc 

.Malvern  «w 

Mannuolh  Siniui; 

\l;i]i.>nn!i  S^ 

Marshall 

Mcn:i*« 

M.ilMil    l.hi     

Siiil 

.\mU  iKill  *\\ 

()Ua.\  

(i~cp<ila  % 

Piup  rilMff«\\ 

l"iicalirinlii> 

l'uillanil# 

Prt-scnti^A 

lt.«pi- 

Sparry 

^niiiiriirt 

Siiblaco 

li-xai'kaiia  *« 

Wairen  *« 

Wynne  % 


Maximum 
Minimum 
Maxinnini 
Miniuuun 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
.Maximum 
.Mininnnii 
Maximum 
Mininunn 
Maxinnim 
.Miuinuim 
-Maxinuim 
Mininunn 
Maximum 
Minimum 
.Maxinnun 
MiiiinuuM 
^luxiiiinni 
Minimum 
Maximum 
.Mininunn 
.Miixinnnn 
.Minimum 
Maximum 
Minimum 
.Maxinumi 
Minimum 
.Maxinuim 
.Minimum 
.Maxinnun 
Mininunn 
Maximum 
Minimum 
.Maxinumi 
.Mininunn 
Maximum 
Mininunn 
.Miixinnnn 
.Minimum 
Maxinuim 
.Mininunn 
.Maximum 
Mininunn 
.Miiximum 
Minimum 
Maximum 
.Mininunn 
.Maxinnun 
Minimum 
.Maximum 
Minimum 
.Maxinnun 
.Minimum 
Maximum 
Minimum 
.Maximum 
Mininunn 
Miiximum 
.Minininm 
.Maximum 
.Minimum 
.Maxiimim 
Minimum 
-Maximum 
Minimum 
.Maximum 
Minimum 
.Maximum 
.Minimum 
.Miixiimnn 
.Miuinuim 
.Miiximum 
Miniinuiii 
.Miixiniuni 
Mininnini 
.Maxiniuni 
.Miiiinuini 
.Maxiiinmi 
.Miuimuiji 
.Maximum 
.Miuiuinm 
.Ma  xi  muni 
Miuiiiiuiii 
Miixiimnn 
Miniiiiiim 
.Maximum 
Miniiiiuin 
.Miiximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
.Miiximum 
.Mi  nimiim 
.Maximum 
Minininm 
Maximum 
.Minimum 
.Maximum 
.Minimum 
Maxiimim 
.Minininm 
Maximum 
.Minimum 
Maximum 
.Miiiimimi 


39,     42 

77'     SI ' 


S3|    87 


38 
73 
44 
74 

37. 
7H 
44 
SI 
32 
74 
35' 
KOi 
34! 


37 
75 
41 

81 
3!) 
63' 
36i 
Sill 
40 1 
70 
37 


3.) 

74 

74 
461 
72 
41 
751 
47: 
76 
40 
75; 
36! 
SI 
33i 


S4 
37 1 
SOj 

37 
S3| 
391 

S3' 
53 

79! 

-\ 
41' 

S2 
41 

38J 
79 
39| 
77 
44, 
S2 
42 
SO 
40; 
79 
44; 
781 
56! 
74! 
45! 
,S2! 
55 

sn; 
51 

78! 
40 


7s' 

44, 

78 ! 

39 

781 

37 

761 

39! 

.S2 

42 

72 

46' 

S3' 

4S' 

76 

41 

72 

35 

79:  79 

361  4-1 


12;  58 

72  75 

461  46 

72'  72 

50.  50 

77:  79| 

36  47 

76  7!l! 
4:!1 

«i 
781 
42' 
84! 
451 
7S' 
541 
7Sl 


II 
78 

hi; 
771 
58; 
79 

40| 

i 

/5i 
39I 


46' 
80 
48 

S5l 
48| 
8O! 


SS!  90 
42   47 


521  53 

821  86, 

46  49 

87  SI) 
56  01 

89  90 

411  40 

S3'  S6 

40!  41 

88  89 
41  44i 
87  S3 
55  58 
84  86, 
46  491 


48  58, 

85  84 

551  52' 

87  8V 

44  52 

S9  891 

47  55| 

90  91 

40i  49 


83! 
49 
S6l 
48 
82 
48 
85 
45 

s; 
49 

86 
50 

88 
431  42 


90l  921 

41 1  .53I 

iK)l  80 

50'  70 

86!  8a 

64!  55 

85  S7 

50  58 

89  90 


431     40; 


81 

571  61 

84!  88 

54'  56 

86j  88 

43  4' 

80|  82 
51 

78!  82 

55!  ^ 
SU' 
61 


1  48 

49 

,   Si 

84 

47 

49 

86 

8S 

48 

55 

88 

81 

41 

48 

87 

89 

50 

51 

88 

60 

44 

55 

i  88 

88 

46 

47 

89 

88 

49 

50 

•-87 

"86 

57 

60 

88 

89 

50 

49 

89 

9:) 

45 

56 

;i2 

85 

45 

70 

89 

51 

60 

92 

9',i 

52 

60 

87 

90 

50 

57 

91 

91 

47 

56 

«5 

86 

47 

n* 

90 

92 

52 

50 

S3 

85 

56 

63 

76 

90 

55 

62 

89 

90 

48 

5S 

'  85 

86 

41 

53 

!  8S 

89 

44 

54 

1  80 

S3 

1  47 

55 

87 

85 

56 

57 

i   '^y 

89 

43 

•w 

84 

85 

-^9  88, 

54  52 1 

87  88; 

58  60 
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GENERAL  SUMMARY. 

riio  WfiilluT  for  NovtMulicr  was  favoriil)lc  ior  winter  crops 
d  farm  work.  The  luunlu'r  of  clear  days  was  "Jd,  which  was 
usuallv  large,  and  tiie  weather  was  mild,  except  from  the 
h  to  the  l()th  when  frec^zinjj;  weatiier  in  all  portions  of  the 
ite  killed  all  vegetation  except  the  winter  crops.  Little  dani- 
■  was  done  t),v  the  freezing  weather  except  to  garden  vegeta- 
s,  as  all  other  crops  were  matured.  By  tiie  last  of  the  month 
tun  was  nearly  picked,  corn  was  nearly  gathered,  and  the 
•crop  was  threshed.  The  rainfall,  though  less  tlian  normal. 
*  suthcient  for  wheat,  oats,  rye,  and  pastures,  which  were  in 
d  condition.  Some  pre[)aration  for  spring  planting  was  in 
ifjress  in  the  southern  pitrtion  of  the  .State. 

TEMPERATURE. 

"he  mean   monthly    temperature   for   ol    statinus  wa-  "I'J.  1    . 

I  means  ranging  from  o9.S     at   (iravette   to  .'>»;. 2     at    Hope. 

•mean  for  the  36  stations  having  a   record   lor  ten  or  more 

rs  was   1.1      ahove   normal,    the  dej)artures   being  |)ositive 

ept  in   the   south  central  and  southeastern   portions.     The 

iiest   temperature   recorded   was  87*-   at   Camden  on  the  2d. 

nest  temi)eratures  being  recorded  at  all  stations  frfim  tlie  1st 

he  oth.    The  lowest  temperature  recorded  was  10'  at  Dutton 

ithe  I'jth,   lowest  temperatures  l)eing  n>corded  at  all  stations 

■n  the  14th  to  the  Kith. 


PRECIPITATION. 


lie  mean  monthly  precipitation  for  70  stations  was  2. (to 
lies,  the  mean  for  ."jI  stations  having  a  record  for  ten  or  more 
rs  being 0.51  inch  less  than  normal,  ^b>nthly  amounts  rang- 
I  from  three  to  five  inches  occurred  in  northern  and  western 
[lions,  the  greatest  amount  reported  being  o.lo  inches  at  Nail. 

only  positive  departures  reported  occurred  in  this  portion 
f,ie  State.  The  rainfall  was  rather  light  in  the  southern  and 
i(ern  portions,  the  smallest  amount  reported  being  1  ..')4  inches 
Portland,     (leneral  rains  occurred  on  the  Sth  and  !:lth,  from 


the  21st  Im  the  2.'.<l,  and  on  the  2Mii,  the  heaviest  ra  iiifull  occur- 
ring on  the  22(1.  The  greatest  2  l-lmur  amount  wa-^  2.70  inches 
at  Cetiterpoint  on  1  he  22il. 


MISCELLANEOUS  DATA. 
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30.52 

25 

29.72 
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3.684 
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72 
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Kort  Smith 

30. 14 

30.54 

•26 

29.78 

22 

«,272 
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!*e. 
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77 
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;!0.  17 

30.60 

26 

29.  fi- 

22 

6.267 

29 

WW. 

. 

74 

52 

74 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(  Uates  and  lunuber  of  stations  reporting. ) 
Thnnilirstorvhs.  — 2d.  1;     Sth,  7;    9tli.    1:     l.")th.   1;     l-Stli.    1 
l!»th.  1:  21st.  G;  2.")th,   i;   2()th.   1:  27tli,  1;   2Sth.  4;   ;^(nh.   I. 
/•''«/.— 4th,  1;   10th,  8;    20th,   1;  22<l.   1;  2Stli,  2:   29th.   I. 
Slrrl.  —  imu  12:   14th.  18;  28d.   1;    29th.  1 
H<ti/.  —  2U{.  1. 
KilHiiij  Frosi.  —  .\x  all  stations  on  the  14tli. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— NOVEMBER. 


TK.MPER.VrUI'.B. 


I'RECIPIT.VTIOX. 


Nr.MBER  OF  Dais. 


Ykar 


Errata  for  November:   Bentonvil 
tion  should  be  1 .3-")  inches. 


page  84.  greatest  precipita- 


84 


stations. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION. 


NoVEMBKH,     II 


Climatologrical  Data  for  November,   1916. 


Ol)<eivi'rs 


Alicia 

Amity 

Arkadelpliia  . 
Aikaii>as  City 
Batesville  — 
Bee  Branch  .. 
Bentonville  .. 

Bergman 

Bigelow 

Black  Rock 

1-tooneville 

Brinkl'-y 

Calico  Kiick  . . . 

Caniden 

Onterpoint  ... 

Clarendon   

Conway  

Corning 

Crossett 

Danville 

Uanlanelle 

DoddCity 

Dumas 

Dutton 

Kldorado 

ICnier.^on 

England 

Eureka  Spring; 

Fayetteville 

Fordy 

Eorenian  . . 
Kort  Smith 
Kuhou 
(ieorgelown  . . . 

Gravette  *   

Hardy  

Helena  

Hemp  Wallace 

Hope 

Hot  Spring 

Hutlig   

.Ielk.< 

.Jone.-iboro 

.lunelionTi 

Lake  Farm 

Lewisvilli' 

l.irtle  Hock....... 

Lutherville  It  •  ■  • 

Malvern    

.Mammolli  .•Spring 

.Marianna 

Marked  '1  lee 

.Mar^liall  

Mena 

Mount  Ida  

Murfreesboro 

Nail  

N'-wport 

okay 

Dso'ola — 

i)z;irk 

I'in.'  lUutT 

l'ucalionta.< 

Portland 

I'rescoll 

I'rinceton 

Kison 

Kogers 

.Searcy. 
Sheridan  

Springbank  Jt. 

Stuttgart 

subiaco 

Texarkaini 

Warren 

Whil.-clitYs 

Wyum- 


Julius    (.uelck. 
.1.  W.  Campbell, 
r.  .1 .  Carpenter. 
K .  K .  Blundell . 
Miss  Lelia  I .  Tet« 
.1 .  E.  SoaiUan  . 
r.  S.  Weather  Bti 
Joliii  T.  Ma.\ey . 
John  A .  Chapmar 
S.J.  Iloue. 

S.  P.  McConnell. 
H.  L.  D.  Whit.sot 
J  .  W .  Wray  . 
Zeb.  H.  Watson. 
CM.  Hud<ilestoi 
Mrs.  B.  E.  Bisho 
M.J.  McHenry 
.1.  N.   Crutchtield' 
A.  'I'redick. 
Irby  B.  (;ra.\don 

C.  E.Hall. 

NealDodd. 
Lawrence  Walerii 
.1.  M.  i;icki-ll> 
Jrff.I.  Babb. 
H.  W.  Hawkins. 
.I.e.  ChenauU. 
(jeorge  W .  Nicho 
Lniversity  of  Arlj 
J.  B.  Atkinson. 


■;iat.' 


i-ans  and  I'.vtremes. 


W.  H.Coley. 
U.S.  Weather  B* 
T.J.  Logan . 
Mrs.  BJildie  Siirl 
Frederick  Danhi 
C..^.  ('aywood.i 
T.J.  >Hlcliell. 
E.  F.  Siricklen. 
N.  I'.  ONeal. 
A  .  i^  N" .  I  len  .  II( 

C.  A  Bevvy. 
J.  C.  Coopev. 
Benedieiiue  Sislij 
,1 .  A  .  Louderl)a(i 
G  .  I. .  Spellnian. 
K.  \V.  >  oiniians. 
U.S.  Weather  Bl| 
i  H .  Kautteld. 
Mrs.  Kale  L.  Sn 
W.  S.  \"inci,>nt. 

Mrs.  Mary  Spain 
Cliapnuin  iV  Devi 
W.F.  Reeves. 
\-.  W.  SI.  .lohn. 
W.  C.  WliittingK 
Henry  A.  Davis 
Cliarles  I'axton. 
A.  .1.  Shell. 
r.  S,  Forest  Serv 
.\txvood  I'.  SmitI 

L.   M.  Culhrie. 
.1 .  11.  Hudson. 
Benedieiiue  Si.sti 
T.  .\.  Cor.son. 
Mvs.  <l .  (ireshan 
.lames  Stitt. 
L .  E .  Tisdale . 
Carl  A.  Starck, 
Sliem   Felley. 
MissS.  E.  Ashcr 

U.  Field. 
H  .  A  .  lUierkle 
New  Subiaco  Ab 
U.S.  Bvashear. 
K.  R.  LusU. 
Eulela  M .  Schir 
.1.  M.  Larkan 


.    1     .1..  t   ,.  ■.,,.!,    t..!!.!!!*  ni;  have  ten  or  more  years  of  record,  but   all  coiuplete   reports  a 
,,,,,.,,.,,,,Huv.fvonMun.nuH,enM.era.ureandprecn.Ua,,,,na,.^ 

in  determinn.g  .-ction  m^an-  J  .     I'veiimation  is  les..  than  u.mnu  h  uunoi  ""^'^       '^-  b  venres,.nts  two  days  missing.ete.  t    Also  on  other  date 

Keference  letters.  ».  '•.  -.  appearing  in  the  table  indicate  nuud.v  o,  day,  nnssn  g;  U„     -"^     ';'  7;      f  ^^  °  f,  „,      ,,  .vv    ,  :    of  Spvingbank.    Ooddvidge.  , 

tt  I'osl-otlice  addresses  of  lh..>.    >.aUon>  are  as  follows:  (.1 en,,n     Kand.dpb.  La..  ..,   Lulb.  rx  dl.  ,  K.l  .D..  No.  ..Lam> 

'  Formerly  I'ond. 


\  KMIilvl; , 


iMli 


ci.iM  A  i<)i.()(ii(  Ai    hAi.\     ai;k.\.nsas  SKC'IIoN 


H'l 


Daily  Proulpitutiou  for  Novoiubor,    191ti. 
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'    Except  as  olherwiso  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoim .  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  thn  21  liours  ending  at  the  time  of 
JTvalion.           •**  Uegular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  the  24-hoiir  piTind,  midnight  to  midnight.           J  Separate  dates  of  falls  not  recorded. 
[    *  Precipitation  included  in  the  next  following  measurement.            it  Precipitation  measured  in  the  morniii;?;  amount  then  recorled  is  for  the  preceding  24  hours. 
T.    Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

Daily  River  Stagfes  for  November,  1916. 

1  Stations. 

Rivers. 

Flood!    , 
stage. 

2 

3 

! 
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5 

6    j    7        S 

9  1  10 

u 

12  j   13 

14      15 

16      17 
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20      21      22      23 

24 

25 

26  1  27     -28 

1        1 

•29     30     31 

VSiiiiih 

ttaiielle 

ili'Uock 

U  Blurt 

VklioiU 

coKock 

Ei  ■sviU,- 

*  port 

^rgetouii.  ...., 
j  eiuloii 

Jinsas  City. . . 
1  den 

Arkansas 1 

do 

do .......[ 

do.......l 

Black 

White 

do 

do 

do.......; 

do 

Mississippi.  . . 
do 

Ouachita 

22  3. 
20  :  1. 

23  0. 

25  3. 
14      1. 
18      0. 
18      0. 

26  0. 
22    '0. 
30      6. 
42      5. 
42      7. 
39      4. 

4    3. 

4  1. 
1    0. 
7    3. 

5  1. 
.'•0. 
1    0. 
7    0. 
7»0. 
5    0. 
i    6. 
I    7. 

j    4., 

4  3.4'  3.4    3.4:  3. 
i    1.4:  1.3j  1.2!  1. 
1    0.0    0.01*0.1*0. 
7    3.7!  3.7!  3.  7t  3. 

5  1.81   1  S,   1.8!   1. 
^*0.  4*0.51*0.  31*0. 
1    0.2|  11.  li  0.2    0. 
7    0.7,  0.7'  0.  fi!  0. 
"  *0.  7  *0.  7  *0.  7  *0. 
j    6.4'  (i.4|  6.3    li. 

7.4i  7.8'  7.8    7. 
"    8.5|  9.2i  9.8  10. 
J    4.4    4.4|  4.3    4. 

4    3.3|  3.3'  3.2    3. 
2    l.l!   l.r   1.1     1. 
2  *0.  2i*0.  3  'O.  3!*0. 
7    3.5    3.5    3.51  3. 
t(    1.8,   l.b    2.0I  2. 
2*0.1  *0.  3*0.  2 1*0. 
i\  0.4!  (1.4    0.4    0. 

)|  0.6  0.4;  o.y!  0. 

7*0.7  '(1.71*0.  fi!*0. 
i;  6.3    6.3!  6.4    6. 
7'  7.41  6.9;  6.4    6. 
>  10.1    9.  SI  9.5    9. 
4    4. 3i  4.2,  4.2    4. 

2  3. 

4  1. 
2*0. 

5  3. 
>    2. 
1    0. 
B    0. 

3  (.1. 
5*0. 
i    6. 

1  5. 
J    8. 

2  4. 

2    3.2    3. 

1  1.2    1. 

2  *0.  2  *0. 
4   :3.4i  3. 
)    2.0    2. 
i    0.3'  0. 
1    0.4    0. 
7    0.6    0. 
4  *0.  4  *0. 
1    6.  5|  6. 
7    .5.5    5. 
j    8.  ll  7. 
i>  4.3    4. 

'.    3.3    3.3    3. 

3  1.2i  1.2^  1. 
2*0.2*0.3i*0. 

4  3.3    3.2:  3. 
[)    2.0    2.0'   1. 
4    0. 1*0.  l!*(i. 
4    0.41  0.2|  0. 
6,....:  0.7;  0. 
4|*0.4  *0.  4!*0. 
5I  6.6    6.  7'  6. 
31  4.8'  4.7    4. 
%   7.6    7.3    7. 
21  4.2    4.2    4. 

i.  3.3    3.31  3.3I  3.2    3.7    4.0 
2|  1.2:   1.2;   1.2:   1.3    1.5    2.0 
41*11.4  *0.4!*0.4  *0.  4  *0.4  *0.  3 
2|  3.2    3.2,  3.2i  3.2    3.2,  3.2 
j\  1.9    1.9|  1.9    1.9'   1.9'  1.9 
3[*0.  5  *0.  6;*U.  6  *0.  7  *0.  5!  0.  4 
ll  0.1    0.  li  O.Oi  0.0    0.0    0.2 

ij  0.6'  0.6    0. 6i  0.6 (1.5 

41*0. 4  *U.  ^  *0.  4*0.  3  *0.  3  *0.  3 
7    6.  81  6.  8    6.  7    6.  7    6.  6    6.  0 
[1    4.6|  4.6    4.7    4.7    4.7    4.7 
1    0.9|  6.7    6.7    6.6    6.7    6.8 
^    4.5    4.6    4.5    4.5    4.5    4.5 

4.3;  6.6   6.5!  5. 
2.4i  2.5]  2.4    4. 
0.0]  0.2    0.8    1. 
.■5.3    3.6    3.8    4. 
•2.2    2.2    2.2i  2. 
0.7'  1.1.8;  1.0    1. 
0.7'  (1.7    0.9    1. 
0.71  0.7!  0.7    (,. 
*ll.3*0.2j*0.  1  *0. 

6.6  6.5I  0.5    6. 

4.8  4.8'  4.S    4. 

6.9  6.9    O.OJ  li. 

4.7  5.0    5.0     !. 

9    6. 
5   4. 

ri  1. 
u  4. 
2  2. 
2  0. 
>  1. 
7  0. 
1-0. 
;  6. 
71  4. 

7:   4. 
7:  4. 
2.  3. 

4]  4. 
2    -2. 

)l  0. 

4!   1. 
71  0. 

r  (1. 

S:    7. 
7=  4. 

Si  4. 
1    3. 
4,3. 

1     0. 

1    2. 

Sj    1. 

7!  0. 

1:  0. 
1;  7. 
kI  4. 
7    6. 
-    4. 

2    4. 
5   3. 

7  -2. 
5.  6. 
1   2. 
9    0. 

;  1. 

8  0. 
?  0. 

4  7. 

1   5.( 

5  7 
tl   .5. 

a .... 

si:::: 

i'.... 
Ji . . . . 
J .... 

) 

7 . . . . 
J .... 

Sr, 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 


NOVKMBER, 


Daily  temperatures  for  November,   1916. 


Stations. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M. 

.\licia 

)  Maximum.. 

79 

78 

81 

i    81 

86 

80 

i     '1 

1 
71 

73 

72 

76 

64;     66 

38 

4C 

6£ 

i     52 

55 

6E 

6« 

63 

61 

5£ 

51 

48      5£ 

59      61      57     56  . . . 

'  Minimum  . . 

38 

34 

;i6 

38 

41 

46 

46 

36 

36 

43 

39 

1     37 

33 

21 

15 

21 

a 

24 

'll 

30 

54 

41 

40 

36 

20      26 

50     53     37      28  . . . 

.\iiiit.v'J<J 

)  Maximum.. 

75 

80 

80 

781     76 

74 

77 

76 

62 

63 

:    65 

?i 

51 

45 

1     56 

62 

1     58 

61 

6fc 

i     67 

70 

6S 

00 

51 

51 

56 

59      66 

0" 

-:   .59... 

)  Minimum  . . 

45 

47 

45 

48 

48 

50 

55 

58 

48 

32 

34 

m 

40 

24 

1     23 

24 

25 

29 

31 

35 

35 

1     5.= 

37 

,34 

26 

24 

2-1 

33 

401     ■m\ 

\  Ma.\imum. . 
)  Minimum  .. 
)  Maximum. . 

78 
41 
79 

85 
48 
80 

81 
51 

78 

83 
49 

78 

80 

48 

78 

1     47 

76 

79 
57 
72 

75 
63 
72 

77 
47 
.58 

69 
34 
67 

j     69 
36 
68 

62 
21 
62 

60 
30 
52 

59 
30 

58 

68 
32 
67 

68 
33 
67 

64 
44 
57 

1     60 
50 
52 

87 
40 
50 

52 
34 
41 

4S 
22 
49 

58 
24 
54 

59     64 
31      46 
57      5S 

0.: 

3c 
56 

i     63!,.. 

1          "4^1 

Kee  Branch 

1 

"i'i 

30 

j 
"40 

Bentouville 

'"44 

"35 

1        Oi, 

1     5' 

... 

1  Minimum  . . 

48 

51 

53 

54 

53 

61 

62 

43 

38 

40 

39 

35!     18 

12 

>     19 

28 

34 

28 

40 

40 

49 

36 

34 

25 

23 

33 

43 

41 

3' 

i     29 

I 

Bt^rgmuii 

*  Maximum. . 

83 

82 
52 

80 
50 

82 
53 

81 
50 

78 
53 

76 

57 

70 
60 

66 

40 

73 
35 

70 
36 

68 
36 

43 
24 

31 
11 

43 
17 

64 

24 

56 
40 

51 

70 

72 

62 

59 

54 

48 

53 

59 

60 

63 

60 

01 

(  >Hninmm  .. 

43 

27 

35 

i     36 

48 

45 

33 

27 

21 

32 

39 

48 

38 

28 

\  Maximum.. 
'  Minimum  . . 
\  Maxinnuii. . 

78 
54 
78 

85 
52 
84 

82 
56 

82 

82 
49 
80 

82 
52 

84 

80 
56 
82 

80 
62 
81 

77 
65 
81 

73 
40 
63 

70 
34 

70 

70 
40 
75 

62 

1     •'^ 
80 

51 

1     31 

'     59 

37 
19 
39 

48 
18 
50 

67 
23 
62 

65 
27 
59 

63 

70 

1     72 

1     38 

71 

75 
.55 
75 

Of 
44 
57 

02 
62 

1 
( 

HiH>iievilli> 

26'     29 
62'     68 

Brill  k  ley  $S^  

"64 

"60 

"si 

"53 

"62 

"68 

"66 

(  Minimum  .. 

35 

36 

47 

47 

50 

29 

50 

58 

52 

36 

.32 

35 

1     39 

26 

16 

17 

22 

241     22 

31 

42 

47 

38 

34 

22 

22 

28 

35 

39 

31 

\ 

Cftiiideii 

V  .Maxinunn. . 

82 

87 

85 

84 

83 

84 

?'i 

80 

"i'i 

72 

75 

79 

68 

56 

52 

67 

65 

65|     72 

72 

76 

71 

61 

56 

67 

65 

6b 

71 

69 

66 

7 

'  Mininunn  . . 

38 

41 

43 

43 

39 

41 

o4 

60 

47 

31 

27 

1     ^'■^ 

44 

26 

12 

15 

3( 

20  j     22 

i     29 

49 

60 

37 

28 

20 

19 

'I't 

47 

35 

•25 

s 

V  Maxiniuni. . 

79 

83 

81 

80 

79 

78 

78 

77 

74 

64 

69 

1     6b 

60 

40 

52 

66 

07 

61;     66 

1     70 

69 

52 

57 

62 

61 

58 

60 

66 

70 

65 

( 

Ceiilerpoiiu 

'  >[inimimi  . . 

53 

52 

54 

.52 

54 

50 

61 

64 

42 

33 

37 

40 

39 

26 

28 

24 

;    25 

27      31 

41 

52 

43 

35 

34 

26 

25 

43i     47 

48 

j     36: . .  " 

i 

Calico  KixkiJ^  ... 

\  .Maxiunnn. . 

79 

80 

82 

84 

83 

81 

79 

73 

62 

71 

71!     64 

i     42 

34 

44 

66 

'     54 

62i     71 

44 

55 

61 

59 

46 

53 

6( 

59 

65 

60 

61 

i 

'  .Mininnnn  . . 

35 

36 

42 

42 

43 

43 

53 

55 

48 

33 

34 

'     35 

36 

18 

15 

15 

21 

22 1     23 

29 

43 

40 

3) 

19 

23 

29 

43 

38 

26 

s 

C.'oinvfty 

>  Muxiin\nn. . 

78 

85 

81 

83 

80 

79 

79 

77 

73 

70 

70 

72 

56 

38 

47 

67 

55 

62      71 

70 

67 

64 

58 

51 

.52 

00 

0! 

61 1     65 

61 

« 

1  Mininunn  . . 

40 

46 

49 

.50 

47 

46 

56 

65 

50 

34 

36 

3b 

36 

22 

18 

22 

26 

27!     .,S 

29 

48 

47 

39 

36 

23 

25 

37 

501     38 

31 

5 

*  Maxiunnn., 

76 

80 

81 

8u 

7K 

78 

79 

79 

75 

65 

70 

74 

66 

60 

46 

58 

68 

59      67 

73 

74 

70 

62 

55 

52 

62 

08 

69      72 

63 

j 

(,'ro.«sett  

*  Mininnnu  . . 

43 

48 

60 

62 

48 

47 

56 

60 

52 

35 

36 

44 

1     51 

30 

18 

22 

35 

28:     30 

37 

51 

64 

43 

37 

25 

26 

35 

54I     41 

36 

\ 

DanlaiipUe  vW  .... 

>  .Maxinunn. . 

SO 

83 

80 

84 

80 

74 

80 

76 

60 

72 

76  i     70 

I     50 

39 

46 

51 

62 

61'     70 

72 

64 

.59 

59 

50 

58 

79 

60 

50 1     64 

60 

t 

)  Mininnnn  . . 

42 

45 

49 

42 

40 

42 

50 

60 

.50 

34 

36 

61 

42 

30 

23 

29 

28 

30 1     38 

39 

59 

57 

30 

38 

27 

29 

48 

50|     40 

1     42 

4 

DoiliKlty  

V  .Maximum. . 

81 

78 

79 

82 

80 

77 

75 

73 

67 

71 

69 

f>4 

48 

28 

39 

64 

58 

59l     70 

72 

66 

60 

58 

67 

49 

58 

60 

611     .58 

- 
5S 

f; 

'  Miniimnn  . . 

53 

69 

47 

49 

65 

.52 

69 

60 

43 

35 

35 

37 

28 

14 

15 

23 

33 

24:     32 

34 

40 

51 

36 

29 

20 

27 

:35l    45i    :« 

26 

3 

l)iiiii;is 

*  Maxinunn.. 

79 

85 

86 

82 

80 

80 

81 

79 

72 

64 

73 

75 

79 

54 

48 

62 

60 

63      70 

73 

75 

68 

03 

53 

62 

64 

■54      68 

03 

02 

'  .Minimum  . . 

39 

45 

46 

50 

44 

45 

51 

59 

45 

38 

34 

38 

i     40 

29 

17 

21 

31 

29      30 

29 

50 

60 

41 

37 

25 

41 

•27:     40 

39 

'    :» 

l>iiltuu 

*  Maxiniuui. . 

83 

77 

77 

77 

76 

71 

68 

64 

65 

66 

60|     46 

29 

41 

58 

51 

57      63 

65 

55 

54 

52 

45 

45 

.52 

53      00 

55 

55 

1  Miniiiiuni  . . 

36 

43 

43 

45 

43 

.55 

51 

59 

40 

29 

28 

31       ■■ 

'      -.^4 

11 

10 

12 

2S 

19'     27 

28 

44 

41 

33 

29 

16 

•22 

:«     40 

33 

19 

Ml.loradoW 

>  .Maxinunn, . 

83 

85 

86 

86 

84 

83 

83 

82 

57 

70 

75 

79 

69 

50 

51 

51 

50 

55'     57 

65 

76 

70 

03 

03 

01 

67 

63      65 

64 

72 

'  .Mininnnn  . . 

45 

47 

49 

50 

51 

51 

50 

60 

52 

34 

35 

40|     40 

29 

18 

20 

27 

30l     31 

36 

40 

45 

39 

33 

29 

25 

36i     41 

39 

44 



Kngland  'Jft  

\  Maximum. . 

79 

85 

84 

82 

80 

80 

80 

79 

71 

78 

74 

77 

58 

43 

46 

62 

58 

1 

62 

70 

75 

00 

50 

54 

00 

....I     65 

60 

60 

*  Minimum  . , 
V  Jlaximuui, , 

42 

S3 

44 

83 

47 
80 

50 
82 

48 
80 

49 

55 

75 

62 
72 

50 
60 

31 
69 

32 
71 

33,     45 

601     41 

26 
31 

16 
42 

24 
63 

36 
54 

25 
59 

32 
59 

54 
55 

37 
50 

33 

48 

24 
51 

28 
67 

301 

45 
59 

32 
60 

Eureka  Springs  . . 

70 

"76 

62 

63 

'  Mininnnn  . . 

42 

47 

44 

51 

49 

57 

61 

51 

38 

40 

33 

35 

23 

11 

14 

23 

37 

24 

40 

37 

48 

39 

33 

27 

20 

33 

42 

41 

36 

27 

Fayetteville 

V  Maximum. . 

81 

82 

79 

80 

79 

78 

74 

73 

58 

69 

72 

631     40 

30 

41 

63 

66 

59 

67 

09 

03 

54 

51 

49 

49 

55 

59 

61 

.58 

59 

'  Minimum  . . 

44 

52 

56 

59 

58 

59 

62 

.52 

38 

41 

38 

35 

23 

13 

19 

27 

39 

27 

41 

43 

52 

38 

:« 

28 

22 

33 

441     46 

40 

27 

Koit   Sinitli 

\  JIaxinnnn. , 

78 

84 

82 

80 

81 

78 

74 

75 

59 

67 

68 

52 

46 

35 

47 

64 

55 

62 1     69 

72 

57 

,55 

53 

45 

52 

58 

61 

58      61 

66 

e 

'  Minimum  . . 

.54 

56 

58 

56 

56 

56 

66 

.50 

45 

39 

43 

40 

26 

19 

22 

27 

33 

311     36 

43 

55 

40 

30 

34 

28 

31 

47 

47 

44 

34 

4 
e 
3 

<»riiv*'tlt^ 

.Maxinuim. . 
'  Mininnnn  . . 

81 
43 

81 
49 

54 

79 
60 

79 
52 

75 
62 

75 
63 

72 
.52 

59 
35 

69 
40 

70 
33 

55 
30 

40 
20 

45 
18 

40 
36 

60 
36 

.    52 
43 

64!     66 
421     45 

65 
49 

63 

40 

47 

28 

49 
38 

39 
21 

45 
23 

52 
31 

54 

32 

59 
44 

55 
40 

65 
25 

lliirdy 

.Maxinunn.. 
Minimum  . . 

75 

48 

78 
49 

77 
.50 

83 
56 

SI 
52 

78 
52 

78 
65 

76 
62 

71 
46 

70 
40 

68 
40 

76 
37 

57 
32 

33 

12 

41 
16 

61 
25 

55 
30 

58;     69 
27;     35 

71 

47 

61 

47 

00 
61 

00 
38 

50 
31 

48 
21 

69 
37 

59 
38 

64 
50 

57 
37 

68 
32 

6 
8! 

Hriiip  WalUu'c  ... 

MaNinunii. . 

81 

86 

86 

82 

81 

79 

80 

78 

70 

70 

70 

76 

66 

39 

50 

64 

68 

631     68 

69 

72 

64 

59 

51 

53 

00 

60 

70 

67 

66 

6! 

Mininnnn  . . 

38 

44 

42 

41 

45 

46 

60 

63 

41 

29 

30 

33 

38 

■Z8 

15 

19 

23 

24 1     30 

30 

40 

34 

38 

30 

22 

20 

.30 

38 

38 

'23 

S* 

Hope 

.^Ia\  imnm . . 
.Minimum  . . 

79 
53 

83 
.54 

81 
54 

80 
59 

80 
56 

78 
59 

79 
61 

79 
60 

72 
61 

68 
38 

70 
39 

71 
41 

64 
41 

44 
31 

51 
26 

63 

28 

60 
38 

60;     67 
33!     33 

70 

45 

72 
58 

66 
47 

58 
41 

58 
38 

68 
30 

03 

28 

03 

44 

72 
50 

70 
45 

66 
36 

St 

Hot  Springs 

Maxinunn. . 

80 

84 

82 

80 

78 

79 

77 

75 

72 

70 

73 

74 

72 

44 

64 

67 

67 

68;     67 

68 

74 

68 

65 

58 

56 

69 

02 

70 

69 

66 

I 

•Minimum  . . 

48 

52 

54 

54 

51 

54 

54 

61 

48 

36 

39 

42 

43 

24 

25 

28 

33 

31 1     38 

47 

52 

56 

37 

37 

29 

30 

41 

52 

44 

34 

Huitifc 

.Maxinunn . . 
.Mininuim  . . 

80 
41 

86 
45 

85 
44 

83 
47 

82 
42 

81 
42 

82 
.54 

SO 
57 

79 
54 

81 
34 

74 
33 

80 
50 

72 
40 

60 
29 

52 
19 

63 
20 

71 
27 

6.51     70 
28      27 

75 
31 

78 
45 

71 

50 

74 
42 

55 
30 

57 
26 

65 
24 

70 
28 

73 
61 

69 

39 

66 
36 

1 
S 

Jtjiier«lji»rii 

.Maxinmm. . 

77 

76 

79 

83 

81 

75 

80 

79 

72 

69 

73 

77 

66 

53 

43 

59 

55 

.58,     69 

70 

71 

63 

63 

81 

66     61 

03 

65 

60 

60 

6 

Mininumi  , , 

37 

43 

45 

47 

45 

53 

45 

56 

46 

30 

33 

34 

33 

18 

15 

19 

35 

26'     26 

30 

41 

50 

36 

39 

20 

26 

33 

46 

33 

32 

3 

I  iiMorioi) 

.Maxinunn , . 

82 

HI 

83 

S3 

82 

SO 

81 

74 

65 

64 

74 

67 

60 

47 

61 

63 

66,     68 

71 

70 

64 

60 

53 

51 

61 

08!     69 

70 

65 

6i 

.'iiiii.iiuii . . .  - .  - . . . . 

,Mininunn  , . 

46 

49 

44 

47 

50 

54 

36 

55 

39 

35 

34 

51 

47 

30 

19 

23 

30 

28      29 

33 

36 

41 

35 

34 

25 

21 

45      51 

45 

33 

I 

I-ittle  Hock 

.Maxinnuii, , 

76 

82 

79 

78 

77 

78 

77 

76 

62 

67 

67 

74 

50 

34 

44 

60 

53 

61      65 

68 

71 

03 

57 

40 

49 

59 

02      63 

62 

59 

Minimum  . . 

51 

00 

56 

57 

56 

56 

59 

62 

48 

39 

42 

42 

31 

22 

24 

28 

37 

37      37 

43 

51 

45 

38 

35 

30 

31 

38      62 

46 

42 

t 

Ijiitiiervillt^ . 

.Maxiirunii. . 

79 

87 

81 

82 

82 

75 

75 

74 

70 

71 

68 

.59 

50 

38 

40 

63 

58 

59,     69 

62 

63 

56 

53 

49 

50 

58 

57!     68 

62 

.59 

-Minimum  , . 

49 

57 

•59 

50 

.52 

65 

60 

59 

46 

38 

40 

39 

32 

17 

17 

26 

37 

30'     36 

41 

66 

41 

35 

33 

26 

29 

47 1     46 

45 

■^i 

41 

.Malvern  W 

.^laximnlll , , 

8U 

79 

81 

80 

79 

78 

78 

76 

70 

67 

69 

7u 

69 

60 

60 

62 

59 

65      67 

69 

72 

66 

07 

06 

60 

01 

03 

65 

68 

68 

6' 

Minimum  , , 

41 

46 

51 

48 

46 

48 

60 

66 

53 

37 

35 

36 

48 

29 

20 

23 

29 

26      29 

32 

52 

00 

39 

34 

28 

24 

31 

51 

44 

30 

Si 

MHiiniioth  .^priiiK 

.Maximum. . 

75 

77 

76 

82 

81 

82 

78 

72 

71 

68 

67 

72 

62 

32 

41 

61 

57 

57      69 

69 

60 

00 

59 

53 

48 

59 

60 

64 

69 

58 

64 

.Mininiuin  . . 

33 

42 

39 

44 

41 

39 

39 

64 

47 

31 

32 

33 

32 

18 

14 

19 

27 

21!     25 

28 

38 

50 

39 

33 

19 

23 

30 

48 

35 

24 

■SJ 

.\lHriiiiiiia  % 

.Maximum. . 

79 

83 

81 

S3 

68 

80 

79 

78 

58 

68 

73 

79 

57 

37 

44 

58 

64 

621     68 

72 

74 

06 

58 

50 

52 

60 

66 

62 

63 

63 

66 

-Miniimnn  . , 

35 

39 

47 

47 

45 

43 

42 

52 

56 

38 

31 

38 

42 

28 

15 

19 

27 

24:     22 

39 

39' 

43 

40 

35 

19 

21 

34 

42 

35 

34 

•a 

Marked  Tr.-c 

-\la.ximuin, , 

.... 
.... 

77 

77 

58 
52 
73 

67 
36 

68 

77 
33 
69 

77 
37 
72 

57 
42 
.53 

35 
25 
31 

44 

14 
41 

58 
17 
58 

65 

60!     68 
22      25 
58      67 

09 
30 
68 

72! 
30i 
04 

06 
62 
64 

57 
41 
58 

47 
35 
52 

50 
20 
54 

59 
23 
55 

62 
30 

68 
.39 

57 

37 
08 

59 
32 

70 

61 

Mi  nimiim  , , 

31 
64 

Marsliail 

-Maximum. . 

"76 

"78 

79 

"78 

"78 

"75 

"75 

"73 

57      03 

.Miiiinium  . , 

46 

56 

56 

61 

60 

60 

60 

62 

46 

41 

46 

42 

29 

16 

20 

28 

43 

30|     44 

46 

52! 

53 

39 

32 

24 

36 

42 

50 

56 

63 

44 

Mena^^ 

.Maximum. , 

80 

84 

W 

80 

78 

76 

75 

74 

60 

69 

71 

70 

41 

33 

49 

64 

55 

03      67 

70 

01 

52 

57 

47 

53 

68 

58 

68 

63 

63 

64 

.Minimum  , . 

52 

52 

57 

56 

56 

60 

59 

60 

44 

41 

43 

42 

41 

17 

17 

27 

35 

33      35 

43 

46! 

51 

31 

32 

28 

29 

35 

46 

48 

37 

tl 

Mount  Ma  ■ 

.Maximum. , 

81 

84 

82 

80 

81 

78 

80 

75 

71 

69 

70 

73 

55 

35 

48 

65 

68 

63  i     68 

68 

72 

61 

58 

55 

53 

58 

69 

68 

68 

62 

Mininiuin  , . 

40 

45 

45 

43 

48 

56 

63 

65 

46 

29 

30 

32 

34 

21 

15 

19 

25 

26,     28 

29 

48l 

42 

35 

33 

22 

•20 

33 

47 

36 

26 

U 

Nttil 

Maxinnim, . 
.Minimum  . . 

75 
45 

77 
53 

76 
54 

77 
52 

78 
54 

71 
56 

71 
57 

64 

52 

60 
42 

60 
36 

67 
36 

65 
39 

57 
25 

29 
12 

40 
16 

59 
24 

51 
34 

68;     64 
251     37 

66 
46 

;;;;! 

56 
46 

52 
33 

45 
29 

35 
20 

52 
27 

54 
40 

69 
46 

54 
39 

55 
29 

ss 

se 

.Newport  \^9 

Maximum. , 

.Minimum  . . 

1 

Okay 

Maximum. . 
-M  iiiimum  . . 

"71 

"75 

"751 

70 

"67 

"75 

"68 

"75 

"69 

"66 

"65 

"65 

"57 

"54 

"49 

"53 

"53 

"58  "58 

"ei 

"65 

"59 

"57 

"47 

"si 

"si 

"56 

"56 

"59 

"59 

•ei 

•  i/ark 

.Maximum. . 

::::  ::: 

. ." 

.Minimum  . . 

■56 

".5() 

51 

49 

"49 

56 

"60 

".56 

"56 

".36 

"38 

"44 

"34 

"26 

"is 

"24 

"36 

26  "28 

"37 

"34 

"37 

"25 

"28 

"25 

"39 

"34 

"38 

"36 

"28 

■37 

t)socola  % 

.Maximnni , . 

74 

73 

79 

82 

83 

80 

78 

78 

62 

74 

73 

77 

61 

52 

43 

56 

60 

691     69 

68 

72 

66 

65 

39 

.50 

58 

64 

69 

68 

59 

66 

-Minimum  . . 

:{4 

35 

34: 

44 

45 

44 

.50 

56 

.55 

40 

.36 

38 

40 

20 

14 

11 

24 

241     20 

35 

37 

45 

42 

35 

20 

21 

30 

37 

36 

33 

34 

Hine  Bluff  vJvi 

Maximum, . 

791 

85 

83 

82 

81 

80 

80 

78 

61 

69 

71 

78 

69 

39 

50 

63 

62 

63l     67 

72 

74 

02 

60 

50 

51 

61 

66 

65 

62 

61 

67 

.Minimum  . . 

41! 

42 

47 

.■>o 

48 

49 

49 

68 

.54 

39 

36 

37 

40 

29 

18 

19 

27 

28      28 

32 

36i 

52 

40 

36 

27 

28 

33 

33 

41 

34 

37 

HiK-alioutBs 

Maxiimim.  ■  ^ 

76' 

77 

79 

83 

80 

80 

79 

78 

75 

69 

72 

76 

64 

34 

44 

60 

55 

601     69 

09 

63! 

01 

00 

54 

49 

54 

61 

65 

59 

61 

6.5 

.Minimum  . . 

35 

45 

48 

51 

45 

.52 

50 

63 

48 

34 

36 

35 

33 

19 

17 

20 

29 

20I     29 

31 

42 1 

53 

41 

34  j 

21 

•26 

33 

53 

37 

29 

37 

I'ortlandsW 

Maximum. . 

79! 

83 

83 

81 

81 

m, 

81 

80 

60 

67 

73 

79 

67 

37 

48 

60 

68 

03:     67 

71 

68' 

68 

70 

72 

70 

74 

71 

70 

71 

63 

70 

-Miuimuin  . . 

41^ 

43 

47: 

48 

45 

43, 

46 

.52 

58 

35 

34 

55 

43 

30 

18 

20 

32 

28,     27 

28 

28 1 

22 

23 

22 

24 

36 

40 

42 

41 

38 

SC 

I'rescolt'Jv'i 

Maximum, , 
.Minimum  , . 

82 

4c: 

84 
49 

85 
54 

83 
5(1 

82 
47 

82! 
56: 

82 
56 

SO 
66 

64 
50 

70 
34 

72 
33 

78 
36 

60 
49 

40 
29 

.52 
20 

66 
24 

60 
29 

05:     70 
31      29 

75 
36 

74, 

541 

03 
til 

60 

3S 

54 
35 

59 
26 

63 
23 

65 
37 

69 
51 

70 
42 

63 
32 

69 

40 

Koger.-. 

.Maximum. . 

81 

82 

79I 

79 

80 

78, 

72 

72 

68 

69 

71 

62 

41 

31 

42 

64 

58 

59'     OS 

69 

61 1 

54 

.54 

50 

.50 

52 

59 

69 

58 

59 

fr^ 

-Minimum  . ., 

42, 

49 

62 

58 

47 

61 

64 

52 

38 

39 

34 

36 

241 

12 

16 

26 

27 

25      39 

36 

47! 

37 

30 

29 

20 

34 

45 

44 

42 

26 

37 

Searcy 

Maximum,  .i 

72 

81 

7S 

80 

78 

78 

78 

78 

74 

66 

68 

73 

62! 

42: 

44 

58 

54 

.58      66 

67 

72, 

63 

01 

50 

40 

57 

65 

65 

61 

59 

60 

Minihuini  .  .J 

.•58 

46 

.50 

46 

44 

42 

43 

47 

49 

32 

34 

35 

42 

22 

15 

20 

26 

26      26 

31 

431 

43 

38 

35; 

22 

27 

28 

36 

37 

33 

35 

.SlullKiirt 

Maximum. .  j 

77 

83| 

si 

82 

80 

80 

79 

80 

72 

67 

70 

76 

68 

40; 

45 

60 

59 

60      67 

72 

74! 

65 

61 

501 

58 

60 

65 

63 

62 

58 

67 

.^Iinimum  . . ; 

40 

46 

47 

.53 

50 

49 

.53 

57 

60 

35 

36 

40 

40 

27 

17 

22 

32 

25      33 

35 

501 

38 

40 

34; 

24 

26 

29 

53 

51 

30 

38 

SUhiBCO 

-Maximum , , 

HI; 

851 

S3 

84 

84 

80! 

80 

77 

64 

701 

71 

68 

50 

38 

48 

62 

60 

60      69. 

72 

ooi 

57 

65 

.501 

63 

02 

03 

Oil     03 

56 

65 

Miniimnn  . . 

481 

52 

57 

.52 

52 

54 

62 

62 

46 

35' 

39 

40 

31 

19 

21 

23 

33 

32      311 

35 

51 

40 

37 

34! 

24 

26 

46 

47|     42 

34 

40 

rexarkanas^ 

.Maximum, . 

83 

84 1 

84' 

H3 

80 

80 

80 

78 

65 

69 

73 

74 

65! 

40 

.50 

60 

60 

63      70: 

71 

08 1 

54 

61 

55! 

54 

62 

63 

70      70 

64 

67 

.Mininnnn  , .: 

54 

54  i 

51 

51  i 

51 

56 

60 

64 1 

49 

35 

36 

39 

47 

29, 

22 

24 

24 

30      31 1 

44 

57; 

54 

41 

41 

32 

32 

39      471     521 

39 

tl 

Warren  % 

.Maximum, . 

79: 

86 1 

83 

8I: 

80 

80 

80 

79; 

67 

.59 

■^, 

78 

54 

40' 

.50 

62 

62 

63      08 

73 

751 

62 

60 

63! 

63 

67 

70    .,. 

05 

63 

67 

Miniimnn  , . 

41 

43 

46 

46' 

44 

43 

48 

61 

53 

32 

33' 

36 

47 

27 

17 

19 

22 

26     26 

31 

35! 

48 

38 

33, 

25 

23 

32      37 

35 

35 

Wyinie^J^ 

.Maximum. . 

78i 

HI 

81 

84; 

83 

82 

78 

78! 

66 

68 

78 

61 

69 

31 

46 

60 

.58 

67      68, 

'li 

76, 

03 

58 

49 

51 

69 

62      66 

"58 

63 

66 

Miuinuiin  . . 

39' 

43 

51 

53 

52 

55 

.55 

.56 

.52 

38' 

36 

37 

.3:', 

26 

11 

21 

30 

20 1     22' 

37! 

38 

.52 

41 

341 

21 

22 

39     42 

39 

29 

37 

>  »    Instrunieiitii  are  read  in  tin-  morninir:  the  maximum  temperature  then  read  is  charged  lu  the  preceding  day,  (m  which  it  almost  always  occurs. 


iilj  i  ^t 
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BY 
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icrKMiU'i;.    li'lti 


(LIMA  rol.OilU'Al,   DAl'A:      ARKANSAS  SKC'IION 


.1).  S.  DLPARTMENr  C;    AGKIlULTURL,  Vv'EA.HLK  BUKLAU. 

ARKANSAS    SECTION. 
HARVEY  S.  COLE,     Section  Director. 

.1      \.\l.      l.ini.K   KiKK.     Ai;k.,    I  )i  rK\u!i:i!,  IIMC.     No.    12. 

GENERAL  SUMMARY. 

TIh'  wiiillior  Inr  Dccciul'cr  wasuusual  in  scNi'inl  rcspocts. 
lthoii!J:h  the  int>iiilil\  iiican  tcmitcralvirc  \vii,<  nearer  normal 
an  that  of  any  DiH-tMuKcr  tor  the  pasl  'Jti  years,  the  lowest 
luporat lire  Tor  the  month.  — !(>  .  was  the  lowest  heeember 
mperature  ever  recorded  in  Arkan.^as.  I'nusually  heavy 
understorms  occurred  on  the  7lh  and  '^fith.  an(i  tornadoes 
Te  reported  on  hot  li  dales. 

Lijihl  tornadoes  were  reported  at   Hardy  and  Stuttf;art  on  the  j 
li,  in  which  t'ifiht  persons  wimc  injured  and  some  property  was  i 
8troycd.      .\  severe  tornado,  in  which  17  persons  were  killed,  ! 
large  nund>er  injured,    and    property  valued  at  over  $100,000  j 
IS  destroyed,  occurred  on  the2Gth,  following  a  nearly  straight 
urse  from  l.eida.  (irant  County  to  Des  Arc,  Prairie  County,  a 
•stance  of  over  So  miles.      The   tornado   was  accompanied   l)y 
avy   rainfall,    extentling  from   the  course  of  the  storm  to  the 
■item  anil  northern  larders  of  the   State.    24-hour  amounts  of 
>ni  three  to  five  inches  occurring  at    a    mind)er   of   places.      A 
ght  tornado  was  also  n-jjortcd  at    i,ake  N'illagc  on  the  26th  in  | 
•lich  one  person  was  injured  an<l  some  property  destroyed.  j 

The  precipitation  for  llie   month,    although    less  than  normal  j 
the  greater  [KM'tion  of  the  State,    was   sufficient  for  crops  and  ' 
|)und  waters,  and  at  the  end  of  the   mmith   wheat,   oats,   and 
[sturcs  were  in  good   condition   and   carrots  and  spinach  were 
ill  plentiful;  l)ut  tvn-nips  and  other  vegetables  had  been  killed 
tile  cold  weather  from  the  r2th  to  the  15th  and  on  the  25th. 


and  nil  It  I  least  crn  portions  on  I  he  2(  it  h  anil  27lli ,  ov(M'  four  inches 
of  rainhill  occurring  at  four  stations  and  iiboiil  three  inchr'H  ill 
three  other  stations  on  the  27lh.  tlie  greatest  2'1-liour  amount 
was  ."i.(  )2  inches  at  ( )sceohi . 

MISCELLANEOUS  DATA. 


SI  AIIIOSS. 

I'ltKtHlIKK 

(Sfia-level). 

Wind 

Kki.ahvk 
homiditv. 

c 

7' 

^, 

1 

§ 

S 

s 

9'% 

a 
c 

X 
30.44 

2 

09 

a 

30 

29.45 

96  >  3^ 

111 

1 

ia 
s. 

a 

19 

< 
1*. 

Bemonville 

30.  (K) 

19 

5,646 

26 

71 

57 

Fort  Smitli 

30.02 

30.45 

29 

29. 46 

20 

7,109 

36 

sw. 

U 

73 

fiO 

.53 

Lilllf  Kiiok 



30. 05 

30.  49 

29 

29.49 

20 

7.858 

'    .34 

... 

4 

77 

62 

46 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(  Dates  and  numl)er  of  stations  reijorting.) 
Tniindn-dorni^.  —  ^^h.  l'-'-,;  Sth,  1  ;    IHth.   1  ;    21st,  1  ;   2(;th.  IS; 
27tli,  t;. 

/•)>.V.  — 5th.  2;   7th.  1;    15th,   1;  21lh.  2;  27lh.  1;   30th.  1. 

Sird. —St\u  ;l:    loth,   1;    14th.  1);    27th.  2. 

hn„ir  Haln.s—\<{,  ]  ;    29th,   1, 

//"/•/. -7th.  2;   14tli,   1;  '2tjth,  2;  27th,  2. 

.I/OV//V/.  — Isl.    1. 


COMPARATIVE  DATA  FOR   ARKANSAS— DECEMBER. 


Temperature, 


Precipitation,  i      Number  of  Days. 


I  TEMPERATURE. 

|rhc  mean  monthly  temperature  for  52  stations  was  42.1°, 
j '  means  ranging  from  '■V,\.l^  at  Dodd  City  to  50. 2^^  at  Junction. 
I  e  mean  for  the  .ji;  stations  having  a  record  for  ten  or  more 
(irs  was  0.1  li(dow  normal,  the  departures  being  negative 
the  northern  j)ortion  of  the  State  and  positive  in  the  southern 
jrtion.  Warm  period-  with  temperatures  ranging  from  60'^ 
180'-  occurred  from  the  Isl  to  the  8th  ami  on  the  26th  and 
til,  the  highest  temperature  recorded  being  82°  at  Camden 
(I  Eldorado  on  the  4th.  Cold  periods  occurred  from  the  12th 
Ithe  Kith  and  from  the  21st  to  the  2:5d.  the  lowest  tempera- 
.I'c  recorded  being  —16-  at  Uuttoii  on  the  15tb. 


1891 

16.  9 

isg'i 

40.9 

1893 

45.4  1 

18SM 

44.6  1 

189S 

43.8  1 

1S96 

45.8 

1897 

40.3 

189S 

39.5  1 

1899 

41.0  1 

19IKI 

44.9 

19111 

38.5 

1902 

40.8 

1903 

39.7 

19(14 

42.9 

1905 

38.5 

1906 

46.5  ' 

1907 

44.4 

1908 

46.  0 

1909 

;«.  3 

1910 

40.8 

1911 

43.0 

1912 

41.7 

191." 

43.  6 

1914 

:;t;.  1 

191.5 

43.  9 

1916 

42.1 

_ 

+3.6 
-4.5 
-0.6 
-0.9 
-1.7 
-7-2.3 
-3.2 
-3.9 
-2.4 
+  1.8 
-3.9 
-1.9 
-3.1 
-n.  3 

+4!  I 
+2.2 
+4.0 
-6.8 
-1.7 
+0.7 
-0.5 
+  1.2 
-6.2 
^2.4 
-0.1 


72 

13 

83 

—  7 

79 

3 

82 

-11 

78 

5 

81 

8 

86 

10 

76 

-  4 

74 

8 

82 

10 

87 
86 

-  6 

74 
HI  I 
70 
S3 
86 
82 


6 

? 
I?  I 

U 

1   i 
9 

3  I 
8 


77 

14 

70 

-11 

78 

11 

S2 

.    -16 

4.69 

8.  79  1 
1.83  I 
3.48 
3.96  I 
0.84 
6.00  1 
1.87  I 
4.08 
2.76 
4.42  1 
5.  71   i 
3.44  I 
5.  10  f 
4.96 
.5.  (W  1 
2.70  I 
1.50 
5.26  : 
3.57  ! 
7.00 
2.63 
3.26 
6.26 
4.73  ' 
3.  X-, 


+0.33 
+4.45 
-2.  ,51 
-0.  86 
-0.38 
-3.81 
+1.35 
-2.89 
-0.11 
-1.54 
+0.  73 
+  1.68 
-0.35 
+1.28 
+0.84 
+  1.58 
-1.31 
-2.42 
+1.35 
-0.45 
+2.  81 
-1.46 
-0.26 
+2.24 
+0.  72 
-0.  .50 


14 

- 

t 

6 

14 

.  8 

14 

6 

13 
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8 

7 

10 

5 

16 
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15 

7 

16 

6 

12 

6 

10 

6 

18 
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12 

7 

14 
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8 
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12 

6 

13 

7 

14 

6 

13 

6 

10 

/ 

14 

7 

7 

7 

8 

4 

12 

4 

14 

6 

PRECIPITATION. 


le  mean  monthly  precipitation  for  70  stations  was  3.35 
•lies,  the  mean  for  51  stations  having  a  record  for  ten  or  more 
irs  being  0.50  inch  less  than  normal.   Monthly  amounts  rang- 

froui  0.!)0  inch  at  \\'hitecliffs  to  7.13  inches  at  Osceola, 
partures  were  positive  in  the  northern  and  eastern  portions 
the  State,  but  negative  in  other  portions.  The  rainfall  was 
leral  on  the  7th  and  Sth,  on  the  14th,  and  on  the  26th  and 
:h  and   showers  occurred  at  a  number  of  places  on  the  18th, 

h.  and   21st,      Excessive   rains  occurred   in  the  east  central 


ERRATA. 

Octoher.  liiK),  England  total  preci])itariim  sliould  he  li.Oo  inches; 
precipitation  on  the  20th  .should  be  0.00;  number  of  rainy  days,  'i. 

.\'o\eniber,  191(i.  Pa^re  S4:  Bee  Brancli  mean  temperature  should  l)e 
-"),3.(>;  departure,  phis  "_'.•">. 

LATE  REPORTS. 

Ndvemher,  1910.  lA>wis\ine:  Mean  temperature,  55. S;  dej)artnre. 
minus  0. 1  ;  highest,  Sfi  on  the  3d;  lowest,  20  on  the  15th;  greatest  daily 
range,  41.  Total  jirecipitation,  1.14;  departure,  minus  1,49  inches; 
greatest  in  24  h  mrs,  0.61  inches;  no  snowfall;  number  of  rainy  days,  .'i. 
Sheridan:  Total  precipitation,  2.20  inches;  no  snowfall;  number  of  rainy 
days,  3;  clear,  20;  partly  cloudy,  3;  cloudy,  7.  Newport:  Total  precipi- 
tation, 2.57  inches;  departure,  minus  1.9fi  inches;  orreatest  in  24  Imurs, 
O.Sl)  inches;  iiuiiih(>i-  uf  rainy  davs,  5. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTlOxX 


December,  191£ 


CXimatolog'ical  Data  for  December,   191( 


Counties 


Alicia Lawrence 

Amity Clark 

Arkadelpliia  <lo 

Arkansas  City I  Deslia 

BatesviUe Independence  . 

Bee  Branch \'an  Kuren 

Bentonville  1  Benton 


Bergman  — 
Bigelow  .... 
Black  Hook 

Booneville... 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden  

Centerpoint 
Clarendon   . 

Conway  

Corning 

Crossetl 

Danville 


Dardanelle 

UoddCity 

Duma? 

Dutton 

KlUorailo 

Emersou 

Kngland 

Eureka  Spring.s 

Kayetteville 

Kordyce 


tt 


Foreman 

Fort  Sinitli 

Fulton 

(Georgetown 

(iravette  *  

Hardy 

Helena 

Hemp  Wallace  .  .. 

Hope 

Hot  Spiing.< 

HiitlJK    

.Ielk.s 

. I  ones boro 

.lunction^i 

Lake  Farm 

Lewisville 

Little  Kook. 
Lutherville 
.Malvern 
.Mammoth  Spring 


Marianua 

.Marked  Tree  . . . 

.Marshall  

.Mena 

.Mount  Ida 

.Mnrireesboro+t. 

.Nail  

.Newport 

iJkay 

( )<Ceola 

(Jzark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

I'rinceton 

Kison!-+ 

Itogers 

Searcy 

Sheridan 


Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Montgomery 

Pike 

Kewton 

.lackson 

Pope 

Mississippi  . . 

Franklin 

.IftTerson 

Randolph  . . . 

Ashley   

Nevada 

Dallas 

Cleveland  .. . 

Henton 

White 

(irant 


Springbank  tt Miller 

Stuttgart ;  Arkansas 

Subiaco j  Logan 

Te.xarkana |  Miller 

Warren Biadley 

WhiteelitTs Little   River. 

Wynne I  Cro.ss 

State  means  and  extremes 


Boone . 

Perry 

Lawrence 


Logan 

Monroe . . . 

Izard  

Ouachita  . 
Howard  . , 
Monroe . . , 
Faulkner 

Clay 

Ashley.... 
Yell 


Yell 

Marion 

Desha 

Madison 

Inion 

Columbia  . . . 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 
Dallas 

Little  River  , 

Sebastian 

Hem  pstea  d  . . 

W^hite  

Benton  

Sharp  

Phillips 

(iarland 

HeniiJStead   . 
fiarlaiid 


Union 

WoodrutV 

Craighead. . . 

Hnion 

Jett'erson  .. . . 
Lalayetle.... 

Pulaski 

.lohnson 

Hot  Spring  .. 
FnltoM 


254 
250 
250 
145 

277 


1,303 

1,324 

275 

259 


226 
361 
158 
470 
171 
309 
293 
175 
337 

330 

1,175 
162 

1,590 
265 
200 
229 

]  .4i;5 

1,451 
300 


481 
264 
200 

1 .250 
643 
182 

1,500 
377 
600  I 


196 
345 
132 
195 
262 
286 


512 

235 
229 

1,083 

1 ,284 
730 
367 

2 ,233 
231 

1.700 
240 


216 
300 
122 
327 
287 
243 
1,:J85 
236 


240 
228 
1,050 
332 
304 
206 
250 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit). 


c    . 

t-l~m 

""  c! 

V    C 

s  o 

V 

ca  t 

Qj: 

ttt 

1;  *^ 

« 

C 

ft 

R 

39.8 
40.6 


40.6 
35.9 
36.9 


4L2 
41.6 
36.0 
46.6 
45.6 


41.7 


49.'; 


43.4 
37.6 
46.6 
35.4 
49.0 


43.  8' 
37.  5 
39. 2 
46.2' 


39.4 


38.8 


43.2 
47.4 
46. 2 

48.2' 


43.4 
40.8- 
45.0 
37.6 

4L5 
39.6 
40. 9 
4L3 
4L4 

36.' 6 


41.6 

37.4'> 
43. 0 
40. 0" 
45.4 
46.1 


38.6 
4L2 


43.6 
4L4 
48.4 
43.4' 

40.' 2 ' 

42.1 


-  1.6 

+  0.2 


10 


76 
70 
75 


+  L3 

+  0.8 


78 
79 
78 
82 


-  2.0| 
+  4.3' 


SO 

76 
79 
70 

82 


15 
22t 


15 
15t 
15 
22 


22 


22 
15 
22 
15 

15t 


-1.0 
-  0.2 


-2.3 


+  0.2 


+  ].2i 

+  1.1 
+  2.1! 


+  0.1 
+  ,5.0' 


-0.1 

-  O.ll 
+  1.5 

-  0.4 


XO" 
761" 


L3! 


-4.8 
-  1.7 
4'  1.7 


+  0.6 


0.6 
0.1 
2.1 
0.9 


-  0.1 


82 


4 

4   ' 
4t! 


4 
4 

4t' 
4 

4   ' 

4  : 

4 

4 
4 


15 

lot 
15t 
15 

15 
15 
22 
22 
15 

'21 


-  8" 
14 

-  9" 
16 
11 


21t 

15 

1,H 

15 

23 

22 


22 

15t 


22 


22  ► 
22 


Precipitation,  inches. 


•S  =8 


36 


38 


36 
325 
36 
49 

49 
42 
36 
40 
41 

'.38 


2.60 
L86 
3.10 
2.  82 
2.58 
3.35 
2.41 
3.11 
1.65 
4.03 

3.1 

6.85 
4.14 
2.60 
2.  45 
5.82 
2.64 
4.82 
2.67 
3.53 

3.18 
3.34 
4.00 
3.55 
2.50 


2.96 
2.14 
2.26 
5.05 


2. 16 
L58 
4.55 
2.85 
5.  43 
3.70 
2.  4H 
3.99 
L49 

2.43 


3.42 
2.71 


-2.47 
-2.13 
-2.  24 
-1.07 
-0.30 
-0.35 
+0.63 


+  0.83 


+2.02 
+  L42 
-2.32 
-2.04 
+0.  37 
-1.43 
+  L38 


-0.08 
+0.31 


+0. 11 
-4.17 


0.00 
-0.58 


-0.  72 
-2.03 

+  0.'76 
+2.  00 
- 1.  38 
-2.21 
-0.  45 
-2.  95 


-0.97 
-1.36 


2.17  -2.07 
4. 38  +0. 76 
2.  43  -2. 19 

5.  66  +2. 78 

2.  30- 

6.  60  +2. 27 

3.91  

3.57  -0.50 
2,69  -L91 

0.94 

4.05  +0.46 
3. 80  +0. 08 

2.01 

7. 13  +.3. 12 


3. 26  -0. 05 

5.  46  +0.  30 
4. 11  +0.  78 

2.  21 

3.  96  -0.  24 

6.  03 

3.  99,  +0.  38 

L  98 -0.14      0.50 

2. 09 0.  75 

3.  60 2.  40 


II 


Number  of  days. 


L15 
1.01 
1.80 
L57 
0.96 
1.10 
0.95 
0.98 
0.83 
L9S 

L67 
4.92 
2.00 
1.33 
1.43 
4.  60! 
L51| 
2.00! 
L51 
2. 20 

1.901 
1.21 
1.30| 
1.381 
1.201 


7.0 
0.5 
0 
0 
6.0 
8.0 
11.8 
9.5 
4.7 
.5.5 

7.3 

5.5 

7.0 

0 

0 

4,0 

5.0 

6.2 

0 

9.0 

8.0 

11.4 

0 

6.0 

T. 


2. 62 1  2.0 

0.81J  7.0 

0.8»l  9.0 

1.65i  T. 


0.84 
0.70 
2.00 
LOOl 
1.95! 
1.73! 
1.24; 
1.88! 
0.88: 

1. 381 


S.3 
0 
6.5 
8.0 
13.5 


0.3 

0 

0.6 


1.37 
1.08 


L04 
L60 
L50 
4.20 


5.5 
0 


3.2 
8.0 
LO 
4.3 


O.8II  2.7 
3.80i  13.5 
1.58!     8-2 


2.14; 

1.62; 

0.481 
L33; 
L45! 
0.80 
5. 02 1 


1.4 

1.0 


L32 
3.60 
1.50 
1.05 
1.80 
3.25 
1.75 


3.58' 

5.64  +0.81 
2.68  -0.35 
2.02  -1.59 


2. 30 
0.90 
7.01 


3.  55 
-4.03 


3.35  -0..iO 


2.  20 
3.74 
0.99 
0.95 
0.65 
0..50 
4.65 

5.02 


7.3 
8.0 
12.0 

n.o 

8.5 

0.5 

.5.7 

0 

0 

0 

'io.'.V 
6.0 
0.5 

0 

2.5 

4.8 

0 

0 

T. 
.5.0 


4 

16 

6 

13 

/ 

12 

4 

10 

5 

15 

3 

22 

3 

14 

.•> 

14 

4 

13 

4 

18 

- 

14 

6 

13 

6 

13 

4 

16 

6 

13" 

2 

10 

7 

18 

6 

14 

I 


Sf'5 


sw. 
sw. 


n. 
nw. 


n. 
sw. 


sw. 
nw. 


6     nw. 

11  !  sw. 

9 
15 
10 

9 
17 
U 
U 
10 


15 

8 

6 
15 

13"!  n, 
13 
11 


n. 


sw. 


11  !  n. 


Observers. 


.lulius    (iuelck . 
.).  W.  Campbell. 
F.  .1.  Carpenter. 
E.  R.  Blundell. 
Miss  Lelia  1 .  Teter. 
.I.E.  Scanlan. 
U.S.  Weather  Bureau/ 
.John  T.  Maxey . 
John  A.  Chapman. 
S.,I.  Howe. 

S.  P.  McConnell. 
H.  L.  D.  Whitson. 
,1 .  W .  Wray . 
Zeb.  H.  Watson. 
CM.  Huddlesloii. 
Mrs.  B.  E.  Bishop. 
M .  .J .  MoHenry  . 
.1.  N.   Crutchtield. 
A.  Tredick. 
Irby  B.  Graydon. 

C.  E.Hall. 
Nea)  Dodd. 
Lawrence  Waleriiian. 
J.  M.  Kicketts. 
.JettM.  Babb. 
11.  W.  Hawkins.  ' 

.I.e.  Chenault. 
George  W.  Nichoalds-j 
University  of  Arkansal 
J.  B.  Atkinson. 


W .  B .  Coley  . 

U.S.  Weather  Burefttl 

T..i.  Logan. 

Mrs.  Iliddie  Surratt 

Frederick  Dauhi.ser. 

C.A.  Cayuood. 

T.,).  Mitchell. 

E.  F.  Stricklen. 
N.  P.  O'Neal. 
A  .  &  N  .  Gen .  Hospitaj 

C .  A  Berry . 
J.  C.  Cooper. 
Benedictine  Sistei's. 
.1 .  X.  Lowderback  . 
(i .  L.  Spellman  . 

F.  W.  Youiaaus. 
U.S.  Weather Bnrean 
H .  Kauft'eld- 

Mrs.   Kate  L.  Smith. 
W.  S.  Vincent. 


Mrs.  Mary  Spaine. 
Chapman  A:   Dewey  Cn 
W.  F.  Reeves. 
V.  W.  St.  .lohn. 
W.G.  WhitlingtoM. 
Henry  A.   Davis. 
Charles  Paxton. 
T .  K .  Shell . 
U.  S.  Forest  Servii'e. 
Atwood  P.  Smith. 


L.   M.  (mthrie. 
.1 .  H  .  Hudson  . 
Benedictine  Sisters. 
T .  A  .  Corson . 
Mrs.  (; .  Gresham. 
■lames  Stitt . 
L .  E .  Tisdale . 
Carl  .V  .  Starck. 
Shem   Pettey. 
Miss  S.  E.  Ashcralt. 

c; .  Field . 

H.  A.  Buerkle. 

New  Subiaco  .\bbey. 

H .  S.  Brashear. 

K.  K.  Lusk. 

Eulela  M.  Schirmer. 

,1.  M.  Larkan 
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Till- departures  from  normal  tei]i|>eriiture  and   precipitation  are  computed  only  I'orsuch  stations  as  have  ten  or  more  years  of  record,  but  all  complete  reports  are  iise( 
in  d-termining  section  means,  '1.     Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  tt    Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries. 

Reierencc  loiters.  ».  ^. '',  appearing  in  the  lable  indicate  number  of  days  missing;  for  example.  >>  represents  two  days  missing,  etc.  t    Also  on  other  dates. 

::   P.)St-uHice  addresM'Sof  ih.-v  >Uition>  are  as  follows:  Of  .lunction,  Kandolpli,  La.;  of  Lutherville,  R.F.D..  No.  2,  Lamar,  Ark.;  of  Springbank,   Doddridge,  Ark. 
•  Formerly  Pond. 
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Duily  Preuiyituliou  lor  Deceuxber,   101b. 


utluiis 


Wiifi-lh^.K. 


Ill 

t>lpl>ia 
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Roik    1 

Vill.' 

oy  il  i; . , 
Kook  li 
•u  11  !'  . . . 
point. . . 
(Ion  I!  11 . 

ly 
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tt 

lie  i"  .. 
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uiiir 
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lili 
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Oimt'hita  . . 

Ri'.i 

Whiti> 

.Vikaiisas  . 

White 

Oim.hita  ■ . 

Arkansas. . 
.1.)  .... 

White 

Arkansas . . 

White 

Oimehita  . . 

Ke.i 

.\rkansas  . 
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.lo.... 

Ouachita  .. 
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.\rkansas.. 
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Wliite 
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White 

Mississippi 
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Red 

Arkansas. . 
do 


.02 


.ib 


1.67 


.26 

i.'si 


1.38 


.30 
1.01 

.80 
1.57 

.>I6 

.36 

T. 

.76 

.83 
1 


1.28 
2.00 


.82 


.80 

.36 

2.00 


2.20 
1.90 


1.21 
1.30 
.96 
1.20 


.10 
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16 


.32 


.24 


.08 
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.20 
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28 
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1.00 
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r 
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.40 
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.08 
.24 
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.0.5 
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1.45 
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I  scept  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon ,  near  sunset ,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of 
I  tion -  •  •  •  Regxdar  A\eather  Bureau  station :  precipitation  is  for  the  24-hour  period ,  midnight  to  midnight .  t  Separate  dates  of  falls  not  recorded . 

'Precipitation  included  in  the  next  following  measurement.  II !l  Precipitation  measured  in  the  morning;  ai 

i'-    Trace,  or  less  than  O.Ul  inch. 

Daily  Kiver  Stagres  for  December,  1916. 


imouuttheu  recorded  is  for  the  preceding  24  hours. 
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CLLMATOLOGICAL  DATA:      ARKANSAS  SECTION. 


Okckmbkk. 


Daily  temperatures  for  December,  1916. 


Stations . 


Alicia 

Amity  ^ij 

Bee  Branch 

Beutonville 

Bergman 

Booiieville 

Krinkley  %  

Calico  Kook*'J  .  .. 

Camden 

Centerpoiut 

Coiuvay 

Cros>ett  

Danlaiielle  VN^i  — 

Dodd  City  

Dumas 

Duttoii 

Kldorado  ** 

Eiiglaiui  #  

Eureka  Springs  . . 

Fayetteville 

1  'ordyce 

Fort  Smitli 

CJravette 

Hardy 

Heuii>  WaUiict'  .. . 

Hope 

Hot  Spiings 

Hiiltig 

Jonesboro 

Junction 

Little  Kock  

Lulherville 

Malvern  ?V 

Manmiotli  Spring 

Marianna  *S^ 

MaikiMl   Ircr  'sSvv  ., 

Marsluill 

Menu'J'J 

McjiMil   Ida    

Nail  

Newport  SSv> 

(iscfola  S^ 

Uzark 

Pine  Bluff  *« 

I'ocalionlHS 

Horlland'Jv 

hrescott  vH 

Kogers 

Searcy 

Stuttgart 

Suljiaco 

1  exarkana*\\i 

Warren  ^J^ 

Wynne  ii 


)  Maximum. 
I  Minimum  . 
)  Maximum. 
(  Minimum  . 
\  Slaximiim. 
)  Minimum  . 
\  Ma.vimimi. 
)  Minimum  . 
)  Maximum. 
)  Minimum  . 
\  Maximum. 
(  Slinimum  . 
S  Maximum. 
)  Minimum  . 
\  Maxim imi. 
I  Minimum  . 
y  Maximimi . 

>  Minimum  . 
J  Maximum . 
)  Minimum  . 
»  Maximum. 
(  Minimum  . 
j  Maximum. 
'  Minimum  . 
)  Maximum. 
'  Minimum  . 
\  Maximum . 
I  Minimum  . 
s  Maximum. 
)  Minimum  . 
)  Maximum. 
(  Mininiimi  . 
)  Maximum. 
(  Minimum  . 
\  Maximum. 
(  Minimum  . 
)  .Maximum, 
I  Minimum  . 
)  Maximum. 
(  Miniminn  . 
\  Maximum 

(  Minimum 

*  Maximum 
'  Miiiinuim 

>  Maxinuun 

'  ^Iininuuu  , 

>  Maxinuun 
'  Mininunn 

\  Maximum 
'  Mininunn  , 
\  lilaximnm 
'  Mininunn 

*  Maximum 
'  Minimum 
\  Jlaxinuuu 
'  Minimum 

\  .\laxinuim 
'  Mininuim 
\  iMaximum 
'  Minimtmi 
\  Maxinuun 
'  Minimum 
\  .Maxinuun 
'  Mininunn 
\  Maxinuun 
I  Mininunn 
)  Ma.xinuun 
'  Mininunn 
i  Maxinuun 
'  .^Iiuimum 
\  -Maximum 
'  Miniminn 
\  .Maximum 
'  .Minimum 
\  Maximmn 
'  Minimum 
\  .Maximum 
'  Mininuim 
^  .Maxiiuum 
'  Mininnun 
\  Maximum 
'  Minimum 
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\  Maxinuun 
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s  .Maximum 
'  MiniiTunn 
\  Maxinuun 
'  .Mininunn 
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'  .Minim(un 
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'  .Minimtnn 
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'  .Minimum  , 
I  .Maximum 
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>  .Maximum. 
'  Minimum  . 
\  -Ma  X  i  n)um . 
'  Minimum  , 
S  Maximum. 
'  .Mininuim  . 
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31 
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34 
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26 
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43 
55 
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60 
25 
61 
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52 

38 
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26 


28  29 
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22(-  4: 
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29 

34 

20 

6 
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36 

23 

12 

31 

34 

12 
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11 

33 

43 
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62 

41 


53   54 
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38 
63 
41 
60 
29|  25 


65, 
23! 
67  i 
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56   56 


65  59 
46!  34 


:.6  47 

OS  I  67 

49J  36 

68  52 

42!  43 
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341 
60 
27 
53 
441 
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30 
5S 
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56 
40 
47 
23 
53 
33 
54 
40 
51 
30 
62 
46 
68 
42 
62 
34 


«V    ln.<truments  are  read  in  tlie  morning:  the  maxinuun  temperature  then  rca.t  is  charged  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 
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CLIMATOI.OGICAL    DATA 


ARKANSAS    SECTION 
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M!i.:TION   blkn;Tok 


LITTLE  ROCK.  ARK. 
WFATI-IER   BUREAU  OEFICE 
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ANNUAL    MEAN    ISOTHERMS    AND    PREVAILING    WIND    DIRECTION.     1U16. 
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U.  S.  DtPAHTIVltNr  OK  AGHlCllLiUKK,  WlAlllEK  BUREAU. 

ARKANSAS    SECTION. 
HARVEY  S.  COLE,     Section  Diiectov. 

01..    XXI.      LiriiK   IJiHk.     .\i;k..      Anm  m  .     IKIl'..      No.    |:>. 

GENERAL  SUMMARY. 

Till'  wt'iitluT  I'or  till'  \(';u-  IHK;  \v;is  wariii  ;iiicl  ilrv.  tlir  nicaii 
•mprraturo  lu-iiit--  the  liinlirst  in  the  |.:mi  live  \  cars  aiul  the 
leiin  prtTipitation  the  least  since  I'.IOl.  Monthly  mean  Imi- 
eratures  were  ahove  uornial  except  in  .\pril,  June,  September, 
ad  December,  and  tlie  m(intlil\  mean  precipitation  was  less 
lan  normal  except  in  January  and  June.  Tliere  were  191 
oar  days,  wliieli  is  the  great(>st  number  in  the  past  26  years 
ui  but  7'^  days  with  0.01  incli  or  more  precipitation,  tlie'least 
umber  since  UWl.  July  was  unusually  hot  and  dry,  which 
ijured  the  corn  crop  in  the  greater  portion  of  the  State,  and 
>oause  of  tlic  local  Tiature  of  the  rains  in  August,  several  local- 
ies  in  the  northern  and  western  portions  of  the  .State  experi- 
\ced  severe  droughts,  the  on(^  in  the  vicinity  of  Fort  Smith 
.'ing  the  most  severe  on  record  in  that  locality.  The  last 
lling  frost  in  spring  occurred  in  most  localities  on  March  loth 
•  U)th;  the  first  in  autunni  occurred  on  October  'iOth  or  21st, 
aking  the  length  of  the  growing  season  219  days.  Late  truck 
.nlens  were  killed  by  the  frost,  and  the  late  potato  and  late 
:?e  crops  were  injured  in  a  few  places;  but  little  other  damage 
as  done  as  nearly  all  crops  were  matured.  Heavy  rains  falling 
I  saturated  soil  in  northern  and  western  Arkansas  and  eastern 
jiklalioma  and  high  water  in  the  Mississippi  River  comliined 
lie  fir.st  of  February  to  cause  the  worst  Hood  ever  known  in 
j stern  Arkansas.  Eigliteen  persons  were  drowned  and  an 
junense  amount  of  [property  was  destroyed,  Destructive  tor- 
fidoes  occurred  in  June  and  Decemb(>r,  23  such  storms  in  which 
il  perso^is  were  kilhnl  being  reported  on  June  5th,  and  one  in 
iiich  17  persons  were  killed,  on  December  26th.  Although 
ops  were  injured  in  some  localities  by  drought  and  in  others 
'■  boll  weevil,  1916  was  an  unusually  favorable  year,  the  cotton 
I  >p  being  the  greatest  ever  produced  in  the  State,  and  t]i<>  corn. 
jieat.  and  hay  crops  having  been  exceeded  but  once. 


THE  WEATHER  BY  MONTHS. 

I Jo)H/a)7/.— January    was    an    unusually    warm,   wet,    cloudv 

ilMith.     Higher    mean    temperatures  for  the  State  have  been 

I'orded   ])ut   tive   times   in   the  past  26  years,    and    the    mean 

jecipitation,    which  was  9.39  inches,  was  the  greatest  recorded 

i;  January  m  that  time,  the  nearestapproach  being  8.45  inches 

i  1J13.  The  most  remarkable  cold  wave  ever  known  in  Arkan- 

^••  occurred  on  the  12th  and  13th,  the  24-hour  change  being  60- 

\  some  portions.  The  heavy  rains  of  the  last  five  days  on  soil  that 

•  s  saturated  in  connection  with   heavv  rains  in  eastern  Okla- 

ina  and  high  water  in  the  Mississippi  River  combined  to  cause 

■  worst  Hood  on  record    in    the   ^Mlite   River,  tlie  worst  since 

'4  111  the  upper  Arkansas,    and  prol)ably  the  worst  on  record 

the  lower  Arkansas.   Levees  were  overflowed  or  washed  away, 

ny  towns  and   plantations   were   inundated,    bouses   washed 

ly,  18  persons  drowned  and  an  immense  amount  of  propertv 

uaged  or  destroyed. 

''>6;-/(a/7/.  — This  was  a  mild     ' 
lal  number  of  clear  da\s. 


<lry  month,  with  more  than  the 
J'l"'  average  precipitation  for  the 
te    was    ].,S   inches,    which    is    about    half  of    tlie   normal 


:i"i""iil.  :iiid  wlih'h  is  the  least  amount  reconlcd  (,„■  Keb- 
'"i'ly  III  III'  p:i~l  _'(;  year-,  willi  ihr  r.\c<'|)tion  of  l>s:)5  wh.'ii 
"  ''  iii''li  ^\a-  nporicd.  Snow  oecurrvd  in  all  but  Ihe  southern 
counties  of  the  Slate  on  the  27th  and  2Sih,  th.-.|ci,tli  ranging 
from  two  to  six  inches  in  the  norlliern  half  of  1  he  State,  light 
amounts  occurring  in  tlie  southern  half  nearly  to  the  sr)utliern 
t)order  in  places.  The  grcate-t  amount  reported  was  six  inches 
al    Alii'ia^ 

.)/((/vA.  — The  month  \\a>  mild  and  dry.  The  mean  monlhlv 
temperature  lor  the  State,  54. 5'^  was  in  decided  contrast  to 
that  of  Marcii,  1915,  when  42.5°  was  recorded.  The  mean 
monthly  precipitation,  1.98  iiudies,  was  considerably  less  than 
half  the  normal  amount,  and  was  the  least  recorded  in  the 
last  26  years  except  in  1910  when  the  mean  was  1.39  inches. 
There  was  an  unusually  small  mnnlx'r  of  rainy  days,  the  aver- 
age being  but  five;  and  there  was  a  correspondingly  large  num- 
ber of  clear  days,  the  average  being  16.  Heavy  to'killing  frost , 
with  freezing  temperature,  was  reported  at  nearlv  all  stations 
on  the  15th  or  16th  and  light  to  killing  frost  at  many  stations 
on  the  28th.  Peaches  and  cherries  were  reported  winter  killed  in 
the  extreme  northwc-stern  counties,  but  with  this  exception  the 
])rospect  for  all  kinds  of  fnn't  was  excellent. 

Apr^l.  — The  weather  was  too  cold  and  the  soil  too  wet  for  agri- 
cnltural  pursuits  in  all  portions  of  the  State  during  the  first  ten 
days  of  the  month  ;  but  conditions  were  more  favorable  during  the 
remainder  of  the  montli,  except  that  the  soil  continued  too  wet 
in  the  extreme  northern  portion  and  the  weather  was  too  cold 
in  all  portions  the  last  few  days.  The  monthlv  mean  tempera- 
|tur.e  was  59.9^,  which  was  4.2°  lower  than  for"  the  same  month 
of  1915,  and  is  the  lowest  on  record  since  1910.  At  the  last  of 
the  month  corn  was  in  good  condition  and  cotton  in  fairlv  good 
condition  except  in  the  northern  counties  where  planting  was 
seriously  delayed  by  the  continued  rains;  small  grains  were  in 
excellent  condition  except  in  the  northAvestern  portion  where 
winter-killed;  hay  and  forage  crops  were  abundant  and  con- 
siderable alfalfa  had  been  cut ;  potatoes  and  garden  vegetaldes 
were  in  excellent  condition,  and  strawberry  shipments  had 
begun. 

-lAf//.  — i\[ay  was  a  warm  dry  month.  The  cold  weather  the 
first  four  days  and  from  the  15th  to  the  20th  caused  cotton  to 
deteriorate  slightly  and  corn  to  make  but  little  progress:  but 
during  the  remainder  of  the  month  growing  conditions  were 
excellent,  except  in  a  few  of  the  central  and  southwestern  coun- 
ties where  the  rainfall  was  deficient.  At  the  end  of  the  month 
cotton  and  corn  were  in  good  to  excellent  condition,  and  wheat, 
which  was  nearly  ready  to  harvest,  had  made  decided  improve- 
ment. Rice  had  been  Hooded  and  was  growing  rapidly.  One 
crop  of  alfalfa  hay  had  been  cured  with  little  injury  by  rain  and 
the  second  crop  was  nearly  ready  to  cut.  Potatoes  and  vege- 
tables were  excellent  except  in  the  central  counties,  and  nearly 
all  of  tlie  largest  strawberry  crop  ever  raised  in  the  State  had 
been  marketed. 

Jiinr.  — The  remarkable  features  of  the  weather  for  June  were 
the  large  number  of  tornadoes  on  the  5th  and  6th,  and  the 
heavy  thunderstorm,  accompanied  by  excessive  precipitation  at 
Corning  on  the  20th.  The  tornadoes  mentioned  occurred  in  at 
least  23  different  localities,  killing  83  per.sons,  injuring  many 
more  and  destroying  property  valued  at  «247,00O.  The  weather 
was  generally  favorable  for  all  crops,  except  that  it  was  too  cool 
for  cotton  from  the  7th  to  the  17th  and  a  little  too  wet  at  times 
in  tlie  extreme  northeastern  and  northwestern  counties.  All 
crops  niade_  excellent  progress  and  at  the  end  of  the  month 
cotton  was  in  good  to  excellent  condition,  blooms  being  plenti- 
ful and  boll  weevil  being  reported  in  but  few  localities.  Corn 
was  in  tassel  and  in  excellent  condition  in  nearly  all  portions  of 
the  State.  The  greater  portion  of  the  Avheat  crop  was  threslied 
and  oats  liarvest  nearly  coiin)]eted.  both  crojos  yielding  nnicli  bet- 
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tiT  than  expected.  Kice.  vegetables  and  pastures  were  excellent, 
and  early  potatoes,  which  were  yielding  well,  were  being  dug. 
Karly  peaches,  wliich  were  of  good  quality,  Avere  being  marketed 
in  southern  and  central  portions. 

.//'///.  — The  weather  was  unusually  hi>t  and  dry  during  July. 
I'speeially  .■^o  in  the  central  and  northern  portions.  At  the  end 
of  the  month  cotton  was  fruiting  nicely  and  blooming  profusely 
except  in  a  few  localities  in  the  northern  portion.  In  the  low- 
lands and  in  other  portions  wiiere  the  drought  was  not  so  severe, 
early  corn  was  nearly  matured  and  late  corn,  meadows  and 
j>astures  were  doing  well;  but  in  the  highlands  of  tlie  central 
and  northern  portions  they  were  badly  injured.  Rice  was  in 
excellent  condition;  sweet  potatoes,  melons  and  vegetables  were 
plentiful  and  of  good  quality.  The  peach  crop,  which  was  good 
in  central  and  southern  portions,  was  being  marketed  rapidly. 

Aiif/iist.  — The  precipitation  for  August  was  unevenly  distri- 
buted over  the  State,  amounts  being  about  normal  in  eastern, 
southern  and  central  portions,  but  decidedly  deficient  in  the 
north  central  and  northwestern  portions.  The  greatest  deficiency 
occurred  at  Fort  Smith,  where  tlie  rainfall  for  the  month  was 
0.23  inch.  The  tem])eratures  were  unusually  high  in  these 
portions,  especially  at  Ozark  where  a  maximum  temperature  of 
100*^  or  more  was  recorded  on  21  days,  the  mean  maximum  for 
the  month  Iteing  100.9'-'.  The  deficiency' in  precipitation  and  the 
high  temperatures  combinetl  to  make  it  tlie  most  severe  drought 
on  record  in  this  section  of  the  State,  where  all  crops  were  badly 
ilaniaged  and  in  some  localities  they  were  almost  destroyed.  In 
otiier  portions  of  the  State  cotton  was  fair  to  good  except  that 
in  some  localities  in  the  central  and  southeastern  counties  boll 
weevil  did  a  great  deal  of  damage.  Picking  began  about  the 
middle  of  the  month  and  progressed  rapidly,  the  crop  lieing 
from  10  to  20  days  earlier  than  usual.  Karly  e(n-n.  whieii  was 
good  to  excellent,  was  about  ready  to  gather  by  the  end  of  the 
month.  Late  corn  was  maturing  rajjidly  and  was  good  in  most 
places.  Rice,  wiiich  was  good  to  excellent,  was  about  ready  to 
liarvest.  Meadows,  pastures,  late  potatoes,  sweet  potatoes, 
truck  and  vegetables  were  improved  \>y  the  rains,  and  many 
gardens  had  l»een  rei)lanted. 

S("/)frmbri-.  —  T\\r  weather  (hu-ing  S<'i)tcmbi'r  was  unusually 
favorable  for  outdoor  work,  and  in  most  portions  it  was  favorable 
for  growing  crops  and  fall  seeding.  Heavy  rainfall  occurred  at  a 
number  (jf  places  at  wliich  there  was  a  deficiency  in  July  and 
.Vugust.  and  light  rainfall  in  other  localities  where  it  was  lieavy 
1  be  preceding  two  months,  i)utting  the  soil  in  good  condition. 
Frost  occurred  nl  a  few  stations  on  the  Kith  and  the  23d, 
but  no  damage  was  re'ported.  On  the  29th  and  oOth  frost  oc- 
curred in  practically  all  portions  of  the  State,  heavy  to  killing 
licing  reported  at  a  few  placets.  Ootton  matureil  from  10  to  20 
days  earlier  than  usual  and  at  tlic  end  of  the  montli  nearly  tlie 
entire  cro[)  was  open  and  was  being  jiicked  as  ra|)idly  as  possible. 
Corn  was  ripe  and  was  being  gathered.  Early  rice  was  harvest- 
ed and  a  considerable  part  of  it  threshed:  late  rice  was  drained 
and  al)out  ready  to  harvest.  Oats  and  rye  were  being  sown  aud 
ihe  -oil  was  lieing  prepared  for  sowiug  wheat. 

()i-liili/r.  — The  weather  for  October  was  rav(jrable  for  late  fall 
iind  winter  crops  and  for  farm  work.  There  was  enough  precip- 
itation to  put  the  soil  in  good  condition  in  nearly  all  localities,  and 
no  frost  of  con.-'equence  occiurred  uutil  the  20th  and  21st,  when 
lieavy  to  killing  frosts  were  reported  in  nearly  all  portions  of  the 
State.  The  frosts  killed  vegetables  and  early  truck,  and  in  a 
few  localities  where  the  late  potatoes  were  not  matunul  th<\v 
were  badly  injured:  l)ut  no  damage  was  done  to  field  cro|)s.  M 
iheeiidof  the  month  the  cotton  crop  was  nearly  picked  and 
enru  nearly  gathered.  The  rice  crop  was  harvested  and  a 
large  portion  of  it  threshed,  none  of  it  having  l)een  injured  by 
the  weiither.  I'a^^tures.  meadows,  wheal,  oats,  and  rye  were  in 
Liood  enndition  tn  begin  the  winter. 


KILLING    FROSTS,     1916. 


ST.\T1(>NS. 


.\licia 

Amity 

-Vrlvaiisiis  City 

Hiitpsvillo 

Be.'  Bniiuh 

IJi'iitoiiviUe 

liciiiiunii   

Hiuelow  .  

Bliicl<  Itoclc 

Hooiieville 

Briukli-y 

Cilico  tiock 

<_'aiii(iHii 

CViili'i'iKiiiit 

Clarendon 

Conway 

Coniiiig 

Crossett 

Diuivillc  

Danlani'llc 

Dodd  City 

Dumas 

Duttou  

Eldoiado 

Emerson   

Ensriiuid 

Eureka  Springs 

Eiiyetteville 

Kordyce 

Port  Smith 

Georgetown 

Cravelte 

Hardy 

Helena 

Hemp  Walliice 


Last  ill    I  First  in 
spriiis;.      antnmii. 


*Mar. 
Apr. 
Apr. 

*A'pr; 

A  pr . 

*Apr. 

Apr. 
Apr. 
Ajjr. 
Ai)r. 
AJir. 
A  |ir . 
Jl.ir. 
Mar. 


Apr.    10 

*.\pr. 
*Apr. 


*Mii 


*Apr. 
*.\lar 
*-Vpr. 
*Mar. 

.Vpr. 

A  pr . 
*Apr. 

Ai)r. 


29    tOct. 

9      Nov. 

y  Oct. 
....|  Oct. 
11       Oct. 

9  !  Oct. 

y  I  Oct. 

....I  Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Nov . 

Nov. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

9  I   Oct- 

9    tOct . 

15      Oct. 

9      Cct. 

23  j+Nov. 

9 

16 


21 

14 

21 

20 

21 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

14 

14 

21 

21  i 

21 

21 

21 

20 

21 

20 

14 


''Apr. 
Apr. 
.Mar. 
Apr. 


Oct. 

21 

Oct. 

20 

Oct. 

21 

Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 


21 
21 
20 
21 


Oct.     20 


Hope  *Mar.     4 

Hot  Springs  Mar.   16 

lluttiK...  ' *Mar.     4 

Joneshoro Vpr.     9 

Junction *Apr.     9 

LewisviUi' Mar.     4 

LiTTLK  Hock Mar.   16 

LutherviHe *Apr.     9 

Malvern     .Mar.   28 

Jlammotli  Sprins -Vpr,     9 

Mariaiiua 

Jhirkert  'rrce 

Marshall     l*Apr.     9 

Menu !  Apr.     y 

Mount  Ida I  Aijr.     9 

Nail i*Apr.     9 

Newport i*Mar.  16 


Last  in       First 
sjiring'.      autu^ 


Oka 


Osceola   .... 

Ozark 

I'liie  \i\un  .. 

I'ocalionlas  . 

Poitlaiid.... 

Prescott 

Princeton.  .. 

Rison 

Kojrers 

Searcy  

Sheridan  .  . . 
Stuttsiart  .  . . 

Subiaeo 

Texarkiina. . 

Warren 

Whitecliffs. 
Wynne 


Apr. 
Apr. 
Apr. 

♦Apr. 


Apr. 
*Apr. 
•Mar. 


I  ."Vpr. 
|*.Vpr. 

I  Apr. 

i*Mnr. 

.Mar. 

i*Apr. 


Oct. 
Nov. 

tOct. 

Nov. 
Nov. 
Oct. 
Nov. 
Oct. 
Oct. 
Sept. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Nov. 
Oct. 
Oct. 

Oct.' 
Oct. 
Oit. 
Nov. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Nov. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Nov. 
tOct. 
Oct. 
Oct. 


*No  killins;  rro>l  recorded;  last  rreezinir  temperature  in  Sprini;. 
tNo  kiliiiiu:  lio^t  n-corded:   tirsl  rje.v.in;;  teniperatun'  in  .Autumn. 
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'lVini)eratnrp. 

rrecipitation 

in  iiii 

hes. 

Nk\  . 

1, 
i 

in  degrees  Fahrenheit. 

~  ii 

c£ 

.Month. 

^ 

i. 

■^■ 

1 
1 

"m 

1 
? 

C 

1 

ox: 
Ii 

t 

^, 

t  1 
2    i 

s       a 

a 

J 

"^ 

C 

'Ji  o 

O 

^ 

o  c 

,Iaiiuar\   

44.3 

+  3.0 

82 

-  6 

9.39 

+  5.44 

13.59 

12 

8 

4 

19  1 

Kebniarx 

43.4 

+  1.8 

82 

6 

1.78 

-   1.80 

2.62 

i> 

14 

4 

11    i 

March 

.54.5 

+   1.7 

91 

11 

1.93 

-  2.76 

4.24 

0 

16 

ti 

9  1 

.Vi)ril 

.59.9 

-   1.2 

92 

24 

3.  65 

-   1.25 

7.46 

7 

13 

7 

10  ' 

Mav   

71.6 

+  2.5 

99 

31 

3.56 

-   1.74 

7.  76 

6 

18 

1 

6 

.Inne   

7.5.4 

-   1.0 

99 

43 

5.15 

+   1.10 

9.48 

8 

12 

10 

S 1 

.Inlv 

82.8 

+  3.2 

106 

55 

2.  09 

-   1.93 

5.89 

6 

19 

9 

8  ! 

Ally  list 

81.  S 

+  2.8 

107 

46 

2.63 

~    1.05 

5.91 

5 

IV 

9 

4  * 

.SepteinlK'r 

72.  ,5 

-0.9 

102 

30 

3.  40 

-  0.29 

7.51 

6 

19 

6 

% 

October     

62.  8 

+   1.1 

96 

21 

2.30 

-  0.70 

.5.06 

4 

21 

4 

8, 

Nov  em  her 

,52.  1 

+  1.1 

87 

10 

2.95 

-  0.51 

.5.15 

n 

20 

4 

%'■  1 

Decenili.T.    

12.  1 

-  0.1 

82 

-  16 

,3.35 

-  0.50 

7.  13 

6 

14 

6 

U 

Aiiiiual 

61.0 

+   1.2 

10" 

-  16 

42.18 

-  5.99 

13.  59 

75 

191 

76 

99 
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COMPARATIVE  ANNUAL  DATA  FOR  ARKANSAS. 

_ 

1 
1 

rF.MHEH.Vn  ItK. 

PliK(^Il'frATiO.S. 

Nf.MBEK  OK  DaVS.I 

Vi-.ut. 

'>•■  ■>' 

■ 

i?o 

r 

5 

iS 

c 

5 

.^'•c' 

1 

•S3 

1^ 

1891 

60. 5 

-01 

los 

6 

44.49 

-  1.45 

91 

iM 

ISO 

'    ^ 

1892 

60. 0 

-1.3 

mil 

-14 

57.75 

(-  7.79 

159 

98 

109 

i 

1^93 

60.  7 

-0.6 

nil! 

-13 

47. 91 

-  2.05 

185 

95 

85 

*  ^ 

1,S94 

61.3 

0.0 

1118 

-22 

49. 05 

-  0.91 

176 

9/ 

92 

7 

1,89.5 

59.8 

-1.5 

105 

-17 

44.69 

-  5.27 

167 

92 

106 

( 

1896 

63.  0 

+2.4 

112 

4 

3S.  02 

- 10. 04 

171 

97 

98 

1S'I7 

Ii''.  4 

^1.7 

HI 

—  'J 

46.  .52 

-  4.26 

178 

9() 

91 

189S 

61.1 

:-il.  7 

lu.s 

-  4 

56.  83 

-f    6.60 

1,59 

105 

102 

! 

1S99 

('11.  6 

-0.  .") 

n2 

—25 

41.  49 

-  2.40 

170 

105 

90 

191  Ml 

62.  0 

i--l.(l 

Kis 

—  5 

49.  03 

+  0.69 

150 

120 

95 

Pllll 

fit.  1 

-0.  1 

116 

-  6 

35  28 

-11.07 

175 

111 

79 

t 

iniv 

60.4 

-11.7 

1118 

-  2 

51.70 

+  5.01 

150 

121 

!)4 

! 

1903 

59.3 

-1.5 

1115 

-12 

.J4. 62 

-  2.09 

162 

107 

96 

! 

19114 

60.5 

-0.3 

111,5 

—   0 

43. 45 

-  4.75 

169 

112 

85 

1( 

1 91 15 

59.5 

-1.3 

1(16 

-29 

63.65 

+  16.  .35 

146 

107 

112 

HKIO 

60. 2 

-0,  5 

im 

56. 97 

+  8.60 

156 

96 

113 

19(17 

1  m  18 ..... . 

61.7 
62.  I 

-to.  9 
-rl.4 

11.3 
1(13 

-  8 
0 

49.71 
48.88 

+  2.06 
+  2.06 

163 
158 

91 
100 

111 
108 

i 

Vfn 

62.1 

'  1.4 

111 

-19 

44.05 

-  3.72 

173 

93 

96 

! 

1910 

61.0 

-    +2.'' 

10'. 

-13 

45. 21 

-  2.93 

172 

109 

84 

1911 

6'.  9 

-+  1.9 

107 

-  9 

49. 53 

+  2.15 

152 

117 

96 

! 

191L'    

59.  8 

-1.2 

106 

-16 

45.83 

-  1.87 

171 

110 

85 

1 

I'll:! 

61  6 

f  0.  s 

1118 

-    1 

.54. 01 

+  5.09 

1,58 

107 

100 

i 

lull...   . 

111 .  4 

1  0.7 

110 

-11 

42. 85 

-   4.02 

149 

109 

1117 

f 

1  <  1 1  .'> 

r>')  6 

-  0.  2 

1117 

-  3 

,53.08 

+  6.57 

163 

81 

121 

i 

I'Mi;  ,     . 

I'.i.'.i 

l.J 

lii7 

-16 

42. 18 

-  5.99 

191 

76 

99 

i=- 

n>ii; 


t'l.lM  VI'OI.OCICAI.    |)\l'\        \I;K  \.\S.\S    Si;("|'lnN 


10:'. 


Monthly  and  Anniuil   Minn  TiMnpcialiiioH  I'oi 

•  thi>  Yciii-   H)10.   with   DcpaiturcH  I'roin   tlic   Normal. 

.Innuivry . 

Ki'bnmry , 

.Maivli. 

-\1 

I'il 

M11.V. 

.llllK' 

.h 

ly.             .Vii({ii.-t .     Si-pli-jiil)i-i       ( ii-iiil,i.i-. 

NovcmbiT. 

lii'conibi'r. 

Aiiiiiml. 

ei 

fc 

i 

i. 

i 

i 

c 

'      ^    1            1    &     1            ,    t 

i 

c 

s 
% 

iitti)n> 

9 

a 

3 

i 

a 

a 
g 

i 

3 

2 

i 

e 

i 

e 

3 

3 

e 

1 

C       §       S 

i  '  i 

i 

3 

3 

3 
S 

X 

i 

i 

H 

a 

E 

S 

£ 
5 

r 

1 

E 

i 

a 

K 

III 

1   1 

£ 

3 

i. 

s 

C 
3 

£ 

a 

£ 
5 

^ 

i 

fS 

a 

^ 

a 

H 

^ 
0 

s 

* 

S 

a 

1 

a 

1 

.5    j  ^        a    i  ^ 

1 

i^ 

k 

1 

1 

a 

■11.  t; 

1        '          1 
-n.v' 151.8 

60.  0 

71.8 

74.6 



82. 0 

81. 0     70. 3 

m.4 

49. 4 

;jy.  8 

60.3 
62.0 
62.1 
57.6 

44.6 

+    1.3  42.8 

+  0.1  85.0 

+  '6.'i 

60.  4 

-   1.8 

73.0 

+  '3.'3 

76.4 

-  0.4 

83.8 

+'3.' 7 

82.4     +  2.6 

72.8 

-   1.3  61.2 

-   1.6i51.1 

-   1.2  40.6 

-'•y.4 

—  2. 7 

+  "6.'2 

4-  1.4 

+  1.0 

inch 

41. Ill 

0. 0  43.8' 

+  3.5 

52.2' 

0.0 

60.8™ 

-  0.2 

70. 5« 

+  1.8 

75.7 

-  0.2 

85. 3 

+  5.7 

85.2"  +  6.3 

T2.4 

-1.4  63.8 

+   1.4  5.3.6" 

+  2. 5  40. 6 

vlU-- 

;i7. 0 

■1    2.  9  37. 2 

-1.3 

50.3 

+  3.0 

54.9 

-  2.0 

67.0 

+  0.6 

71.8 

-  2-3 

80.0 

+  1.5 

79. 6 

+  3.1 

69.0 

+  0.  1  59. 2 

+   1.2!49.0 

+  2.  3  ;)5.  9 

—  1.  (1 

.n 

lit).  5 

(-  3.  S  3>).  0 

+  4.2 

49. 8 

-!-  3.9 

54.3 

-  2.  9 

69.2 

-  3.7 

81.6 

+  4.5 

80.5 

+  5.2 

69.2 

+  0.2  60.6 

+  2.5150.8 

+  5.2  :'.K  9 

+  0.2 

illi" 

4;!.  0» 

13  8 

57. 2J 

60.4 



72.' 8" 

77.4" 

85.3' 

83.2'' 

75.5' 

64.5'' 

165. 0« 

41.2 

"63.' 3' 
61.  6 

y-  •■ 

44. « 

1-  3.5'41.4 

-O.-i 

61.8 

-'i.'-i 

59.5 

-  2.2 

71.8 

+  'i.'9 

76.4 

-'6.'7 

83.8 

+  '4.'6 

82.4 

+  '3.'i 

72.5 

-  0.7. 62.0 

+  O.1I5I.2 

+  6.4 

41.6 

—  2. 7 

+  0. 1 

Roik 

:iy.  2 

39.  2 

49.  4 

57.4 

69.8 

74.2 

82.2 

81.5 

70.0 

59.6 

48. 4 

36.0 

58!9 
63.8 
64.4 

I 

4<1.  6 

+  4.4  48.1 

+  'i.'5 

58.2 

+  '2.' 2 

62.4 

-'i.'2 

72.1 

+  '6.'9 

76.6 

-'i.'e 

81.  6 

+  "6.'6 

80.5 

+  '6."i 

73.4 

-  1.6  64.0 

+  0.5  53.0 

-6.3 

46.6 

+  13 

+  0. 5 

Miint 

47.5 

+   1.6  46-6 

+  I.l 

58.0 

+  0.7 

61.8 

-  1.3 

73.0 

+  2.0177.4 

-  1.4 

84.4 

+  2.5 

83.4 

+  1.3 

76.0 

-  0.9,65.2 

+  0. 2  53.  6 

-   1.6 

45.6 

+  o.» 

+  o!4 

f 

45.0 

+  5.8144.8 

+  2.8 

55.8 

+  3.6 

60.8 

-  1.5 

72.0 

+  2.4 

76.1 

-0.7 

83.6 

+  3.2 

81.8 

+  2.6 

72.7 

-  0.6 '63.0 

+  1.9  52.2 

+  2.3 

41.7 

-0.7 

62.5 

J 

+  1.8 

52.-2 

■.:::;:;47."8 

58."  2' 

63.' 6' 

72."  9' 

77.' 2' 

80."  8 ' 

72.' 8' 

.'.'.'...  64.8" 

1 

54.8 

4Q  7 

eiie- !!."":" 

42.4 

;4i4 

;;!!!]i53.6 

59.6 

72.0 

76.0 

83.7 

82."  6" 

72.4 

62.0 

53.2 

43.  4 

'ei.'s' 

•ity 

37.2 

+  2. 1139.7 

+  1.8i52.2 

+'3.'i 

58.0 

-"2."  3 

75.71 

-'o.'s 

84.6" 

+  '6.'7 

71.8" 

+  0. 2  60.  6'' 

+  0.4  51.5 

+  3. 9  37. 6 

--  i.  9 

48.  S 

i«1.7 

57.2 

62.8 

73.' 6 ' 

77.2 

82.  9' 

82.4    1 

73.8 

65.4 

54.  0 

46.  6 

"64."  3' 
56.  6 

3«.3 

+   1-8  37. 1« 

+  '6.'7 

49.0 

+  '2-'2 

54.8 

-"i.'3 

66.6 

+  '2.' .5 

69.8" 

-i.'g 

78.0 

+  "2."9 

78. 2     +  3.  1 

68.2 

-0.8  57.2" 

-   1.8  46.2 

-  2.  6  35.  4 

—  2.0 

+  0.  3 

io 

n 

J 

5.i  2 
48. 2« 
48.  2'' 

+  7.0|4y.O* 

1 

147.4'= 

+  3.4 

60.4" 
57.41 
54.0' 

+  3.9 

63.5 
62.5"' 
61.0 

+  0.2 

73.0 

+  2.5 

78.1 

-0.8 

83.0 

+  1.7 

82.4   ;+  1.8 

74.5 

-  2. 3  65. 1 

+  0. 8  53. 8 

-   1.3  49.0 

+  4.3 

65.4 

+  h7 

72.' 8 ' 

77.' 8' 

83.' 6' 

8i."2' 

73.' 2' 

'.'.'.'.'.'.  60." 6" 

!!";■.  53.0" 

];;;;:  k3.k>> 

'63.'6' 

Siuiuirs.... 

38.6 

+  0.9  40.2 

+  1.6 

51.8 

-  0.3 

56.0 

-  2.0 

68.0 

+  1.6 

71.8 

-1.7 

80.4 

+  3.3 

80.4 

+  2.8 

69.4 

-  2-5  60.0 

+  O.6I49.9 

+  0.1.37.5 

—  1.0 

58.7 
60.2 

+  0.3 

+  2.  3 

villo 

89. 8 

+  4.4 

40.0" 

+   1.8 

53.7 

+  5.1 

56.8 

-  2.0 

69.4 

+  2.9 

73.2 

-  0.5 

82.0 

+  4.6 

82.4 

+  6.1 

72.0 

+  0.8  62.3 

+  1.951.0 

+  2.6.39.2 

—  0.2 

,n 

nith 

50.  5» 
a.  6 

+  '4.3 

49.4 
42.0 

+  "6."2 

59.4 

54.8' 

+  "3.' 5 

60.2 
59."  7' 

-'•i'o 

70.0 
72."  2' 

+  '2.' 5 

73.2' 
76.' i' 

-"6."7 

79.28 
85.' 4' 

[ 

71.1" 
70.' 9' 

66.6' 

+  i.3  63.6' 

; 

46. 2« 
39.' 4' 

+  "4.'4 

85."  2' 

+  '5.'8 

+  'i.'9  52.'3' 

+  2.4 

-2.  .3 

62.  3 

+  'i.  8 

e 

38. 2 

+   1.3 

38.4 

+  2.7'51-8 

+  0.5 

.55.9 

0.0 

67.0 

+  1.5 

71.8 

-1.5 

80.2 

+  3.6 

81.6 

+  4.4 

74.0 

+  0.8160.6 

+  1.2 

49.8 

+ 1.6' 

38.8 

+  0-140-9 

+  3.3 

50.7 

-   1.0 

58.8 

+  0.7 

69.6 

+  3.2 

73.5 

-  1.1 

83.0 

+  4.5 

83. 0   1  +  4. 1 

71.4 

-0.8  61.6 

+  0.4 

52.1 

+  2. 4  38.  8 

+  6.2 

'66."2' 
62.5 

+  'i.'4 
+  1.2 

Vnllaoe 

45.2 

+  2.6,44.1 

+  1.3 

55.1 

+  0.4 

60.2 

-  0.5 

72.6 

+  4.2 

76.0 

0.0 

83.6 

+  3.7 

81.5   i+  1.9 

73.2 

-  0.8  63.  6 

+  1.1 

51.4 

—  0.8  43.2 

+  1.2 



50. 1 

+  6.5  48.2 

+  3.8 

58.2 

+  3.5 

63-0 

-  0.2 

73.3 

+  2.1 

77.3 

+  0.2 

82.8 

+  2.5 

82.2     +2.9 

75.2 

+  1.4^66.2 

+  3.6 

56.2 

+  3.1U7.4 

+  1.1 

65^0 

+  2.5 

rinjrs 

45.4 

+  2.2  480 

+  2.3 

58.0 

+  4.6 

62.1 

-0.6 

73.6 

+  4.2 

77.6 

+  0.5 

84.9 

+  4.1 

82. 2' 

+  2.7 

74.9' 

+  0.2 

66.5 

+  3.  0155.  9 

+  4.8'46.2 

+  2.1 

64.6 

+  2!  5 

ol.fi 

49.8' 

60.6 

63.2 



73.8 

78.1 

82.2 

81.8 

74.6'' 

65.4a 

155.3 

48. 2' 

65.4 
61.2 

iro 

42.4 

+  '2."6 

43. 5« 

+  "4."8 

51.8 

-'6.'3 

59.0 

-3.6 

71.8 

+  '6.'7 

74.6 

-.3.' 3 

82.3 

+  "i."5 

81.4 

+  'i.'8 

71.2 

-■:!.'o 

62.8 

+  1.0  52.0 

+  0.  6  41. 1 

+  01 

+  0.3 

n 

irm 

50.  ti 
48.8 

+  4.7  49.8 
+  5.7  48.8 

+  4.3 

+  4.9 

59.6 

+  2.4 

63.1 

-0.3 


74.3 

+  3.0 

79.0 

+  0.6 

82.8' 

+  1.7 

82.0 

+  1.6 

7.3.4     -  2,1 

63.  8 

+  0.1153.  8 

+  0. 1  50. 2 

+  5.0 

65!  2 

+  lis 

11«;    

48.S1> 

+  1.0  47.8' 

+  0.5 

58.' 4' 

-f '6^4 

62.' 8 ' 

-  0.7 

73."  8 ' 

+  '2.3 

78.' 7" 

-'as 

84.' 7'' 

+  "•2."  6 

83.' 9' 

+  'i.'6 

76.'7'   -'l.'ii 

69.6 

+  3. 4i55.8" 

—  0. 1 , 

lock 

45. 2 

+  4-644.0 

-  0.1 

54.8 

+  2.1 

60.6 

-  2.1 

72.2 

+  1.8 

76.6 

-0.6 

83.6 

+  3.0 

81.3 

+  2.1 

72.8     -  0.3 

63.3 

+  0.4  53.5 

+  2.0  43-4 

—  6.  i 

"62."  e" 

61.  7 

+  "i.'i 
+  1-  9 

■illo 

41.0 

+  1.5 

42.4 

+  2.8 

53.6 

+  0.3 

.58. 2 

-0.8 

71.6 

+  4.1 

75.0 

0.0 

S4.  3 

+  5.6 

83.6 

+  5  2 

73.  S     +0.6 

63.6 

+  1.9  52.4 

+  1.  9  40.  8« 

—  0. 1 

1 

48.0 

+  5.0 

46.9 

+  3.3 

56.0 

+  2.2 

60.7 

-  0-6 

72.7 

+  3.5 

77.0 

-0.4 

84.5 

+  3.6 

82.3 

+  3.0 

74.2     -  0.2 

64.0 

+  1.4  54.5 

+  2.3  45.0 

+  1.5 

63.8 

+  2. 1 1 

■th  Spring .. 
la 

39.0 

+   1.8  40.3 

+  2.6 

50.2 



+  0.4 

58.0 

-  0.1 

69.2 

+  3.5 

72.2 

-  1.7 

80.8 

+  3.0 

80.2 
81.8 

+  3.1 

69.7     -  2.0 

71.  K 

59.5 
61.6 

+  1.4  49.2 
51.0 

46.  8S 

+  0.  7  37.  6 
41.5 

39.  6 

-0.4 

m'.n 

-    \A) 

1  Ti-eo 

..'.'..'.i'.'.'.. 

..."T" 



■ii.'o    40.3 

..';;!.'|52.'6' 

59.' 6' 



■ji.'e' 

74."  4' 

si.' 3' 

si  .'3' 

7i.'4' .':;;;: 

62.2 

54. 2 

40, 9 

(10.9 
61  1 

42.6    +  0.8  42.0 

-   1.153.0 

+  '6.'3 

58.6 

-3.4 

70.4 

+ 'i.'-i 

74.0 

—  2. 7 

81.  S 

+"i.'6 

81.2 

+  'i.'9 

71.2     -  2.7 

64.  0 

+  1.7,52.8 

+  0.4  41.3 

—  i.3 

-6.':! 

;da 

43.  y    42. 8 

55.2 

60.1 

71.7 

75.0 

82.3 

83.28 

71.4"  

61.8 

51. 6 

41.4 

6l!7 

37.5    +  0.9  37.8 

+  2.1!  50. 2a 

+  'i.'3 

53. 8* 

-'2.4 

67.4 

+  '3.'6 

70.6 

-'i>2 

78. 2E 

+  1.6  68.6     -   1.5 

59.7 

+  0.  7  48.  8' 

+  0.  7  .'^fi  fi     —  n  d 

i '.'.'...'.'.'. '.'.'. 

40.2    +  2.0  43-4 

+  4. 2  54. 4 

+  4.1 

63.4 

+  1.7  75.3 

+  5.2 

77.6 

+  0.3 

85.' i' 

+  '■4.' 5 

82.0 

+  2.SI73.0«'  -  0.3 

63.6' 

+  2.  9. 

■ 

40.4" 

39. 8* 

68.6 

71.0 

80.  3^ 

78.6 
79.4' 

60.  8" 
61.4 

+    l.il  69.2     —  2.  .S 

+  '6.' 9  50.' 2' 

-6.' 8 

4i.'6   -'i'fi 

74.' 4' 

+  '4.' 3 

87.6' 

+  '6.'i 

85.8 

+  4.2  74.(1     -  2.5 
-f-   I.l  73.5     -  2.f 

61.8' 

-  1.7  .... 

37. 4a  -  4. 8 

-  0.5  43.0   —  1.7 

46.' 8«  +  3.443.7 

-i.'i 

54.' 6' 

+  'ai 

61."  9' 

-"i.'i 

73.5 

+  2.  3  77.  6 

-'i.'3 

83.4 

+  1.4 

82.4 

62.9 

-  0.3'52.4 

'63.' 6' 

'"o.'p 

1 

41.4    +  5.942.0 

+  6.3 

51.7 

+  2.3 

59.8 

+  0.5 

71.6 

+  3.2  75.4 

+  0.3 

S3.  6' 

+  4.2 

82.6 

+  3.8  72.4     -  0.6  63.2 

+  3.5  51.4 

+  3. 3  40. 0' 

+  1.7 

61.3 

+  3.(1 

49.9  i !46.0 

55.4 

61.8 

72.8 

177.3 

81.8 

80.9 

73. 3     

63.8 

53. 2 

45.  4 

63. 5 

50.2'':+  6,1:44.8 

-'i'.3 

56.2 

+  '6.'8 

62.4 

-'6.'4 

72.  6 

+  1. 8  77.  6 

-'o.'g 

84.2 

+  '■2.' 6 

S2.fi 

+   1.4  75.  6     -  0.  3 

65.2 

+   1.8  54.9 

+  1. 1  46. 1 

+  2.6 

64.4 

+  i. ;; 

.38.4  1+  3.6'3y.5 

+  3.-, 

52. 2 

+  4.5 

56.3 

-  1.9 

67.4 

+  1.171.6 

-  1.7 

79.6 

+  2.7 

80.2 

+  2.  3  70.  0     -  0.  4 

60.4 

+  0.9.50.2 

+  2.  2  38.  6 

+  0.6 

58.  7 

+  1. 4 

4-5.0     42.1 

52.9 

60.0 

71.3 

74.  9 

83.0 

81.4 

71.7      

61.6 

50. 2 

41.2 

61.3 

'I 

47.0  !+  5.2  44.8 

+  'i.'v. 

54.6 

+  'i.'2 

60.8 

-1.8 

71.9 

+  1.  7|76.6 

-'6.' 7 

83.0 

+  '2.' 3 

82.4 

+  3.  0  73.  6     +  0.  5 

64.0 

+  2.5  52.9 

+  2.  1  4;^  6 

—  0.  6 

62!  9 

+  1.  i 

42.0^1+  0-2  42.0^- 

+   1.1 

57.9' 

-2.9 

74.7'  +  5.2  75.0 

-  2.3 

8.5.0 

+  4.7 

84.6 

+  3.3  73.8     -   1.5 

63.4 

-   1.3  52.7 

+  0.3  41.4 

—  11  1 

na 

49.  4  f  +  2.  7  45.  9 

-  1.;= 

57.' 1 

+  '6.'7 

62.2 

-  1.7 

72.8 

+   1.4  78.2 

-  0.8 

84. 2 

+  1.9 

84.3 

+  2.  2  76.  7     -  0. 1 

66.2 

+  0.8  55.3 

+  0. 1  48.  4     +  2. 1 

65.  i 

+  0.  7 

47.9'>:+  4.8  44.6' 

-  0-1 

56.7a 

+  0.9 

62.  la 

-0.5 

72. 4" 

+  1.5176.8' 

-1.8  82.4 

+  0.6 

81.8 

+  0.  4  74.  2     -  2.  3 

63.  7' 

0.0  51.8" 

—  2.0  4.3.4'  —  0  9 

63.2 

0.  (1 

41.8  j 39.8 

! 

19.7 

59.6 

72.0 

75. 3 

82.4 

81.2 

71.6     

62.1 

52.  0 

40. 1     

60.6 

In  tlie  a 
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ears  ( 
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(  Continued  from  page  700.  J 
■mhcr. — The  weather  for  Novemljer  was  favorable  for 
crops  and  farm  work.  Tlie  number  of  clear  days  was 
1II.V  large,  and  the  weather  was  mild,  except  from  the 
)  the  Kitii  when  freezing  weather  in  all  portions  of  the 
:illed  all  vegetation  except  the  winter  crops.  Little  dam- 
done  l)y  tlie  freezing  weather  except  to  garden  vegeta- 
s  all  other  erops  were  matured.  By  the  last  of  the  month 
was  nearly  |)icl\ed,  corn  was  nearly  gathered,  and  the 
jp  was  threshed.  The  rainfall,  though  less  than  normal, 
fficieiit  fur  wheat,  oats,  rye,  and  pastures,  which  were  in 
mdition.  Some  prejiaration  for  spring  planting  was  in 
*s  in  the  southern  portion  of  the  State. 


Den  nihil'.  —  The  weather  for  December  was  unsual  in  seveni 
respects.     Although  the  monthly  mean  temperature  was  near' 
normal  than  tliat  of  any   Decemlier   for  the  past  26  years,  t!, 
lowest  temperature  for  the  month,  — 16'  ,  was  the  lowest  Decen 
ber  temperature  ever  recorded  in  Arl-cansas.      rmisually  heav; 
thunderstorms  occurred  on   the  7th  and   26tli.   and   tornado. 
were  reported  on  both  dates.     The  ])recipita,tion  for  themont! 
although   less  than   normal   in  the  greater  portion  of  tlie  Stat. 
was  sufficient  for  crops  and  ground  waters,   and  at  the  end  - 
the  month   wheat,   oats,   and   pastures  were  in  good   conditii  ( 
and   carrots  and  spinach  were  .■^t ill    plentiful:    but   turnips  ani 
other   vegetable's  had   been  killed  by  the  cold  wcathei'  from  tli. 
12th  to  the  loth  and  on  the  2.")th. 


f 
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Alieia 

Amity 

Bi-i'  Braui-li  . 
BfiitonviU'-  . 
Bi'igiimu  . . . . 
Boou>- villi-  .. 
BiinkU-y  .... 
Calico  Koik  • 

('amden 

Centprpoint  , 


Conway .  • . 
Corning  . .  • 
(;rossett  .  . 
DarrtanoUc 
DoddCity. 

Dumas 

Diitton 

KMomdo  . . 
Emor.<on . . . 
England . . . 


Kuri'ka  Spring 
Fayi"ttf'vill>'  .. 

Kordyce 

Koremau 

I'ort  Smith  . . . 

(il'avettf    

Hardy 

Hi-mii  Wallart 

Hop*- 

Hot  Springs.  . 


Huttig 

.loHPsboro 

.lunetion 

Lake  Farm 

Lcwisville 

Little  Kofk 

Lutherville 

Malvern 

Mammoth  Spring 
Marianna 


Marked  Tree 
Marshall  . . . . 

Mena 

Mount  Ida.  ■ 

Xail 

N'l'Wporl 

()kii.\  

Oseeola 

(teark 

I'ine  BhilV  .. 


i'oeahontas. . 
Portland  — 

Prespott 

Kogei-s 

Searcy 

Stuttgart  — 

Suhiaeo 

'I'exarkana  . . 

Warn'U 

W.vnue 


CI.LMATOLOGICAL    DATA:    ARKANSAS    SECTION. 


i 
Vkah,': 


Monthly  Maximum  Temperatures  for  the  Year   1916,  with  Dates. 


.lanuary.  1  FebruaiT-   March. 


g   a 


April. 


May. 

.June , 

July. 

August . 

September . 

October. 

November.  1 

1 

i 

■     1 

3    i 

s 

g 

s 

a 

I 

= 

C       1 

C 

1 

p 

fa 

S 

'S           £ 

"?.           £ 

X 

o 

£ 

X 

K 

i 

S           i          C 

<. 

a 

E 

^ 

^. 

c 

S 

C 

'"' 

- 

74 

C9'> 

69 

69 

74a 

76 

69 

79 

7S 


8-2 
72 
69 
76 
67 
78 


70 
69 
78« 


11+ 
11+ 
11 

5 
11 
11 

1+ 
11 
11 


U 

.5+ 

o 
29 

5 

9 
11 
U 


11 
30 

11 
5+ 
27 
29 
11 
11 


79 

7t( 


70* 

77" 


M 

U 

7;^ 

1 

78 

11+ 

76 

1 

7l)' 

1 

75 

11 

71 

5 

7S 

a) 

67 

1+ 

7-1 
6:5 


(is 
7<l 
771 
71 


78'» 
71 


1 
U 
11 

1+ 

11+ 


1+ 
12 

u 

12 

11 

lu 

11 

11+ 

11 


74" 
81 


73" 

78 


20 
17 
17 
21 
17 
20 
17 
•20 
\7 
17 


17+ 

20 

17 

•ii' 

17 

17+ 

17 

17 

17 

17+ 
17 
17 
18 
17 
17 
21 
17 
17+ 


17 

17 

17 

21 

17t 

17 

20 

18 

21 

21 


90 
85" 
89 
81 
91J 
85 
88 
89 
90 


84 

84 

90 

S.5 

86 

87" 

88' 

89' 

90 

89 

N8 

90 
91 

84 

88 


85 

87 

89 

86" 

81 

88 


21 

21 

21 

21 

21t 

21 

21 

21 

21 

21 


21 

13+ 

21 

21 

21 

24 

22 

21 

21 
21 
21 

21 
21 
13+ 
21 

21 

7+ 

21 

13+ 

21 

21 

21 
21 
21 
21 


21 

21 

21 

21 

l;i+ 

12 


13+ 

21 

21 

21 

21 

21 


21 

21+ 

21 


82 

85" 

82'" 

79 

78 

83 

85 

85 

88 

92 

84 

'83' 
85 
85 
86 

80 
86 
85°' 
So 

82 
82 
84 

"82 
SO 
S3 
84 
82 
83 

87 
83 
9-2 

88 
83 
82 
81 
83 


18 
18 
18 
18 
29 
22 
23 
22 
13 
14 

18+ 

'is 

18 

18+ 

18 

18 

14+ 

19 

18 

18 
18 
IS 

18 
18 
22 
18 
19 
24 

18 
IS 
14 

"23 
18 
12+ 
19 
22 


12+ 
22 

18 
18 
12 


18t 

22 
16 
18 
18 
IS 
23 
18 
14 
IS 
23 


92 
97 
99« 

87 

vA 
97 
95 
95 

96 

95 
96 
92 
98 
93 
95 
89 
95 


13+ 
27+ 
28 
24 

'24+ 
10 
10 
13+ 
24 

28 
14 
28 
29 
28 
13+ 
8 
14+ 


94 
8S 
94 
87 
94 
87 

'93 
95 

92 

94 

95 

87 

94 

94 

95^^ 

93 


13+ 

24 

13+ 

13+ 

'26 
13t 
10 
24 
14 


13+ 

27 
12+ 

'15 

27 
13t 
28 
10+ 


92 
98 
99 
90 
93 
96« 
98 
95 
97 
96 

95 

92 

92 

96 

95'' 

95 

91" 

96 


21 

21 

22+ 

29 

29 

21 

22+ 

21+ 

21 


29 

27 

22+ 

22 

29+ 

21+ 

30 

22t 


98 

92 
91 
93 

'93'! 
90 
93 
99 
91 
96 

95 
96 

97 

'95' 
93 
96 
96 
93 


29+ 
27+ 
22 

'26 
29+ 
21 
21 

IT 


21t 
21+ 
21 

'  i+ 

22 
21 
22 
30 


27+ 
13+ 
261- 

8 

8 
14+ 


27t 

13t 

28 

25+ 

24 

26 

28 

13 

28 

12 

13+ 


95 
90 
95 
90 
95 
88 

'%' 
96 

95 
94 
96 
89 
94 
96 
96 
95 
95" 
96 


22 

22+ 

22 

29 

29 

30 

'28t 


22+ 

22+ 

21+ 

29 

21+ 

29 

22 

13+ 

21t 

21 


97 
103 
106 

98 
106 
104' 
101 
103 

99 
105 

101 

"94' 
103 
102'' 
98 
99 
99 


17 

15 

31  , 

15 

19  ' 

15 

14 

31 

14t' 

16 


102 
107-^^ 

99 
104 
106'' 
104 
102 

99 
102 


14+ 
19 
13 
2+ 


95 
95 
98 
93 
94 
97s 
100 
99 
97 
96 


14t   1(X) 


1+,   95 


14 

31 

13+ 

31 

15 

14+ 


101 
100» 

99 
102 

98 


13 

7tl 

''+1 
19 
20 


100 


101 
101 


lOi 
102 
104 
104 
98 
lOo 

100 
101 
101" 

'i02' 
99 
102 
100 
100 


99 
99 
103 

98 
99 
99' 

'ios' 

98 

101 
96 
102 
97 
101 
101 
105 
103 
98 
101 


30 

15+ 

14 

31 

17 

31 

15+ 

15 

15 

14 

27+ 

15 

16 

14 

14 

16+ 

31 


14 

14 
14 
20 

14+ 

1' 

'2 
14+ 

31 

14+ 

15 

15+ 

31 

31 

15 

15 

24+ 

31 


101 

101 
103 
95 

'io3 

103 
103 
103 
96 
99" 

99 
101 
98 

'il'j2 
98 
103 
100 
98 
103 


98 
100 
103" 

99? 

i)9 

98 

96" 
107 
100 

103 
98 
101 
100 
101 
102 
106 
104 
101 
100 


2 

"13' 
13+ 
20 
19 
14+ 
13 

12+1 
i9 

13  ! 
13  j 
18 

17+ 
13  ! 


94 
95 

88' 

'%' 
95 
99 
96 
93 
95a 

96" 
99 

96 

iai 

94 
96 
96 
95 
96' 


19 
19 

1  I 
20  \ 

3 
20 
13+, 

8 


93 
93 
94' 
91 
95« 


18 

100 

19 

96 

13+ 

99 

13 

93 

2 

101 

13 

100 

13 

96 

13 

97 

7+ 

100 

13 

96 

23 
5+ 
6 


90 
89 
92 
87 
88 
92" 
96 
90 
93 
91 

91 

'96' 
92 
88" 
92 

92 


8 

7+1 


6+ 


85 

80 

85" 

80 

83 

858 

84 

84 

87 

83 


5+1 

5+1 

y 

8 
6 

6+1 
8 

6+1 
9  1 

8+] 

7 

8+1 


82 
87 
81 
82 
83 

77' 
79 
84 
84 
78« 

'75' 
83 


1+: 
2  I 
2 


1+1 


80- i 
76»; 


2+1 

5  i  72« 
..  I  6S' 
2         79 


77" 
79 
80 
74 
7x 
70 
79 
80 
79' 


l;r-I.Tence  lelli-r^,  «, 


ipiciiring  ill  llie  Uil.l''  iudicale  iiuml«'r  of  dsi.vs  mis.siiig:  for  exiiiiililo.  '■  represents  tuo  days  missing,  etc. 


+    Also  on  other  date? 


Vi:\i;.    l!>lt; 


(LIMA  l(»l,()(;ilAI.    I»\l  A      AKKANSAS   <i:("ll(>\ 


CUiuulolotiicul  Uutu  lor  tho  Your,    1910. 


Stiilloiis. 


Ulcln 

\iiiity 

Vrka>l<>lplii» 
\rkuusii>  City. 

Bniesvillo 

rtw  Brmu'li  .. . 
Hcmiiiivil\c   ... 

aertrnmii 

ttiKi'low 

lUnck  Rook  ... 


rtoouovillt'.. 
arlnkley .... 
.'alico  Itook 

Januleii 

>iiU'ipoiiit 
Jlareiulim   . 

'onway  

.'oriiintr 

"rwsetl 

Oaiiville 


.)hi(lauelle 

>.Hl(t  City 

.)iiniBs 

>uttoii 

•UUoiiiilo 

KllliTjOU 

ingla  lid 

■'.uivka  Springs... 

■ayetievillt; 

•"oniyce 

•"oreiimii 

•'ort  Smitli 

•"uUoii 

ieorg«>to\vn 

fravette  *  

lardy 

lelena  

lenip  Wallace  .  . 

lopf 

lot  .Springs 

luttig   

•elks 

onesboro  

uiictionii 

jake  Farm 

jewisville 

-ittle  Koc'k 

[Aitherville  tX  

ilalvern    

•lamiiiolli  Spring 


'lariaiiiia 

■larked  Tree 

iarsliall  

lena 

lount Ida  

lurfree.<l)oro+t... 

-ail  

.'ewport 

»kay 

>sceola —  . 

izark 

'iiieBhifl  

'oeahonta^ 

ortlaud 

'■■escott 

liueelon 

iisonht 

ogpi-j 

■arcy 

Iieridan 

pringbank  tt 

aittgart 

.ibiac'o 

exarkana 

arreii 

'Uiteoliff.s 

yiine 


t'llll    !• 

nliiri' 

■c 

1 

o 

1 

^ 

o£ 

.i 

_■ 

<-• 

<9 

> 

& 

s 

■fcc 

:3 

K 

< 

S 

l-'llllll'lllll'il .  I 


Ijii'h. 


Ntnnboro/dayit. 


Lawrence 

Clark 
do. 

Desha 

Independence . 

\'aii  lUireii 

Benton  

Boone  

ferry 

Lawieiue 

Logan  

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Faulkner 

Clay 

Ashley 

Yell 


Yell 

Marion 

Desha 

Madison 

I'nion 

Columbia  . . . 

Lonoke 

Carroll 

Wasliingtoii  . 
Pallas 

Little  River  , 

Sebastian 

Hempstead  ., 

Wliite 

Benton  

Sliarp 

I'liillips 

Garland 

Hempstead- . 
Oarland 


Union 

Woodruff. .. 
Craigliead . . 

Union 

Jetfersoii  . . . 
Lafayette.. . 

Pulaski 

Johnson. . . . 
Hot  Spring  . 
Fulton 


Lee 

Poiii.sett 

Searcy 

Polk 

Montgomery 

Pike 

Newton 

Jackson  

Pope 

Mississippi  . . 

Franklin 

JetTt'rsoii  .... 
Randolpli  . . . 

Ashley  

Nevada 

Dallas 

Cleveland  . . . 

Benton  

Wlilte 

brant 

Miller 

-Arkansas 

Loffaii 

Miller 

Bradley 

Little  River.. 
Cross 


254 
•250 
250 
145 
277 


1 .303 
1 .324 


259 


2-2C) 
3(51 
158 
470 
171 
309 
293 
175 
337 

830 

1.175 

162 

1.590 

2(15 

200 

229 

1 ,4U5 

I  .451 

!  oi « 1 


481 
204 

■200 
1 ,250 
643 
1S2 
1,500 
377 
600 


196 
345 
132 
195 

2S0 
775 
277 
512 

235 
229 

I,0S3 

1.2S4 
730 
367 

2 .233 
231 

1,700 
240 

377 
215 
300 
122 
327 
287 
243 
1 ,385 
236 


240 
228 

1,050 
332 
304 
206 

'  250 


60.3 
62.  0 


62.1 
57.  0 


63.3 
61.6 

5b.  9 
63.  S 
64.4 

62.' 5' 


21 
23 
20 
12 
37 
19 
33 
11 

6  ! 

1 

1 

2» 


23 

32 

1 

16 

20 
32 
24 
7 
34 


25 
3 


61.8 

64.3 
56.6 
65.4 

63.6' 

58.7 
60.2 


62.3 


62.5 
65.0 
64.6 

65.4 

6i.'2 
65.2 


62.6 

61.7 
63.8 
58.8 


60.9 
6L1 
61.7 


63. 0 
61.3 
63.5 
64.4 


62.9 


65.1 
6.-!.  2 


97     July    17+ 
103     July   15 


107 
99 
106 


105 
104 
103 
99 
105 

'ioi' 


103 
102 

99 
102 

99 

'ioi' 

101 
103 
97 


103 


103 
104 

ioi' 

98 
103 

100 


Aug.  19 
Aug.  13 
July   19 


Aug.    7 
July   31 
July    11+ 
July   15 

'jii'ly  "i4+ 


July   31 
July   13+ 
.\ug.    7+ 
Aug.  19 
July    14+ 

'Aiig.'is' 
July  30+ 
Aug.  19 
July    14 


Aug.  13 


Aug.  13 
July  31 

.iii'ly'  15+ 
May  14+ 
July    15 

July    14 


Dec.   15 
.Ian.  13+ 


Doc.   1.5+ 
Dec.  22 
Dec.  22 


Dec.  15 

Dec.  15 

Dec.  15 

Jan.  13+ 

Jan.  13 

iJec.'  i,5 


Jan.   13 


Dec.  22 
Dec.  15 
Jan.  17+ 
Dec.   15 
Dec.  13+ 

i)'ec."i5 
Dec.  22 
Dec.  22 
Jan.   17 


1     Dec.  15 


Dec.  22 


101     July  27+1 
101  ,  .Inly   15  I 


102 
99 

103 
100 
100 


July   15 
July  14 
Aug.  13 
July    16+ 
July   31 


99  I  July  14 
100  ,  Aug.  19 
103  [  July    14+ 

"99'r.\ug.'26' 
99  Aug.  14+ 
99  I  Aug.  17 


107 
KH) 
103 
98 
102 


Aug.  13+ 
Aug.     8 
Aug.  IS 
Aug.  19 
July    15 


IW  j  Aug.  13 
101  :  July  31 


102 
106 
101 
1 01 


Aug.  13 
Aug,  13  ,' 
Aug.  13  I 

Aug.     7+1 


-  2 


60.6  I     101      July   31 


Dec.  22 
.Ian.  13 
Jan.   13 

Jan.   13 

iiec.'is 

,Ian.   13 


Jan.   13 
Dec.   15+ 
Jan.   13 
Dec.   15 


Dec.  22 
Jan.  13 
Dec.   15 

jaii.   i3 


Dee.  15 
Dec.  15 
Jan.  14 
Jan.  13 


Dec.  22 
Dec.  1-5+ 


Jan.  13 
Dec.  22 
Dec.  22 
Jan.  13 

Dec.  15 


;  a 


45. 94 
40.  80 
53.  47 
41.89 
41.20 
47.  32 
40.  15 
35.87 
3.5.02 

42. 32 
53.34 
44.14 
43.  81 
39.  71 
43.92 
43.  01 


47.81 


39. 25i 

38.  13 

41.  98 
4,8.04 
45.  68 

'43.'83i 
48. 51 1 

42.  97  i 
43. 


30.24 
30.41 
.50.77 
45.  28 
45.  29 
51.  03 
39.18 
37.  66 
3,8.  72 

42.  38 

'44.'-i6 
38.10 


32.55 
32.  38 
43.14 
,39. 40 
41.56 


45.48 
42.83 
50.23 
39.  29 

50.' 93 
38. 20 
41.  93 


49.  03 
36.5' 
45. 24 
36. 


38.  92 
44.06 
48.18 
40.90 

37.87 
45.91 

35.  57 
44.  75 
27.  48 
49.  61 


"5 


H.08 

Jan 

9.01 

Jan 

9.00 

Jan 

7.91 

,lan 

9.51 

Jan 

9.45 

Jan 

11.18 

Jan 

9.42 

Jan 

8.  38 

,Iaii 

8,83 

Jan 

"•      H 


7.30    Jan. 
12.06   Jan. 

,8.98  |jan. 


12. 37 
6.72 
9.95 
8.56 


Jan. 
Jan. 
|jaii. 
[Jan. 


8.61    June 


8.28 
7.29 
7.79 
U.  11 
7.11 

'i6.'63 
1 1 .  96 
11.48 
10.16 


7.28 
6.67 
11.85 
12.94 


Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
.Ian. 

Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 


1.85 
1.60 
1.20 

1.  y.5 

0.78 
1.10 
1.45 
0. 57 
0.  42 
0.61 

0.  ,)3 
1.62 
1.05 
1.48 
0.91 
1,62 
1,.50 
0.25 
0.50 


1.13 
0.  14 
1.75 
0.65 
0.20 

i.'so' 

0.62 
O.&i 
0.63 


Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 


9.50  ijan. 
10.88  Jan. 
8.  51    J-an. 

Jan. 

Jan. 


8.76 
8.49 


Jan. 


9.78  Jan. 
5.89  July 
13.59   Jan. 


7.51 

8.45 
9.20 
10.81 
8.99 


10.13 
8.60 

10. 15 
8.14 

ii.'so' 

10.68 
8.27 


12. 10 
8.53 
9.05 
8.73 
8.69 
9.28 

11.31 
9.36 

13.00 

8.39 
10.16 

"7.' 82' 
8.80 
8.  ,56 

11.10 


June 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 

Jan. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 
Jan. 
.Ian. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
.Ian. 

.Ian. 
Jan. 

Jan. 
Jan. 
Ian. 
.Ian. 


0.23 
0.-46 
0.63 
0.49 
0.87 
1.92 
1.40 

0.  72 

1 .  30 

0.41 

i.25 
0.22 


0.24 
0.44 
1.22 
0.70 
0.79 


0.93 
0.99 
1.14 
0.71 

Lis' 
1. 35 

0,42 


1.82 
0.  75 
1.40 
0.  85 

0.  70 

1.48 
0.81 
1.62 

1.  .50 

0.25 
1.63 
0.  35 
0.33 


Oct. 
Aug. 
July 
Nov, 
Aug. 
July 
Oct. 
Oct. 
July 
.\iig. 

Aug. 
Sept. 
Feb. 
Feb. 
Mar. 
July 
Mar. 
July 
Feb. 


F^'b. 
Feb. 
Mar. 
Aug. 
Feb. 

Mar! 
Oct. 
July 

Feb. 


13.0 
1.7 
T. 
1.5 
9.0 
8.8 

15,9 

11,5 
6,2 

11.2 

7.8 
5.5 
10.5 
0.6 
0.7 
.5.0 
6.2 


■U 


fi6 


64 
63 
92 
108 


113 

72 
61 
94 

62 
89 
73 
94 

,50 
101 

84 


T, 


Aug. 
Aug. 
July 
Aug. 
I'eb. 
.Sept. 
July 
Sept. 
Mar. 

F"el). 

Jii'ly 
Feb. 


p-eb. 
July 
Aug. 
Mar. 
July 


July 
July 
Mar. 
Mar. 

Oct'.' 
Oct. 
Feb. 


Mar. 
Aug. 
Feb. 
.Sept. 
Mar. 
Julv 
July 
July 
Sept. 

Feb. 
Sepl . 
July 
Feb. 


2.00  iMar. 
0.06  ]F"eb. 
0.71    July 


10.5 
13.  1 
1.6 


3.0 
9.0 
1L2 
0.5 


9.9 
0 

8.5 

u.o 

19.  9 

i.'i) 
2.0 
1.6 

0.5 

'9.'6 
0.5 


5.2 
U.O 

3.0 
12.  3 


16.6 
12.2 
3.1 
3.5 


U.O 
13.0 


4.0 

8.4 

O.S 

2.0 

0 

i.i'j 

6.6 
3.1 

0.4 
3.0 

"'6' 
2,0 
T. 
.5,0 


68 


IHO  I  liVi  I      64 

173  24  !     169 

197  15  154 

196  33  137 


182  80  104 

237  I  44  85 

181  72  113 

231  16  116 


235 
198 
181 
171 
149 
238 


•50 
25 
72 
94 
68 
69 


81 
143 
113 
101 
149 

.59 


182 


97 


220 

117' 
190 

igg' 

167 


135 

184'' 


45  ' 

182' 

129 
87"  ■ 
91  ! 


140 
01'' 


100 
83 
94 
fM 
79 


160 
201 
207 
135 
138 
248 
156 
216 

■)-Wli 


94 
40 
20 

125 

121 
20 

1.53 
,84 
-si, 


122''      203' 


243 
206 


93 


72 
86 


96 
72 


70 

63  I. 


103 
77 
73 
65 

".59' 
86 
79 


173 

110! 

141 
206 


223 
192 

184 


204 
154 
139 
208 
282 

194' 
2135 


74 
S3 

63' 
74 
31 

81 


222 
194 

■lib 
221J 
195 
239 


86 
1731^ 
59 

70 


54 
125 

74 


53 
145 

84 

47 

1 


30 
120 

"ie 

32J 
43 
28 


112 
125 
139 

106 
107 
OS 
57 
66 
64" 


71 
98 


107 

76e1 
1«) 

90  I 


89 
49 
108 


109 


143 

111 


100 


135 

103J 
126 
99 


sw. 
n. 


Reference  letters,  »,  i), '■,  appearing  in  the  table  indicate  nnml^er  of  days  missing:  for  example 

T.     Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.         *  Formerly  Pond. 

:t  Post-otlice  addresses  of  these  stations  are  as  follows;  Of  Junction,  Randolph.  La.;  of  LuUi.r\  ill 


liresents  two  days  mi.ssing,  eli 
R.F.D,.  No.  J.  l.uiiiar.  Ark 


+  Also  on  other  dates, 
of  Spriugbaak.    Duddridgc,  .\rk. 
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CXIMATOLOGICAL    DATxV:   ARKANSAS   SECITION. 


Ykak.  1916! 


Aliciii   

AiiiitN 

Aik;Rit'lplii:i 

Arkansas  Citv 

IJatfsMll.' 

Hee  I5iaiii-li 

Hc'iitiiiivillo 

bi"r<;innM 

HiKi'low  

Itla.-k  K.x-U 

HooiicvilU- 

HrinUley 

(alicf)  Rock 

Camdeii  

('iMiteri)oint 

I  'Imviidoii 

Conway 

Corninj; 

Crossctt 

Danville. 

Dardauelle 

Dotld  Cily 

I)uinas 

DmIIoii 

Kldorado 

Knicrson 

Kn^land 

KiM-i'ka  Springs. . 

l'';lM-tll-vilil,' 

Knnh.-.- 

KoriMiian  

I''url  Smith 

l'"iilli>n 

Cicoi'giMown 

Gravclte. 

Hardy 

Helena 

Hemp  Walliii-o  .. 

Hope 

Hot  Springs 

Huttia 

.Ii-lks  

.iDlicsljriri) 

.lulirlioM   

Lake  Karni 

I,*'\\  isville 

I.itlli'  I!(ick 

I.utlierville 

Malvern 

.Manniiolli  Sprin" 

MarianiiM 

MarkMl  'li-ee 

Marsluill    

Mena 

Moiiiil  Ida 

Mnrfrepsl)i>n> . .. . 

Xail 

Newjxjrt 

Okav 

Oseeola 

Ozark 

I'ine  lilntr 

I'oealionlas 

I'orllanil 

Wn^seoll   

I'rini-olon 

Itiiion 

Rogers 

Si'ur(;\ 

Slierid:«ii 

Sprinjilnink 

Stiill(!arl  

Siil>iaeo 

'I'exarkana   

W  arien 

W  liili-eliirs 

Wirilie 


Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Year  1916,  with  Departm-es  from  the  Normal. 


.Taiuiary. 


F<^I)(unry. 

^ 

o 

■Si 

V 

9 

a 

Mareli. 


April. 


May. 


June. 


July. 


August. 


S.OS 

9.  ml 
y.uo 
7.yi 

9.51 

y.  4.5 

U.18 
9. 42 

S.38 
H.83 


5. 26 
+5.32 
+3.  42 

+  5.4' 
+5.2' 
r8.55 
1-6.  92 

+4.37 


+7.34 
+5.66 
+7.67 
+3.69 
+5.95 
+4. 44 


8.28 
7.29 
7.79 
11.11; 
7.  n 
10.  8U 
10.  63 
11.96 
11.48 
10.16 


7.28 
6.67 

11.  S5 

12.  94 
y.  5(1 

10.88 
8.  51 
7.75 
8.76 

8.49 


2.  90 -1.06 
2.55-1.66 
2.53-2.22 
1.40-2.54 
1.25-2.00 
1.74-0.88 
1.32-1.55 

2.  66 

0.98-2.67 

2.90l 

4. 36  +0. 25 
1.05-1.60 
1.48-2.74 
0.731-3.29 
3.20 -1.0' 
2. 41 -1.49 


+5.13 

+4.46 


.48 
+4.05 


+9  11 

+8.81 


+  4.77 
+2.  68 

♦io.'w; 

+  5. 53 
+5.58 
+  3.71 
+2.  71 
+3.  91 


9.  78  +4. 82 
4.  ll(+0.49 

13.59+8.93 
7. 101  +3.  72 
8.451+3.66 
9.20+5.82 

10.81+5-36 
fS.99l+5.40 


10. 13 
8.60 

10.15 
K.  14 

ii.'i'io 

10.68 
8.27 


12.10 
8.53 
9.05 
8.73 
8.69 
9.28 

11.31 
9.36 

13.00 


-5.30 


+6.61 
3.88 


+7.62 
+5. 88 


+  7.(V4 
+4.30 


+4.  .53 


8.39 

10. 16 

7.' 82 

8.80 

8.  .56 

11.10 

+3.  61 
+8.95 


+5.23 


0. 50  . 


i.ia- 

0.14  - 
2.22 
LU7- 
0-20- 

•i.'ss ! 
1.301- 
1.62'- 
0.63  . 


1.37 
l.ll 

2. 20 
1.23 
0.87 
4.43 
2.84 
1.29 
2.  13 

0.41 

4.05 
0. 22 
3.78 
0. 24 
2.  05 
1.96 
2.  82 
0.88 


1.76 
1.40 
2.78 
2.08 

i.'46 

1.65 
0.42 


3.70 

o.yo 

1.40 
1.64 
2.74 
2.74 
1.46 
1.78 
2.20 

0.25 
3, 


+4.97    0.33 

+4.27|  2.45 

6.21    0.06 

....     1.62 


-2. 03 
-3.17 


-2. 32 
-4.05 


■1.68 
-0.84 


-1.45 
-2.01 

-6.' 76 
-2.  52 
-0.  43 
-1.10 
-2.  89 
-1.70 


-0.  33 
-3.36 

-0.  40 
-3.  53 
-2. 29 
-1.3- 
-0.S6 
-2.  53 


-2.25 


-1.02 
-2.76 


-1.66 
-2.  37 


-0.56 
-2. 70 


-2. 15 


-0.06 
-0.50 


-0.14 

-2, 
-2. 23 
-3.72 


3.  42 

1.S2 
2. 20 
2.81 
2.70 
2.00 
2.16 
1.91 
1.28 
1.88 

1.11 
4.24 
3.16 
1.66 
0.91 
2.10 
1.50 

'1.98 


2.55 
2.0'2 
1.75 
1.63 
0.96 

i.'so 

1.94 

1.68 
1.71 


0.68 
1.39 
3.93 
2.74 
2.93 
3.72 
1-58 
1.33 
1.30 

1.71 
1.19 

'i.'oo 

1.59 
1.27 
0.70 
2. 24 


■3.31 
-2.  91 
-2.  75 
-1.32 
-2.  72 
-1.66 
-1.36 

-2.'i9 


1. 

2.34 
1.14 
0.71 

i.'s'i 

2.47 

2.48 


1.82 

2.1 

2.35 

1.29 

0.70 

1.70 

1.70 

3.  .50 

2.  30 

1.63 
1.75 

V.i 

2.00 
0.80 
3.02 


-1.31 
-0. 12 
-3.  61 
-3.57 
-2.  36 
-3.10 


-1.93 

-2.05 


-3.  01 
-4.54 


■1.86 
-2. 34 


-2.  94 
-3.17 

-0.'74 
-1.51 
-2.  43 
-3.80 
-3.  98 
-4.01 


-1.3 
-4.36 

-3. 
-3.35 

-2.  .54 
-4.  32 
-0.80 


-2.11 


-4.08 
-4.14 


-4.02 
-2. 23 


-3.48 
-2.66 


-2.86 


4.  90| 
3.62 
3.80 
2.80| 
4.08 
2.  35 
6.36 
5.84 

2. 23 
3.7i 

.3.63 
3.70 
3.9 
2.59 
3.55 
2.40 

2. 24 

2.' 80 


2.83 
5.56 
2.  63 
7.46 

3. 18 
4.50 
2.08 
5.78 
6.35 
2.05 


-2. 20 

- 1.  65 

-1.83 

-0.65 

-2.03 

+2.4 

+  1.59 

-2'33 


-1.47 
-1.20 
-2. 22 
-1.51 
-4.68 
-2.  15 


-1.20 
+  1.48 


+2. 23 
-2.  5' 


+  1.23 
+2.  20 


4.19  +0.29 

2.68  -1.46 

3.21 

4.  .54 

4.  32 

3.00 

3.00 

3.  83 

2.  55 

3.  4tl 


4.21  -0.43 
3.75  -1.01 


2.87 
2.61 
3.  66 
3.  l;i 
3. 29 


-3. 00 
-1.90 
-0.  62 
-1.95 
-■>.  1 


4.34 
3.04 
2.62 
5. 77 
2.88 
4.60 
2.65 
2.66 
4.79 
3.01 

4.27 
5.04 
.3.89 
3.30 
3.49 
4.52 
4.90 
3.90 
5.79 


5.92 
1.02 
4.  .55 
2.64 
4.38 

'3.06 
2.20 
2.  94 
3.60 


-3.08 
4.01 
+  1.49 
-1.46' 
+0-021 
-2.57 
-].99| 

-1.09 


September.     October.    |  November.]  Deeember.  1      .\ininal. 


+0.33 
+0.24 
-1.31 
-5. 29 
-0.82 
+  0.11 
-0. 14 


+0.27 
-4.  20 


-4.29 
-1.74 


-3.86 
-2.  94 


6.00 
8.66 
5.52 
7.07 
4.  14 
7.50 
4.73 
4.86 
3.42 
3.36 

4.61 
3.46 
5. 28 
5.84 
7.84 
2.64 
3.72 
8.85 
8.61 


3.70 
6.68 
2.90 
9.48 
4.1 

3.'  io 

6.6 
.5.11 
5.  29 


-1.62 
-1.81 

-1.26 
-1.2 
-0.38 
-4.  42 
-2.  90 
-4.  23 


+  0.  65 


3.22  -0.4 

4. 55 

4.41  -1.13 
3. 11 1 -2.  64 


5.84 
3  37 
4.85 


2.  61 
3. 35 
2. 23 

3.  85 


-3.33   2.79 

■1.88  5-85 
3,  4(: 
2.  30 


-3.87 

-2.' 80 
-3.81 
-3.37 


4.39 
3.16 


+0.50 
1.49 


-2.H' 
-1.34 


-1.19 
+  1.65 


-1.84 


3.47  -1.31 
3.20-2. 
2.00  -1.22 

3.  .58  . . . 


3.29 

2.97 

4.15 

4.57 

3.67 

4.09 

1. 

2.  52 

1.82 

6.  46 

'4.' 4'; 

5.  60  +0.  95 

'S.-ii  -2.69 
1.49  -3.61 
2.04  -3.23 
1.70  -3.16 
3-31i-0.85 


6.19+1.77 

2. 19! 

7.761+1.02 
2.71-3.56 

2.81! 

2.831-3.85 
2.97,-1.07 
-'"1 


+3.  02 
-0.05 
.89 
+0.17 
+  3.  98 
+0. 17 
+0.  98 

-6.' 36 


+0.13 
+  1.79 
+0.  9' 
+  3.  12 
-0.42 
-0.02 
+4.90 


+0.08 
+2.48 


+4.40 
+0.  3' 


+0.  49 
+0.73 


2.72 
4.80 
.5.91 

5.  45 

6.  .s5 
3.  55 
4.67 
5.  10 
5.  .50 

3.15 

'4.82 
4.83 


+  1. 

+  0.' 

+2. 
-0. 
+0. 

+  1. 

+  0. 


+1.11 

+0.  94 


7.51  +4.22 
3.00  -1.09 


3.09 
2.17 
3.  20 
6.35 
1.99 
3. 25 
2.15 
3.  70 
3.  23 
1.80 

4.1 
3.60 

'3.' 05 
3.  30 
1.80 
4.71 


-3.08 
-2.74 
-1.06 

-3.' 38 

-i.'7i 

-1..51 


-1.23 
-1.63 
-4.60 


6. 32 
5. 23 

5.84 


3. 40 

4.86 
8.52 
4.44 
6.94 
7.  .59 
3.  92 
4.41 


4.05 
3.  27 
4.97 
4.18 
5.28 
6.  62 
4.4 
5.88 
5.86 
3.  90 

8.12 
2.92 
2.65 
5.  34 
4.75 
4.41 
2.79 


1.85 

+  1.11 

1.38 


+0.28 


3.80 
+  0.05 


+2.  Ii9 
+0. 29 


-0.34 
-0.51 
+  1.21 

+i.'^ 

+6.28 
+  1.36 


-1.06 
-1.42 
+  1.85 
+0.75 
+  1.03 


2.85 

2.  77 
L20 

3.  46 
1.37 

1.  10 
3.86 
0.69 
0.42 
1.06 

2.90 

2, 

1.13 

3.3 

2.45 

1.62 

2.11 

0.25 

3.93 

1.61 

1.73 
0.88 

2.  32 
1.14 
5. 

'•2.85 
1.4 
0.63 
2.10 


0.34 
3.  .50 
0.63 

1.  32 
1.08 
4.53 
1.40 
5.47 

2.  65 

4.16 

i.'25 
5.89 

i.'ji 

0.44 
3.02 
1.85 
0.79 


0.93 

0.  yy 

2.51 
1.84 
3.  42 
1.56 
1.80 
1 
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-2.96 


-1.56 
-2.  41 
-0  70 
-2.  73 
-2.  .57 
-1.57 
-3.61 


-2. 19 
-3.  92 


-3. 26 

+2.11 


-.3.04 
-3.  70 


2.10 
1.60 
4.  50 
5.37 
0.78 
1.60 
3.42 
2.68 
4.14 
0.61 

0.53 
2.17 
2.  46 
2.  93 
0.94 

2.  70 
5.40 
2.53 
2.89 
1.85 

1.2' 

3.  53 
4.60 
0.65 
5.08 

'3.' 40 
5.08 
2.  43 
2.  15 


-2.  51 

+0. 03 
+  1.52 
-3.  19 
-1.87 
-0.62 
-0.46 

-3.34 


-1.18 
-2.75 
-0.03 
-1.22 
-2.07 
+  2. 12 
-1.01 


-2. 23 
-0. 


-3.48 

+o.9y 


+0.69 
1.4 


2. 02 

+  1.87 


-2.  26 


4  28 
1.33 
2.12 
3.19 

's.sl 


-3.55  3.59 
-0.78  1.22 
-1.71  3.55 
-3.21    2.87 


1.7; 

4.3- 

1.  IS 
4.31 
0.63 
1..54 
1.48 
0.81 
1.52 

2.  20 

1.15 
4.01 
0.  .35 
1.39 
.5.00 
1.50 
0.71 


-2. 11 

-2.20 


-3. 
-1.38 


-2. 02 
+0.45 
-3.69 

-2.68 

-2.' 26 
-3.88 


-0.4 
-3.42 
-1.S2 
+  1.35 
-0.44 


1.20 
3.  98 
2.  34 
1.44 
2.  53 
1.24 
1.38 
1.36 
4.56 
4.10 


65 

.55!  +  !.  18 
111-0.48 
75: +3.  90 
851+2.44 
70+0.36 
34  +0.  87 
52-0.14 

87| 

48  -0.  92 


3.43 
-1.89 

-2.88 
-2.  38 
+2.  53 
-0.  35 
-1.39 
+2.  59 


-1.51 
-0.14 

+6.44 
-0.06 
-2.  98 
+0.  25 
-1.58 


4.50 
1.62 
4.63 
3.50 
2.30 
2.64 
4.35 
2.00 
5.26 
3.33 

4.18 
3.17 
3.77 
4.34 
6.16 

6.  78 

5.oy 

4.17 
5.40 


3.61 

0.70 

2.  39 

3.95 

3.33 

1.92 

3, 

0.72 

1.73 

2.49 
2.1 
2.  35 

2.8' 


3.00 


0.76 
1.97 
2.11 
5.  70 
4.211 
0.3^ 
5.46 


+0.  02 

-2.93 
-0.3' 

-2.24 
2.01 

+  i.'29 

3.39 

+0. 72 
-3.23 

+i.'23 

-i.'22 
-2.  34 


-1.63 
-1..53 

(-3.09 
+0.  40 
-2.  71 


+0  60 
1 .  00 


+0.  06 
+2. 24 


+  1.34 
+0.59 


+0.44 
-1.90 

+6.' 37 
-0  y4 

-i.oy 

+0. 13 
-2.38 
-2.  05 


-1.42 
+0.49 


1.95 
4.  10 
2.50 
3.20 

2. 27 
2.81 
5.94 
4.35 
5.45 
0.75 
7.16 
2.  36 
4.00 
1.82 

4.27 
3.70 
2.51 
3.98 
0.85 
2.79 
4.3' 
5.83 
7.51 
1.50 

1.15 
1.63 
3.86 
0.39 
2.15 
1.23 
2.  32 


1.85 
1.93 
2.50 
4.23 
2.  68 
1.40 
1.45 
0.57 
1.  35 
1.17 

3.25 
4.83 
1.62 
1.68 
5.  06 
4.54 
2.41 
1.30 
3.91 
1.09 

1 

1.10 

3.30 

1.04 

1.65 

'3.' 65 
0.62 
0.71 
3.15 


-0.  83 
+0.  12 
+2.26 
-0.03 
1.23 


-1.31 
+0-39 
-0.69 
-1.28 


+  0.  70 
+2,11 


+2.  49 
-1.69 


-0.  78 


-1.36 
1.99 


-1.53 


+2.10 
0.78 
0.71 

+2. 13 

+  1.67 
0.17 

-1.73 


-0.99 
1.95 


-2. 13 
-0.68 


-2.  25 
-2.41 


-2.25 


-2. 0 
+0  52 
-2.  51 
-2.  67 
-1.29 


1.49 

1.  93 
4.  30 

2.  55 
2.13 
2.80 
1.98 
1.12 
1.59 

3.  08 
3.00 
2.18 
0.62 

'i.'io 

2.92 
2.32 
2.28 
0.97 

3. 23 
2.44 
1.49 
1.82 
1.08 
2.64 
1.15 
1.35 
0.75 
2. 28 

1.20 
3.85 
1.15 
5.05 
1.70 
3.67 
2.67 
1.00 
3.17 
2.90 

1.48 
4.75 
1.69 
2.  19 
3.90 
2.  62 
5.03 


-1.34 

+0.05 

-6.46 
-0.  .5' 
+0.  49 
-1.01 
-2.  19 
-1.19 


4.25 
3.  58 
1.70 
1.95 
2.  92 

2.  90 

3.  02 
3.57 
2.  68 
2.89 

4.15 
2.28 
3.83 
2.49 
3.27 
1.79 
2.71 
2.60 
1.66 
3.15 

2.81 
3.40 
2. 15 
3.93 

4.  62 

•i'io 

4.26 
3.59 
2.48 


2.88 
2.62 
2.90 
2.65 
3.76 
1.96 


-0.41 
-1.80 
-1.84 
-0.57 
-0.14 
+0. 03 
+  1.16 

-6.76 


-2. 07 
+  1.21 
-1.54 
-0.  59 
-2. 11 
-1.19 
-0.46 


-0.  54 
-1-0.44 


+  0.61 
+0.  62 


+  1.80 
+0.74 


-0.40 
-0.81 


+  0.2: 
+  0.62 
-2.52 
3.571-0.  3' 
2.57-2.01 
3.  29I  - 1.  09 


2.60 

1.  86  -2.  4' 
3. 10  -2. 13 

2.  82  -2.  24 
2.  .58'  - 1. 07 
3.351-0.30 
2.  41 1-0. 35 
3.11+0.63 
1.65 
4.03  +0.83 


-0.80 
-1.66 

-1.34 
+0.  37 
-1.18 
-0.05 
-1.72 


-1.35 
-2.  25 

-2.54 
-1.06 

+6.03 

-1.76 
+  1..56 
-1.6f: 


-0.48 


+  0.  ly 
-1 


+  2.00 
-1.48 
-0.02 
+  0. 
+0.17 


2. 26 

2.' 39 

-6.' 72 

3.12 

-0.25 

1.14 

-1.49 

2. 12 

-2.47 

3.  65 

+0.37 

2.40 

-2.18 

3.52 

+0.  42 

1.  93 

2.16 

—2.  27 

4.  22 

1.78 

-i.58 

4.51 

+0.  72 

3.61 

5.15 

+  1.97 

2.  57 

-1.96 

4.78 

1.94 

-2.  99 

4.09 

+  1.12 

2.  10 

-2. 13 

3.75 

+0.  63 

1.54 

2.61 

-0.73 

2. 24 

1.63 

-1.73 

3.  65 

+0.97 

2.  82 

2.20 

2.82 

2.  33 

-1.72 

3.74 

+0.93 

2.  (iO 

-0.30 

2.  70 

-1.11 

3.22 

+0.  65 

2. 26 

3.17 

6.85 
4.14 
2.60 
2.45 
5-82 

2.  64 
4.82 
2.67 
3.53 

3.18 
3.34 
4.00 

3.  55 
2-50 

•2.96 
2.14 
2. 26 
5.05 


2.16 
1.58 
4.55 
2.  S5 
5.43 
3.70 
2.  40 
3.99 
1.49 

2.43 

3.42 
2 


1 

2.' 8; 
2.1 
4.38 
2.43 
5.  66 

2.  30 
6,60 

3.  91 
3.5' 
2.69 
0.94 
4.05 
3.80 
2.01 
7.13 

3.26 

5.46 
4.11 
2.21 
3.96 
6.03 
3.99 

1.  98 

2.  U9 

3.  60 

3.  .58 
5.  64 
2.  68 
2.  02 
2.  30 
0.90 
7.01 


+2. 02 

+  1.42 
2.32 
2.04 

+0.37 
1.43 

+  1.38 


-0.08 
+0.31 


+0.11 
4.1 


0.  00 
-0.58 


-0.  72 
-2.  03 

+  0.'76 
+2.  00 
-1.38 
-2.21 
-0.45 
-2.95 


45.94' 
40.80 
.53.  47 
41.89' 
41.20 
47.  32 
40.  15 
35.  S7 
35. 02 

42.  32 
53.  34 
44.14 

43.  SI 
39.  71 
43.92 
43.01 

-47.' si 


39.  25 
38.  13 
41.  9S 
4S.04 
45.  68 


12. 

3. 1 
4.; 
3.' 
4.1 
0. 


43.  831 . . , 
48,5l:  + 
42.97!- 
43.77!... 


-0.97 
-1.36 

-2.' 37 
-2.07 
+0.76 
-2.19 

+2.  78 


-0.50 
-1.91 

+  6.'46 
+0.08 

+3,'i2 

-0.05 
+0.30 
+0.78 

-6.'24 

+6.' 38 
-0.14 


+0.  81 
-0.35 
-1.59 
—  3.  55 
-4.03 


42.  38 

44.' 46 
38. 10 

32.'55| 
32.38 
43.14! 
3y.40! 
41.56 


1I.( 

'  r 
1. 
2. 

16., 
14., 
15.1 


-    2.i 


13h 
16., 

3.i 
10. 

4. 


45.481 
42.  83! 
50. 23' 
3y.  29 

56.93 
38. 20 
41.93 


49.03 
.36,  57 
45. 24 
36.77 

'is.' 92 
44,01; 

4S.  IS 
40.  90; 

37.87 
45.91 

'35.' 67 
44.76 
27.  48 
49.61 


-    3, 


2. 
13. 


'  4. 
16J 


In  llie  alK.ve  table  ibe  departures  from  tlie  normal  preeipitation  are  based  only  on  reeords  from  stations 


tliat  have  10  or  more  years  of  observations. 


I'lus  departure. 


nnti. 


(LIMA  rn|,o(;i(  Al.    hAl'A:      MIKANSAS    SKC'lloN 


Woullily  Miuiiiiviin  TiMiipcriiluiX'H  lor  lli<-  Year  1010,   WitU  Duluu. 


1  Kebrimry . 

Mu 

roll. 

April. 

E 

E 

E     ; 

3 

3 

3 

K 

.• 

B 

B 

c 

3 

<u 

a         i 

» 

i 

s; 

.£ 

g        i 

Mii.v 


I 
Inly.   '  August.  '  Si'piiMitiii  .  (iciiiljiT.  '  Novi-ml>«i'.  u>- 


i  ■  I  I  s 


23 

1 

•25 

•1+ 

■Jl' 

11) 

la 

3 

26J 

4 

23 

ll> 

21 

4t 

2li 

4 

25 

4 

' '  '-itV 

■■■■4 

20 

4 

2U 

4 

21 

4 

is 

16 

2b 

20 

25' 

4 

2:!'- 

'■ 

31 
32 
2a 
2a 

33 

'35 
32 
2a 
33 

2a 

43 
31" 
33 

26 

30« 

"33 
24 
32 

2a 

34 
34 

34 
30 
32 


3t 
4 
It 
1 
16 


30 
29 
30 
298 
39 


27 

' 

22 

4 

27 

4 

26 

4 

17 

3 

23 

4 

26 

16 

27 

4 

25" 

4 

25 

4t 

1 

41 

44 

41« 

42 

40 

42' 

42 

42 

43 

44 


46J 
4ti 

42 
47 
45 
40 
42 
45 
45" 
42 
44c 

44 


4 
17 

4+ 
16 

4 

4 

4 

4 

4 
17 


ttl 


4  I 
4  i 
3  ' 

'  4  ; 

16 
4 
17 

4t! 
4 

18 
4 
17 


.)2 
53. 
52 
53 
4a 
51 « 
52 
48 
61 
54 

51 

55 

56 

52 

46'' 

51 

43" 

56 

'56' 

47 
53 
51' 

56' 
47 
51 
49 
60 
52 

54 
50 
56 


17t 
17 


4 

171 
4 

17 
4 


52 

St 

55 

8 

54 

8 

52 

9 

49 

8 

52 

8 

52 

8 

55 

8 

53' 

8 

53 

8 

67 

66 

61  : 

57  , 

64« 

67 

62 

64 

68 

65 

69 

66 

73'' 

(i5 

55 

63 


59 

63' 

69' 

58 

64  ; 

61 
70 
OS 

07 
63 
69' 


It 

54 

1 

59 

lit 

57" 

11 

52 

6 

50  1 

24 

.54'! 

lit 

54 

6t 

52 

lit 

54 

It 

60 

57 


*> 

62 

It 

56 

10 

60« 

23 

58 

9t 

46 

24 

60 

23 

U 
11 
19 

6 

6 

23 

24 


4  I 
23 

2t| 


51 
53 


It 
12 

1  I 
24 
23  I 


6 

It 
24 
lit 

4 

6 


24 
24 

4 
24 
24 
11 
23 
12t 

1 

1+ 
24 

9 


62 
55' 
508 
63 
57 
55* 
55 
60 

55 
56 
59 
52 
55 
58 
57 
63 
58 
.54 


24 
23 
24t 
24 

24t 
24 

25 
30 
25 


26t 

24 

24 

24 

24t 

24 


24 

24t 

24 

24 

28 

24 

30 

24 

31 

31 

25 

24 

25 

24t 

24t 

24 

25 

24t 

24t 


35 

:J0 

38 

30 

3ft 

30 

34 

29 

83 

29 

39' 

29 

32 

30 

:)o 

30 

33 

41 

35 
■46'; 

3a 

34'' 
38 
33 
39 

'34' 

33 
36  1 

39''! 

■43-! 
33 
33  I 
30  I 
42  I 
42"' 

39'' 
:J3 
40 


30 
29 

30 

':»' 

30 

29t 

30 

30 

30 

'36' 

29 
29 
30 

'29 
29 
30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 


40 
45 
41 
37 
33 
34 


38 
43 
34' 
36 
46' 
38 
36 
47 
40 

35 

40 

38  I 

37  I 

36 

35 

42 

42 

.37 

34 


29 
30 
30 
30 
29 
28 
30 
25t 
30 

30 

30 

30 

29t 

30 

;J0 

30 

29 

30 

30 


26 

32 

26  [ 

26  I 

28 

28''l 

30 

28  i 

26 

32 

28 

'33',' 
28 
24 
31 

2ir 

33  I 


23  I 

27  ! 


21 

26 

21 

21 

21 

21 

21t 

21t 

21 

21 


21 
21 
21 
21 
21 
21 


21 
2U 


16 

16  ; 

~  7 

15 

24 

14  1 

1U 

n* 

12- 

14  1 

-  2 

15 

12 

'4 

-  8 

2^2 

11 

18-- 

14 

16  1 

-  « 

-  9 

T". 

15 

15  , 

5 

15t 

15 

15t 

-  11 

15 

12 

15 

9 

'hf 

32 

20 

21 

21 

29 

21 

26 

21 

35 

21  : 

:« 

21 

32 


22  I 
21t 
21 


15 
15 


14  I  -  9 

15  !   15 


15 
15 


-16 

18 


29 

31 

28 

27 

36a 

25" 

33 

28>' 

32 

27 
33 
31 
27 
29 
29 
33 
34 
31 
30 


21 
21 
21 


21 
20 
21 
20 


20' 
22 
17 
20 
14 
15 

14h 
16 
17 
15 
12' 


21  , 

23tl  • 
21  I 
21t 

21  ] 

21ti 

21 

21 

21 

20t 
21 
22 
21 


14 
14 
14 
15 
15 
14 

15 
15 
15 


15  ' 

14  ' 
14t| 
15 
15 

15  ' 

15  ^ 

14  I 
14t 

15  I 
14 


11 

OS! 

■21 

-  1  I 

1 1 


16  I 

15  ' 
15  • 

15 
15  I 

15  i 
14 
15  I 
15  I 

14  ! 

15  ! 
15  j 
15  I 


14  , 

-  9»i 
16 

-10  i 
6  I 
12  i 
0 

11  i 
13'1 

-  1  ' 


15 

'22' 
22 
15 
22 
15 
15t 

ir)\ 

22 
22 
15 

'is' 


22 
15 

22 


15 

l.jt 

Lit 

15 

15 


15 
21 


21 1 

15 

1.5t 

15 

23 

22 

22 

lot 

2-2 

22 

22t 

22 

15 


ilfl'pivncc  letters,  a.  '',  ^  iippeariiig  in  the  table  iiidieale  tiiiniber  of  rla.vs  inissing:  for  example,  ''  represent..;  two  days  missinj) 


t    Also  oil  other  dates. 


CHART    SHOWING    LOCATION    OF    OBSERVATION     STATIONS. 


I! 


•     B  A,T   rPM"""r;""     0'^'"'"'^^'~fl""'-  OT).Hl,^-t'.t.v  j    FULTON      •     OlRAK^OLP^^ 

.     BENT   0    ^j.^,^.^RROLL     ,bo£!NeI  ^,  -AtW..       Pn 


hH:nTi,o„    !  MARION     I  ir>.-i-       i.  T 


^ 1 ^j_^^  I  r^    IZARD 

WASHlNGTONIMADlSONy/   NEWTO  N     j  O  >ff"'l'''t'L  >- ^  ^. 

i  r^(.  ..        0N'"1      j    SEARCY 

1  .^ , I i  i  i  \  II  r^ 

I  -^  n  ■"!  I 1 L  independence'       ° 


I  1  'I  '  ^ 

IJOHNSON     I  l^olcay  I  ^^  ■ 


L,_J      LOGAN I       ^^^^„^, 

SEBASTIAN   ,  ^^  ,f^  V-;^^ 


C    O    X    T 


/      PERRY 
/ 


POLK  A^^-'W  W^-^I^-T^K,    ,  I r^ f" 


pike: 


1 


0<^l!:;l".'i:!.'it_ 


\        y      I       Oifi,rlr.)..>l,nr 


"> 


^      Di 


Ol'nMfb|<,ii  O^'^f*"    N  V^'-'^'^ 


^Q\\liilr|liir> 


i     0».^^.;.>„    ^ 


CVli-p'ir-s  L  \   CLARK 

^■l  '  i         ^1 — ^  '^        ""         "^         '^^  i  ^ 

,)  1  o""" 

,     '^OW^nfiAh'ifMVHEMPSTiQlJ'""-  |  /  !  ^,„ 

L  \,  ^  InEVADA 'OUACHITA^  \  O^V'H-a'"  „  •U'l>''1l 

i?;^-^"'^         \,  '  ;  fCALHOUN     I  ^ 


j  MILLERjOl«Pwjisvill 
5    J. 


I  a4-'^.K..f°^^^g4.,.M,,N      ,      O      N  \^       A®HUH 


•t.  v^ 


I    ,r....„,.      IsALINEl..     *A-.     /JLONOKE    I 


OA<#PT    SPRING    jgj^^,^^  jJEf-'F^SONl. 


'DALLAS! — — ;;' 


-v.      y 


0.\nw\\m\       OHilttiL'  f'rossotl 

.L J. —..::-, 


KEY    TO    SYMBOLS. 


O    .M('l(MirMlnn'ic;il  (iliscrvntidiis  (ro^'ular  WVnt  Iht  I'urcau  slntinns) , 
O    Mctciiriildfj'ical  i>()sorviilinns  (Suli-stal  inns  ) . 
A    Knrcca^l  (list  i-ilui(  imi  li\'  mail. 


i 


TOTAL     PRKCIPITATION     FOR     THK     YEAR      1910 


,4^" 


;^  -     ,BO  :•  N  t 


F    I.'   !_  T   O 


p^rtl NG  f  O  «   W  A  D  !  n  O  Kl  ;  >^  EYstiait 


SEA  P.  CY 


TO  N 


W  15 


L,  .;;!-■£?•£. 


C  R  O  S  £ 


;^    ^--^ =-- 


•.,   I       '^^ 


'        "     '  ' 

1 

.S' 

-  — 



— 

'\ 

-fDUAC|-f4-' 

A-' 

^-^-A. 

MC; 

:i-i 

'^ 


li  '^5D^ 


C  AO'B. 


CALE    OF    SHADES       IN    INCHES. 


Less  than  30.  30  to  40.  40  to  50.        More  than  60. 


Ids 


CLlMATOUKiU'AL  DAT.X:  ARKANSAS  SECTION. 


Year.  V. 


GOVERNMENT  AND  STATE  SERVICES  AND  EDUCATIONAL  INSTITUTIONS 
Cooperating  with  the  Weather  Bureau. 


IMiKM 


Nature  of  CooperaUou. 


Plac.', 


Naiuo. 


Kaliiro  ol  Cooperation. 


J 


(■anidfii 

Conway 

KiiKlaiiil  

I'a.M'iii'villp 

c  ni  >> 

llaidy 

Uoi  Springs 

LoiioUi' 

Mainuiiilli  SiJiiuH 
Mi'uiliM- 


Po>t  OlVioe  Depaitnii'iit.. 

Hi-iiilvix  College 

l'o>i  (ill'icf  Di^partint-nt 
l'iuvei>ity  of  Arkaiisa> 
I'n>t  (llVice  Iicparlmenl  . 

do 

\niivct  Navy  (lell.Ho^ipilal    Cooperaliv 

i'ost  'dlYice  Dopartiiient  ....    C.  \V.  it  F.  \vannii!f>  .li>U 


Foreca>t  lUstribiitioii . 
Cooperative  observer. 
Forecast  (listriliiitioii. 
CooperatiVH  observer 
C.  W.  tt  F.  vvaniiiigs  < 

Do. 

ye  oliserver. 


li>lr 


il>Uli(JU. 

iliutioii. 


Alkhi  

Amity  

Arkadelphia  ... 
Arkansas  Citv 

Batesvilk- 

lU-i-  HraiK-li.  ... 
|Sr-]ll(i1lville.  ... 

15.-I  L'liian 

liijl'-lo"- 

Ul:Kk  Kork..,.. 
I'.ooueville  — 

Hniiklev 

C:llii(i  Hock..: 

C;llmliMl    

Ci-Mti-rpi)iiit  .. 
Clareiuioii  ..  .. 

C.iiuvay 

( 'iiniiiiL' 

Crossett       

Daiivilli- 


j'.iireaii  ol  Fisheries 
Tost  Ofliee  l>epartiiient. 


Flag  display. 
Forecast  distrilnitioii. 


( )kay 

Hettigrew  . , 
IMiie  lilntr  . 
St.  Francis  . 

Searcy 

StiittpTiirt  ■ 
Sul>i<ico  . . . 
Te.Karkana 
\V()lll)>le  ... 


Forest  Service 

I'ost  Ofiice  ncparliueiil. 

do 

do.     

do 

;; do 

New  Subiaco  Aliljej  .... 

I'ost  Ottice  lieijai-lMiiiit. 

do 


Cooperative  observer. 

C.  W.it  F.  warnings  distributi! 

Forecast  distribution. 

C.  \V.&  F.  warnings  disiributii 

Forecast  distril>ntiiMi, 

Do. 
Cooperative  oli.server. 
Forecast  distribution. 

Do. 


COOPERATIVE    OBSERVERS. 


.Julius   (iuelck. 

J.  \V.  Can<pbell. 

F.  >I.  CarpcTiter. 

K.  R.  Blund.  11. 

Miss  Leliii  I.'lVter. 

.1.  K.scunbin. 

r.  S.WeMthlT  Bure; 

.lolni  T.  Ma.M-y. 
I  .lohn  A.  Chapman. 

S..J.Ilowi'. 

S.  V.  .McConncU. 

11.  1,.  l).\Vliit>(>ii. 

.).    \V.    \Vr:iN. 

Zeb.  H.  WmIsom. 

C.  M.lliiddlestiiii. 

Mrs.  1(.  K.Iiisli.iii. 
■  >l..l  ..Mrdleur\  , 

.1.  N.  Crut(dii)eld. 
i  A.  Tredick. 

Irbv  I!.  Graydoii. 


Din-danclle 

DoddCity 

Dumas 

Dultou  ...   

Eldorado 

I'.merson 

Knybnid 

Eureka  Springs . 

Favetteville  . . .  . 

Fordyce 

Foreman 

Fort  Stnitli 

l''ulion 

(Jecirjretown 

Gravette   

Hardv 

Helena 

Hemi)  Wallace  . 

Hope 

Hot  Sprinss.  . . . 


C.  E.  Hall. 
Neiil  Dodd. 
Lawrence  W'ateri 
J.  M.  Rickelts. 
Jetf  .1.  Bahb. 
n.  E.  Hawkins. 
,).  C.   Clienanll. 
(ieorfre  W.  Niclio: 
University  of  Ar 
J.  B.  .\l  Unison. 
W.  B.  Colev. 
I'.S.Wi'UileT  Bii 

T..I.    boL'.lll. 

:Mrs.  Biddie  Surr: 
Frederii'k  Danlii 
C.  A  .Ciivwocxl. 
F.  .).  Mi'lcheli. 
E.  F.  Stricklen. 
N.  r.  ii'Neal. 
A.  >y  N.  Cen.Ho 


l-eiill. 
III. 


Hiittis; 

.felks  

.loneshoro 

.Junction 

Eake   Farm 

l.ewisville 

I.iTTLE  Rock 

Lutbervdle 

Midveni 

Mammoth  .S|)rin'.; 

Mariaumi 

Marked  Tn-i'  .. 

.Marshall 

Memi 

1  Mount  Ida 

1   Vlurtreesboro. . . 

I  Nail 

1   Newport 

i   iika,\  


C.  A.  Berry. 
.1.  C  Cooper. 
Benedictine  Sisters. 
.l..\.  Eowderhack. 
G.  L.  Spellmaii. 
F.  W.  Youmans. 
r.S.  Weather  Bureau. 
H.  Kautt'eld. 
Mrs.   Kate  L..  Smith. 
W.  *.  Vincent. 
Mrs.  .Mary  Spaine. 
CliHiimaii  and  Dewey 

bamlier  Co. 
W.  F.Reeves. 
V.  W.  St.  .lolni. 
W.ti.Whittington. 
Henry  A.  Davis, 
diaries  I'axlou. 
T.  R.  Shell, 
i  I'.  S.  Forest  Service. 


Osceida 

Ozark  

Pine  Bluff  ... 

Pocahontas . . 

Portland 

Prescott 

Princeton . . . . 

Rison 

Rojrers   

Searc-y 

Sheridan 

;   Siirin,i;baiik.. 

Stuttgart  — 

'  Siihiaco 

1  Texarkana.  . . 

Warren    

Whit.eclitfs  .. 
1  Wynne  


.\t«ood  P.  Smil 

L.M.Ciuthrie. 

.].  H.  Hudson. 

Benedictine  Sistj 

T.  .\.  <  'orson. 

Mrs.  G.  Greshaft 

James  Stltt. 

I,.  E.  Tisdale. 

Carl  ,\.Starck. 

Sheni  PettN  . 

MissS.  E.  .\shCI 

(i.  Field. 
II.  A.  Bucrkle. 
I  New  Suliiaco  Al 
1  II.  S.  Bra.shear.-' 
I  R.  R.  busk.  ' 
I  Eiilola  M.  Selir 
.1.  M.  LarkaiiS 


FORECAST    DISPLAYMEN    AND    DISTRIBUTORS. 


.\  fona 

Alicia 

.Vlma 

Altheimer 

Arkadelphia  . . . 
.\rkausas  I  'il\ 

.Vslidow  u 

Atkins 

.Augusta 

Bald  Kuol).... 
I'.atesville 

...   do 

Beardeii 

Beelx- 

Belleville 

Benton 

BentonviUe.  ..f 

....do 

Berrwille 

Ifiue'lovv 

Ulaek  R."-k.... 

i;l>  iheville 

li.iiianza 

IJooneville 

Branch 

Bnnkley 

Cabin  Creek  . . . 

I  amden 

....do 

CailisU' 

<  harleston 

Clareuflon 

clarksville. . . . 

Coal  Hill 

((.nway 

Corning 

I'otter 

Cotton  Plant  . 

Crawfordsville 

Crosseit I 

Danville 

l>ardanelle  . .. 
Di'lighl 

llet^ueiTl    

Dcrnioli 

l>es  .\re 

DeVall  liluir.. 

Dover   


Distribiilors. 


54.. 


UK). 


I4ti. 


110. 


S.W.T.  &■'!'.  Co. 
.lulius  (iuelck. 
Alma  Tel,  Co. 
s.  W.T.  \-  T.Co. 
Do. 
D... 
D.i. 
Atkins  Tel.  Co. 
S.W.T.  >y  T.Co. 
H.  K.  Tel.  Co. 
.\.  1..  Crouch, 
s.  \\.T.&  T.Co. 
B.-aiden  Tid.  Co. 
S.  W.T.  A-  T.  Co. 
1)1.. 
Do. 
F.S. Weather  Bureau 
S.  W.  T.  .y  T.  Co. 
Berrwille  Tel.  Co. 
S.  W'.  'I'.  A  T.  Co. 
!)■.. 
Do. 
Do. 
Cil  izeiis  Tel.  Co. 

Do. 
S.  W.T.  .t  'I'.  Co. 
.lohnson  Co. Tel.  Co. 
I'obtmasler. 
S.  W.T.  A  T.Co. 
Carlisle  Tel,  Co. 
Citizens  Tel.  Co. 
Clarendon  Tel.  Co. 
.loliusou  Co.  'I'el.  ('o. 

Do. 
S.  W.   r.  A  T.  Co. 
Corning  Tel.  I'o. 
Ark.    Mo.  Tel.  Co. 
Wilson  i-t  Hunt  Tel  .Co 
;  S.  W   T.  &  T.  Co. 
.\    'I'redick. 
S,  W.  T.  .V  T.  Co. 
Do. 
'    Iron  .Mniniiain  Ry. 

Del^lueeu  Tel,   Co.' 

S.  W  .  T.  .y  T.  t  -o. 
\  DeV'all     lilnir    and 
(  Ues  .\re  Tel,  t'o. 
1    Home  Tel.  Co. 


Dumas 

Earl    

Eldorado 

JCiLgland 

England 

Eudora 

Eureka  Sprint 
Fayetteville  . 

Ford.\ee 

Foreman 

Forrest  City. . 
Fort  Smith.. f 

do 

Fulton 

Gaither 

Gartield 

Gilham 

Grannis 

(iravelle 

Grays 

(ireeu  Forest 
Green «a,\  ... 
Greenwood  .  . 

(iiirdoii 

Hackett 

Hamburg  .  • . 
Hardy 

Ihirrisbtirg.. 

Harrison  ■  •  •  ■ 
do 

Hartford 

llazeu 

Ihdier  Sjiriuu 

Hideiia 

Hermitage  .  , 

Holh  Grove. 

Hope 

Horatio   

Hot  Springs 

Hum])hre\  , . 

llullig 

Imboden   ... 

.Jouesboro  . . 

Kingsland  .. 

Lake  Cit\   .. 

Lake  Villagi 

Eeslie 

Lewisville  . 


1011. 


.33.. 


Di'-lrilj 


Dumas  Tel,  Co. 
S.  W.  T.  .y  T.  Co. 

Do. 
Posimaster. 
England  Tel.  Co. 
S.  W  .  T,  .y  'I',  to. 

I)... 

Do. 
Home  Tel.  Co. 
Foreiuan  Tel.  Co. 
S.W.T  ..y  T.Co. 
V.S.  Weatllel-  Bureau 
S.  W.  T.  *  T.  <'o. 

Do. 
Farmers'  C.  Tel.  S\  s. 
Fiirniers'  .Mm.  Tel. Co. 
Gilliam  Tel.  Co. 
Ozark  Tel.  Co. 
>.  W.T.  <V    r.  Co. 
Postmasler. 

'Ark.'Te'lVco.'"""" 

{ireenwood  Tel.  Co. 

S.  W.  T.  A-  T.  Co 

Hackett  Tel.  Co, 

S.  W.T.  >y.  T.Co. 

Postmaster. 

S.  W.  T.  A  T.  Co. 
Do. 

R.  D.  ('line. 

S    W.T.  >y  T.  Co. 

llazeu  Tel    Co. 

S.  W.  T.  A  T.  C.I. 
Do. 
Do. 

Clarendon  Tel.  Co. 
j  S.  W.  T.  A  T.  (  i>. 

j  S.  W.'t.'a-T.  Co. 

Humphreys  Tel.  Co. 

it.  W.T,  A  T.  Co, 

Ozark  Tel,C... 

S.  W.T.  A  T.  Co. 
Do. 

I,,  c.,  .Moll. -It.'  T.  Co. 

S.  W,  'I',  A  I  .  Co. 
!  Do. 

Wiilmil  Hill  Tel.  Co. 


Thr-  ligiires  following  llie  vlalion-  indi 
X  Distributee  forecasl>  and   \\annie.i- 
lilable  on  iii(|uiry.             '■  < 
NOTK.    -Tlirough  il '1 


.Id  \M 
.•rale. 


ih 


•.ale  luimlxT  of  addresses  siipidied  with  fori 
lo  lelephone  through  •■e\idianges  ■  and  oi 
fr.isl  warnings  oul.\.  f  Displa\s  ui^alh 

•  >,,ullove~I.Tn  T.-l..-l-.a|.h  A  ■|-.-l.-|.li..n.'  C... 


Distribiilors. 


51) 


,  t. 


. . . .  (io , 


birri.K  Rock  f  242 

..do :: 

bi.udou i 

l.onoke c 

,..do t 

MeCror\ i 

MeCeh.'e i 

McNeil t 

.Magazine i 

Magnolia i 

Malvern  . . 
Maiumolh 
JMan^lield  . . . 
Marianiui  •  • . 

.Marion 

Marked  .Mrei 
Marniaiiuke 
Marshall  •••■ 

.Maivell 

Memphis,  Tenn.:5.  ,i 

.Menu. .. 

.Menifee 

.Miilland t 

.Mineral  Siu'ingsJ 

Montieello t 

Morrilton l 

Mountain  N'lew.f 

do i 

Mullierr.N i 

Murlreeslioro   ..t 

Nashville ; 

Newark  t 

Ne»p..rl ; 

Niinmous t 

Ola t 

<    Osceola :; 

j    Ozali i 

I   ( )zark t 

i   Pangburii i 

i   I'aragould ' 

Paris : 

1   Parkin '■ 

'    I'elligrew e  : 

Piggot • 

!   Pine  Bliiir 

ll 'I".-.-- 

Phiiriview 
Pluininerville, .  .* 


126. 

••r 


U.S.  Weallier  Bureau. 

S.  W.T.  A  T.Co. 

Home  Tel.  C... 

PosimastiT. 

S.  W.T.  A  T.Co. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 
\V.  S.  \incent. 
S.  W.  T.  A  T.  (.'o. 

Do. 

Do. 
.Marked  Tree  Ti'l.  Co. 
.\rk.  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  AT.  Co. 
Mar\el  Tel,  Co. 
U.  S.Weather  Bureau. 
.S.  W.  T.  A  T.  I  ... 
Postmaster, 
S.  W.  T.  A  T.Co 

Do. 

Do. 

Do. 

1)«.. 
b.  P.  DowncN. 
:\lulberr\    Tel.  Co. 
BlacdcSpgs  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  A  T.  Co. 
White  River  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  A  T.  Co. 
Ark.  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  A  T.  Cu. 
Do. 
D... 
H.mie  Ti'l.  Co. 

I's.  w.'t.'a  t'.Co." 
I  Citizens  Tel.  Co. 

S.  W.T.  A  T.(.'o. 

Postmaster. 

Ark.  Tel.  Co. 

Postmaster 

S.  W.T.  A  T.  Co. 
1  Do. 

Do. 


Pocahontas... 

Pottsville   

Portland 

Prairie  Grove. 

Prescott 

RatclifV   

Rector 

Rison 

Rogers 

...do  ,  ,.., 
Rn.ssellviili 

.do 

;...do 

St.  Francis 

do  

SeottsviUe. 

.seai-cv 

,  .,,.do t. 

Slireveporf.  La,  (i. 
Siloam  Spring: 


t-.. 


.1"  :w. 


.V)S. 


Springdnli 

Slamiis 

Strong 

Stuttgart 

,...do  

Taylor 

Te.xarkaiia  ... 

....do 

Thornton 

Tuckerman. . . 

VanlbiriMi 

V lal.- 

Waldo 

Waldron   

Walnut  Ridge 

Washinglon.. 

Warren    

Wheatles    

Wicks 

Wilmar  

Wilmot  

Wils<m 

Womblt 
do  . 

Wviine 


■  t- 


.  2U. 


1)1,^1  ribiitor 


Ozark  Tel.  Co., 
Home  Tel.  Co.  , 
S.  W.  T.  A  T.  (; 
l^raiiie  (H'ove  '\ 
s.  W.  Ark.  Tel. 
citizens  Tel.  C( 
Ark.  Tel.  t'o. 
Kison  Tid.  Co. 
S.  W.  T.  A  T.  t:. 
D.  B    Ellin 
S.  W.  T.  AT.  C 
Home  Tel.  (Jo. 
A.  Kernanl. 
Postmaster. 
Ark.  Tel.  Co. 
Honii'.  Tel.  Co. 
I'ost  master. 
S.  W.  T.  A  T.  ( 
U.S. Weather  li 
Siloam  Sp'gs  Tl 
S,  W.  T.  A  T.  ( 

Do. 

Do. 
Postmaster. 
Rice  Bell  T(!l.  ( 

Texarkana  Tel 

Postmaster, 
S.  W.  T.  >*  T.( 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Waldron  Tel 
S.  W.  T.  4*  '^ 

1).). 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 
Postmaster. 
Black  Sl>ring| 
S.  W.  T.  ^\.fh 


■•ists  by  mail. 

■■|'..,nuer>     '   i.'|..|>li.Mie  line 
■  lla'.i-. 
in!  ,,ili.T  l.'l.'pli.n up.in 


Tlier.'  are  bill    few  e\.-haiig.'s  to  whiidi  Ihe  forces 
.,    il,r  r.,n..M^i-  ai Kill.'  available  1..  ab  nil  7,-,.UW  «liq 


K 


UNfVERsrTY  OF  ILLINOIS  IWRAf^y 

U.  S.  1)J:PARTMKXT  OI"  ACiRlCULTlKJ.MAr?  1     1917 
WEATHER    HrRJ':AU 

CHARLKS  H.  MARVIN,  CHlKF 


^-^ 


LLMATOLOGICAL    DAT/\ 


ARKANSAS    SECTION 


JAMIAK'V.  liiir 


BY 


HARVEY  S.  COLE 


SECTION   DIRECTOK! 


LITTLE  ROCK.  ARK. 
WEATHER  BUREAU  OFFICE 
KKliia'AKY  ■_'!,  1917. 


;|■\li^.    i;'17 


Cl.lMArol.OCU  Al.    I»AI  A        AKKANSAS  SI^TION. 


U.  b.  DEFAKTMLNT  OF  ALiRICULTURL:,  WtATHEK  BUREAU. 


MISCKLLANKOUS  DATA 


KKI.AIIVI'. 

II  (Ml 

IMTV. 

- 

Staiions. 

^ 

^ 

1 

q.r 

c 

tt.. 

1 

5 

y 

s 

11% 

g 
C 

Si 

1- 

- 

^  7 

lifiitoiivillo 

at.  DC 

30.  72 

IG 

29.  17 

■I 

5.220 

2fi 

s. 

26 

79 

.52 

Fort  Smith 

;ii).  08 

30.  71) 

ir. 

29. 52 

4 

0.  5(i9 

II 

inv. 

10 

79 

r/> 

(VII 

I.ittli'  llocl; 

:io.  1 1 

.'iO.  75 

i» 

29. 55 

4 

7.  7!I0 

:1H 

I]\V. 

10 

t*l 

(if. 

:'." 

ARKANSAS    SECTION- 
HARVEY  S.  COLE,    Section  Dhoctor. 

I.   XXll.     LiiTi.K   K.HK.    Akk.,     .I\mai;v.    IMIT.     No.    1. 

GENERAL,  SUMMARY. 

riu'   wfUtliiT    ihiriiiLi'  -laiiuary   was    favdraMc   I'm-  crnps  and 
(lour  work  cxcvpt  in  the  eastern    porlion    where   llie  soil  was 

wet  the  .u'reater  portion  (*!'  the  month,  ami  in  the  northern 
"t ion  where  the  -nil  was  frozen  from  the  11th  to  the  latter 
■tion  of  the  month.  Tiie  rains  the  tirst  of  the  month  replen- 
cd  ,u:roimii  waters  ami  caused    a    temporary    rise   in   stro^ams. 

unusual  featur,'  was    the   heavy    snow    from    the  13tli  to  the,       Tim  N(lmtorms.  —  -M.  2:  8d.  :5;    Ith.  IS;  .')th.  :! ;  21st.  2; 

li,  the  average  for  th(^  State  being  8.9   inches,   and  ainnnnts:2;  29th,  1;  81st.  'i. 

ijlins  from  a  traee   in   the  extreme   southern    portion   to   9.0:      Solar  H(do>>.  —  7{\i,  1;  •-'■Jd,  1;   24th.   1;  •-!7tl].  1. 

lies  at  .lonesboro.       A  eonsiderablc  amount   of  plowing  was  j      Ltnmr  H(ilos.  —  M,  \  ;    7th.  1;  27th.  1, 

,ie  in   the  southern    portion,    and    winter  truek  Avas  rather       i^o;/.  — 1st,  2;  2d.  S;    8d,  8;    4tli,  2;    (ith.  1:     17th.  1; 

ntiful  as  far  north  as  the   central    |)ortion   u\)   to  the  end  of  '  ^  '  2Stii.  10;  29th.  1. 

;■  month.      Kllierta   peaches  were  badly  injured  in  tlie  valleys        //'(//.  — 4th.  1. 

itlie  northwestern  [lortion  during  the  cold  spell  from  tlie  11th        Sinl  .  —  ]:]{]\.  ."> :    ]4tli.  8:   l.')th.  8;    Kith.  1  ;  28d.  1  . 

[the  20th,  bm  other  kinds  of  fruit  were  not  injuriMl,       W'iieat 

j-=  in  fair   ennditiiin   and    \\int(>r   oats   were  in  gdod  cnndition. 

\  acreage  was  reported  small. 
I 

COMPARATIVE  DATA  FOR   ARKANSAS— JANUARY. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 


(Dates  and  numbei' of  stations  reporting.) 


2Kih 


20tli. 


TEMPERATURE. 

rile  mean  monthly  temperature  for  52  .stations  was  44.0^, 
means  ranging  from  50.8-  at  Texarkana  to  38.0^  at  Button, 
e  mean  foi-  the  42  stations  having  a  record  for  ten  or  more 
.rs  was  2.8)  above  normal,  t lie  departures  l)eing  positive  at 
except  two  stations.  Highest  temperatures  occurred  at 
irly  all  stations  on  the  30th  or  31st,  the  highest  being  82^ 
ich  was  reported  at  Camden  and  Huttig.  Lowest  tempera- 
es  occurred  at  nearly  all  places  from  the  14tli  to  tlie  Kith, 
■  lowest  being  — 4^  at  Mammoth  Spring. 


Yr.\i:. 


PRECIPITATION. 


rhe  mean  monthly  precipitation  for  69  stations  was  3.G6 
lies.  The  monthly  amounts  decreased  from  the  eastern  bor- 
•  to  the  western,  the  greatest  amount  being  7.()1  inches  at 
riaima  and  the  least,  0.()8  inch  at  Fort  Smith.  The  monthly 
an  for  56  stations  having  a  record  for  ten  or  more  years  was 
2  inch  less  than  noriual,  the  deiiartures  being  positive  near 
eastern  and  southern  borders  ami  at  a  few  places  in  the 
tral  and  northwestern  portions  but  negative  elsewliere.  The 
atest  po-itive  departure  was  +1.42  inches  at  Clarendon;  the 
atest  negative.  —2.87  inches  at  Hot  Springs.  General  rains 
urred  from  the  l.st  to  the  oth,  rain  and  snow  from  the  13th 
;he  15th.  moderate  rains  on  the  21st  and  the  22d,  and  scat- 
xl  rains  on  the  28th  and  29th,  the  greatest  24-hour  amount 
ng  2.32  inches  at  Favetteville  on  the  the  4th. 


1S91... 
1892... 
1S',)3... 
1894... 
189,i... 
ISWl... 
1897... 
189S... 
1S99... 
19(10... 
liWl... 
1902. .. 

I9u:-!... 

1904 . . . 
1905... 
1906... 
1907... 
190S... 
1909... 
1910... 
1911... 
1912... 
191H... 
1914... 
1915... 
1916... 
1916... 


'1"IC.MPK 

tATl-RK. 

rUKCII'ITATION. 

^   • 

"  be 

^ 

'^  Sc 

,—    Ti 

_ 

X 

1. 

— *   ., 

^ 

■-■,  zi 



i         ■"■ 

■— ' 

r^.    ^ 

—   w 

N'lMiiicu  OF  Days. 


41.6 
.  :i4.  7 
38.5 
43.  0 
36.9 
41.4 

38.  9 
4.5.5 

39.  3 
43.4 
45.fi 
38.0 
40.2 
3S.  9 

33.  3 
43.1 
49.2 
41.7 
43.8 
41.8 
47.6 

34.  3 
44.0 
46.6 
39.  3 
44.3 
44.0 


-!-4.  6 
-5.4  i 
-1.6  i 
+3.4  I 
-3.2 
-3.  3  I 
+0.7  i 
+6.0 
+0.5 
+4.6 
+6.0 
-2.6 
—0.4 
-1.4 
-6.6 
+  2.9 
+  9.7 

+3^7 
+2.  1 
+  7.1 
-5.  9 
-3.6 
+6  4 
-1.2 
-*-3.  0 
+2.3 


78 
76 

81 


79 
80 
75 
73 

82 

82 


13 
-12 
-13 
-22 

-  5 
4 

-  2 
10 


5.34 

2.48 
1.13 

3.  63 
5.19 
4.09 
6.78 
7.93 
.5.91 
2.  69 
2.21 

4.  13 

2.  r.o 

3.81 
4.-58 
5. 19 
5.80 

3.  75 
1.79 
2.  .59 


+  1..37 
-2.211 
-3.  .55 
-1.05 
+0.  51 
0.  00 
+2.  72 
-^3.  81 
+  1.48 
-2.  40 
-2.20 
-0.  17 
-1..56 
-0.  76 
+  0.27 
^-1.07 


^5        =     .-  —  c 


13 

s 

10 

i» 

6 

16 

10  1 

6 

15 

13    : 

0 

13 

10   [ 

8 

13 

12  ' 

6 

13 

13 

7 

11 

16 

7 

8 

11 

6 

14 

13  • 

s 

10 

v.-> 

s 

,s 

VI 

s 

11 

14 

.•) 

12 

I 


86 

—  9 

1.02 

79 

-16 

3.01 

78 

-   1 

8.45 

82 

7 

1.57  , 

74 

-  3 

4.38 

82 

-  6 

9.39  ' 

82 

-  4 

3.66  ' 

+  1.38 

.s 

7 

16 

11 

-0.  32 

14 

7 

10 

7 

-2.  15 

4 

7 

20 

6 

-1.77 

16 

6 

SI 

6 

-3.  U 

8 

10 

13 

6 

-0.98 

13 

10 

8 

6 

+4.  34 

12 

7 

12 

10 

-2. 20 

13 

9 

9 

4 

+0. 21 

10 

6 

15 

S 

+5.44 

8 

4 

19 

12 

-0.42 

11 

5 

15 

i 

ERRATA. 


Decenilier,  K)16.  page  92.  Dardanelle:  snowfall.  S.5  inches. 
Dodd  City:  snowfall,  10.8  inches.  M'ynne:  ^lean  temperature, 
40.1".  Texarkana:  Mean  tempearture,  48.3^;  departure. 
+2.0".  Booneville:  Number  cloudy  days.  11;  partly  cloudy.  8. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


January,  19 


Climatolog-ical  Data  for  January,   1917. 


j 

(;oniitiPs. 

9 
C 
c 

Temperature  (  Degrees  Fahrenheit), 

Precipitation,  inches. 

Number  of  days . 

0 

h 

1° 

— 

1 

Observers.    II 

1 

stations. 

S  . 

—  ci 

££ 
5  2 

li 

0.  — 

2 

0 

Is 

0 

0 

0) 

s: 
g 

c  g 

S  c 

a 

01 

t4 

0 

X 

c 

■c 
>> 

>> 

•c 

0 

1 

K 

^ 

a 

G 

^ 

« 

■  S 

P. 

-^ 

H 

G 

"^ 

H 

?d 

0 

(^ 

0 

a. 

AHciii             

Lawrence 

254 

12 

43.1 

+  2.5 

75 

31 

8 

14 

36 

6.05 

+1.09 

1.35 

8.5 

8 

15 

3 

13 

sw. 

Julius  Gnelck.          1 

Amity 

Clark               .  . 

250 
250 
145 

277 

i'.aos' 

1 .324 

259 

25 
21 
33 
18 
25 
11 
20 
15 
3 

35 
13 
31 
21 
13 
33 
25 
14 
2 
31 

42.4 

-0.9 

10 

30 

15 

16+ 

40 

4.07 
4.70 
5.46 
3.48 
3.07 
1.08 
L65 
4.36 
1.80 

5.38 
2.45 
4. 05 
2.15 
5.42 
1.85 

'5.' 78 
2.79 
2.94 

-0.28 
+  1.02 
+  0.99 
-0.56 
-1.11 
-1.55 
-0.  85 
-0.10 

+0.66 
-0.87 
-0.  70 
+  1.81 
+  1.42 
-2. 27 

+6.'4i 
-0.36 

1.21 
1.30 

1.28 
0.80 
1.10 
0.76 
0.  95 
1.10 
0.  .SO 

1.61 
1.45 
1.06 
0.75 
1.12 
0.84 

'i.'2.3 
1.18 
1.44 

7.0 

"i'o' 

4.0 
.3.2 
L5 
1.0 
4.0 
2.5 

3.0 
4.0 
2.5 
6.0 
4.1 
4.0 

"t." 

3.5 

2.0 

6 
10 
14 
10 

5 
5 
9 

9 

5 
11 

4 
12 

7 

10 
4 

6 
17 

9 
11 

s 
13 
14 
111 
14 

14 
11 

8 
10 

6 
18 

"'io' 

15 

11 

15 

0 
2 
1 

8 
6 
9 
II 
8 

2 
0 
4 
.3 

6 

"2" 
1 
3 

10 
14 
20 
19 
15 
12 

s 

21 
9 

15 
20 
19 

18 
18 

'    'i9' 
15 
17 

s\v. 
se. 
s. 

n  w  ■ 
nw. 
n. 
w. 

s. 
n. 
n. 

sw. 

n. 

s. 

.I.W.Campbell.       ! 
F.  .1 .  Carpenter. 
K .  K .  Bhnidell . 
Miss  Lelia  I .  Teter. 
.I.E.  Scanlan. 
U.S.  Weather  Buret 
John  T.  Maxey. 
S..l.llowe. 
S.  P.McConnell. 

H.  L.  D.  Whitsoii. 

J  .  W .  Wray  . 
Zeb .  H  .  Watson . 
C.  M.  Hnddleston. 
Mrs.  B.  K.  Bishop. 
M.J.McHenry.       i 
J.  N.  Crutchfield.    '< 
A.  Trediek. 
(ieo.  L.  VandegriflL 
C.E.Hall. 

do    

Arkansas  City 

Batesville 

De«ha 

Independence . . 

Van  Buren 

Benton 

43.4 
38.1 
40.9 

+  2.0 
+  4.0 
+  4.4 

76 

71 
75 

3 
.30 

30 

10 

8 

14 
31 
14 

39 
54 

44 

Boone  

Laurence 

Logan 

43.4" 

43.4 
38.2 

47.8 
47.6 

+  1.6 

+  '2.' 6 
+  2.1 

70'' 

78 
77 
82 
78 

.30 

30t 
31 
29t 
30 

14'' 

16 
2 
14 

18 

14+ 

14+ 
15 
14 
14 

43« 

40 
47 
47 
47 

Hrinkley 

Calico  Koek 

22fi 
3f.l 
158 
470 
171 
309 
293 
175 
337 
330 

Ouachita 

Howard 

Faulkner  

Clay 

45.6 
49.6 

+  5.1 
+  '4.4 

78 
"'79' 

31 

■"■28+ 

15 
"19' 

14 
"'14' 

36 
"33 

Croeseit 

A>liley 

Yell 

DanianeUe 

UoddCity 

Yell 

43,  0 

76 

30+ 

n 

ie 

38 

1.175 

162 

1,590 

36 
5 

15 

Neal  Dodd . 
Lawrence  \Vaterlna^ 
J.  M.  Kicketts. 

Desha 

Madison 

48.4 
3S.  0 

+  'i.'5 

79 
69 

29+ 
30 

19 

2 

14 
14 

32 
42 

5.69 
3.25 

-6.' 38 

1.85 
1.13 

2.0 
2.0 

10 

8 

u 

9 

8 
11 

12 
11 

s. 

l>utloii 

w  1,1,  ,1-nrin 

Union 

265 
229 

13 
10 

47.2 
44.  Oi-- 

+  LO 
-0.8 

81 
78'' 

30 
31 

18 
16' 

14 
16 

37 

36'-- 

4.25 
3.  78 

+  1.19 
-0.30 

1  20 
1.60 

T. 
5.0 

8 
5 

6 

8 

17 

nw. 

Jett'J.Babb. 

J.  C.  Chenaiilt.        ' 

Lonoke 

Kiir.'ka  Springs 

I'^ivt'ttevillo 

Carroll 

1 ,465 

15 

39  8 

+  1.4 

76 

30 

7 

14 

45 

2.  .54 

-0.31 

1.60 

2.0 

5 

6 

12 

13 

sw. 

George  W  .  Niclioaldl 

Washington 

1,451 

31 

41.8 

+  4.7 

73 

30 

7 

14 

48 

3.26 

+0.59 

2.32 

L5 

6 

10 

9 

12 

sw. 

University  of  Arkan! 

Dallas 

Little  Kiver 

Sebastian 

300 

'"m 

6 

1 

35 

78" 

30 
"36' 

4.66 
'6.' 68 

-i.'83 

L75 
'6.' 24 

3.5 

"o.k' 

6 

8'- 
12 

5" 

1." 

n. 

.1 .  B.  Atkinson. 
W .  B .  Coley  .             ' 
U.S.  Weather  Bute* 

Foreman 

Fort  Sinitli 

42.' 2 

+  '3.' 9 

"'is' 

"'14' 

".50 

Hempstead 

White      

2fi4 

2UU 

1  .250 

31 
4 
19 

3  51 

-0.48 
-i.'23 

1.15 
1.50 
0.40 

6.0 
6.0 
2.0 

6 
5 

10 
10 
21 

1 
2 
II 

20 
19 
10 

e. 
sw. 

T.J.  Logan. 

Mrs.   liiddie  Surratti 

Frederick  Dauliiser, 

(ii'orgetovvu 

4.05 
1.  05 

Benton  

40.  fi 

+  3.4 

75 

30 

9 

14+ 

45 

Ilarily 

lli'l.-na    

Sharp  

643 

20 

41.4 

+  2.7 

76 

31 

1 

14 

49 

4.  05 

+0.08 

2.  00 

6.0 

s 

9 

/ 

15 

sw . 

C.A.  Caywood. 

Phillips 

IW 

46 

'  5.  99 

+0.69 

1.34 

10 

14 

0 

17 

n 

T.  .1.  Mitchell. 

llcMiii)  Wallace  

(iarland 

1..50U 

23 

44.8 

+  2.2 

76 

30 

13 

14 

54 

4.34 

—  0.  46 

1.  90 

7.  2 

9 

11 

s 

12 

w . 

K.  F.  Stnckleii. 

Ho|.- 

1  lot  Spring!* 

Henlp^tead• 

377 

45 

4H  ■?.' 

+  4.0 

79" 

30 

8" 

14+ 

34" 

3.  64 

-1.40 

1.13 

6.5 

.s 

12" 

1" 

17" 

-^. 

.N.  P.  O'Neal.             ! 

Garland 

(U)0 

2.3 

47.4 

+  4.2 

77 

30 

13 

15 

36 

1.98 

-2.  87 

1.17 

5.1 

6 

It; 

4 

11 

n. 

A.  it  X.  (ieii.  Hospi 

Union 

10 

1 

22 

.50.  0 
43.2 

+  1.2 
+  2.1 

82 
75 

29+ 
.30 

18 
5 

14 
14 

41 
.38 

4.  ,H6 
3.79 

4.97 

+0.  62 
+0.01 

1.30 
1.00 

1.  45 

2.0 
.5.0 

9.0 

9 
6 

9 

s 

12 

11 

n. 

s. 

C .  A  Berry  .              ' 
J.  C.   Cooper.           j 

Benedictine  Sisters.' 

Woodruff 

Craighead 

1% 
345 

16 

5 

10 

Union 

132 
262 

24 
17 

50.0 

+  4.1 

80 

30 

20 

14 

33 

4.71 

+  1.09 

2. 10 

2.0 

4 

10 

5 

16 

11. 

J  .  \.  Lowderback.  i 
F.  W  .  "i  oumans.     1 

Lafayette 

Pulaski 

286 

38 

45.0 

+  4.4 

75 

36 

15 

15 

45 

2. 53 

-2.  26 

6.54 

5.  .5 

lu 

9 

3 

19 

s. 

1  .  S  .  Weallier  Bureil 

Lutli(*rville  tt   

.lohnson 

775 

20 

43.  0 

-2.4 

74 

30 

11 

14 

48 

1.95 

-1.43 

0.60 

3.0 

6 

13- 

5 

13 

w. 

II.  Kauffeld.             \ 

Hot  .Spring 

277 

34 

46.6 

+  3.6 

78 

30 

IS 

14 

35 

5.86 

+0.  41 

1.50 

6.0 

11 

( 

2 

s. 

Mrs.    Kate  L .  Sinitli 

Fulton 

512 

12 

40.  2 

+  3.0 

73 

31 

-  4 

14 

40 

2.17 

-1.42 

1.13 

4.0 

6 

12 

y 

10 

sw. 

W . S .  \  lucent . 

Miiriaiiiia         

Ia',- 

235 

6 

42.7 

74 

30 

13 

14 

37 

7.61  

2.00 

3.1 

6 

6 

,s 

17 

s. 

Mrs.  Mary  Spaine.    ' 

Marked  Treo 

Poinsett 

229 

13 

44.9 

80 

30 

11 

14 

49 

5.16+0.33 

1.29 

5.5 

. 

10 

6 

•15 

nw. 

Ciiapuiau  ik  Dewey 

Marshall  

Searcy 

1.083 

2 

43.5 

73 

21+ 

7 

15 

43 

2.  44 

1.36 

6.  5 

6 

lu 

14 

' 

sw. 

W.  F.  l{eeve>. 

M.-nii 

Moiriitaiii  Uoiur   . . . . 
^I(»^l II I  I (\'A          

Polk 

1,284 
800 
730 

29 

.      3 

lb 

42.  4" 
43.'  6' 

+  0.6 

76» 
"'75' 

31 
' ' '36+ 

14" 

"'io' 

14 
"if)' 

32" 
"45 

2.41 
'3J23 

-L13 
-i."63 

0.71 
6.90 

2.8 
"4.'.s' 

U 
5 

11 
...... 

4 

15 

"'is' 

sw. 
w. 

V.  W.St..h)hn. 

B.  S.  Halbert. 

W.  0.  WhiLtiiigton. 

Uavter 

Montgomery  .  . . 

Miiitrt'oslxwo 

\ail     

Pikr 

367 

1 

1.99 

1.33 

4.0 

3 

15 

0 

11 

w. 

Henry  A.   Davis. 

N.-wlon  

■>  .233 

24 

41).  0» 

f  3.4 

6V 

29 

7" 

14 

43" 

4.12 

+6.44 

2.13 

1.5 

5 

1," 

6" 

1" 

sw. 

(.liarles  Pa.xton. 

NfW  i>f)rt 

okay 

Jackson  

231 

3.i 

42.4 

1-  3.-' 

73 

9 

17 

15 

33 

.5.35 

+0.55 

1.50 

5.1 

8 

12 

1 

18 

ne. 

T.  K.  Shell. 

I'olic 

1.700 

2 

43.0" 

70" 

30 

9" 

1:; 

3sa 

2.80 

1.30 

2.0 

6 

10" 

91 

11" 

». 

U.  S.  Forot  Service.! 

Mississippi 

240 

17 

42.  0 

-r  2.  6 

74 

30 

9 

li 

35 

4.48 

-0.  55 

1.44 

7.0 

8 

11 

8 

12 

.-,. 

Atwood  P.  Smith,    i 

Frankhn 

377 

21 

42.  9" 

+   1.8 

72" 

29+ 

14" 

14 

38" 

1.  99 

-0.48 

1.42 

1.0 

0 

15 

9 

' 

nw. 

L.    M.   (.ulhrie. 

Tine  Hlutt" 

.letlcrson  

215 

33 

4.5.2 

+  1.8 

78 

20+ 

20 

14+ 

35 

4.59 

-0.47 

1.58 

3.0 

9 

13 

16 

sw. 

.1 .  11 .  Hudson.           1 

Randolph 

300 

25 

42.  6 

+  4.0 

75 

■      29 

1 

14 

.38 

4.20 

-0.03 

1.45 

4.0 

9 

11 

10 

10 

Benedictine  Sisters.; 

l*()i'ilaiul         

Asldcy   

122 

11 

47.4 

0.0 

81 

29 

20 

14+ 

40 

3.70 

-0.  93 

1.41 

2.5 

12 

5 

/ 

19 

n. 

T.  A.  Corson.            . 

l'r""»cot  I 

Ne\'ada 

327 

35 

47.0 

+  2.9 

80 

30 

19 

14 

40 

3.86 

-0.  34 

1.29 

6.0 

8 

11 

1 

19 

.**. 

Mrs.  G .  (ireshani. 

lialUi> 

287 

10 

4.75 

-0.  05 

1.65 

' 

16 

0 

15 

s. 

James  Stitt.               * 

Uison 

lioKcrs 

■S-'arcy 

Cli'Vi-land 

243 

Jo 

4.01 

-1.66 

1.13 

3.6 

/ 

10 

2 

19 

sw. 

L.  1'-.  Tisdale. 

Hcnlon 

1,385 

26 

40.0 

+  3.2 

75 

30 

8 

14 

43 

1.33 

-1.03 

0.66 

2.2 

3 

11 

6 

14 

sw. 

Carl  .\.  Slarck. 

White 

(irant 

236 

4 
4 

'4.' 70 
3.78 
5.  ,56 

+6."  63 

'■i'oii 

1.00 
1.57 

"6.'3' 
3.0 
3.5 

5 
10 

8 

...... 

9 
11 

■"■"3" 
1 
9 

'  "ii' 

21 
12 

sw. 
n. 

s. 

Shem  Pelley. 
MissS.  F;.Ashcra£t.: 
ti.  Field. 
11.  A.  Buerkle. 

sprlusltaiik  tt 

.-itiiitgart 

Miller 

Arkansas 

240 

228 

y 

29 

46.' 4" 

+  '3.'5 

■■■75' 

■■■■3+ 

"'ik' 

'"w 

".33 

Siibiaco 

Logan       

1 ,050 
332 

2,000 
304 

20    43.8 
35    50.3 

1    

22    45. 4" 

+  2.0 

+  ae 

+  '6.' 5 

77 
81. 

■■'SGl' 

30 
30 

"'29' 

14 
14 

"ij+ 

42 

28 

"39'' 

1. 22 
3.70 

'3.00 

-2.  05 

+0.  85 

-i."53 

0.50 
0.80 

'i.'66 

2.0 

"2.' 6' 

10 
9 

5 

11 
16 

"'i6' 

13 

0 

"    "3 

7 
15 

'"is" 

se. 
n. 

Xew  Subiaeo  Abbey 
U.S.  Hrasliear. 
U.S.  Fore>t  Service, 
K.  U.  Liisk. 

Miller 

I  llll-lKTS 

Wiirrfii     

Yell 

Bradley 

WlutcclifTs 

Little  Kiver.... 

206 

12    

2.  20 

-0.15 

1.20 

6.0 

4 

12 

n 

14 

ne. 

liulelii  .M .  Scliirmer 

Wyiiiii' 

Cross 

250 

9   43.1 

75 

30+ 

15 

14 

34 

4.66 

1.50 

3. 5 

10 

15 

0 

16 

n. 

.1.  .M.  Ijirkau 

State  means  and  exti 

•eiii'  - 

44.0 

+  2.3 

82 

29+ 

-  4 

14 

34 

3.66 

j-0.42 

1 

2.32 

3.9 

' 

11 

5 

15 

s. 

f 



~ 

The  departures  froi ,niial  tei rature  and    precii.ilatiou  are  coinpm.'d  only  for  >uch  station^  a>  have  len  or  more  years  of  record,  but  all  complete   reports  arei 

idittenuiuing  section  meall^.  1  .     Precipitation  i>  lev- than  0. 01  inch   rain  or  melled  .snow  .         ++     Received  loo  late  to  be  included  in  means  and  summaries. 

Kefi.rence  leiiers.  ", '',  •■,  appearing  in  tlie  tabl<>  indicale  number  of  days  mi>sing:  for  example.  ^  repI•e^ellts  two  days  missing,  etc.        +  Also  on  othei-  dat  •>. 
n   |-o>l  ollice  ii,l.!re--es  of  I  hese  -lalioii.-  are  as  follows:  Of  Junction,  Randolph,  La.;  of  Uutherville.  K.F.D.,  No.  2,  I.amar,  Ark.:   of  Spriiigbank.    Doddridge,  Art 


AliV 


i;tr 


(LIMA  lOI.OCK  Al,    DATA:    AIJKANSAS  SKC'I'lON. 


"~"~ 

Diiily   Hii'.ipit iilioii  for  Jiiiuiiiry ,    1 1)  1  7 

1 

1 
Wiit.'islit'tls. 

Day  of  month . 

« 

l«ti011^. 

1 

2 

s 

i 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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.'27 
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.40 
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.G6 
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Except  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  ^24  hours  ending  at  the  time  of 
■ation.  **•  Regnilar  Weather  Bureau  station  :  precipitation  is  lor  the  •24-hour  period,  midnight  to  midnight .  i  Separate  dates  of  falls  not  recorded. 

'  Precipitation  included  in  the  next  following  measurement.  II II  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  pi-eceding  ^24  hours. 

T.    Trace,  or  less  than  0-01  inch. 

Daily  River  Stag^es  for  January,  1917. 
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13.7 
16.  (^ 
19.0 
29.7 
30.1 
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535. 
2,36. 
0    6. 


51  2, 
9 


21  9. 
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4'  5. 
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4    6. 
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2.1 
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0  1.6  1.4 
3  7. 21  7.3 
3'  7.5i  7.1  6. 
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1.2 

1.2 

1.1 

1.1 

7.2 

7.1 

7.3i 

7.3 

8    6.1    ,5.6'  .5.3 

4  10. 2  10.  Ol  9.  8 
0  19.7  19.5  19. 
S26.8i28.5  30. 

5  31. 8  31. 9  32. 
0    9.8l  8.5    s. 


;3.  4 

2.1 
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4.6 

.5.5 

1.0 

7.0 

4.9 

9.6 

1  18.5 

0  31.  3 

5  33.  4 

0    7.9 


Reiiilings  al  P.iile>ville  are  5.  3  feet  higher  lliaii  foriiierly  on  account  of  adopting  a  /I'ro  of  gage  -5.  3  feet  lower. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 


January,    19 


Daily  Temperatures  for  January,  1917. 


Stations . 


Alicia 

Amity  $$ 

Bee  Branch 

Boulonville 

Bergman 

Booneville 

Brinkley  ^  .... 
Calico  Kock  %  . 

Camden 

Centerpoint 


Conway  

Ciossen  

Dardanclle  %  .. 

Dnmas 

l^utton 

Kldorado  V^« 

England  %  

Kureka  Springs 

Fayetteville 

Kort  Pinitli 

(iravottc 

Hardy 

Hemp  Walliico  .. 

Hope 

Hot  Springs 

llmtig 

Joni'sboro 

Junction 

Little  Rock 

Liithervillo 

Malvern  '^'^ 

Mannnoth  Kprinj 

Marianna  # 

Marked  Tree§^.. 

Marsliall 

Mena'JvS 

.Mount  Ida  • 

Nail 

Newport  # 

okay 

Osceola  ^ 

ttoirk 

Pine  Bluff  $$ 

Pocahontas 

Portland  \\\\ 

PrescotfJiJ 

Itogers 

Slnttgart 

Snbiaeo 

■I'l'xarkana  v\vS 

Warren  sW 

Wynne  v^iS 


luj.r.nn 


\  Maximum.. 

52 

56 

67 

i  Minimum  .. 

44 

36 

04 

\  Maximum . . 

61 

64 

70 

(  Minimum  . . 

37 

3V 

48 

\  Ma.xiunun.. 

60 

••33 

76 

1  Minimum  . . 

8S 

41 

61 

)  Maximum. . 

47 

69 

66 

(  Minimum  . . 

34 

33 

34 

*  Maxinnnn. . 

68 

62 

64 

1  Mininunu  . . 

37 

30 

3V 

\  Maximum.. 

52 

66 

72 

(  Minimum  . . 

3S 

47 

\  Maxinuuu.. 

61 

66 

V6 

*  Minimum  .. 

34 

4o 

47 

s  Maximum, . 

47 

46 

62 

/  Mininunu  .. 

•24 

34 

38 

\  Maxiuuuu . . 

.66 

V4 

76 

/  Jlinimvnu  . . 

42 

49 

60 

S  Maxinuun.. 

49 

68 

83 

)  Minimum  . . 

42 

48 

60 

\  Maximum.. 

52 

62 

74 

/  Minimum  . . 

41 

4'< 

•53 

\  Maxinuun. . 

6U 

V2 

74 

(  .Mininunn  . . 

63 

01 

66 

)  Maximum. . 

M 

66 

64 

(  Minimum  . . 

34 

39 

43 

1  Maximum.. 

bo 

Vl 

74 

'  Minimum  . . 

3S 

61 

63 

\  Maxinuun.. 

58 

66 

63 

1  Minimum  . . 

36 

32 

42 

\  Maxinnnn. . 

6H 

62 

69 

t  Jlininumi  . . 

36 

39 

49 

\  Maximum.. 

76 

)  Minimum  .. 

\  Maximum . . 

47 

62 

66 

1  Minimum  . . 

40 

31 

33 

*  Maximum, . 

.53 

67 

62 

*  Mininunu  . , 

40 

40 

41 

i  .Maximum. . 

48 

61 

60 

/  .Minimum  . . 

3» 

41 

OU 

\  Maximum. , 

47 

.55 

64 

'  .Minimum  .. 

45 

46 

06 

\  .Maximum. . 

64 

.14 

60 

'  Minimum  . . 

39 

37 

46 

*  .Maxinnnn. . 

60 

64 

71 

'  .Minimum  . . 

35 

43 

09 

1  Maximum. . 

.32 

70 

74 

/  Mininunn  . . 

44 

•30 

09 

\  Maximum. . 

59 

66 

73 

1  Mininunn  . . 

40 

3V 

.36 

\  .Maxinnnn. . 

62 

V3 

76 

'  Minimum  , . 

50 

60 

63 

\  Maxinuun. . 

o2 

OS 

70 

*  Mininunn  . . 

42 

35 

62 

*  .Maxinuun. . 

61 

(0 

73 

1  Mininunn  . . 

.60 

67 

64 

>  Maxinnnn. . 

51 

66 

72 

1  .Mininunn  . . 

42 

48 

61 

\  Maxinuun. . 

47 

66 

69 

(  Mininunn  .. 

37 

41 

64 

*  Maxinuun. . 

50 

65 

71 

1  .Mininunu  .. 

46 

48 

61 

\  .Maxinnnn. . 

64 

49 

6o 

'  .Minimum  . . 

42 

33 

38 

1  Maximum. . 

60 

66 

72 

/  Minimum  .. 

35 

43 

43 

\  .Maximum. . 

62 

60 

66 

1  .Mininunn  . , 

60 

4o 

46 

>  .Maxinmm. . 

.52 

69 

69 

'  .Minimum  . . 

40 

42 

38 

*  .Maximum. . 

53 

62 

66 

1  Mininunn  , , 

35 

43 

o3 

»  .Maximum. . 

54 

•64 

69 

(  .Mininuun  , . 

40 

48 

.32 

\  .Maxinuun. . 

58 

00 

63 

i  .Mininuun  .. 

38 

37 

30 

\  .Maxinuun. . 

0.-3 

66 

72 

'  .Mininnun  . . 

41 

35 

40 

V  .Maximinn.. 

49 

oV 

68 

/  .Minimum  . . 

39 

42 

4o 

*  Maximum.. 

60 

62 

69 

(  .Mininuun  . . 

:« 

41 

46 

\  Maxinmm, . 

.60 

62 

59 

'  .Mininunu  . . 

38 

38 

36 

i  .Maximum. . 

53 

■,o 

73 

1  .Mininuun  . , 

37 

46 

60 

\  Maxinmm. , 

01 

.31 

66 

1  .Minimum  . . 

43 

36 

46 

\  .Maxinnnn. . 

60 

72 

75 

'  .Mininunn  . . 

42 

■63 

58 

\  .Maxinnim. . 

.50 

70 

76 

'  Mininmni  . . 

38 

46 

.30 

<i  .Maxinuun. . 

47 

66 

67 

'  .Mininujm  . . 

41 

32 

37 

s  .Maxinnnn. . 

.50 

67 

10 

'  .Nlininuim  . . 

46 

46 

60 

\  .Maxiirinm. , 

•50 

63 

61 

'  .Minimum  . . 

37 

41 

.60 

»  Maxinuun. . 

60 

74 

75 

'  .Mininuun  .. 

45 

60 

m 

t  .Maxinujin. . 

61 

V3 

76 

'  .Minimum  . . 

37 

49 

.57 

\  .MaxiiTUun, . 

.53 

64 

76 

1  .Mininmni  . . 

40 

42 

47 

70  68 

56:  45 

71:  57 

56  42 

75  72 


60' 
64 
42 
63; 

48! 
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precipitin  inn  occuiiinK  ;il  <liiliotis  in  the  ciistcrii  uiid  soiitlicrri 
portions  on  llic  UUli  :iim1  1  lili.  nn  the  JSili.  junl  on  the  j:',i|. 


MISCELLANEOUS  DATA. 


GENERAL  SUMMARY. 

Cold  waves  oecurrcd  mi  the  1st  and  oth  of  the  month,  tem- 
enUures  of  10  or  lower  hein^  recorded  at  nearly  all  stations 
1  the  northern  hall'  of  the  State,  and  zero  or  lower  in  the 
<treiue  nortinvestern  counties.  The  temperature  was  more 
loderate  from  the  7th  to  the  16tli,  but  remained  below  normal 
early  all  of  the  time,  several  inches  of  snow  occurring-  in  the 
.irtliern  jiortion  on  the  14th  and  loth.  The  remainder  of  the 
lonth,  with  the  (>.\ception  of  the  last  twct  days,  was  nnseason- 
)ly  warm,  the  iiighest  February  temperatures  on  record  oeeur- 
iig  on  the  "Jtith.  All  but  the  mo.st  hardy  varieties  of  i)eaches 
I  the  e.xtreme  northwestern  counties  were  killed  by  the  low 
inp(>ratiires  and  in  the  valleys  the  more  tender  varieties  were, 
ijured  as  far  south  as  the  Arkansas  River.  The  weather  was! 
vorable  for  outdoor  work  the  greater  portion  of  the  month,  but 
le  soil  was  rather  dry  in  the  central  and  western  portions.  By 
le  eml  of  the  month  a  great  deal  of  ground  had  been  prepared 
[T  planting  corn  and  cotton  and  in  the  more  favored  portions 
ts,  potatoes,  and  some  garden  truck  had  been  planted. 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 


.) 


TEMPERATURE. 


(Dates  and  number  of  stations  reporting. 

Thinidfr>itorm.'<—l\ih,  1;  Utli,  2;  17th,  2;  18th.  3;  19th.  3; 
22d,  2;  28d,  G;  27th,  2;  2Sth,  C. 

Solar  H<do>i.  —  n{h,  1;  24th,  1. 

LmuiT  .//((/o.s.  — 2d,  1  ;    Oth.  1  . 

Fog.  —  li\\.  1;  8th,  4;  lOth,  1;  \?A\\.  1:  17th.  1;  19th.  3; 
28th,  1. 

Hall—niX.  2;  23d.  1;  27th.  1. 

Slni.  —  \()ih.  1;    If  til,   1;    14th.  4:    l.")th.   2. 


The  mean  monthly  temperature'  for  53  stations  was  43.4°. 
j,e  means  ranging  from  3().0"^at  tiravette,  in  the  northwest,  to 
p.S'^  at  Texarkana,  in  the  southwest.  Tlie  mean  for  the  42 
jitions  having  a  record  for  ten  or  more  years  was  1.7'"  above 
irmal,  the  departures  being  positive  except  at  six  border 
itions.  l£ighest  temperatures  occurred  at  nearly  all  stations 
I  the  26th,  the  highest  in  the  State  being  89°  at  Eldorado, 
lich  has  been  equaled  but  once  in  the  past  27  years.  The 
I  west  temperature  occurred  at  nearly  all  stations  on  the  1st  or  I 
u,  the  lowest  recorded  being  — 4""  at  Bentonville,  Bergman, 
ireka  Springs,  and  Gravette. 


COMPARATIVE  DATA  FOR   ARKANSAS— FEBRUARY. 


PRECIPITATION. 


The  mean  monthly  precipitation  for  72  stations  was  1.93 
Iches.  Monthly  amounts  of  over  two  inches  occurred  in  the 
rtheastern,  southern,  and  west  central  counties,  the  greatest 
lount  l)eing  4.80  inches  at  Mount  Ida  and  the  least,  0.50  inch 
Gravette.  The  mean  for  56  stations  having  a  record  for  ten 
more  years  was  1.74  inches  le.ss  than  normal,  the  departures 
ing  negativ(>  at  all  but  four  stations.  The  greatest  24-hour 
fiount  was  3. GO  inches  at  ]Mount  Ida  on  the  23d;  but  at  most 
tions  the  greater  portion  of  the  precipitation  for  the  month 


TKMPER.VIL'RE. 

Precipitaiio.s. 

.Vu.mber  of  Days. 

Year. 
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1900 
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1902 

1903 

1904 

1905 

Iil06 

1907 

1908 

19*19 

191U 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

46.5 
49.0 
42.4 
40.5 
33.5 
4.5. 2 
46.6 
45.8 
31.8 
39.7 
40.8 
35.0 
41.0 
44.9 
32.3 
41.8 
44.9 
44.2 
47.3 
39.0 
49.8 
37.9 
41.0 
4U.4 
45.9 
43.4 
43.4 

+3.2 
+2.2 
-4.4 
-6.3 

-13.3 
-1.8 
+3.2 
+  1.6 

-11.9 
-5.3 
-2.2 
-6.4 
-0.4 
+2.9 
-9.4 
+0.1 
+4.0 
+  3.0 
+6.5 
-2.2 
+8.6 
-3.3 
-0.7 
-1.1 
+  4.3 
+  1.8 
+  1.7 

80 
85 
74 
75 
78 
79 
^9 
>:! 
76 
74 
79 

79 

86 

82 

75 

83  ' 

78 

.82 

75 

87 

78 

82 

79 

76 

82 

89 

6 

IS 

U 

-17 

U 

s 

-25 

-  5 
10 

-  2 
-12 

10 
-29 

4 

0 

5 

-13 

5 

11 
6 

-  4 

2.92 
3. 47 
4.05 
6.32 
0.71 
:i.m 
■>.  59 
2.08 
2.18 
5.06 
2.18 
2.  60 
7.63 
2.47 
2.  .55 
2.21 
2.77 
5.  26 
.5.41 
3.66 
4.31 
2.80 
3.74 
4.23 
4.47 
1.78 
1.93 

-2.  08 
-0.87 
-0.29 
-1.98 
-3.63 
-1.20 
- 1.  91 
-1.82 
-1.72 
+  1.03 
-0.  91 
-0.53 
+4.16 
-1.38 
-1.01 
-1.62 
-0.  89 
+  1.35 
+  1.86 
-0.01 
+0.65 
-0.71 
+0.09 
+0.57 
+0.97 
-1.80 
-1.74 

10 

11 

9 

8 
10 
15 
10 
15 
12 

9 
10 

9 
10 
12 

9 
15 
12 
12 
13 
11 

9 
12 
11 
11 
11 
1* 
15 

9          9  1         8 
9          9  1         7 

6  13           8 

7  13            8 
7        11            4 

6  8            6 

7  11            4 

5  1       8            5 

6  1     10            6 

7  1     12            >i 

7  '     11            6 

8  11  1         5 
6        12          10 
8,9           5 
6       13           7 

5  8            6 

6  10            6 

5  12            9 

6  9           8 
6  1     11            7 
8    :      11              <l 
8  i       9            6 

6  i     11            s 

7  10            7 
5  '     12            8 

4  11  i         5 

5  s  ;       4 

Alicia 

Amity 

Arkadelpliia  . .. 
Arkansas  City.. 

Batesville 

Bee  Brancli  — 

Bentonville  

Bergman 

Black  Rock  . . . . 
IJooneville 


Brinkley  — 
Calico  Rock 
Camden  — 
Ceuterpoint 
Clarendon  . 
Conway  — 
Corning  — 
Crossett. .  .  . 

1  la  n  V  i  1  le 

DariUiiirlle  . 


Uodd  City 

bnmas 

Dutton 

Kklorado 

Knghuid 

Eureka  Springs 
Kayetteville  ... 

l''onlyoe 

Foreman 

Kort  Smith 


Fulton 

Georgetown  . .   . 

Gravette  

Hardy 

Helena 

Hemp  Wallace 

Hope 

Hot  Springs  — 

Hnttig    

.Jelks 


Jonesboro 

■lunetionii 

Lewisville 

Link-  Kock 

LutlH-rvilli'   It   .. 

Malvi'rn    

Miiinmolli  Spring 

Mivrianna 

Marli.'d  Tree 

Marshall  


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


February,  191' 


Climatological  Data  for  February,   1917. 


Mena 

.Mountain  Homi' 

Mouni  Ilia 

Murfrei'sboro.. . 

Nail  

Newport 

okay 

OM-,-ola ■■■ 

uzark 

I'iii.-  lilnir 


I'ocaliontas. . .. 

Tori  land 

I'D'SCOtt 

I'rineeton 

Kison 

Kogers 

Searcy 

Sheridan 

Springbank  tt . 
Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana  

Iniphc-rs 

Warren 

WhiteclitTs.    .. 
Wynne 


Counties. 


Lawrence 

Clark 

.....do 

Desha 

Independence . 

Van  Bureu 

Benton  

Boone  

Lawrence 

Logan  


Monroe... 

I/tarti 

Ouacliita  . 
Howard  . . 
Monroe. . . 
Faulkner 

Clay 

Ashley.  .. . 

Yell 

Yell 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit). 


Precipitation,  inches. 


Number  of  days . 


Marion 

Desha 

Madison 

I'nion 

Lonoke 

Carrol  1 

Washington  . 

Dallas 

Little  River  . 
Sebiistian.. . . 


Hempstead  .. 

White 

Beutoii 

Sliarp 

Phillips 

liiirland 

Henip>tead-  . 

(JariaiKi 

Inioii 

WoodrulJ 


id. 


Craigh 

Union 

La  layette 
Pulaski... 
.lohn>on. , 
Hoi  Spriii 
Kultcjii. . . 

Lee 

Poinsett . 
Searcy 

Polk 


Ha.Mer 

.Montgomery  .  . 

Pike 

Newton  

.Jackson 

Pope 

Mi>sissippi 

Franklin 

.letVerson  


Randolph 

Ashley   

Nevada 

Dallas 

Cleveland 

Heiiton 

White 

(irant 

Miller 

.\rkan.sas 


Logan  

Miller 

Yell 

Bradley  . . . 
Little  Rivt 
Cro>s 


State  means  and  extremes. 


254 
250 
250 
145 


1,303 

1 .324 

259 


22fi 
3f.l 
158 
470 
171 
3U9 
293 
175 
337 
330 

1,175 
162 

1,  590 
2(;5 
229 

1 .4r.5 

1.451 
3U0 

"48i 

2fi4 
200 

1  ,250 
tiJ3 
1S2 

1.500 
377 
COO 


196 

345 
132 

262 
286 
775 
277 
512 
235 
229 
,b83 

,284 
800 
730 
3()7 
:  .233 
231 

,  700 
240 
377 
216 

300 
122 
327 
287 
243 
,3S5 
236 


240 

228 

1,050 
332 

2,000 
304 
206 
250 


42.3 
43.0 


39.6'' 
43.4 
36.6 
37.8 


44.5 

43.2 
38.0 
49.4 

47.2 


45.4 
49.4 


48.8 
37.2 
49.9 


37.8 
39.4 


36.0 
39.7 

44.5' 
49.2 
48.4 
51.  3 


40.8 
50.6 


44.8 
42.6 
47.0 
39.7 
42.4 
42.7 
40.8 

42.5 
37.  7' 
44.0 

37.2 
40.  8' 
41.2' 
41.8 
42.2 
45. 4 

41.4 

47.1 
48.4 


38.2 


40.8 


44.2 

50.8 


45.7 
ii.T 


43.4 


+  0.4 
0.3 


0.3 
+  2.3 
-  1.9 

+  2.0 


+  1.0 


+  2.8 
+  L4 


+  3.1 
+  '3.'9 


+  0.8 
+  4.3 


-  0.2 

+  1. 


84 


1.7 
4.8 
2.7 
1.8 


+  0.8 
+  5.1 


+  0.7| 
+  2.5 
+  3.4i 
+  2.0 


0.6 


+  L5 
+  0.8^ 


-  0.2 
+  1.0 
+  0.6 

+  3.9 
+  0.1 
+  3.3, 


+  0.9 


83 


82" 
80" 
80 
85- 
85 

80 
85 
86 


+  3.41 


+  3.3i 

+  3.6l 


+  LO 


+  L7 


26 
26 
26 
25t 


24t 

■it; 

26      -  4 


43 


4.25 
1.21 
1.71 
3.08 

1.  96 
1.40 
0.93 
L02 
2.07 
0.83 

1.7(' 

2.  25 
2.  82 
1.73 
L36 
1.50 
2.6n 
2.83 
2.  06 
1.  96 


1.60 
0.94 
3.56 


0.93 
0.96 
4.65 

0.73 

1.81 

L75 

0.50 

2.  33 

1.35 

1.6' 

2.  .54 

1.34 

2. 

1.25 

2.35 
3.58 


1.72 
0.9 

1.  10 
L34 

2.  33 

1.  03 
1.4U 

2.05 

0.86 
4.80 
2.58 
1.39 
0.8(1 
2.00 

2.  5(1 
0.80 
1.40 

2.15 
3.92 
2. 22 
1.70 
3.69 
0.95 
1.72 
1.70 
3.08 
1.38 

0.80 
3.25 
2.14 
2.90 
1.00 
1.61 


1.  93 


+0.33 
2.75 

-2.  ."iO 
L67 
L99 

-1.85 
1.59 
1.85 

-1.58 


-3.01 
0.40 
1.44 

-L69 
2.92 
2.40 
1.15 
0.27 

-i.M 


-2.45 
-0.69 


-2.  05 
-L50 


-2.  01 

-1.31 

-1.49 
-1.06 
-3.51 
-2. 27 
-l.(;4 
-2.  49 
-1.71 


-2.03 
0.00 


-2.  46 
-2.36 
-2.  58 
-2.  07 

-2.  98 


-1.75 


-0.04 


-1.67 
-3.22 


-1.67 
-1.89 
-2.86 

-1.45 
-0.  67 
-1.57 
-2.  61 
+0.  89 
-LOl 


—2.  05 
+0.  21 


-1.78 
-2.  78 


1.40 
1.16 

1.0 
0 

1.01 

0 

0.  85 

1.10 

T. 

0.  75 

0 

0.  85 

8.1 

0.87 

8.5 

1.22 

1.0 

0.52 

0 

0.92 
1.  10 
1.02 
L03 
0.90 
0.72 
1.30 
l.U 
1.10 
1.15 


1.35 
0.46 
1.00 


0.68 
0.58 
2.45 

0.63 

0.82 

0. 

0.50 

1.05 

1.06 

0.94 

1..58 

0.50 

1.20 

1.  00 

I.OO 

2.  24 


0 
5.0 
0 
0 
T. 
0 
0 
0 
0 
0 


0 

1.0 

0 


7.0 

6.8 

0 


0 
0 
8.0 
4.0 
0 
0 
0 
0 


-1.74 


0.92 

0.  .58 
0.75 
0.54 
1.22 
0.68 
0.58 

0.75 
0.61 
3.60 
1.92 
0.58 
0.50 
0.90 
2.10 
0.80 
0.75 

1.20 

1.  11 
0.98 

0.  95 
1.54 
0.75 
0.77 
1.50 
1.00 
0.98 

0.56 

1.  10 
I.OO 
1.4( 
1.00 
0.  9t: 


T. 

0 
0 

6.0 
0 
0 

2.0 

0 

5.7 

0 

i.o 

0 
0 
0 
0 
0 

1.5 
0 
0 
0 
0 

6.7 
0 
0 
0 
0 

0 
0 


3.60      1.1 


17 
12 
22 
13" 

y 

U 


15  1 


16 

a 
»» 

6' 
17 


n. 

sw. 


nw. 
sw. 


sw. 
nw. 


s  w . 
11  w. 


nw. 
sw. 


lie. 
sw. 
sw. 


Observers. 


-1 


Julius  Guelck. 
J.  W.  Campbell. 
F.J.  Carpenter. 
E .  R .  Blundell . 
Miss  Lelia  I.  Teter 
J .  E.  Scanlaa. 
U.S.  Weather  Bureaj 
John  T.  Maxey . 
S.J.  Howe. 
S.  P.  McCoiinell. 

H.  L.  D.  WTiitson.. 
J.  W.  Wray. 
Zeb.  H .  Watson. 
C.  M.  Huddleston., 
Mrs.  B.  E.  Bishop, 
M.J.  McHenry . 
J.  N.  Crutchtield. 
A.  Tredick. 
tieo.  L .  Vandegriff. 
C.E.Hall. 

Neal  Dodd . 
Lawrence  WatermaU; 
J.  M.  Ricketts. 
Jeff  J.  Babb. 
J .  C.  Chenault. 
George  W .  Nichoaldgi 
University  of  Arkanii 
J .  B.  Atkinson. 
W .  A .  Matlock . 
U.S.  Weather  Bureai 

T.J.  Logan . 

Charles  Hilburn. 
Frederick  Danhiser. 
C.A.  Cay  wood. 
T.J.  Mitchell. 

E.  F.  Stricilien.. 
N.  P.  O'Neal. 

A.  it  N.  tVn..  Hospitl 
C.  A  Berry. 

J.   C.   Cooiser. 

Benedictine  .Sisters. 
.1 .  A.  Lowderback. 

F.  W.  Voumans. 
U.S.  Weather  Bui'e8i| 
n .  Kautteld. 
Mrs.    Kate  L.Smith. 
W.  S.  Vincent. 

Mrs.  Mary  Spaine. 
Chapman  it  Dewey  0 
W.  F.  Reeves. 

V.  W.  St.  John. 

B.  S.  Halbert. 

W.  G.  Whittington, 
Henry  A.  Davis. 
Charles  Paxtoii. 
(ieorse  L.  Robinson. 
U.  S.  Forest  Service. 
Atwood  P.  Smith, 
L.    M.  (iuthrie. 
J  .  H  .  Hudson. 

I 
Benedictine  Sisters. 
T .  A .  Corson . 
Mrs.  G.  Gresham. 
James  Stitt. 
L .  E .  Tisdale .  1 

Carl  A .  Starck  .  J 

Miss  Virginia  LightW 
Miss  S .  E .  Ashcralt. 

G.  Field. 

H .  A .  Buerkle . 

New  Subiaco  Abbey. 
H .  S .  Brashear .         j 
U.  S.  Forest  Service. 
R.R.  Lu.sk.  I 

Eulela  M.  Schirmer.J 
J.  M.  Larkan 


The  departures  from  normal  temperatun-  and   precipitation  are  computed  only  for.such  stations  as  have  ten  or  more  years  of  record .  but  all  complete   reports  are  US 
ill  determining  section  mean>.  T.     Precipitation  is  less  than  O.oi  inch  rain  or  melteii  snow.         tt    Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries. 

Reference  letters,",  ",'-,  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days  missing:  lor  example,  "  represents  two  days  missing,  etc. 
tt  Post-ollice  addresse:-  of  these  >tation<  are  as  follows;  Of  Junction.  Itaiidolpli.  La.;  of  LutherviUe,  R.F.D..  No.  2. Lamar,  Ark.  ; 


t  Also  on  other  date; 
of  Springbank,   Doddridge,  Ark. 


i 


iu;.\Kv,  i;m 


(LIMA  rol.OCICAl.    I)  VIA:    AKKANSAS  SKC'I'ION 


Daily  Pruclpitutiou  for  Fubruury,   1017. 


tiitioiis. 

WaliTslieds, 

Dbv  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

1'2 

13 

14 

IS 

16 

" 

Itl 

19 

20 

21 

:L 

23 

24 

25 

20 

28  1  29  1  :(() 

31 

White 

.65 
3>1 

1.0s 

.77 
1. 01 
.82 
.84 
.'20 

1.40 

1.16 

l,'2.5 

i    111! 

lelphin  1  II. 

Ouachita 

.06 

do 

.05 

.08 

.66 
.46 

■■ " 

.... 

1    71 

isas  City  II  II 

Missi.-sippi  ... 
White 

.M 

.03 

,2-2 

.43 

.12 

,08 

.... 

't    IIH 

vlUc !,  I'l 

T, 

,02 

,., 

1.10 
.76 

.... 

Irencli  

Arkansas  ,.., 
do 

".'w 

".'62 

'.'iri 

.66 
.86 
.15 

T, 

.... 

1.40 

.nvillc  •••.. 

T. 

linn 

White 

.87 
.80 

1.02 
2. 07 
0,83 
1.70 
2.  -25 
2.  82 

Kock  II II  • . . 

do 

Arkansas 

T. 

All 

,03 

".■i\ 

1.22 

-vill."  

.b-l 
T. 

'.'32 
1.63 
.OU 
.72 
T. 

loy  11 II 

White 

.92 
1.10 
1.02 

,70 

.08 

>  Kock  nil.. 

do 

Ouachita 

.tw 

,10 

','-ji 

't'.' 

't.' 

'.'mo 

".'6s 

■f.' 

.60 



i>n  1!  11 

rpoint 

idon  1!  11 ... . 

■f.' 

.13 

White 

T." 

'.'16 

'.'<'k') 

't.' 

.02 

'.'io 

't.' 

','6y 

,15 

.... 

i'. 

T.  i 

.... 

1.  ,3 

ay 

.\rknnsas   

.01 

,33 
,03 

T. 

.60 
1.30 

,07 
I.  10 
1.15 

i>«t  '    

>lt 

Wliile 

Ouachita  ■ 

Arkansas 

i.'ii 

.10 

1    10 

1.-20 
.12 
23 





2.  IKJ 
2.  83 
■2.06 
1.96 

ille        

70 

mi'llo  11  II... 

.     do 

.75 

.05 

.01 

City  

White 

.... 

.... 

,s  

Arkansas 

While 

'i'V 

.10 

'f.' 

i.'ixj 

'.'i3 

1.35 
.46 
.83 

':4i 

,70 

T. 

.05 

It 

I.6II 

n  — 

.02 

Ado  II  II 

Ouachita 

Arkansas 

.16 

.50 

.17 

.07 

'i  ^r". 

ndll  11 

.a  Springs  . 

White 

do 

Ouachita 

T. 
T. 

".91 

.•25 
36 

.68 

.58 

0.93 

tevillo 

ce 

l.'.'o 

2.45 

'.'62 
.68 

,95 

','i6 

nan 

;mith  •••  .. 

Ked  

.\rkansas 

T.' 

.... 
.01 

.... 

6.7:1 

LSI 

n  II 11 

Ked 

.21 

.  10 

,82 
..75 

T. 

Wliite 

.70 

,30 

tte 

.Arkansas   

.50 
.•28 
.08 
.94 
1.56 
.50 
1.'20 
1.00 
31 

Wliite 

Mississippi  .. . 

T. 

.08 

'f.' 

.17 
.65 
.11 
.S2 

T. 

.70 
1.06 
.05 

:J0 

.... 

t. 

T. 

1,05 

2. 33 

a  II  11 

.03 

.Wallace... 

Ouachita 

Ked 

'.'•26 
'.'35 

'.'iri 

't.' 

,40 

.11 

1.67 
•2.54 
1.34 
2.77 
1.2o 
2. 35 
3.  .58 

,07 
.10 

iprnigs  

Ouachita 

do 

.47 

.16 

f 

.09 

.29 

1  1  

ooro 

ion 

Cache 

While 

.'25 
1.00 
.■22 

.65 

.... 

'f.' 

■f.' 

.•20 

,19 

Ouachita 

.40 

.  72 

2.24 

ville 

Rock  •".. 
rvilli- 

Ked 

... 

\ 

T. 

T. 

.01 

.02 

.92 

T. 

t. 

T. 
.14 

.04 

..55 

T. 

.18 
.25 
T. 
.37 
1.22 
35 

.... 

.... 

do 

0.97 
1.  10 
l.:i4 
2.33 
1.03 

ml!  11 

•lotli  Spring 

Jina     il 

■d  Tree  11  11  . 
all 

Ouachita   



.■20 

.15 
.06 
1.03 

.  75 
.54 

White  ........ 

T. 

.37 
T. 

■f.' 

','08 



St.  Francis... 

68 

White 

.01 

tV 

.43 
.10 
.15 
.93 

.48 
.58 

.38 
.  75 
.61 

i.'g'i 

.31 
.30 

'."•26 



'.'66 

3.' 60 

.18 

.58 
.57 
.10 
.•27 

J 

Ouachita   

White. 

.•20 



.17 

lain  Home. 

tida  

■eesboro  il  !: 
i 

2. 05 

Ouachita 

do 

4.80 

White 

■i'. 

.50 
T. 

1.39 

0.80 
2. 00 

brtllll 

do 

t. 

■2.'  io 

.50 

Arkansas   

.80 

'.'80 
.15 
.15 
.55 
.58 
.50 

1.54 
.■20 
.  77 

i.'oo 

.98 
.56 
.90 
1.00 
.40 

.90 

.30 
.40 

la  II 11 

( 

.Mississippi  . . . 
Arkansas   

T. 

0.80 
1.40 
•2.15 

iiuff  hi;.... 

do 

.10 

i.'ii 

.02 

'.'36 
.05 

.•25 

.'54 
.47 

.08 

"•36 

T. 
.■25 

't.' 

.75 
.50 
.45 
.98 
.95 

'.'75 
.17 

1.50 
.45 

'.•24 
.68 

.05 

.52 
T. 
T. 

.08 

ontas 

ndlill 

.tt  II 11. ..'... 
■ton  II 11  .... 
INI 

While 

Ouachita    

do 

Ouachita 

.30 

'.'is 

.... 

1.20 

.14 

3.  92 

1.7U 

do 

Arkansas... . . 
White 

'i'V 

'f.' 

.54 

i.'53 

.... 

.01 

.31 

.02 

.44 

.... 

1.72 
1.70 

an  „  1  

.•bank  11  li . . . 

art 

■0 

.iana  11  |i  ... 

Ouachita 

Ked 

'.■>l\ 

'.'io 

i.oo 

.14 

.■20 
.25 

.05 

t. 

.06 

"t." 

.40 

Arkansas 

T. 

.•20 



do 

T. 

i.'io 

1.38 

Ked 

.42 

.15 
.02 
.40 

0.80 
3.25 
•2.14 
•2.90 
1.00 

■rs  

Arkansas 

.02 

.70 

T. 

.... 

mill 

Ouacliita 

Red 

.20 

.50 

1.40 
1.00 
.96 

,'liffsll  11... 

V'^ 

T. 

St.  Francis.. . 

.05 

.40 

.20 

.... 

!•••■ 

:xcept  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of 
ation.                •  Regular  W  eather  Bureau  station ;  precipuation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight.           :  Separate  dates  of  falls  not  recorded. 
Precipitation  included  in  the  next  following  measurement.           Ilil  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  '4  hours 
IT.    Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

Daily  Kiver  Stag-es  for  February,   1917. 

I  nilh  . . . 
i^ielle  ... 

{ock... 
Muff ... . 
\  {ock . . . 

Kock .  . 

Ueii.  . 

ft 

town . . , 

Ion 

as  City. 


Rivers. 


Arkansas... 

do 

do..... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 

do 

Ouachita  ... 


Flood 
stage. 


22 

3.4 

20 

2.1 

23 

1.3 

25 

4.4 

14 

3.0 

18 

1.2 

23 

6.9i 

26  4. 

•22  9. 

30  18. 

42  32. 

42  a. 

39  7. 


0 

81  1 
2 1  1 
4'  4, 
71  4, 
0|  0 
6  6. 
4|  4 
9i  8. 
4il6. 
0l:33. 
2135. 
5    7. 


3.0    3.0I 
1.8    1.6 


6.  5i  5.3 


16.5|16.0  15.5 

34.0134. 1|34.1 

35.9136.2  36.4 

6.01  7.2i  5.9 


•2.8 
1.5 
0.2 
3.8 
3.6 
0, 

6.0 
3.6 
4.  1 
15.1 
33.5 
36.4 
5.5 


8'  2. 
4    1. 

7^: 
1  3. 

8!  1. 
Oi  6. 
4  3. 
9  3. 
8114. 
9|31. 
4 '36. 
4    5. 


12      13 


14  i   15 


17      IS 


2. 
1. 
0. 
3. 

2. 
1. 

7|  6. 


2 

2. 
13. 
26. 
33. 

5.2 


8  2. 

4I  1. 

0  0. 

3|  3. 


2. 

0. 

6. 

2. 

2. 

12. 

4  2^2. 

3  30. 

5i  5. 


6ir2. 

5  "20. 
9^29. 
6,  6. 


2.8 
1.6 
0.2 
3.5 

2.8 
0.6 
6.1 
3.1 
■2.3 
12.3 
19.0 
27.8 
s.O 


19 


■2.8 


•20 


21 


22 


2.9 

•2.0 

0.5 

3.9 

3.6 

1.3 

7.0 

3.1 

3.3 

11.7 

14.8 

20. 2 

10,8 


9    3,0 

1.8 

1.1 

4.1 

3.4 

1.6 

7.1 

3.2 

4.5 

11.8 

14.8 

19.0 

8.3 


24     25 


26  I  27     28     29 


30      31 


3.0 

1.8 

1 

4.3 

3.2 

1.5 

7.2 

4.3 

4.9 
12.1 
14.5 
18.8118, 

7.5 


3.0 


3.0 

1.8 

1.8 

5.1 

3.0 

1.2 

6.6 

4.4 

4.8 

13.2 

15.4 

18.5 


3. 01  3.01  •2.8 

1  '    ■  -    -  " 

1 

4 

2. 

1 

6. 

4 

4, 
13. 
16, 
18, 


1. 

l.Oi 
4.4 
■2.9 
1.2' 
6.  51 
4.1' 
4.3 


13. 2  13. 0 
18.  7  19.  6 
•20. 0  21.  7 

10.0]  .8.5 


it  Readings  at  Batesville  are  5.  3  feet  higher  than  formerly  on  account  of  adopting  a  zero  of  gage  5. 3  feet  lower. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 


February,    1 


Daily  Temperatures  for  February,   1917. 


Stations . 


II. 


19      20 


22      23 


24 


25      26 


,,.„:„  S  Maximum. 

AiniivS*  j  Maximum. 

^'""*  ** i  Minimum  . 

Hitp-ivilU- ««,  >  Maximum 

^'»''''^""  '* '  *  Minimum  . 

«-  Branch 1  ^llSlST! 

Ho-^o-Uie lillSZ: 

i^'-^-' S^IST: 

«—■"•«' I^ISS?: 

B-"^'*-^*^ 15{?,^=: 

^'^"^■' !?liSi=: 

Co,n.rvo:ux )  ^1?,^=: 

,.  i  Maximum. 

*'^"-"'^* (Minimum  . 

<^'— i^sr: 

Pardau..U«W....|J[axi-m. 

Duma.* jMaximiim. 

^^  '  Minimum  . 

^""- !5^S;;r; 

•^^'^^'^-^^ i^^:z: 

Kureka  .Spruigs  . .  J  ^{aximum. 
(  Miiiimuin  . 

Favette«iUi>  >  Maximum . 

fayetteviue (-Minimum  . 

Foi-dyc.^  ;  Maximum. 

(  Minimum  . 

Fort   .Smith ;  Ma.ximum. 

'  Minimum  . 
firavptttv  *  Ma.ximum. 

'^'^^■®"* (Minimum. 

Hanl.v J  Ma.ximum. 

(  Minimum  . 

Hfim.  WalUwe...  ;Ma.xinuim. 

(  Minimum  . 

Hope (Maxinmm. 

(  Minimum  . 

Hot  Si>rinK> |  Maximum. 

(  Miimuum  . 
Unltig ^.Mnxinium. 

ioMsboro J  Maximum. 

^  Minimum  . 

JunctiOii ;. Maximum. 

'  .Minimum  . 
Little  Rcx'U ;Mnxhinnn. 

Lutherville J  Ma.ximum. 

(  Minimum  . 
Malvern  >.« J  Maximum. 

(  Minimum  . 

.NLii  111111/ )t I.  .SMiuK  ]  Maximum. 
'  Minimum  . 

MariaimaW *  Maximum. 

(  Minimum  . 
NLark,MlTiw$$..^  J  Maximum. 

(  .Minimum  . 
.Mai^hall ^Ma.xiimim. 

'  .Miiiimnm  . 

MenaW |  .Ma.ximum. 

'  Minimum  . 
MoimtauiUomi-..  *  Maximum, 

(  Minimum  . 
M.iuiit  I.la    ;. Maximum. 

/  .Miiiinuim  . 
>jj^il  )  Maximum. 

(  Minimum  . 

Sewvann ;  Ma.ximum. 

'  .Minimum  . 
,,|^.^y  *  .Maxiinum. 

'  .Minimum  . 
OjCfolaM     .  *  Maximum. 

(  .Minimum  . 
•  mrk ;. Maximum. 

(  Miniiniini  . 

l'inclilu(rs'i« ;  Ma.ximum. 

'  .Mmniium  . 
Pooal.oiixas ;. Ma.ximum. 

(  .Minimum  . 
Hortlaml^v^ |  .Maximum. 

(  .Minimum  . 
PrcspottW JMa-xiinum. 

'  .Minimum  . 
Rogers |  .Ma.ximum. 

(  .Minimum  . 
Stuttgart )  Maximum. 

'  -Minimum  . 
Subiaoo....  |. Ma.ximum. 

'  .Miniinum  . , 
'IVxarkami^Sv. J  Ma.ximum. 

(  .Minimum  ., 
Warren*^ (.Maximum., 

''  Minimum  . , 
Wynne  «« J  .Ma,\ii,mm. , 


20  28 
S:i  45 
18   24 


60 

34 

55 

30 

60 

29 

59 

31 

54 

26 

56 

31 

62 

28 

60 

32 

62 

25 

63 

29 

58 

35 

64 

28 

62 

33 

55 

30 

63 

34 

54 

22 

62 

38 

51 

28 

55! 

31, 

611 

35 

60! 

32 

54 

17 

62 

32 

53 

26 

59 

37 

58 

32 

63 

341  48 

53   67 

31;  38 

50 :  54 

32!  46 


501  65 

331  42 

59i  64 

23J  34 

60  60 


34 

63 

33 

56 

34 

53 

28 

56 

30 

55 

20 

48 

30 

45 

32 

54 1 

29 

62 

31 

63 

30 

61 

34^  35| 

62!  65 1 

28'  42] 

63i  631 

33!  37 


34 

00 

41 

54 

64 

30 

44 

60 

62 

31 

41 

61 

64 

33 

42 

63 

68 

38 

51 

63  [  65 

33 1  33 

62  62 

32  35 


73 
33 
75 
34 
76 
29 
75 
32 
64 
37 
66 
34 
74 
35 
8UJ 

?t! 

29  30 
83   76 

30  36 


35 1  55 

75:  77 

34  34 

80  72 

40  45 

75  71 

34  44 

82  79 

40  46 

66  68 


27 

81 

39 

67 

31 

64 

37 

80 

40   45 

70   70 

40   45 

64   70 

35   39 

72   65 

33   36 


40 
72 
42 
76 
46 
76 
35 
781  74 
35  40 


36 
64 
32 

78 
50 
78 
55 
79  69 


44 

38 
31 
36 
32 
51 
45i  38 


46 
38 
40 
25 
39 
32 
43 
39:  35 
74 1  48 


48; 
831 
40 1 
851 
57  i 
761 


301  32 

84 1  64 

61 1  40 

63 1  42 

36 1  35 


6OI  50 

55 1  37 

79  41 

35  33 

53  45 

53  37 

461  48 

39  38 

70|  38 

341  28 


66l  38 


IivstriimieiHs  are  read  in  the  morning;  the  maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  preeeding  day.  on  which  it  almost  always  occurs. 


«  C  4  i  t  »< 

C  -5  ^  -!  ^  X 

■*  S  i'  Si  '^  K 

o  s  e  s  s  '•- 

j;  "Or, 

iO  »i  •♦  to  c<  ?■ 

V  »  S  o  o  ? 

a"  ~  '~  -  ~  i; 
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ARKANSAS    SECTION. 


S.  DtPARlMLNT  01'  MiRlCULl  Ul^E,  WEATHER  BUREAU.  ikhiIv  nil  -^IiiI'k.ii-^  in  ihr  nislcni  iind  (•ciilrni  ihmM'kuis.  ImiI  \vit<- 

vdv  li^Hil  (ivrr  ;i  Inrnc  ii rni  in  llir  iiiirl liucstcni  iiorlicin.  'I'lic 
^n-(';it('st  ■_'  l-liiitir  aimuiiil  was  ;').7t)  iiiclics  ill  SlicriiliUi  on  llic  2il. 
Moderate  til  heavy  rains  occurreil  at  nearly   all   stiitions  during 

^  HARVEY  S.  COLE,    Section  Director.  the  Hist   lour  da\s  and,   in   1  he  eastern  and    central    |)orliolis,  on 

the    '-Mst;     li^hl    rains    oecui'red    on  the  7th  and   Ullh.  and  local 

.  XXll.      l.irriK   lIocK,    .\i;k.,  MAi;(ii,r.M7.      No.    o.    rains  on  othei- daies. 


GENERAL  SUMMARY. 


1  ne 
was 
roiu 

The 


'he  weather  I'or  March  \va-  unusual  ui  many  i-es|ieets. 
i|  period,  whicii  occurred  durinii'  the  lirst  eii;hl  day- 
^mipanicd  hy  snow  on  the  1st  ami  ImI.  anioiuUs  ranging;- 
;  to  three  inches  in  the  greater  portion  of  the  State. 
ii-st  temperature  recorded  was  1)  ,  which  is  not  of  unusual 
ivrenc(\  .\lthough  tlu^  precipitation  was  light  over  a  large 
I  in  the  northwest(>rn  |)ortion,  the  monthly  mean  for  the 
■  the  State  was.  with  one  excerption,  the  greatest  for  .Marcii  in 
'past  11  years;  and  the  nundjcr  ol'  rainy  days,  11,  has  heen 
ihhUhI  hut  twice  in  the  past  27  years.  A  tornado,  in  which  six 
i-sons  were  killed,  a  numher  of  persons  injured  and  a  great 
I'l  of  property  destroyed,  crosscnl  Clark,  Dallas,  and  (irant 
ntics  on  the  "iOtli.  Two  tornadoes  occurred  on  the  81st,  one 
l\[ellwood.  in  I'lulii^s  tVumty,  in  which  one  person  was  killed, 
vral  were  injured,  and  several  houses  destroyed;  and  one  at 
I'leville.  in  Yell  County,  in  which  one  person  was  killed  and 
i^ral  huildings  were  destroyed. 

"ami  work  was  delayed  in  the  eastern  and  south  central  por- 

i,'l^^  hy  the  heavy  rains;  hut   in  other   portions  a  great  deal  of 

soil  was  prei)are<l  for  planting,  and  hy  the  end  of  the  month 

le  corn   had   heen    planted.      I'otatoes  were  coming  uj),  and 

^■et  potatoes  were   heing  hedded;    peaches,   plums,  and  pears 

0  in  hloom,  and  ap[)les  nearly  ready  to  hloom,  all  fruit  being 

■xcellent  condition  except  that  peaches  were  winter-killed  in 

northwest.     Strawberries  were  setting  and  some  early  truck 

i^  being  marketed. 


MISCELLANEOUS  DATA. 

I'lax-^iaii;  iSca-li'vrl). 


W  I  M  . 


Kki.ativk   ' 
HiMninv.    •_ 


lii'iuonvilli;  .  . 
I'cjit  Sniitli. .. 
Little  Rock.. 


30.  W 
311.  UK 


30. 50 
31).  50 
30. 50 


29. 55 
29. 59 


23 


.097 


18  I  29.t)Si  23        9.001        39 


, 

^ 

s 

= 

=. 

" 

:«) 

70 

13 

71 

51 

27 

7M 

59 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  nimiher  iM  stations  reporting.) 

Thn,i,lrrMon,i.-<.-\^t,  1  :  iM.  3;  :^d,  2;  Oth,  8;  7th.  8:  lOth.  o; 
Uth,  1;  12th,  8;  18th,  11  ;  14th.  1  ;  loth,  11  ;  Kiih.  10;  18th, 
1;  2()th,  <S;  21st,  10;   22d,  o ;   28d,  1»;  2i;th,  8;  27th.  1  ;  81st,  8. 

Solar  H<ilo--<.  —  -i\\\.  1.      Lmiiir  II(ili)^.  —  'M)t\\.   1. 

•S'/m/,— 1st,  4:  2.1,  o;  8d.  S;  4th.  1;  Utth.  2;  2()th.  1;  21st. 
1  ;    28(1.  1. 

/A//V.-2d,  1;  8d.  1;  loth.  8;  Uith,  1;  28d.4;  2.')th.l;  2(ith. 
1  ;  81st,  1.      Kk/.  — 22(1.  1. 


COMPARATIVE  DATA  FOR   ARKANSAS— MARCH. 


Tf.Mi'iai.viLRi-:. 


Precipitation. 


Number  of  Days. 


TEMPERATURE. 


.lie  mean  monthly   temperature  for   5.3  stations  was  53.0°, 

means  ranging   from    57.()''   at  Texarkana  to  46.6°  at  Nail. 

.Miiean  for  the  42  stations  having  a  record  for  ten  or  more 

rs  was  normal,  the  departures   being  negative  in  the  eastern 

i}l  west  central  portiims,  Init  positive  in  nearly  all  other  por- 
is.  A  cold  period  occurred  from  the  1st  to  the  8th,  the 
est  temperature  recorded  being  9°,  at  Osceola  on  the  5th, 
•est  temperatures  occurring  at  nearly  all  stations  on  that 
e.     Warm    periods  occurred  from  the  9th  to  the  13th  and 

'\\\  the  21st  to  the  end  of  the  month,  the  highest  temperature 
rded  being  87-  at  Camden  on  the  26th. 


PRECIPITATION. 


Ykar. 

2  -J: 

ie 

tc 

6 

r*  ^ 

i 

hi 

>> 

3 
O 

a,  ^  . 
'Z  c  't 

46.7 

-3.  9 

82 

2.    I 

^  55 

"^  i 

3  1 

s.t 

O 

£]o  ^ 

1891  

10 

5.10 

+  1.06 

n 

9 

n 

10 

189-2 

47.9 

-3.2 

90 

9 

3.44 

-1.54 

14 

S 

9 

7 

1893 

50.1 

-1.0 

82 

0 

3.55 

-1.43 

16 

6 

9 

8 

1894 

54.6 

+  2.5 

88 

8 

9.84 

+4.86 

14 

( 

10 

9 

1895  

51. S 

+  0.7 

91 

10 

5.  .39 

+0.  41 

13 

/ 

11 

10 

1 896 

4«.  7 

-2.0 

85 

12 

5.28 

+0.47 

10 

7 

14 

8 

1897 

55.9 

+5.2 

88 

13 

9.76 

+4.95 

10 

7 

14 

15 

1S98 

54.  5 

+3.4 

88 

18 

5.  96 

+0.  43 

10 

9 

12 

9 

1899 

.50.  6 

-0.4 

87 

1 

2.97 

-2.21 

12 

9 

10 

7 

1900 

51.2 

+0.2 

90 

7 

2.50 

-2.  56 

15 

/ 

9 

7 

1 1901  

51.5 

+0.5 

86 

4 

4.67 

-0.25 

14 

8 

9 

6 

1902 

52.6 

+  1.3 

89 

14 

.5.:« 

+0.02 

12 

10 

9 

/ 

1903 

54.  S 

+  3.2 

85 

11 

5.56 

+0. 22 

10 

9 

12 

8 

1904  

.55. 3 

+3.2 

90 

12 

.5.64 

+0.  42 

11 

11 

9 

8 

;  1905 

57.1 

+4.8 

92 

26 

.5.  31 

+0.  03 

10 

10 

U 

9 

1  1906 

45.2 

-7.2 

SS 

10 

5.69 

+0. 04 

s 

6 

17 

11 

;  1907 

61.9 

+  9.7 

96 

25 

3.22 

-1.81 

14 

8 

9 

fi 

1908 

59.  5 

+  7  1 

93 

21 

3.79 

+  1.43 

11 

9 

a 

S 

1909 

52.7 

+0.2 

84 

16 

3.71 

-1.45 

13 

8 

10 

8 

1910 

60.7 

+S.4 

92 

23 

1.  39 

-3.68 

20 

( 

4 

3 

1911 

56.6 

+3.7 

94 

15 

2.17 

-2.  70 

16 

9 

6 

6 

1912 

45.8 

-7.0 

86 

10 

7.86 

+2.  78 

1 

1 

1' 

12 

1913 

49.7 

-3.2 

88 

8 

4.74 

-0. 29 

14 

9 

8 

1914 

50.0 

-2.6 

86 

4 

.5. 13 

+0.  01 

12 

8 

11 

9 

1915 

42.  5 

-10.6 

73 

■   14 

3.  .54 

-1.11 

9 

7 

lo 

7 

1916 

,54.5 

+  1.7 

91 

11 

1.93 

-2.76 

16 

6 

9 

•5 

1917 

53.  0 

0.0 

87 

9 

5.  32 

+(>.41 

14 

0 

12 

i 

11 

le  mean  monthly  precipitation  for  72  stations  was  5.82 
lies,    the    means    ranging  from   12.18   inches  at   Alicia  and 

0  inches  at  Sheridan,  in  the  eastern  portion,  to  0.56  inch 
Ozark,  in  the  northwestern  portion.  The  mean  for  54 
ions  having  a  record  for  ten  or  more  years  was  0.41  incli 
ater  than  noimal.      Amounts  of  over  six  inches  occurred  at 


ERRATA. 

Fihriiui-ji.  /.'/»/; .  — Beiitonville:  Maximum  temperature  on  the 
28(1  should  he  (•2-  ;  mean  maximum,  48.7°.  ^larianna:  Date 
of  highest  temiierature.  19tli.  Marked  Tree:  Date  of  highest 
temperature,  26th.  Xail:  Mean  temperature  should  be  37.0" ; 
deiiarture.  +1.8;   mean  minimum.  26.4'. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION. 


March,  1''' 


Climatologrical  Bata  for  March,  1917. 


Arkadelphia 
Arkansas  City . 

I)ato>ville 

Hcf  Braiicli  .. . 
lii'inouville  ... 

Kcrsriiian 

lUack  Kopk  ... 
liooiipville 


Hiiiikli-y 

Calico  Rock 

Camden  

Ci'iiterpoint  , 
Clarpiidou   .. 

Con way  

Corning 

Crossetl 

Danville 

DanlancUe  . . 


Kudd  City 

Dnums 

Dutton 

Eldorado 

Ensthuul 

Eiinka  ."^pring.s. . . 

Fayctteville 

Fordycf 

Kor<>nian 

Eort  Smith 


KultoH- 

(;Hor;?fiii\\  11  . .   . 

(iravcUc 

Hardy 

llek-na  

llomi)  Wallace 

Hopi' 

Hot  Spiim?.s 

Hutllg   

.Jelks 


■lonesboro 

.luiiclioiiit 

Li'U  i>villc 

Liltli-  Kcick 

LutluTville   tt  ... 

Malvern    

Mammotli  Spring 

.Miu'iauna  

.Marked  Tree 

.Mar.-hail  


Meiia 

Mciiiiilain  lloiin' 

Moiiiil  Ida  

.Miirlri-i->l>uro. . . 

Nail  

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark 

Pine  Bluir 


I'ocaliontas. ... 

Torlland 

rre.>i(-ott 

Princeton 

liison 

Hoifer.s 

■Searcy 

.-^Iieridan 

.-^prinffbank  tt. 
.■^HUtffart 

.<nl)iaco 

'Icxarkana 

rniph.r.-it.... 

Warnii 

Wliitecliffs 

Wynne 


Counties 


.\licia Law  rence  . . 

Amity Clark. 


do 

Desha 

Independence . 

\'an  Buren 

Benton  

Boone  

Lawrence 

I.osan 


Monroe. . . 

Izard  

Oiiaoliita  . 
Howard  . . 
Monroe.. . 
Faulkner  , 

Clay 

Ashley 

Yell 

Yell 


Marion 

Deslia 

Madi.son 

I'ninn 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Dallas 

Little  River  . 
Sebastian .. . . 

Ili'inpstead  . . 

While 

Benton 

Sliarp 

Pliillips 

Garland 

Hempstead'-  . 

Garland 

rniim 

WocidriilV  .  .. 


Crai)?hea<l. . 

I'nion 

Lafayette . . . 

Pulaski 

.lohnson 

Hot  Spring  , 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

.Searcy 


Polk 

Ba.xler 

.Montgomery 

Pike 

New  ton 

.lackson 

I'ope 

Mississippi  . . 
Franklin  .... 
.letlerson  


Randolph  . . 

Ashley   

.Nevada 

l)allll^ 

Cleveland  ., 

Benton  

White 

Grant 

Miller 

Arkansas  .. . 


Logan  

Miller 

Yell 

Bradley 

Little   River. 
(;ross 


Stale  means  and  exirenie; 


254 
•250 
250 
145 

277 


1,303 
1  .324 

25y 


22fi 
3(il 
158 
470 
171 
309 
293 
175 
3.37 
330 

1.175 
162 

1,590 
205 
229 

1  .465 

1,451 
300 

"481 ' 

264 
200 

1,250 
643 
182 

1.  .500 
377 
600 


196 

345 
132 
262 
286 
775 
277 
512 
235 
229 
1,083 

I  ,284 
800 
730 
367 

2 .233 
231 

1,700 
240 
.377 
215 

300 
122 
327 
287 
243 
1.385 
2.36 

"246 
228 

1,050 
332 

2.000 
206 


250 


12 
25 
21 
33 
18 
25 
11 
20 
15 
3 

35 
13 
31 
21 
13 
33 
25 
14 
2 
31 

36 

5 

15 

13 

10 

15 

31 

6 

1 

35 

31 
4 

19 
20 
46 
23 
45 
25 
10 
1 

22 
24 
17 
38 
20 
34 
12 

6 
13 

2 

29 
3 

16 
1 

24 

33 
2 

17 

21 

33 

25 
11 
35 
10 
15 
26 

4 

4 

9 
29 

20 

35 

1 

22 
12 
9 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit). 


53. 2 
52.6 


49.  9 
51.8 
49.  5 
50.2 


52.  6' 

53.2 
49.  o 
55.9 
54.7 


53.8 
67.1 


57.  1 
47.4 
u5.  0" 
53.  8" 
00.2 
51.2 
56.3 
57.0" 
53.  6 


+   1 
-  2.3 


-  3.1 

-0.8 

-^  2.2 
+  2.4 


-0.1 
-  2.1 


+  1.1 
+  i.i 


+  0.6 

-  L5 
-0.8 

-  J.l 

+  L8 


+  2.3 


51.0 

52.8 
56.8 
65.0 
06.7 


51.5 
56.8 

54.0 
52.4 
54.6 
50.5 
52. 2' 
49.4" 
52.4 

51.4 
51.2 
52.8 

46.2 
51.8 

56.0' 
53.2 
53.8 

5L8 
54.7 
56.3 


50.9 
53.0 


54.7 

53.8 
57.6 
83.5' 
54.4 


50.4 


53.  0 


+  0.  9 

-i.'i) 

+  2.1 
+  1.6 
-  0.5 


-  1.5 

-0.4 

+  'i.'3 
0.0 
+  0.8 
+  0. 


S3'' 

85 
84 

87 
81 


85 

78 

84« 

85" 

83 

82 

84 

S4 

81 


sot 

30 
31 
30t 


26+ 


26 


22 


32 


82 
80 

'si' 

82 
•84 
80" 


-  2.7 
+  0.2 

-0.8 
-0.7 
-0.7 

+  0.4 
-2.0 
+  0.9 


+  0.9 


+  0.3 
+  1.2 


-1.4 


0.0 


80 


85 


31 
26 

'•26 
31 
31 
30 
26 
26 
31 

22+ 

31 

31 

'31' 
26 

'31' 

22+ 
26 

26+ 

26 

26 


11+ 

30+ 
26 
22+ 
26 


Precipitation,  inches. 


38 


36 


16 

12 

'17', 
27 
22   i 
20" 


14 
22 

24 

■M 

20 

13 

16^: 

14» 

15 

20 
10 

17  i 

ii 

17 

9 
21 
•22 

15 
22 
24 


32 

'45 
35 
44 
42  b 


26 


22  1 

•22  , 

28 
16 
20  1 


11 


12. 18 
7.96 
6.13 
7.8 
4.  23 
4. 20 
2.38 
0.81 
4.71 
3.88 

7.85 
1.92 
5.83 
7.67 
6.97 
7.^24 
3.65 
4.77 
4.  .57 
3.71 


7.99 
L89 
4.99 
8.44 
L57 
0.69 
8.65 
5.82 
1.18 

4.50 
6.86 
1.91 
2.37 
10.55 
9.43 
5.08 
8.81 
5.40 
8.83 

5.68 
6.02 

6.' 43 
2.24 
8.  53 
1.29 
7.15 
7.84 
■2.22 

4.65 
1.06 
7.16 
6.73 
1.  33 
4.  'JO 

•5.06 
0.56 
8.12 

3.34 
0.00 
5.03 
5.9: 


Number  of  days . 


+7.49 
+•2.  S3 
+  1.02 
+•2.31 
+0.21 
-0.  52 
-1.44 
-2.46 
+0.64 


+2.  30 
-L36 
+0.66 
+2.  85 
+•2.  51 
+2.  64 
-L16 
-0.85 

-6.' 77 


-2.  75 
-0.51 
+3.88 
-•2. 23 
-3.33 


50 


1.70 
6.98 
10.70 
4.50 
9.83 

2.74 
4.02 
4.^25 
6.05 
5.02 
7.71 


5.32 


-0.06 

-i.'57 
-2.  U7 
+4.40 
+4.05 
-0.  ^23 
+3.  50 
+0.18 


+0.95 
+0.  47 

+  1.'49 
-1.57 
+  3.51 
-1.75 


+3.87 


-0.57 


-4.  21 

+0.  20 

-o.'si 

-3.99 

+2.  82 

-1.49 

0.39 

+0.38 

+  1.36 


3.45 

2.50 
1.70 
2.  55 
0.84 
1.20 
0.  98 

0.  ^22 
0.98 

1.  30 

L50 
0.60 
L61 
3.30 
L'28 
2.66 
L'20 


i.r 

1.03 


•1.88 


+4.21 


1.08 
-0.05 


+0.  ^24 
+0.85 


+0.41 


1. 

0.64 

L38 

2.60 

0.  bS 

0.  ^22 

•2.95 

2.40 

0.4 

1.22 

1.60 

1.00 

0.90 

1.8S 

2.  o 

2.  06 

3.07 

1.45 

•2.31 

1.26 

1.77 

i.'54 
0.52 
2.001 

0.  90, 
2.  40l 
1.93 
0.82 

1.11 

0.56' 

1.  95j 
2.21I 

0.  44| 

1.  60j 

i.'45! 
0.  4Ui 
1.90 

1.40 
0.91 
1.70 
1.87 


0.8 
0 


2.0 

T. 

T. 

9.1 

1.6 

T. 

T. 

T. 

0.5 

T. 

3.0 

1.5 

0.8 

T. 

T. 
0 
0 


0.38 
1.60 
3.70 
1.25 
2.45 

0.72 
1.'20 

1.  50 
2.00 

2.  30 
1.40 


.3.70 


0.8 
1.0 
0.1 
T. 
1.0 
T. 
2.0 
2-5 
T. 

■2.0 

2.6 

0 

0,5 

•  -r^-  ■ 

3.0 
0.2 
T. 
1.0 

1.0 
1.0 

O.'V 
0 
LO 
T. 
3.9 
2.5 
1.0 

0.4 
T. 
0.  I 


a.  U 

T. 
2.0 

l.n 
3.  U 
1.5 


9 
11 
14 
11 

8 
10 

Ci 
12 

8 

11 
6 
12 
10 
13 
10 


1.6 
T. 
2.3 


u.  2 
1.0 
3.0 
I. II 


1.0 


19 
11 
IS 
13 
16 
12 
15 
U 
16 
13'' 

16 
14 
13 
12 
12 
19 
16 
14 
19 
13 


11 


16 
12 
16 
12' 
12 
16 
14 
11 
16 

15 
17 
24 
12 
17 
13 
17 
12 
6' 
13 

13 
13 

'is' 

16 
10 
14 
11 
17 
14 

17 
15 
12" 

'is' 

10 


14 


6 

7 

13 

7 

0 

13 

1 

17 

1 

14 

5 

14 

•7 

9 

13 

/ 

II 

15 

3' 

ISi- 

5 

10 

0 

17 

fi 

12 

7 

12 

1 

18 

4 

8 

0 

16 

4 

13 

0 

12 

0 

18 

11 

5 

16'' 
8 
9 

14 

10 

12 

16 
13 

5 
14 
13 
10 

9 

8 

5'' 
IS 

15 
14 

'15' 
12 
19 
6 
14 
11 
3 

12 

11» 

6 

S 


sw. 
sw- 


12 


n\v. 
n. 


Observers., 


Julius  (iuelck . 
.l.W.  Campbell, 
F.  .1 .  Carpenter. 
E.  R.  Blundell. 
Miss  Lelia  I.  Teter, 
J.  E.  Scanlan.        I 
V.  S.  Weather  Biiril 
.lolin  T.  Maxey.      \ 
S.  .1.  Howe. 
S.  P.  McCounell. 

H.  L.  D.  Whitsoii. 
J.  \V.  Wray. 
Zeb.  H.  Watson. 
CM.  Huddle.stoii. 
Mrs.  B.  E.  Bishop 
M.J.  McHenry 
J.  N.   Crntchtield.  , 

A.  Tredick. 
Geo.  L.  Vandegriffj 
C.E.Hall. 

Neal  Dodd . 
Lawrence  Waterm? 
.1.  M.  Kicketts. 
Jeff  J.  Babb. 
J .  C.  Chenault. 
George  W .  Niclioal' 
Tniversity  of  Arkai 
J.  B.  Atkinson.     < 
W.  A.  Matlock. 
U.S.  Weather  Bur^ 

T.  J.  Logan. 
Charles  Hilburn. 
Frederick  Danhisei 
C.A.  Cay wood. 
T.  J.  Mitchell. 

E.  F.  Strickleu. 
N.  P.  O'Neal. 

A  .  ifc  N  .  Gen  .  Hosil 
C.A  Berry.  j 

.1.   C.   Cooper. 

Benedictine  Sisters 
.1 .  .\.  Lowderhack  . 

F.  W.  Voumans. 
I'-.  S.  WeatlierBure 
II .  Kaulleia.  i 
Mrs.    KateL.Smitl; 
W.  S.  Vincent. 
Mrs.  Mary  Spaiiie. 
Cliapman  it   Devvey 
W.  F.  Reeves. 

V.  W.  St.  John. 

B.  S.  Halbert. 
W.O.  Whittingtoii. 
Henry  A.   Davis. 
Charles  Paxton.      |i 
(ieorge  L.  KohillSOIli 
U.S.  Forest  Service, 
.Vtwood  P.  Smith. 
L.   M.   Guthrie. 

J.  H.  Hudson. 

Benedictine  Sisters. 
T .  A .  Corson . 
Mrs.  (i.  Gresham. 
.iames  Stitt. 
L .  IC .  Tisdale . 
( 'a  rl  A  .  Starck . 
Miss  Virginia  Light 
Miss  S.  E.  Ashcrafil 
(i.  Field. 
H.  A.  Buerkle. 

New  Suhiaeo  Abbeyf 
H  .  S.  Brashear. 
U.S.  Forest  Service! 
U.K.  Lnsk .  I 

Eulela  M.  Schirmen 
J.  M.  Larkan 


Ihe  departures  If  0111  iiorriiai  teinijeiatiire  and   precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  of  record,  bnt  all  complete   reports  are  1 
in  deierminiiig  section  mean>  I  .     Precipitation  is  le.ss  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.         ++    Received  loo  late  to  be  included  in  means  and  summaries  . 

p.el'ereiice  letters.  ■«.  ''.  '•.  aripeaiiiig  ill  the  table  indicate  number  of  days  missing;  for  exampU'.  ^  reiJresents  two  days  mi.ssing,  etc.        +  .Vlso  on  other  dates, 
!I   Post-c.llice  addri'.sses  of  these  >talinn-  are  a~  follows-    Of  .lunctioii,  Itaudolph.  La.:  of  Lntherville.  K.F.D.,    No.  2.   Lamar.    Ark.:   of  Springbank,    Doddridge,  A) 
of  I  iiiphers,  P.ovi-r.  .\rk. 


vKiii,    l!tl7 
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UiiUy   I'ldcipitiitioii  lor  Miircli,    1917. 


\Vllt.T-.ll.Mls 


I'liy  of  muiitli. 


,!ult>li>liia  I  J 
..iiisiis  Olty  II 

I'SVilloUl.... 

I  Hmiic'li  

iloiiville  •••. 

;;iniiii 

:  k  Kookllll.. 

UOVill.'. 

.:kloy  nil.... 

.•o  Kock  II  II . 

I  .leu  :  II 

,  i-rpoint 

UmuIou  II  ||... 

I  n  ay 

iiinR     1 

ISt'It 

nillc  ;  1 

■  lan.-llellll... 

I  City  

I  as  

I  on  

Ira.lo  nil 

I'aiid  i'  II 

I  ka  SpriiijTs  , 
;  ileville 

yoe 

:  man 

S;nitli  *"  . . 

.  )ii  II  li 

ssetown  ||  ||. . 

■ette 

iS 

I  la  IM  

BpWallnw... 

C' 

J^prings 

c  K 

I  :  i 

i  boro 

;  ion 

-villc  

t   Rock  •••.. 

iTville 

« 'i-n  ii  il 

\nalh  Spring 

ijinua     ;I 

V'ft  Tn^e  i!  II  . 
Jiall 


White 

Ouachita  .. 

ilo.... 

Mis.sissippi 

White 

Arkansas  . 

do.... 

Whito 

do..., 

Arkansas. . 

Whin- 

ilo 

Ouachita  . . . 

Hcd 

White 

Arkansas   .. 

White 

Oua<hita  . . . 
Arkansas. . . 

do 

White 

Arkansas... 

Wliite 

Ouachita    . . 
Arkansas  . . 

White 

do 

Ouachita  ... 

Ked  

-Arkansas.. . 

Ked 

White 

Arkansas   . . 

White 

Mississippi  . 
Ouachita  ... 

Ked 

Ouacliita  .  . . 

do 

Cache 

White 

Ouacliita 

Red 

Arkansas.. ., 

do 

Ouachita   . . . 

Wliite 

.Mississippi  . . 
St.  Krancis.. 

White 

Ouachita    ... 

White 

Ouachita  .  . . . 

do 

White 

do 

Arkansas  . . . 
Mississippi  . . 
Arkansas   . . . 

do 

White 

Ouachita    ... 

do 

Ouachita 

do 

Arkansas... . 

Wl-.ite 

Ouachita 

Ked 

Arkansas.. .. 

do 

Red 

Arkansas 

Ouachita.. . 

Red  

St.  Francis.. 


1.06 

l.-JS 

.811 

.30 

.48 

.CO 

.03 

.liO 

1.50 

i.";'!y 

3.30 

l.W 

•-',  tit) 

'  '• ' 

.50 

3.45 

•2.  ot) 

1.B5 
."« 
.•20 

1.-20 
.26 
.22 
.05 
.56 

1.28 


.08 
.tiO 
AH 
2. 65 
.70 

'.'08 
.08 
.70 
T. 
.7.{ 


.00 
1.61  I.  12 

701  .55 
1.28  .80 
.21!  .15 
T.  I.'JO 
3.(K) 


.63 


2.35 
1.55 

.30 
1.  oy 

.90 

'.'6i 

1.39 
1.65 
2.06 
i.  U' 
1'.  45 
1.  00 
.34 
.78 

i.'io 

.38 
.85 


T. 
.20 

.78 

i.'.56 

1.  01 
T. 
.30 

i.'os 

.40 
1.10 
.40 
.69 
.95 
.9' 

't. 

.88 

'.'60 

1.54 
.57 
.70 
.90 

2.  00 
60 

1.40 


.65 
.38 

i.'eii 

.  19 
1.38 
2.60 
.20 
.16 

:.  95 
2.40 
32 
1.22 
1.50 

'.'56 
1.39 
2.25 
.90 
.54 
1.0' 
1.42 
1.25 
.58 

.'si) 

.52 

2.00 

17 

2.40 

1.20 

.34 

.16 
1.95 
2. 21 

i.'eo 

'.'22 

i.'go 

.40 
.91 
1.70 

1 

.12 
1.60 
3.70 
1.25 
1.93 

.  72 
1.20 
1.50 
1.00 
2.30 
1.20 


.49 
.45 

'."78 
.03 
.10 
.90 
.10 
.03 
.90 
.18 
.01 
.39 
.40 

'.'62 
.60 
.21 
.26 
.01 
.60 
.50 
.28 


.11 

.'55 
T 
.31 
1.00 
.05 
.48 
1 
.11 

.i7 

.60 


.08 


.46 


.04 


.05 


.40 


.66    .56 


.45 


.32 
.82 
.50 

".'is 

.23 

.37 

.37 

T. 

.30 

.60 

.30 

.85 

.  10 

.27 

.  79  . 

.77  . 

.'62K 

.021. 

.40 

.45 

.24 

.22 

.50 

.38 

'.'76 
.20 

.'i2 
.20 
.52 
.69 
.81 
.34 
.25 
.18 
.37 

.'42 
.30 
.57 
.04 
.43 
.16 


.36 


10 


.80 


.81 


.20 


.25 


.01 

'.'26 
.45 

'."42 
.80 
.20 

i.'62 
T 

'.'25 


1.00 
.22 

'.'08 
.69 

'.'26 

'.'49 
.06 
.40 
.51 

.7i 

.80 


.66 


.68 

.14 


.10 


T. 


.211... 
.  13  . . . 


.80 


.46 


^u! 


.62 

.'63 

1.10; 
.04 
.06 
.01 


.02 


1.10 

i.'oo 


.08 
1.00 
.15 
.04 
.19 
.14 
.04 
.02 

'.'io 

.60 

'.'oi 

.50 

'.'62 
T. 

'.'33 

'.'io 

.04 
■.30 
.12 


.2' 


1.50 


T. 
.25 


1.70 
.52 
.45 


.62 

.80 

T 

.16 

.73 

.50 

.38 

.40 

.11 

.15 

.20 

i.'26 

.56 
1.17 
1.03 

i.'os 

.47 

.'26 
.35 

.0 
.50 
.24 

.12 

.281 
.■201 


18  I    19      2ti      -1       .'2  j  Ti      ■i\      lb  I  20   I  27  I  'JH  |  ^'9  |  30  |  31       ^ 


.20 


.28 


.02 


.20 


.90 

.05 

.48 

.64 

.23 

.35 

.74 

.6' 

.72 

.'i4 
.30 
.  77 
.90 
.66 
.85 
.42 
1.11 
.66 
.45 
.16 
.35 
.60 

'.'56 

'.'36 
1.40 

.05 

.2 


1.06 


.03 


.20 


,06 


.01 
.  .30 


T. 


,12 


2.90 
1.20 
1.70 

.28 
.84 
.2n 

'.'io 

.98 
.10 
1.02 
.33 


1.40 

'.'oi 
'.'67 
'.'67 

.40 


I.IS 


.86 


.35 

1.88 
2.37 

2.' 47 
02 

2.31 
65 


.93 


.551, 

'.'46p 
.41  . 
.85  . 


.201 

'.'to! 


.81 


1.90 

.1  .04 

.1.29 

.1.93 

.|  .82 

.38 

.14 

l.:30 

.91 

.44 

.10 


1.45 


.32 

.47 

'f.' 
2.45 

.20 

T. 

.30 


..  11.00 


1.18 
.10 
T, 


.61 
1.17 


1.06 

2.60 

T. 

.97 

.'os 


.30 


.23 


.06 


.08 


.04 


080 


.35 


.90 


.14 


.41 

i.'ifo 


T. 


.03 


.50 
T. 


'  Pre  ipitation  i,Sd  d  in  the  1  e^    .^^?  " ''  P'"''"'^"^"""  '^  '■°''  ^^e  ^M-hour  period .  midnight  to  midnight .  X  Separate  dates  of 

:T.    TrSries^than  0.01  inch  measurement.  U  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is 

'___ Daily  River  Stages  for  March,   1917. 


.10 


.03 


.01 


12.  18 
7.H0 
6.13 
7.87 
4.2:1 
1. 20 

2.;> 

O.HI 
4.71 
3.88 
7.8.'i 
l.<(2 
.5. 83 
7.07 
6.97 
7. 24 
3.  65 
4.77 
4.57 
3.71 

7.' 99 
1.X9 
4.99 
8.44 
1.57 
0.69 
8.65 
5.82 
1.  1« 
4.50 
6.  86 
1.91 
2.37 
10.55 
9. 43 
.5.08 
8.81 
5. 40 
8.83 
.5.68 
6.02 

6.43 
2.24 
8.  53 
1.29 
7.15 
7.84 
2.  22 
4.65 
1.06 
7.16 
6.73 
1.3:3 
4.90 

5.06 
0.56 
8.12 
•i.U 
5.00 
5.03 
5.91 

'i.'70 

6.98 
10.  70 

4.  .5(1 

9.83 

2.74 

4.02 

4. 25 

6.05 

5.02 

7.71 


24  liours  ending  at  the  time  of 
falls  not  recorded, 
lor  the  preceding  24  hours. 


■tions. 


Inith... 
ri|  lelle  . . . 
'  Uock... 
'llufT.. 
•itock... 

Kock .  . 

lie  XX.  . 

•\ 

own . . 

Ion 

lias 'city. 


Rivers. 


[Flood, 
stage.  I 


Arkansas 

do 

do...... 

do...... 

Black 

White 

do 

do 

do...... 

do 

Mississippi.  . 

do 

Ouachita 


22 
20 
23 
25 
14 
IS 
23 
26 
22 
30 
42 
42 
.39 


2.8 

2 

2.0^  2 

l.C 

2. 

4.1 

4. 

5.0 

5. 

1.3 

1. 

4.4 

5. 

4.1 

5. 

12.9 

13. 

22.5 

24. 

23.5 

25. 

8.3 

8. 

21  1. 
7  9. 
Ol  6. 


4  -'1., 
4 1 27. 
314. 


2.8  2.8  3.8 
2.3  2.3  2.2 
6.5  6.3 
9.8    9.9 

5.1  5.0 

1.2  1.3 
7.5    7.2 

oi  .5.9 


6.3 

8.8 
5.21 

0  8.0' 
0[  7.1 
l,i:t.  .5  I-t.  -I  l: 

6j29.5:!Ll|3'j.'4'l:i3;.5'3l 
0  22. 2,26.  3!28.  4130. 0  30. 


.3.5 
3.1 

6.0 
9.6 
4.8 
1.2 
7.2 


10      11 


12      13 


14      15 


20      21 


Ol  6. 
3,^  5. 
,i  11. 

7  21. 

4  33. 

5  35. 

8  30. 


22 


23      24 


25     26  I  27     28     29  I  30  ,  31 


8  6. 
6i  4. 
4  9. 
2,20. 
Ij37. 
839. 
6121 
I 


3  19. 


4. 
7|  9. 
5 '20. 
3.39. 
9]  40. 
017. 


,;  n. 


at  I'.a.c-ville  an 


4.4 
2.51 
4.5 


0 
5! 

4, 
0' 

0  5.8 
9i  1.  1 
2;  7.2 

1  5.8 
3,10.9 

2  20.3 
7  40.1 
9  41.4 


5. 
lU. 
20. 
:.9. 
40. 
17.5  18.  9  19. 


4.0  4. 
2.9I  3. 
4.2:  4. 

81  6.'l!  6! 
2  1.4  1. 
4  9.9|  8. 
61  5.  7  7. 
9I1O.  7  11. 
6  20.9^21. 
7i41.5l42. 
S|42.  2  42. 
2  18.0  17 


0|  4.01 

6:  3.5 

0|  4.1 

6  7.5 

0  5.8 

2'  1.5 


2 

6J   7^0'    '%. 

5  13.7  14. 

4i21.S|22. 

2  43.0i4;3. 

8  4;i.  3'44. 

0  19.  6r21. 


0    4.0   3.8'  i 

3i  ;?, 
5i  4, 
91  7, 
6  5. 
4    1. 


5,  6 
113 
2 '22. 
7i44. 
144. 
7I2I. 


3.2 
3.8 

7.61  7 
5.4  4 
1.1  2 
5  7. 5|  7 
0  5.7  5, 
5,12.  7 '12, 

4  22.  6122, 
3  44.  9'45. 

5  45.  0  4,5. 
3  20.4  18. 


8  3.8 

9  2.7 
5|  3.0 

0 


:l  8 


:3.8 
2.6 
2.3 
6.1 


2.6 

6.4 

4.9    4.9;  4.9 

1.31  1.1'  1.3 

7.8    7,3|  7.4 

.5.1    5.0 


4. 
1. 11.2,10.4  9.5'  8. 
7  22.  8  22.  7  22.  6i22. 
6  46.0  46.  4146.947. 
6  46.2  46.  7  47. 1  47. 
5|l6.  6  14.0  12.2,10. 


■  .5.  3  iVet  higher  than  formerly  on  account  of  a.iopting  a  zero  of  gage  .5.  3  feet  lower  .Jan.  1, 


•)9 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


March,    19ii 


stations . 


Alicia 

Amity  $'5 

Bate^ville^'J.... 
Bee  Branch  — 
Bentonville  — 

Bergman 

Brinkley  S^$  ... 
Calico  Rock  «« 

Camden 

Centerpoint  — 
Conway  


Dumas 

Dutton 

Eldorado  S>»  . . .  • 
England  5$  .... 
Eureka  Springs 
Fayetteville  .... 

Fordyce  

Fort  Smith 


Hardy 

Hemp  Wallace 

Hope 

Hot  Springs.. . 

Hultig 

Jonesboro 


Junclion 

Little  Kock  . 
Lutherville  .. 
Malvern 'JvS  .. 


.Mammoth  Spring 

Marianna  S^'s> 

MarUf.l  Tr.-.-s\sS., 

Mar.shall 

Meua'J'S 

Mountain  Uoinc. 

Mount  Ida  ■ 

Nail 

Newport  % 

Osceola  W 

Ozark 

I'inc  HlulVj^ 

Pocahontas 

rortland'^S'i 

Hrescottii^'J 

Hogcrs 


Subiaco 

TexarUana'5 
I  niphers  . . . 
Warren  *'5 . . 
Wynne  W... 


)  Maximum. 
I  Minimum  . 
)  Maximum. 
)  Mininnim  . 
\  Maximum. 
(  Minimum  . 
)  Maximum. 

■  (  Miinminu  . 
)  Maximum. 

■  (  ^Iinimum  . . 
)  Maxinuun. . 

•  (  Minimum  . . 
)  Maxinuim. . 

•  )  Minimum  .. 
\  Maxinunn.. 

•  (  Minimum  .. 
\  Maximum. . 

•  )  Jlininuuu  .. 
\  Maximum.. 

■  (  Minimum  . . 
\  Maximum.. 

•  /  Minimum  . . 
*  Maximirm.. 

■  (  Minimum  . , 
)  Maxinmm.. 

•  )  Minimum  . 
\  Maximum. 

■  (  Minimum  . 
S  Maximum. 

■  (  Minimum  . 
V  Maxinuim. 

■  (  Mininunn  . 
\  Maxinium. 

■  i  iSHninuun  . 
S  Maximum . 

■  \  Minimum  . 
S  Maxinuun. 

■■  (  Minimum  . 
)  Maximum. . 

■  (  Mininumi  .. 
*  Maxinuim. . 

■  '  Minimum  . . 
\  Maximum. . 
I  Miiiinuim  . . 
v  Maximum.. 

■  (  Miuinnim  . . 
s  .Maxinunn. . 

■  '  .Mhiimum  . . 
4  .Nhiximum. . 

■  '  .Minhiuim  . . 
V  Maxinunn. . 

■  '  .Mininunn  . . 
»  Maxinunn. . 

■  '  Miniininn  . . 

*  Maximum. . 
' '  /  .Mininuun  . . 

'i  Maximum. 
'  "  '  Minimum  . 

*  .Maximum. 
■"  *  Minimum  . 

*  Maxinunn. 
'  .Mininunn  . 
\  Maximum. 
'  Mininunn  . 
\  >hiximum. 
'  Mininunn  . 
>  Maximum. 
I  Mininuun  . 
\  Maxinuim. 
'  .Nliuimum  . 
\  Maximum. 
'  Minimum  . 
\  Maximum. 
/  Minimum  . 
\  Maximum. 
'  Minimum  . . 
(  Maximum. . 
(  Minimum  . . 
*  JIaximum. . 
'  Minimum  . . 
\  .Maximum. . 
(  .Minimum  . . 
v  .Maxinmm. . 
'  .\Iiniinum  . . 
)  .\hiximnm. . 

'  I  Mininunn  . . 
)  .Maximum. , 

■  (  .Mlnluuim  . 
J  Maximum. 

'  I  .Mininuun  . 
)  .Maximum. 

■  (  .Mlnlinuin  . 
(  Maximum. 
'  .Mlnhnuni  . 
\  Maximum. 

■  '  .Mlninuim  . 
)  .Maxinunn. 
'  .\IinlnnnM  . 
)  Maxinunn. 
'  .Minimum  . 
\  Nhiximum. 

■  I  .\Iinlmnin  . 
)  Maxinuim. 

■  I  .Mininunn  . 
)  .Maxinunn. 

■  /  .Minimum  . 


Instruments  are  read  in  the  morning;  the  maximum  lemperaiur. 


e  tiien  road  is  charged  t 


,,u  wliicli  il  alui.ist  aluavs  occvn's. 
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Pu 

s 

■X-*!  rci:  tM'ii  li'Vfl ). 

W  IM 

Km.. 
Ill  Ml 

a 

1 1  \  1 . 

a, 

SlAllONs. 

1 

1 

s 

■^1 

.1 

1 

&  . 

2  s 
ll 

Hi'iitonvillo 

29.  <« 

30.24 

2 

29.66 

.•!0 

5,526 

26 

s\v. 

IN 

72 

.-Vl 

Fort  Smitli 

•29. 9:i 

30. 25 

2 

29.  .59 

1 

7.591 

50 

w. 

:50 

76 

.50 

05 

Lilllo  Rock 

■ 

29. 97 

au.  30 

3 

29. 66 

30 

G.;J32 

39 

II  w. 

30 

78 

59 

.5>i 

I.  XXII.     LiTTi.K  R(HK.    A!;k..  .\n;ii,.  11)17.       No.    4. 

GENERAL,  SUMMARY. 

lie  \V(>iitli('r   lor   .\pril   was    ravdraMc,    and    fai-in    wurk    pro- 

j.-Jinl  satisfactorily    except     in   some  nf  the   nurtlierii.    sniitli- 

|>rn  and  soutliwestcrn  counties   where   the   precipitation    was  MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

issivc  the   first    half  of   the    month    and  all    farm   work    was  ( Dates  and  numhei- of  stations  reiiortiiij^. ) 

ly  delayed.      %  the  end  of  the  month  cotton  and  corn  were        Thuti(J<rsloTm.^.—  \A.  \S-    Ith,  ,S ;  7th  S  •  Sth     ;!-')th    ]•    11th 

icorn  was  hcing- cultivated  in  portio.n   where   the  conditions  2;   12th,  7;   13th,  1  :   l.Sth.'o;    l«.)th,  VI;  -Knh   '.;•  '^tli'   1 '   -^-.tl,' 

!•  lavorahle,  and  planting  was  beiiiK  rushed  in  portions  where  i-,     o..,,     „     ^-,,       .      ,     ,  .  .     ,  . 

.oil  was  too  wet  the  fore  part  of  the  month.      Rice  plantmg:^'  -'''^'-  '^'^  -''^'-  ''^  -""''  '''  -■'^''-  •'-•  ^^"^''-   '- 

alfalfa  cutting  ^vcI•e   just   beginning  an,l  a  few  sweet  potato       ''^"'"''  ^^"'"■'-■'>'^-  '  ;    KHh.   1. 
.ts- were  being  set.      Wheat   ami   oats    were   doing   well   and        //'"'/.— 1st .  ;);   ;;(l|h.;5. 

Itnes,  fruit,  truck,  and  strawberries  were  in  good  to  (wcellent  i  /Vo.s/.v,  L'kjIiI .  —  -Id.  4;  :ld.  i);  .■>th.  L^■  (Uh.  14;  7tli.  1  ;  .Sth.  1  ■ 
jition.  A  large  increase  in  the  acreage  of  corn,  rice,  pota-'ilth,  lb;  lOth.  lb;  Uth.  lb;  loth,  1;  Ibth.  1;  21<t.2-  3()ili  1 
f  sweet  potato(>s,  and  truck  was  reported. 


/•'/us/.s-.  y/rrn-//.  — 2(1,1  ;   ;;d,  2;  Sth.  1  ;  Dth.  10;  lOtli.  1  ;   14th. 
FmMs.  k'i//i,i(/.  —  Gt\i.  1;   Sth.   1:   !)th,   13;   14tli.   1;   2()tli.   1. 


TEMPERATURE. 

le  mean  monthly  temperature  for  .')G  stations  in  the  State 
)0.4-,  the  means  ranging  from  b3.9-  at  .lunetian  to  .")•"). S- 
'lil.  The  mean  for  the  43  stations  having  a  record  for  ten 
■ore  years  was  O.S°  below  normal,  the  departures  lieing 
'tive  except  at  a  few  isolated  stations.  Tlie  highest  teniper- 
!•  recorded  was  90^  at  Huttig  on  the  28th;  Init  at  most 
Ijns  highest  temperatures  were  recorded  on  the  17th,  23d, 
|24tli.  The  lowest  temperature  recorded  was  23°  at  Button 
iie  9th,  lowest  temperatures  being  recorded  at  most  stations 
lat  date. 


COMPARATIVE  DATA  FOR   ARKANSAS— APRIL. 


ViCAl: 


TEMrKltAIL-RK. 


PREcii'n-.vno.N. 


XiMBER  OF  Days. 


PRECIPITATION. 


Je  mean  monthly  precipitation  for  75  stations  was  5.69 
i,  the  mean  for  58  stations  having  a  record  for  ten  or 
years  being  0.92  inch  above    normal.     Amounts  of  less 

I  tive  inches  occurred  over  the  greater  portion  of  the  State; 
a  some  of  the  northern,  southeastern,  and  southwestern 
ies  the  amounts  ranged  from  six  to  over  twelve  inches. 
:reatest  amount  recorded  was  12.84  mches  at  Alicia,  10.82 
s  being  recorded  at  Button.  10.73  inches  at  Gravette,  and 
'ight  inches  at  a  number  of  other  stations.  The  greatest 
ur  amount  recorded  was  6.08  inches  at  Button  on  the  1st. 
ur  amounts  of  over  four  inches  being  recorded  at  three 
stations  on  the  same  date.  General  rains  occurred  on  the 
•2th  and  13tli,  19th  and  20th,  and  28th,  and  local  showers 
mmber  of  other  dates,  the  greater  portion  of  the  rainfall 
e  month  occurring  in  the  first  two  periods  mentioned. 


1891.. 

1892.. 

1893.. 

1894.. 

1895.. 

1890.. 

1897.. 

1898.. 

1899.. 

1900.. 

1901.. 

1902... 

1903... 

19(^.., 

U)0.5... 

19O0... 

1907... 

1908... 

1909... 

1910 

1911... 

1912... 

1913... 

1914... 

1915... 

1916... 

1917... 


o  ^ 

3  =3 


o  I  •:—  c 


62.8 
61.4 
64.9 
63.1 
03.  1 
67.8 
01.4 
59.  -2 
60.7 
62.  2 
.58.1 
61.2 
«).  6 
.56.8 
61.1 
63.7 
•54.9 
63.3 
60.9 
59.8 
60.5 
61.9 
61.2 
61.0 
64.3 
.59.9 
60.4 


+  0.2 

+  L  IS 
0.0 

n.  I) 
+5.  (I 
-1.4 
-4.0 
-3.2 
-0,6 
-4.7 
-0.8 
-1.2 
-4.8 
-0.7 
+  1.9 
-0.6 
+  1.9 
-0.4 
-1.4 
-0.  9 
+  0.  .S 
+  0.  1 

0.0 
+  3.  3 
-1.2 


22 
22 
29 
29 
30 
21 

io 

19 
24 
22 

25  j 

26 

24 


89 

24 

93 

24 

88 

24 

90 

■>■> 

90 

29 

93 

26 

94 

27 

94 

19 

96 

19 

92 

24 

90 

23 

2.75 

6.98 
7.  16 
6.  IS 
1.99 
3.  65 
4.14 
3.  09 
3.  28 
4.98 
3.82 
2.87 
1.86 

3.  88 
0. 29 

2.  55 
5.44 
0.  a2 
4.52 
.5.14 
9.86 
8.14 
4.91 

4.  .57 
2.96  ; 

3.  65 
5.69  I 


-1.87 

15 

+2.  30 

12 

-^2.  48 

11 

-1.50 

14 

-2.  69 

15 

'     -1.15 

12 

-0.  60 

12 

-1.94 

14 

-1.30 
+^0. 18 
-0.  71 
- 1.  37 
-2.20 
-0.  35 
+2. 13 
-1.85 
-1.04 
+2. 14 
+0.27 
+0.82 
+5.48  I 
+3.59  I 
+0.53 
+0.15  I 
-1.39  1 
-1.25  I 
+0.92  : 


ERRATA. 

Marrh.  uni .  Aiuily:  Xuml.ri-  ,,r  lainy  <la.v.-  sliouM  he  10.  Hatesvillu:  Xuinlw-r  of 
nmi,\  .la.vs  shoul.l  he  12:  iiiiiiiimiiu  inniKTatiuv  oiuhc  .5th.  15;  on  tlio  Sth.  28;  on  tho 
mill.  2S:  iiif.aii  iiiiniimuii  |.'iii|)cTatii!v.  35.9:  im-an  lomperatiiro,49.8.  Beiitoiivillo:  .Ma.\-- 
iimiiii  triii|»Talurr  on  tli..  2.1.  :55:  on  llic  9th.  68;  miniminii  temperature  on  the  10th.  :i2: 
perfentageofsun.^hine.  on.  Fori  Smith:  Xnmbcr  of  rainy  <iay;<  shoul.t  be  10.  Jelks: 
Total  precipitation  ..;honld  he  8.23  incl„->.  Xail:  Ma.Kiinnm  temperature  on  the  l8ll. 
shonld  be  50;  mean  nia.ximiim  temperature.  .57.4:  mean  lemperatnre.  46.0:  .lepartur-, 
-2.3.    0...eeola:  Total  precipitation  slionlcl  l»'  5.10  iiieh,.>. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 
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I'oinsell  . 
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Temperature  (  Degrees  Fahrenheit ) .        Precipitation .  inches .       Ntimber  of  days  ■ 
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Julius  (iuelck. 
J.  W.  Campbell. 
F.  .1 .  Carpenter. 
E.  K.  Blundell. 
Jli.ss  Lelia  1.  Tetf 
.1 .  Ii.  Si  anlan  . 
U.S.  Weather  Bii 
.lohn  '1'.  Maxey. 
S.  ,1.  Howe. 
8.  P.  MeConiiell. 

H.  I-.  D.  Whitsoii 
J.  W.  Wray. 
Zeb.  H.  Watson. 
CM.  llud(ll"stoii 
Mr....  H.  IC.  Bishu 
M.  .1.  McHeiiry. 
,1.  N.    Cnitchlielil 
A.Tredick. 
(fen.  L.  Vandegri 
C.  E.  Hall. 

NealDo<ld. 
Lawrenei'  Wateri; 
J.  M.  Kickcus. 
.leir  J.  Babb. 
.I.e.  Clienault. 
(jeorge  W.  Nieho, 
University  of  Arlo; 
.1.  B.  Atkinson.  : 
W.  A.  Matlock. 
F.  S.  WealliorBi 

T.  .1 .  Logan  . 
Charles  Hilhurn 
Fi-edenclc  Hanlii 
t;.A  .  Caywooil. 
T.  .1.  MilcheU.    ' 

E.  F.  Stricklen. 
N.  I'.  O'Neal. 

A  .  iV  N  .  (ieii .  II' 
C.  A  Berry. 
Robert  E.   Spilli 

Benedictine  Sist' 
.1 .  A  .  Lowderbiu 

F.  W.  Younians. 
U.S.  Weather  lii  '■ 
H.  Kaull'eld. 
Mrs.  KaleL.Sii 
W.  S.  Vincent. 
Mrs.  Mary  Spain 
Cnapman  i*c  De" 
W.  F.  Reeves. 

V.  W.  St.  .lohn. 
B.  S.  Halbert. 
W.d.  Whilliiigl' 
Henry  A.  Davis 
Charles  I'axton. 
(leorne  L,  Kohn 
i;.  S.  Kore^i  Ser\ 
Atwond  }'.  Smitl 
L.  M.  (inlhrie. 
.1.  11.  Hudson. 

BenediclineSist' 
T.'.V.  Corson. 
Mrs.  (1.  Creshan 
.lames  Stitt. 
L .  E .  'I'isda  le . 
Carl  \.  Starck. 
.Miss  Virgniia  L, 
Mi»S.  E.  Asheii 
(1.  Field. 
II.  A.  Buerkle. 

New  Subiaeo  Het 
U.S.  Bra  shear. I 
1".  S.  Fore.-t  Ser" 
K.  R.  LusU. 
Kulcla  M  .  Schii 
,1.  .M.  Larkan 


Thed^panures  from  normal  temperatuie  and  precipilatio.; are  compnted  only  ^^ ^^f^''"^;^'^^^^';^^^;^^t  ul^!^^^^^^-'^  ' 
in  determining  section  means.  T.     '''-iPitation  is  less  than  0  01  nu.h  ran,  .UMne.edsn  t  Also  on  other  da.e. 

U,.,V.rence  letters.  ",",-,  appearing  in  the  table  Mid.cate  nn.nbe,   '''''•'>•;  '''-^'°  •'•''"'.'''     ,.,..'       ,,  ,,-  „      x,,.,,.   ,,uuar.    Ark,;   „f  Springbauk.    I.oddrid^'.' 

tt  I'ost-ollice  addre>....  „f  th.^.-  Matinns  are  as  follows:    Ol  .Innet,„n,  R,uuhM>U  .  La.,  m   LutleiMll.  . 
i>f  I'mphers,  Rovr.  Arl; 
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.01 


.02    T. 
T 

.051  .03 

1.15    .30 

.38 


.04    .09    .22 
...     .15    .10 


1.504.00 
T.     T. 


....1  .30 
.02    T 


.04 
.46 
.03 
.42 
.(id 
.O' 


.20 
.25 


.25 


.40 


62 
1.18 
1.06 


.30 


1.3S 

.'io 


.76 

.'•is 

.'26 

'.'6«|. 

T.    . 

.221. 

'.'63 


.  1.40 


1.45 

.  26| 
1.22 

.4.7 


2.29 
1.36 


lo.m 


.80 

'.'39 
1.16 

■.lis 

.44 
.45 
.39 


53 
T.     .  65 

.10!  .50 
..,|  .50 


.0: 


.06 


.05 


.02 


.071. 
T.  1  .30 
.301... 

'.'•is'T. 


I 


.40!, 


.021  .05  T. 
...  .  32  . . . 
.01,  .06,... 

.40|... 

.42... 


.33 

.65 
.50 
.46 
.6' 

.70 
.60 

'.'so 

.40 

.50 

T 

.93 

.98 

.48 

1.85 
.26 
.60 
.60 
.30 
.55 

1.4 
.25 
.30 

1.30 
T 


20,  ..50 

38|.... 
.15 
31 


05 


,03 


.23 


.61 


1.00 
'."26 
'.'56 

'.'i5 


.22 
'.'63 
t" 


.15 


12.  M 
4. 2'.l 
5. 0.'i 
H.  .Ill 
4.  33 

4.  40 
.5.  H« 
5. 75 
6.  ml 
2.'.il 

5.  00 

6.  31 

4.  55 

a.xH 

4.84 
2.96 
y.  30 

7.  61 
4.2M 
2.  UH 
5. 26 
8.4K 

10.  82 
4. 56 
4.10 
8.16 
8.43 
6.15 
7.60 
3.14 
o.  91 

5.  66 
10.  73 

9.71 
7.-53 
4.85 
6.84 
4.11 
5. 33 
4.51 
.3.97 
3.48 


3.91 
4.83 
4.28 
9.95 
4.06 
4.73 
7.00 

6.  30 

7.  39 
5. 01 
4. 33 

7.  05 
5.00 
•5.  85 
3. 12 
4. 23 
4.50 

8.  50 
4.52 
5.09 
4.0(1 
3.89 
7.73 
4.  53 
4.20 
4. 29 
4.  .50 
4.91 
6.33 
3.00 
5.75 
5.67 
4.44 


Except  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon  ,  near  sunset,  an 

bservation.  ***  Regular  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to 

*  Precipitation  included  in  the  next  following  measurement.  1!  Precipitation  measured  in  the 

T.    Trace,  or  less  than  0.01  inch.  .„.,_,.  „^  *       a       -i     nai-r 

Daily  River  Stages  for  April,  1917. 


1  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  t 
midnight.  t  Separate  dates  of  falls  not  recorded, 

nioruin;;;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hoii 


Stations. 


"ort  Smith 

I'ardanelle 

I  utle  Rock 

'ineBhift 

plack  Rock.... 
I  'alico  Rock  .  . . 
'tatesville  ti.  .. 

junvport 

I  ieorgetown  . . . 

I'larendou 

I  lelena 

iUkansas  City. 
I  -amden 


Rivers. 


.\rkansas 

do 

do....... 

do....... 

Black 

White 

do 

do 

do....... 

do 

Mississippi.  .. 
do 

Ouacliila 


Flood 
stage. 


22. 


!21. 

.2147. 

.9148. 

39  i  9.4    9. 


42   147.  S 
42   147 


I 

s!  7, 

11  1. 

81  3, 
31  5, 
Oi24, 
8  1.5, 
1 128, 
0|2I 
5 1 14, 
9|21, 
9148, 
6148, 
0    8, 


6  6.5 
2    6.9 

S!  6.8 
3I  6.8 
61 19.  6 

5|n.o 

0]20.2 
5:24.5 
9  17.4 

7  22.  3 
0148. 2 
9  49.2 
6  10.  0 


0 
8 
3 

8  10. 
0.15. 
6l  9. 
4119. 
2  24. 
Oils. 
0  23. 

6  48. 

7  50. 
4  10 


5. 
5. 
6. 

10. 

I  18. 

6, 

14 

)24, 

19. 

>24, 

'48, 

.01.50. 

.2:10. 


4.8  3.8 
4.3    4.0 

6.0|  5.0 
9.5;  8.8 
19.  I  21.  0 

5.4]  4.6 
.4112.  9I1I.  6  10. 
.  6  23.  7'22.  7  21. 

3--'ii,  7-Jl.,-,22. 

(1  ■_'!,,',  _'l^  '-',1. 
.  y  411,,:  -I'.i, ,'.  -19. 
.3 '.50.  6  60.  9151. 
.Oi  9.4[  9.2|  9. 


14      15 


4.2 
3.3 

3.6 

7.4 
20.5 

3 

10.2 
20.  4 
22.1 
25.5 
49.7 
51.4 

8.8 


81  3. 
3'  3. 
Oi  2. 

8  6. 
2  20. 
5i  3. 

9  11. 
6  19. 

(I  -Jl',. 
8  V.K 
661. 
2    K. 


3. 

3. 
2. 
6. 

5120. 
41  4. 
3  10. 
2119. 

1  J-J, 

',1  4'.l. 
8|51. 
01  8. 


8    4.3    3. 

3  3.  ll  3. 

S]  2.81  3. 
1|  6.3l  6. 
2!l9.6|19. 
3;  4.o|  3. 
7!ll.5ill. 

4  19.  3119. 
nLM.9'21, 

^  4:1,  7  4:1, 
y  d2.Ui.32. 
01  8.4I  9. 


0|  4. 
41  3. 
6j  .3. 
6'  6. 
4  18, 
!S,  3. 
0,10. 
2II8. 
^  .'1. 

,',  4'.l, 
Ul.62. 
9  10. 


20  I  21 


7'  6. 
(118. 
4'  3. 

5 1  9. 
918. 
(■,!•_'! . 
i'l'T. 
,1  J>. 

1  .52. 

21  9. 


:i  4^, 
1'.62. 

31  8. 


4, 
3, 
•2, 
(i, 
.3116, 
.51  4. 
.9110: 
.8  17. 
.'J '21. 

, ,',  4s. 

.  0|61. 

li  8. 


0  8. 
si  3. 
9  3. 
51  6. 
S  17. 
7|  6. 
4  12. 
5 1 17. 
1121. 
6L27. 


26      27 


28      29      30  '  31 


8*  8. 
41  7. 
51  5. 
2  8. 
6  1.5. 
4I  4. 
6.11. 
3!  18. 
0,21. 
5 1 27. 
7i46. 
71.51 . 
022. 


8-  8.0!  9.0;  8. 

4  7. 
9  7. 
6    9. 

5  14. 


8  12. 
2  17. 

0  20. 

4  27. 

1  44. 

5  61. 
7  24. 


6. 

8.0|  7. 

10.5  11. 

13.  4 1 12. 

9,  5.  7j  6. 

311.911. 

8  17.6117. 

9  20.  8 1 20. 
3  27.2[27. 
N  43.  5'42. 

2  50.8i50. 

3  24.  OI22. 

I 


.  0,  7. 
.01  6. 

7    6. 

5|  9. 

3    9. 

6    4. 

3  10. 

9  14. 

6  20. 

0  26. 

5.38. 

9  49. 

0  14. 


6!  7.1]  6.8  . 
8  6.0'  6. 1  . 
7|  6.4  6.0  . 
8:  9.8  9.8  . 
9'10.6  11.9  , 
1;  4.7.  5.2  . 

1  9.8  10.2  , 
6I13.3  12.4  , 
5  20.2  19.8  , 
9126.8  26.6,, 
7|36.8  35.4 

2  48.  S  47.  6  , 
5:14.0  13.2 


Ueadings  at  Ba;e>ville  are  .5.  3  feet  liiglier  lli;ui  forni.Tlv  on  account  of  adopting  a  zeri 


feel  lower  .ran.  1.  1917 


30 
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Al'KIL.    191 


Daily  Temperatures  for  April,  1917. 


Stations. 


10      11      12 


15 


19     20 


23      24      25      26 


Alicia 

Amity  W 

Uutosvillc  % 

Bee  Branch 

Bentonville 

lierginaii 

Biinkley  %  

Calivo  Kock  ^SS  .  . 

Camden 

Centerpoint 

Conway  

Cioss^ett  

Dnnias 

Diitton 

ICliionido  \W 

linslanil  $«  

Kuiekii  Springs  . . 

Kayettevillc 

Kordyce 

FiiieiiiiUi 

l-'i>rt   Siiiitli 

Hardy 

Hriiip   Wallace  ... 

Hope 

Hot  SpriiiK.'i 

Hultig 

.Icinesboj-o 

.luiietion 

Lirtle   Rock  

Liitlierville 

Malvern  \W 

Mannnotli  .Spring 

Marianna  'J'J 

.Marked  Tree  ^1 . . 

.Marshall 

MeiiaS^ 

.Mouiuahi  Ilonii'. . 

.Mount   Ida    

Niiil  

.Newport  ij^^ 

I  i>ceola  % 

i)/ark 

rin('  I51uirs\s\ 

I'ocahontas 

I'ortlandsSiJ 

I'ri'ScottW 

KoKer.s 

Searcy 

Stuttfjart 

.Siibiaco 

Te.xarkana  ^w 

I'liipher.- 

Warren  AA 

Wynne  i}^ 


)  Maximum.. 

■  (  Minimum  . . 
)  Maximum. . 

■  (  JUnimimi  . . 
V  -Maximum. . 

■  (  Minimum  . . 

*  Maxinumi. . 

■  )  Jnninuun  . . 
)  Maxinuiiii . . 

■  I  Mininunii  . . 
!  .Maxiniuiii . . 

'  '  MininuMii  . . 

*  .Maxiiiunu. . 
'  '  Minin]uni  . . 

*  Ma.ximum. . 
'  '  .Miiiinuun  . . 

\  .Nhi.xiniuni. . 
'  '  Mininuuii  . . 

*  Maxinnnn. . 
/  Minimum  . . 
y  Maxinnnn.. 
'  .Minimum  . . 

*  Maxinnnn. . 

*  Jlininnnii  . . 
)  .Maxinnnn. . 
'  Mininnnn  . . 
s  Ma.ximum . . 
'  Minimum  . . 

*  Maxinnnn. . 
'  .Minimum  . 

'i  Maxinnnn. 
'  Mininnnn  . 

*  Maxinnnn. 
'  Mininnini  . 

*  Maximum. 
I  ^Hnimum  . 
)  Maxinnnn. 
'  Mininnnn  . 
\  Maximimi . 
/  .Mininnnn  . 
\  Jlaximum. 
'  Minimum  . 

*  .Maxinnmi. 
'  jnnimum  . 
\  Maxinnnn. 
'  .Miinmnm  • 

*  Jluxinnnn. 

>  iHnimnm  . 

*  Maxinnnn. 
'  .Mininnnn  . 

*  .Maximum . 
'  >HninLum  . 
1  .Maxinujni. 
'  Minimum  . 

*  Maxinuim. 
'  .^^ninnnn  . 

*  Maxinnnn. 
'  .Mininnnn  . 
\  .Maxinnnn. 
'  Mininnnn  . 
S  .Maxinnnn. 
'  ^^ninuun  . 
\  Maximum. 
'  .Mininnnn  . 
\  Maxinnnn. 
/  .NHuinnjm  . 
\  Maxinnnn. 
'  .Mininnnn  . 
\  .Maxinnnn. 
/  Mininuuji  . 
S  .Ma.xirauni. 
'  .Mininnnn  . 

*  .Maxinnnn. 
'  .Mininnjm  . 
\  -Maxinnnn. 
'  -Minimum  . 

*  Maximum. 
'  Minimum  . 
\  -Maximum. 
'  -Minimum  . 
\  -Nhixinuun. 
'  .^^uinnnn  . 
\  -Maxinujm. 
'  -NHninnnn  . 

*  .Maxinnnn. 
'  Minlnnmi  . 

*  -Maximum. 
'  .\nnimum  . 
'i  -Maximum. 
(  Mininnnn  . 

>  .Maxinnnn. 
'  -^^nimum  . . 
)  -Maxinnim. . 
'  -Mininnnn  . . 
\  -Maximum. , 
'  -Mininnnn  . . 
)  -Maximum. . 
'  -Mininnnn  . . 
)  -Maxirmnn. . 
'  -Mininnnn  . . 
y  .Maxinnim. . 
'  -Minimum  . . 

*  .Maximum. . 
'  .^Iinimnm  ■• 

*  .Maximum. . 
'  -NHninnnn  . . 

*  -Maximum. . 
'  .Mi in' mum  . . 


77;  61 

57!  431 

72,  62 

..  43 

72  58 

65'  42 

77 1  65 

57|  40 

62.  53 

37  i  33 

72'  5» 

40  34 


76 
64 
76   58 


70. 
60 
68 
68 


58! 

82| 

56 

79 

501 

76! 

621 

81 

68, 

77! 

46l 

70 : 

40 

841 

35j  34 

80|  74 

65  i  68 
56 
34 
54 
32 
74 
46 
6' 


39' 
73 
39 

80 

60l 

79| 

59   39 

66 1  59 


44 
75 

" 
59! 
77 
621 
W' 
58' 
83; 


76! 

56 1  38 

821  78 

66  45 


74'  57 
64   45 


74: 

66 

"5l 

46] 

64 

461 

78 

45l 

751 

51 

69   49 

40   34 


59i 
43^ 

53l  63 
43;  34 


49   41 

78  i  58 


!  66!  45 

781  77 

57  i  42 

I  80:  68 

'  6:j,  50 

64l 

43| 


72 1 
36 
69 
36 
65 
34 
62 
41 
64 
35 
66 
32 
65 1 
361 
73! 
34 1 
68' 
40 
65 
38 
68 
37 
66 
371 


66 
38 
64 
.36 
67 
38 
6  64l  72 
71  43|  39 
67  55  63 
40  33'  40 
76  661  65 
43 


74 

.571 

53 

40; 

78 

6I1 

65 

45 

71 

62, 

1  "^l 

441 

35 
7(),  63 
45  35 
59;  68 
42!  42 
651  72 
42|  42 
64 
38 

.3.5 
64 
34 


60 
45 
66 

40| 

57 

38' 

62 

47 

64 

41 

68 1 

44 

64 1 

351 

61 

42 

70 

50 

66 

50 

62 

501 

65! 

55  i 

64 

52 

601 

31 

80, 

39| 


651  69  , . 
00 


59 

65 

66 

55 

44 

36 

48 

39 

64 

72 

64 

54 

44 

34 

35 

40 

59 

67 

63 

46 

42 

31 

32 

40 

64 

71 

66 

59 

44 

34 

48 

40 

59 

70 

59 

.52 

37 

37 

35 

33 

58 

69 

59 

53 

37 

35 

47 

32 

62 
43! 


421 
61 
41 
65 
35 
60 

i  «l 


46  35 

•  63  71 

43  37 

64  70 

48 1  37 

.57 1  67 

36!  29 

81 1  83 


71 
36 

70 
37 
63  72 
47  37 

69;  73 
43   37 


59;  65 

40l  34 
62 

45  30 

71!  65 

40!  52 
66  i 


60;  59 
40   40 


38  3(: 


49|  38 
66  75 
45:  36 


38;  32 
66 


31 

57 
29 
64 
30 
63 
30 
68 
26 
50 1  64 
43;  33 
50  62 
38  29 
73,  67 
40  30 
58  64 
40!  32 


411 
65|  55 


33! 
51 
.32 
60 
43 
61 
41 
55 
38 
55 
34 
61 
37 1 
62 
36 
58 
40; 
63! 


37 
54 
39 
49, 
38, 


66 
39 


6' 
37 
60 
42 
62 
23 
75]  6 
37  j  3: 
48 1  60 


43;  35 

54!  5 


68!  60 
421  33 


62 

68 

51 

69 

46 

73 

62 

62 

43 

61 

45 

71 

50 

60 

43 

69 

50 

73 

45 

68 

35 

64 

68 

63 

50 

62 

50 

70 

50 

60 

49 

70 

46 

71 

49 

64 

50 

72 

44 

63 

49 

64 

53 

6' 

46 

76 

47 

6S 

33 

6( 

53 

68 

39 

64 

48 

71 

41 

67 

52 

64 

50 

65 

46 

68 

43 

61 

37 

68 

.52 

70 

51 

70, 

40; 

67|  53  58 

43  43  32 


38  31 

48  64 

43,  33 

60,  60 


46  68 

39,  36 

70!  58 

32  34 


491  69 
43 

55  58 

.36  34 

50  61) 

451  36 

53i  65 

421  33 

63  64 

33  31 


49   63 
42   33 


66 

36 

69 

31 

66 

30 

6 

33 

68 

36 

71 

34 

70 

33 

67 

31 

73 

29 

70i 

37 

65 

34 

70 

36 

70 

35 

(i6 

30 

71 

31 

68 

40 

71 

37 

67 

41 

m 

35 
70 
39 
68 
42 
65 
35 
70 
.30 
70 
.52 
66 
43 
70 
36 
68 
31 
64 
33 
65 
42 
67 
39 
69 
34 
66 
34 
68 
39 
71 
31 
68 
40 
68 
35 
68 
34 
69 
30 
58 
37 
68 
35 
65 
36 
72 
41 
■69 
35 
66 
.36 
70 
36 
73 
35 
69 
42 
67 
34 
66 
35 
69 
40 
73 
42 
65 
58 
70 
32 
65 
35 


75 
44 
74 
36 
73 
31 
77 
47 
71 
51 
75 
47 
78 
33 
78 
37 
73 
44 
72 
651 
75 
48 
76 
46 
74 
47 
71 
43 
76 
42 


71 
39 
75 
46 
79 
.41 
71 
46 
72 
51 
73 
49 
72 
46 
74 
441 
70! 

ttl 
46; 

74 
52! 

43! 

71  i 
50 
64 
49' 

78 
44j 
74! 
48! 
82 1 
50 1 

'4i 
38; 
75 
431 
75! 
39! 
76 
47 
72 
50! 
75 
45 
72' 
4S 
74 
.50 
76; 
45 
69 
49' 
73, 
4:i, 
73 
45! 


64 

44 

68 

50 

63 

44 

63 

■50 

58 

42 

61 

.■!9 

63 

47 

61 

44 

70 

48 

66 

50 

64 

49 

70 

55 

69 

51 

60 

42 

65 

52 

63 

52 

60 

41 

59 

43 

64 

63 

6' 

50 

65 

51 

60 

40 

6' 

50 

68 

52 

69 

52 

68 

51 

66 

38 

64 

53 

61 

48 

64 

47 

70 

52 

69 

42 

61 

50 

57 

44 
62 

43 

65 

4' 

60 

42 

65 

54 

51 

39 

62 

45 

60 

44 

69 

61 

63 

55 

65 

43 

60 

55 

67 

50 

60 

43 

61 

47 

60 

49 

67 

49 

68 

50 

63 

47 

62 

.52 

58 

46 


64 
34 

70 

37 

66 

34 

69 

34 

64 

36 

67 

32 

70 

35 

67 

33 

73 

34 

69 

43 

66 

36 

67 

3' 

61 

3' 

65 

49 

38 
65 
42 
68 
33 
64 
35 
66 
40 
68 
41 
67 
44 
65 
34 
71 
33 
66 
43 
73 
42 
6' 
43 
65 
34 
66 
47 
67 
41 
66 
39 
70 
38 
65 
32 
65 

42 
6' 

41 

68 

3' 

6' 

43 

66 

33 

68 

34 

59 

30 

65 

38 

74 

36 

69 

39 

65 

41 

63 

36 

6 

38 

71 

40 

65 

36 

61; 

37 

65 

38 

(i7 

41 

70 

40 

68 

42 

69 

36 

64 

34 


70 

42 

75 

38 

68 

38 

75 

43 

70 

46 

72 

40 

78 

41 

74 

36 

80 

36 

75 

45 

73 

44 

76 

42 

79 

41 

69 

48 

79 

41 

73 

43 

73 

44 

71 

46 

80 

"7.3 
42 
75 
49 
69 
42 

3' 

73 

45 

76 

46 

82 

40 

73 

39 

70 

50 

71 

60 

73 

49 

72 

40 

69 

39 

74 

43 

66 

47 

72 

44 

73 

45 

72 

41 

7i 

3' 

72 

32 

75 

44 

76 

40 

79 

54 

74 

43 

71 

44 

74 
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)L.  XXll.     LiTTi.K  KiHK,    Akk.,         May,  1917.         No.   5. 

GENERAL  SUMMARY. 

The  past  numlli  was  the  cnKU'st  May  in  '2~  years,  froc/in^' 
uporalurt's  lu'in^i  rcportctl  at  four  stations  and  I'rost  at  a  nuni- 
r  of  i)laoi'S  in  the  northern  portion.  Hailstorms  occurred  on 
e  3d  in  nearly  all  localities  in  central,  western,  and  norllu'rn 
rtions,  the  storms  eoverinii  over  one-fourth  of  tlie  State,  and 
many  localities  were  so  severe  that  the  herry  crop  was  nearly 
stroycd  and  fruit  was  hadlx  damaged.  Hailstones  of  uirusual 
e  fell  at  .\rkadelphia,  where  Prof.  S.  K.  Ford  of  Ouachita 
liege  found  one  on  the  Campus  that  measuri'd  nine  inches  in 
vuniferenee,  and  one  was  found  on  the  street  that  weighed 
.-en  ounces.  Inusually  large  hailstones  were  also  rei)orted 
ar  Ozark,  where  fruit  trees  wen>  stri})ped  of  their  foliage.  Two 
•nadoes  occiu-rcHl  in  Mississippi  County  on  the  27th.  one  near 
uiila  in  which  six  persons  were  killed,  five  were  injured,  and 
iperty  valued  at  $12,500  was  destroyed;  and  another  which 
ssed  near  .\rchillcon  and  Clear  Lake  and  over  Cottonwood 
i'iut  in  which  12  persons  were  killcMl,  ni)  were  injured,  and 
>perty  valued  at  .S-13,000  was  destroyed.  On  the  same  date 
straight  blow  caused  some  damage  to  fruit  and  property  in 
:•'  western  portion  of  the  State.  The  continued  cold,  wet 
father  killed  or  seriously  injured  a  large  portion  of  the  cotton 
{>p,  the  damage  being  greatest  in  the  central,  eastern,  and 
;rthcrn  portions,  where  from  20%  to  80%  of  the  crop  was 
iiwed  up  and  planted  again  to  cotton  or  to  feed  crops.  In 
ler  portions  the  crop  was  badly  injured,  most  localities  report- 
iC  from  10%  to  20%  jjlanted  over.  By  the  end  of  the  month 
'•second  planting  was  up  and  doing  well,  but  the  first  planting. 
s  in  bad  condition.  The  growth  of  corn  was  slow,  and  in  the 
•theastern  portion  the  soil  was  too  wet  for  proper  cultivation: 
the  end  of  the  month  the  crop  was  in  good  to  excellent  eon- 
ion  in  nearly  all  portions.  Wheat  and  oats  made  excellent 
L'Wth  and  were  in  good  to  excellent  condition,  oats  being 
iirly  ready  to  harvest.  Rice  was  nearly  planted  and  the 
^ater  portion  coming  up.  Meadows,  potatoes  and  truck  were 
jgood  to  excellent  condition,  the  potatoes  l)eing  ready  to  dig. 
bit  and  sweet  i)Otatoes  were  fair  to  good.  Dewberries  and 
jiches  were  coming  into  market  and  the  strawberry  vrnp  was 
'Un  gathered. 


PRECIPITATION. 

I'hc  monlhl\  nnan  precipitation  for  72  stalion.-i  was  '.',.]'> 
inches,  the  mean  for  •')(>  stations  having  a  record  for  ten  or 
more  years  lieing  !.'.);'>  inches  less  tlian  normal.  The  monthly 
amounts  W(>re  large  in  the  northern  port  ion.  Ihr  greatest  being 
8.52  incli(>s  at  Alicia;  bul  in  Ihc  soulhern  half  of  tbi' Stale  the 
amounts  were  usually  lc~~  l  han  I  hnc  inclie.-.:,  the  smallest  amount 
being  0.3o  inch  al  .\ikadi  iphia  .  .Moderate  to  heavy  rains  ric- 
curred  on  the  :5d  and  Itli.  on  the  21sl  and  22d,  and  in  the 
nortlun'u  portion  on  the  2.")l  h  and  2()tli.  Local  showers  were 
also  reported  on  a  numbci-  of  other  dates.  The  greatest  24-liour 
anioimt  was  2.57  ineh(>s  at   iJentonxillc  on  the  3(1. 

MISCELLANEOUS  DATA. 


Sr.\iio.NS. 


Bemonville 

Fort  Smith 

Little  Kooli 


PRE.SSUBK  (Spa-level ». 


Wl.si.). 


Hkj.aiivk 
HuMiorrv.  '  — 


29. 94 
29. 94 
29.  97 


■r. 

i 

t£ 

— 

C 

.30.  -M 

14 

30.31 

14 

30.  29 

14 

-' 

_ 

5  . 

c  — 

^ 

. 

—    ^    ./_ 

."  T 

^ 

— 

~. 

ilS. 

- 

s 

^I'i 

£ 

^ 

I* 

I.- 

II 

29.  .56 

21 

4.  .ilS 

36 

se. 

29 

78 

53 

29.  49 

21 

C.  323 

.50 

sw. 

27 

76 

50 

63 

29.  52 

21 

7.672 

48 

s. 

26 

79 

59 

58 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Tnnaderd<yr)m.—  \A.  1:  2d,  :'. :  :;d.I7;  4tli,  (i;  l.^th.  1;  l'.»th. 
1;  20tli,  2;  21st,  1»;  22d.  8;  2od.  3;  21tli,  5;  25th.  7;  2t;tli. 
7;  27th, II;  28th,  1;  29th.  3;  3()th.  7;  31st.  2. 

.SV)/a/-  //f(/o.x.  — 2d.  1  ;  5tli,  1  :  12tli.  1  ;  Dlth,  3:  20tli,  1  :29th. 2. 

H,id.  —  UX.  1;  2d,  2;  3d.  '.);  4th.  3;  lljtli,  1;  25tli,  1;  2l3th. 
1;  27tli,  4;  28th,  1  ;  2!;)th,  1;  31st.  1. 

/'Vy.s/.s,  Lif/ht.—  Ui.  11;  5th.  8:  (ith.  2;  7tli,  2;  Sth.  17;  9th, 
7;   14th,   1  ;   15tli.  1;   Kith.  1  :  23d.  2. 

FrrW.s.   Killing.  — H{\\.  2. 


COMPARATIVE  DATA  FOR   ARKANSAS--MAY. 


TEMPKUATtTftE, 


PRKCIPH  ATID.V. 


NlMBKI!   OF    DAY'S. 


TEMPERATURE. 

jriie  monthly  mean  temperature  for  56  stations  was  G3.5", 
'jieh  is  the  lowest  on  rect^rd  in  the  past  27  years,  the  previous 
!'■  record  being  63.8'-  in  1907.  The  means  ranged  from  57.4"" 
ijS'ail  to  ()7.8''  at  .Junction,  and  were  considerably  below  nor- 
:•!  in  all  portions  of  the  State.  The  departures  were. greater 
i|iiortliern  and  western  portions  than  in  the  remainder  of  the 
"ite,  the  greatest  being  — 7.9^  at  Centerpoint;  the  least,  —  3.5"' 
jlunction.  Temperatures  were  high  from  the  26th  to  the 
5|, t,  the  highest  recorded  being  97'-' at  Junction  on  the  26tli 
ijl  at  Newport  on  the  31st.  The  first  half  of  the  month  was 
'  linuouslv  cold,  the  lowest  temperature  recorded  being  31 - 
Uhe  1st.  ' 
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11 

1894 

70.1 

-H.l) 

95 

35 

3.40 

-1.47 

12 

12   ' 

/ 

i 

1895 

69.0 

-0.1 

97 

36 

3.  91 

-0.96 

13 

11   . 

7 

s 

139(> 

74.3 

+5.4 

9S 

46 

;3.,54 

-l.:!4 

15 

10 

6 

7 

1897 

68.3 

-0.7 

98 

33 

2. 13 

-2.  75 

17 

9 

.■) 

=i 

1898 

72.1 

+3,4 

inO 

30 

6.44 

+  1.37 

16 

9 

6 

7 

1899 

72.9 

-^3.0 

96 

44 

6.  45 

+  1.97 

10 

12 

y 

10 

1900 

69.3 

-0.7 

97 

37 

3.69 

-0.90 

12 

12 

9 

1901 

68.2 

-1.8 

100 

31 

2.95 

-1.65 

12 

13 

6 

/ 

19(r2 

73.2 

+3.1 

100 

42 

4.34 

-0.57 

12 

12 

7 

s 

1903 

67.5 

-2.4 

96 

24 

7.47 

+2.  36 

9 

11 

11 

12 

1904 

67.  1 

-2.3 

98 

31 

3.39 

-l.:34 

13 

12 

6 

8 

1905 

70.7 

+  1,1 

98 

38 

9.58 

+4.65 

9 

11 

11 

12 

1906 

68.8 

-0.8 

mo 

28 

4.71 

-0.  71 

15 

8 

8 

8 

1907 

63.8 

-.5.0 

91 

31 

9.48 

-4.  32 

7 

13 

11 

13 

1908 

70.0 

+0.3 

96 

30 

7.05 

+2. 00 

8 

13 

10 

10 

1909 

67.0 

-2.8 

92 

28 

6.76 

+  1.49 

14 

9 

8 

10 

1910 

66.0 

-3.7 

95 

31 

6.56 

^1.36 

12 

10 

9 

11 

1911 

70.8 

+  1.0 

101 

26 

i.n 

-4.28 

19 

10 

•> 

3 

1912 

69.9 

+0.6 

98 

32 

2.41 

-3.21 

15 

11 

•D 

6 

1913 

69.3 

+0.1 

99 

35 

3.  32 

-2.  07 

16 

10 

0 

7 

1914 

69.5 

+0.3 

97 

34 

3.34 

-2.  16 

12 

13 

6 

0 

1915 

69.  9 

^0.3 

Itll 

34 

.5.58 

+  0..54 

12 

a ; 

10 

9 

1916 

71.6 

-2.5 

99 

:i4 

3.56 

-1.74 

18 

7  1 

6 

6 

1917 

63.5 

-5.6 

97 

■;i 

3.15 

-1.93 

15 

' 

9 

6 

i 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION. 


May,   1 


Climatolog-ical  Bata  for  May,  1917. 


Counties. 

5 

i 

0 
1 

Temperature  (  Degrees  Fahrenheit), 

Precipitation,  inches. 

Number  of  days . 

0 

1    . 
tc'> 

1° 

t 

Observers. 

Stations. 

c 

g 

ii 

P 

1 

'3  . 

P 

5 

■5 

g 

ti 

E  0 
P. 

C 

0 

C 

a; 

c 

Is 

ii 

02 

0 

■a 
0 

0 

Lawrence 

Clark  

254 
250 
250 
145 

277 

'i',363' 

1.324 

259 

12 
25 
21 
33 

18 
25 
11 
20 
15 
3 

35 
13 
31 
21 
13 
33 
25 
14 
2 
31 

36 

5 
15 
13 
10 
15 
31 
6 
1 
35 

31 
4 

19 
20 
46 
23 
45 
25 
10 
1 

22 
24 
17 
38 
20 
34 
12 

6 
13 

2 

29 
3 
16 

1 
24 
33 

2 
17 
21 
33 

25 

11 

35 

10 

15 

26 

4 

4 

9 

29 

20 
35 

1 
22 
12 

9 

63.0 

-4.8 

85 

31 

40 

8 

33 

8.52 

+  3.48 

1.62 

0 

8 

19 

9 

3 

sw. 

Julius  (Uielek  . 
.1 .  W.  Cainphell. 

do 

0.33 
1.S4 
4.76 
4.10 
7.41 
5.72 
4.85 

-6.30 
-2.  44 
+0.  42 
—  0.48 
+2. 19 
+  1.07 
+0.75 

0.  26 
0.66 
1.7s 
1.611 
2.57 
2.15 
1.80 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 

11 

6 

8 
8 
10 

10 
16 
■20 
9 
14 
19 
21 

0 
2 
0 

8 
0 
1 
0 

21 
13 
11 
14 
8 
11 
10 

s . 

n. 
sw. 

F.  .1 .  Carpenter. 
E.R.Blundell. 
Miss  Lelia  I .  Tef 
.I.E.  Scanlan. 
U.S.  Weather  B 
.lohii  T.  Maxey. 
S.  .1.  Howe. 
S.  P.  McConnell. 

H.L.  D.  Whitso 
.1.  W.  Wray. 
Zeb.  H.  Wiifson 
CM.  Iluddleston 

Arkansas  City 

BateNvillo               .... 

Desha 

Independence . . 
Van  Buren 

60.9 
63.0 
.59.6 
60.6 

-7.5 
-5.3 
-6.8 
-4.5 

89 
89 
84 
92 

27 
31 

18 
19 

35 
36 
34 
32 

9 
1 

5 

8 

40 
39 
35 

40 

Boone 

Rl'wl.'    Rnnk- 

Lawrence 

Lo^an 

66.41 

64.0 
60.8 
65.2 
63.4' 

-5.7 

-'6.0 
-7.9 

88' 

91 
88 
93 
86' 

30 

26 
31 
31 
25 

36' 

38 
35 
35 
39f 

1 

9 

8 
9 

1 

39' 

42 
42 
45 
37' 

226 
361 
158 
470 
171 
309 
293 
175 
337 
330 

1.175 
162 

1.590 
265 
229 

1,465 

1,451 
300 

"'48i' 

264 
200 

1  .'250 
643 
1S2 

1,500 
377 
600 

.5.60 
3.40 
2.05 
2.  47 
3.19 

+0.89 
-0.25 
-2.48 
-4.27 
-2.  15 
-2.32 
+0.61 
-2.08 

-2.' 98 

-1.07 

-2.' 30 
-4.49 
-1.57 
+0.  44 
-1.65 

-2.' 54 
-■>.  75 

2.  '22 
1.40 
0.90 
1.70 
L26 
1.  23 
1.50 
1.05 
0.95 
1.55 

L37 
0.53 
1.34 
0.70 
1.54 
L65 
1.18 
L30 
1.41 
1.42 

0.74 
1.68 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

s 

6 
6 
5 

s 

5 
4 
5 
5 

5 

6 

6 
9 
9 
2 
4 
10 

1) 
5 

6 

8 

5 
6 
5 
5 

7 

8 
3 

18 
20 
10 

10 
2 
12 

3 
9 
9 

s. 
n. 

Calico  Rock 

Camden  

Cemerpoint 

Izard  

Ouacliita 

Howard 

17 
17 
19 
10 
16 
19 

10 
10 
11 

5 

14a 
10 
11 

9 
15 
11 

14 
18 
13a 

9 
20 
14 
17 
17 

5 
20 

22 
21 

2 
5 
0 
12 
0 
3 

14 
19 
10 
19 
1» 
14 
10 
14 

10 

2 
2 

« 

3 
16 

il 

8 
26 

1 

3 
6 

12 

9 
12 

9 
15 

y 

6 

2 
10 

7 
15» 

7 
10 

iS 

9 
10 

15 
11 

10" 
14 

8 

1 

5 

6 

u 
10 

6 
4 

n. 

s. 
\\ . 

s. 

j;. 
SW. 

SW. 

s. 
s. 
s. 
e. 

s. 
w. 

se- 

s. 

w. 

s. 

w. 

lie. 

s. 
sw. 

Mrs.  B.  K.  Bisliop 

Faulkner 

Clay 

63.6 

-5.8 

89 

26t 

38 

8+ 

37 

2.47 
4.65 
1.98 
2.29 
2.67 

4.15 
L93 
4.63 
1.63 
2.80 
6.50 
4.23 
2.05 
L96 
2.37 

2.03 
3.70 

E.  E.  Cordrey  . 

.1.  N.   Crutchlield. 

Crossett 

Ashley.         .... 

67.5 

-4.5 

92 

26t 

40 

9 

34 

A.  Tredick. 

Yell        

(.eo.  L.  Vandegrifii 

Yell 

89 

87« 

93 

84 

96 

86'' 

87 

84 

91 

90 

87 

30 

18t 

26 

18 

26t 

31 

18^ 

18t 

26 

26 

18 

35 

32" 

38 

31 

34 

35'' 

32 

34 

40 

41 

40 

8 

5+ 
9 
1+ 
15 
9 
8 

5+ 
1 

1+ 
1 

40» 
36 
42 
45 
35« 
38 
35 
33 
43 
31 

C.E.Hall.          J| 

Dodd  City 

Marion 

58. 8« 
66.3 
57.6 
66.8 
63.8'' 
60.2 
60.4 
65.5 
65.2 
63.8 

-8.6 

-■6.' 5 
-  3.7 
-6.0 
-6.7 
-6.1 

-'5.' 9 

Neal  Dodd .         ■ 

Dunia^             

Desha 

Lawrence  V^'ateriffl 

Dutton 

Madison 

Union    

.I.M.  Ricketts.      ■ 

.lett'.l.  Babb.          :" 

.I.e.  Chenault. 

Eureka  Springs 

Carroll 

Ueorge  W.  Nichoa 

Washington 

Dallas 

University  of  Arku 

J.  B.  Atkinson. 

Little  River  .... 
Sebastian 

Hempstead 

Wliile 

W.  A.  Matlock. 

Fort  Smith 

U.S.  Weather  Bin 

T.  ,1.  Logan. 

(Georgetown    

Gravelte 

Hardy 

Helena 

Hemp  Wallace  

Hope 

Charles  Ililbnrn. 

Benton  

sharii 

I'liillips 

Garland 

Hempstead    

Garland 

Union 

84» 
86 

18t 
31 

A.  F.  Stevens. 

61.2 

-5.9 

37 

5t 

35 

4.50 
4.31 
1.  15 
L76 
1.72 
1.72 
4.44 

3.19 
L82 

-0.44 
-0. 16 
-5.04 
-3.66 
-4.33 
-4.06 

-0.  63 
-2.  83 

1.  60 
1.55 
0.44 
0.46 
0.76 
0.75 
1.70 

0.78 
L12 

C.A.  Cay wood. 
T..I.  Mitchell. 

63.6 
67.0 
65.4 
67.6 

-4.8 
-  4.2 
-4.0 
-4.0 

92 
91 
89 
94 

26 
26 

26t 
26t 

33 

45 
41 
39 

8 
1+ 

1+ 

8+ 

45 
30 
35 
39 

E.  F.  Stricklen.      ,, 
N.  P.  O'Neal. 

A .  <!i  N .  lien .  Hosj 
C.  A  Berry. 
Robert  E.  Spillma 

Benedictine  SistfflB 
.1 .  A .  Lowderbad 

F.  W.  Youmans.  ' 
U.S.  Weather Burif 
H.  KaullVld. 

Mrs.    KateL.Smit' 

jlvitiig               

lelk-^ 

Woodriifl' 

Criiisliead 

196 

345 
132 
2(i2 
286 
775 
277 
512 
235 
229 
1.083 

1.284 
800 
730 
367 

2 .233 
231 

1.700 
240 
377 
215 

300 
122 
327 
287 
243 
1,385 
236 

Jonesboro 

62.4 
67.8 

-7.6 
-  3.5 

88 
97 

31 
26 

34 
38 
40 
43 
38 
40 
36 
41 
39 
36 

38 
34 
34 

S 
8 

1 

1 

1 

8 

8+ 

6 

4 

1 

8 
8 

41 

38 

L^'Wisville 

Little  Itock          . .    . . 

La  1  a  y  ette 

I'ldHski 

64.0 
63.0 
64.9 
60.7 
63.7 
63.0 
62.4 

61.9 
61.2 
62.  8 

-  6.4 
-4.5 
-4.3 

-5.0 

-  7.3 

89 
86 
90 
83 
90 
89 
85 

84 
88 
86 

27 

30 

26 

18+ 

26+ 

31 

30+ 

26+ 

26 

30 

27 
34 
35 
39 
35 
34 
38 

33 
41 
42 

.3.28 
2.86 

2.  52 
4.61 
5.13 
2.56 
4.51 

1.97 
4.07 
2.21 
0.80 
4. '25 
4.30 
3.95 
3.40 
2.09 
1.74 

4.24 
1.86 
1.53 
2.79 

3.  10 

-L82 
-2.41 
-2.  34 
+0.  45 

-i.'se 

-4.77 

-4.06 

-2.'43 
+0.  26 

-i.'29 
-4.08 
-3.17 

-0.02 
-4.07 
-3.84 
-3. 11 
-0.  76 
+  1.90 

- 1.'  82 

-3.92 
-3.03 

-4.' 03 
-4.65 

-L93 

1.87 
1.52 
1. 10 
1.05 
1.42 
1.  39 
1.67 

0.64 
1.13 
1.00 

0.  43 
1.31 
1.60 
1.25 

1.  00 
0.52 
0.68 

1.20 
1.25 
0.55 
1.72 
1.79 
1.80 
0.  95 
0.60 
0.65 
1.59 

1.02 
0.35 
1.16 
0.  45 
1.54 
1.00 

2.57 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

(1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

6 
4 

9 

8 
5 

7 

8 

7 
2 

5 
6 
6 
6 

8 

12 
4 
9 
3 
6 
8 
b 
2 
6 
6 

7 
a 
4 

6 

10 
15 
10 
18 
14 
19 
12 

12 
16 
0 
21 
18 
15 
Ua 

9" 

is 

9 
12 
17 
19 
19 
11 
!6 
22 
15 
16 

6 
19 
12 
20 
16 
17 

15 

11 
8 
6 

11 
3 
17 

5 
6 

10 
0 

13 

7" 
10 
9'' 
3 

14 

5 

4 

0 

1 
11 
10 

3 

4 
10 

21 
3 

3 
4 

1 

10 
8 

15 
6 
6 
9 
2 

14 
9 
12 
10 
6 
3 

12" 
13 
11'' 
10 

8 
14 
10 
12 
11 
9 
5 
6 
12 
5 

4 

9 
-     12 

8 
11 
13 

9 

s. 
e. 
sw. 

nw. 

lie. 

sw. 

ne. 

s. 

sw. 

sw. 

sw. 

s. 

s. 

se. 

sw. 

s. 

s. 

s. 

sw. 

s. 

w. 

sw. 

s. 

nw. 

e. 

s. 
s. 
n. 
ne. 

s. 

Lutherville   tJ   

.lohnson 

Hot  Spring 

I-'llllOTl 

W.  S.  Vincent . 

Mariiiiiiia 

Lee 

I'oinsett 

Searcy 

I'olk 

Mrs.  Mary  Spaine. 

Marked  Tre.-      ... 
Marshall 

tlhapnuui  &  Dewe; 
W.  F.  Reeves. 

V.  W.  St..lohn. 

Baxter 

B.  S.  Halbert. 

Mount  1  da    

Montgomery  .  . . 
I'ike 

W..G.  Whittiiigton 

Muri'reesboro 

Henry  A.   Davis. 

Nail  

Newport 

Okay 

Osceola — 

0;!ark             

Newton  

.lacksoii 

I'ope 

Mississippi 

Franklin 

.Ii'tferson  

Randolph 

Ashley  

.57.4 
W.O 
62.  0 
63.8 
65. 0-i 
65.4 

63.8 
66.  2 
66.7 

-7.0 
-5.8 

-6.' 6 

-  5.1 
-5.8 

-  .5.1 
-4.7 

-  4.1 

80 
97 
86 
89 
90'' 
92 

87 
95 
94 

18+ 

31 

31 

31 

31 

26 

31 
31 
•26+ 

34 

41 

38 

41 

371 

40 

,)U 
39 
40 

7 

9 

8 

1  + 

1 

9 

1+ 
9 
1 

35 

43 

25 

42 

40'' 

34 

37 
37 
40 

Charles  Paxton. 
(Jeorge  L.  Robinsn 
U.S.  Forest  .ServiC' 
Atwood  P.  Smith. 
L.   M.   (iuthrie. 

I'lne  BlnfT 

rocahoiitas 

J  .  H  .  Hudson. 
Benedictine  Sisters 

T .  A .  Corson . 

I'rescott 

Mrs.  C.  (ireshara. 

Dallas 

James  Stitt . 

Ri^on 

(Meveland 

L .  E .  Tisdale . 

Rogers 

60.2 
63.4 

-5.8 

85 

87 

18 
31 

34 
40 

1 

1  + 

34 

38 

7.11 
3. 23 
1.10 
2.15 
3.13 

2.05 
1.'25 

2.  00 
0.  90 
1,75 

3.  20 

3.15 

Carl  A .  Starck . 

.Searcy 

White 

Miss  Virginia  Ligl 

( .rant 

Miss  S.  E.  Ashcrait 

Sprinffbank  tt 

.Miller 

.Vrkimsas 

240 

228 

1,050 
332 

2.000 
206 

"■256' 

C.  Field. 

stintiran 

64.1 

64. 2» 
66.9 
63. 2 
65.3 

-5.6 

-5.3 
-4.5 

-'.5.6 

90 

88a 
93 
86 
94 

26 

17+ 
26+ 
26+ 
26 

40 

40" 
40 
40 
36 

8+ 

1+ 
8 
1 
9 

34 

37' 
45 
30 
39 

H  .  A .  Buerkle . 
New  Subiaco  Abbe: 

Texarkana 

Miller 

H.  S.  Brashear. 

I'm  pliers  tt 

Yell 

U.S.  Forest  Servici 

Warren 

Bradley 

Litll>-    River   ... 
Crcjs, 

enie.« 

R.  1;.  Lusk. 

VVhileclifTs 

Eiilela  M.  Schiniir 

Wvnih' 

62.  6 
63. 5 

-  5.6 

86 
97 

31 

26+ 

38 
31 

8 
1+ 

37 
45 

J.  .VI.  Larkan 

Stale  iivaii>  and  extr 

The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  of  record ,  but  all  complete  reports  are 
In  deicriuining  section  means.  T.     Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.         ++    Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries. 

Reference  letters.  »,  •',  <••.  appearing  in  the  table  indii^atc  number  of  days  missing;  for  exam|)le.  6  represents  two  days  missing,  etc.        +  Also  on  other  dates. 

;r  Post-ollice  adilresses  of  the.se  stations  are  as  follows:  of  .liiuelioii.  Randolph.  Lu  . :  of  l.iilherville.  R.F.D..  No.  2.  Lamar,  Ark  :  of  Springbank.  Doddridge,  A 
of  l'niplier>.  Rover.  Ark. 
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Daily  Piocipltatlon  for  May,  1917. 
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do 

Mississippi  . 

Wliito 
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do 
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do.... 
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Arkansas. . 
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Arkansas 

White 

Ouachita  . . 
Arkansas  — 
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do 
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Ked  

Arkansas.. . . 
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Mississippi  .. 

Ouachita 
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Ouachita .... 

do 
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Ouacliita 
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do 
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Arkansas   . . . 
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do 
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Arkansas 

do 
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Red  

St.  Francis.. 


Day  of  month. 
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.86 
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41 
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6.  CO 
3. 40 
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2.  47 
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95 
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.  2. 09 
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.  84  2. 79 
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11 
3.23 
1.10 
2.15 
3. 13 
2.05 
1. 2.i 
2.  OU 
0.90 
1.75 
3.20 


Except  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  liours  ending  at  the  time  01 
Uvation.  ♦*•  Regular  Weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight.  i  Separate  dates  of  falls  not  recorded. 

*  Precipitation  included  in  the  next  following  measurement.  llll  Precipitation  measured  in  the  morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours 

T.    Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

Daily  River  Stag-es  for  May,  1917. 


Rivers. 


^inith  ... 
anelle  . 
■  Rock... 
Bluff.  . 
^Hock.... 
0  Rock  . 
-ville  it.  . . 

)on 

retowii . . . 

ndon 

la 

iisas  City. 
ien 


Arkansas... 

do 

do..... 

do..... 

Bl^ck 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
do 

Ouacliita ... 


Flood 
stage. 


U 


12 


13 


19 


20     21 


22      23 


25 


26  i  27  1  28     29     30  I  31 


8.0    8.5 

5.8    7.1 

5.5    5.6 

9.2 

8.7 

11.5 

11.5 

0.4 

9.8 

10.9 

13.3 

12.  3 

12.5 

19,  H 

is.  7 

.3  6. 
.0    7. 

9    7. 

6    9. 

5  14. 
5'l3. 
7,16. 
1  16. 

3I1S. 


6.2 

6.2 

7.6 

10.1 

10.5 

14.2 

120.9 

6119.0 

4  is.  till 


9.4 
5.2 
6.0 
10. 1 
15.5 
10.5 
18.  e 
22.  2 
19.1 


40.  0,45.:. 
14.0  13.  c 


I.Jo. 
Olio. 


u,ii.,^,u. 

2    9.0    8. 


r,  :;i.8 
(1,40.4 
5    8.0 


8.3 

6.9 

.5.1 

9.2 

14.6 

8.1 

16.2 

22.  0 

19.6 

25.3 

32.3 

40.0 


7.0    6. 

5.9    5. 

6.3    5. 

9.7  9. 
12.0,11. 

5.1!  4. 

11.  7  11. 

9|18.5|17. 

4120.6  20. 
II25.0I25. 

8132.7  32. 
4|39. 138. 


t 
« 

6.8|  6.4|  6.3 


5:10. 
6il7. 
7i20. 
125. 
3  31. 
7,38. 
9    5. 


5.1 
3.6 
3.4 

4  10!  0 


3.1 
9.1 
11.2 
19.8 
25.3 
30.2 
37.6 
5.8 


5.0' 

3.3; 

3.0! 

6.71 

9.6| 

2.7| 

9.0 

10.3 

19.1 

25.3 

29.0 

36.9 

5.7 


4.8 
3.1 
2.61 
6.31 
9.1 
2.  ll 


8.6  8.3 
10.  0|  9.7 
18.  4' 17.  5 
25.2  25.  1 
27.  8  26.  6 
36.135.2 

5.  7i  5.6 


4.6 
2.5 
1.9 

5.4 
7.0 
1.7 
8.1 

1.5.4 
24.6 
24.4 
33.0 
5.5 


4.5 

2.7 

1.5 

5.2 

7.  5 

2.1 

8.6 

7.5 

14.3 

24.4 

23.8 

32.0 

5.5 


4.8 

3.9 

2.4 

5.4 

6.9 

2.2 

8.4 

7.6 

12.9 

23.4 

22.3 

30.1 

5.6 


71  4.8    4.8 

4    3.2i  3.1 

2.9I  2.6 


5.8 

7.5 

3.5 

9.2 

7.4 

12.0 

22.3 

21.0 

28.3 

5.8 


5. 

7.0 

3 
11.5 

8.0 
12.9 
21.8 
20.5 
27.5 

5.5 


5.2 
3.2 

2.1 

5.4 

5.7 

3.6 

11.7 

10.3 

13.4 

21.0 

19.7 

26.2 

5.6 


5.8    6.7 

3.11  3.2 
2.01  2.0 
5.4I  5.2 
5.2:  5.5 
3.3I  3.1 
10.  6  10.4 

9.81  s.  y 

13.6  13.4 
20. 8  20.  7 
19.4  19.  4 
25. 6  25. 2 
5.4    5.4 


tt  Readings  at  Batesville  are  0.  3  feet  higher  than  formerly  on  account  of  adopting  a  z 


zero  of  gage  .5.  3  feet  lower  ,Ian.  1.  1917. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 


Daily  Temperatures  for  May,  1917. 


Stations. 


Alicia 

Batesvillf  % 

Bee  Branch 

Beutonville 

hergmaii 

Brinklej-  %  

Calico  Kock  %  .  .. 

Camden 

Cenlerpoinr 

Conway  

Crossett  

Dodd  Cit.v 

Unuias 

iMiUun 

Kldonido^^ 

ijiKland  $$  

KureUa  Si)riMg>  . . 

Kayetteville 

Fordyce  
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Kort  Sniitli 

Hardy 

H.-ini'  Walliu'i-  ... 
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Hot  Springs 

Ilnnis   
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Little   Koek 

Lntlierville 

Malvern  % 

Mitiiuiiolli  SpriiiK 
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Mountain  Home. . 
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Nail 
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Ozark 
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i'.og.T- 
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y  Maxinnnn. 
I  Miniminn  . 
\  .Maxinnnn. 
'  Minimum  . 
s  Maxinnnn. 
/  Mininunn  . 
\  Maxinnnn. 

*  Minimum  . 
)  Ma.ximnm. 
'  Mininnnn  . 
\  Maxinnnn. 
'  Miuin]\ini  . 
s  Maxiniunj. 
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s  Maxinnnn. 
'  Mininunn  . 
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'  .Minimum  . 
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(  Mininuim  . 
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'  Mininnnn  . 
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I  .Minimum  . 
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'  .Mininnnn  . 
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'  .Minimum  . 
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'  Minimum  . 
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I  .Mininunn  . 
t  Maxinuim. 
'  Minimum  . 
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'  .Minimum  . 
»  .Maximum. 
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>  .Maxinnnn. 
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»  .Maxinnnn. 
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\  .Maximum. 
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'..Mininnnn  . 
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33 
77 
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45 
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73 
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72 

73 
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78 

74 

39 

47 

75 
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48 

74 

73 

40 

39 

72 

70 

45 

43 

76 

74 

46 

49 

75 

75 

55 

51 

76 

74 

56 

52 

73 

73 

47 

43 

79 

76 

47 

41 

72 

73 

53 

52 

83 

78 

51 

50 

79 

78 

54 

45 

7:i 

'« 

44i  46 


721 
44 


43   45 

85 


78  84 

45  49 

78  83 

461  50 


82 
49 
7^ 
53 
83 
42 
82 
44 
75 
40 
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48 
84 
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86 
46 
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48 
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70 
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56 

79 
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60 

59 

77 

66 

59 

56 

70 

66 

56 

42 

70 

65 

56 

45 

85 

75 

64 

64 

76 

66 

61 

59 

82 

78 

61 

61 

75 

73 

63 

57 

80 

71 

63 

56 

84 

82 

69 

68 

81 

68 

58 

40 

84 

82 

74 

65 

68 

63 

59 

44 

86 

81 

69 

64 

81 

72 

70 

62 

71 

67 

56 

46 

70 

69 

56 

47 

80 

77 

66 

64 

75 

75 

65 

60 

75 

69 
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50 

77 

67 

60 

47 

78 

71 

61 

57 

81 

72 

67 

62 

'I'l 

1 1 

62 

57 

85 

84 

67 

66 

84 

74 

63 

63 

84 

74 

61 

54 

79 

67 

63 

52 

69 

64 

60 

52 

8(j 

75 

70 

60 

74 

65 

62 

52 

86 

75 

60 

61 

84 

75 

57 

64 

74 

66 

61 

49 

71 

60 

62 

57 

74 

70 

60 

49 

74 

62 

64 

54 

66 

61 

58 

45 

82 

76 

66 

62 

84 

74 

64 

64 

// 

76 

62 

53 

82 

77 

66 

64 

80 

11 

64 

56 

86 

84 

65 

68 

82 

77 

70 

64 

70 

70 

57 

47 

82 

72 

63 

57 

82 

75 

64 

60 

73 

70 

59 

53 

80 

78 

66 

65 

72 

69 

61 

44 

84 

81 

64 

64 

83 

72 

69 

64 

73 

76 

61 

64 

74 

78 

59 

48 

75 

81 

57 

50 

71 

77 

54 

53 

72 

79 

52 

49 

79 

84 

.58 

51 

76 

80 

59 

51 

80 

84 

78 

58 

82 

58 

76 

55 

79 

58 

70 

51 

80 

56 

78 

56 

72 

52 

70 

52 

76 

55 

78 

54]  .55 

75 1  83 

56 1  06 


57 


83 
54 
79 
51 
85 
52 
84 
54 
76 
50 
82 
53 
81 
53 

77]     84 

56 1     52 

8O;     80 

54! 

82' 

60I 

80 

54;     50 

74 

601     53 


M     Instruments  are  n-ad  in  tin-  nnirniu!,':  tin'  univimum  l.-ni|)'-r.i!ure  tli.n  I'cad  i-  (dnir„'ed  10  the  pn 


■diii^'  day.  1111  which  it  ulnio-t  always  occurs 
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XXll 


l.rrri  i' 


\i;k.. 


h  M-: 


GENERAL  SUMMARY. 


I'll"'  iiiciiii    iiiuiillily    precipitation    lor   ~:'>   ."tlnlioii.-^   wns    I.ST 

iiiclics,  llic  iiiciiiis  for  tlic  oT   slutioiis    linviiiK  ii    ri'coni   I'or   Ir'ii 

111-  more  years  lifiiit,^). 7(1  inch  Krciitcr    tliiiii    nonniil.      Monthly 

iuiioiinls  1)1'  ;i  lioiil  f\ti\\\   ini'hcs  nccin'rcd  over  !in  ni'fii  (■xtcn<lin>; 

■  "■     '■    I'roni  {.awrcncc  County    southwcslwani    to    l>ot,'an    Crmiity,    tin- 

ti;i-t'ati'st  ainounl  licin^ 'S.iH)  inches  at  AHcia.      Amounts  ol' I'rorn 

two  to    four  inclics   occurred    over    small   areas    in    the   central. 

riic  weallur  ilurinij,-  llie  lir-^t  two  decades  of  .lune  was   rather  |  northeastern,     southeastern,     southwestern,     and    nortii  western 

[favoral>!e  for  mtist  crops,  and    was   especially    so    for   cotton,  i  |)ortions,  the  only   station    re[)ortinK   less  than  two  inciies  hein^ 

lo  pncipiialiou    was   excessive    in    the    northern    i)orlion    the   Spring;-  IJank,  where  ().9S  inch  was    reported.      The  greatest    21 

l.t  of  the  month  and    an    unusual!\    cool   spell  occuri'ed  from    hour  amount  was  "). 70  inches  at   Boonville.     The   precipitation 

!•  l.'itli  III  ihr  ISih.  till'  lowest  temperature  recorded  being  87'^  !  was   general  and  in    most  places  heavy  from  the  1st    to   the   ;-5d 

JUitleu  lai  the  Idtli.      T'his   temi)erature    has    been    eiiualled    and  from  the  (ith  to  the  !)th  :   but  was  light  and  decidedlv    local 

.  unce  in  .lime  in  the  past  27  years,  that  being  at  Kussellviik'    ;„  ,.|,a,.acter  during  the  remain.ler  of  the  month. 

thel'-'tb  in    I'.KlH.      T'he    latter    portion    of    the    month    was 

ro  favorable  except  that  it  was  too   dry    the   last    week    in    a 

of   the   central.    southeast(-rn    and    southwestern    counties. 

V  tornado  pa-^-cd  2  nules  south  of  Harrison  at  10:80  p.m.  of  | 

otii.  th'  pa'h  b  'in.!:  ali  mt    I   miles  long  ai'ul  75  yards   wide. 

lives  w(  re  lost,  imt  (;rop(rty  valiK  d  at  $10,000  wasdestroy- 

On  .June  (ith,  betwcH'n  7  p.m.  and    10   p.m.  a   tornado  of 

ving  intensity  m<n-ed  from  W'rigbtsville,  Pulaski  County,    to  | 

ua.    Aikansas  County,  a  distance  of  about  fifty  miles.      No 

s  were  lost,  but  property  valued  at  !?73."00    was   destroyed, 
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ecreatcst 


b(  ing  sustainel   just    south   of   England. 


d  toi  nado  occurred  near  Cniontown.  Crawford  (V)unty.  tlie 
lit  of  .lune  7tli.  in  which  2  persons  were  killed  and  property 
Afd  ;'.l  s'-l.OOO  was  destroyed.  A  severe  hailstorm  on  the 
,  iiestro\i  d  growing  crops  and  damagt^l  buildings  lU'ar 
iQucie.  the  gr<  atest  loss  l)eing  snstaini  il    in    the    melon   dis- 

otton  'mproved  considerably  the  latter  jxirtion  of  .June,  and 
the  end  m  the  month  was  in  good  condition  in  western  and 
hern  portions;  but  (inly  fair  in  central,  eastern,  and  south- 
iTn   portions.      First    blooms  were  appearing   in  central  and 

illioru  ecnmties.  but  the  main  eroj)  was  from  two  to  thre(> 
ks  late.  Whtat  and  (wts  were  about  harvested  and  the^ 
Is  were   excellent.      Karly    potatoes    were    nearly-  dug.    and 

ft   ixitatoes.  truck,  melon~.  peanuts  and    fi-uit    were    in  good 

illition. 


PHl-XSSCRl. 

(Spa-level). 

Wind. 

RKI.ATIVr. 

Station.*. 

HUMIDtTV. 

"c 

-' 

s 

^ 

v; 

1^ 

'i^ 

c 

_■ 

^ 

.G 

:S 

5£ 

^ 

> 

^ 

5  t>  i 

y.o 

c 

- 

a 

14 

o 

3 

O  ;i-2 

i5 

- 

t^ 

p     3 

Bpntonville 

21).  99 

30.35 

29. 55 

4,  0.35 

3(; 

se. 

8 

81 

81 

Fort  Sniitli 

■29.  99 

30. 33 

14 

29.  ()4 

5 

5.  4.3S 

43 

sw. 

21 

79 

54 

79 

Littl>'  lioclc 

30.  02 

30. 32 

17 

29.  71 

S 

.5,  «70 

48 

11. 

1 

74 

63 

74 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

77/»H(/o-.s/r;n//.s-.  — 1st.  1'.);  2d,  16;  8d,  4;  5th.  4;  (jth.  14;  7th, 
11;  8th,  18;  !)th,  8;  IHIi,  1;  18th,  1;  14th.  8;  20th.  4;  21th- 
ti;  22th,  4;  28st,  7;  24th.  (i;  25tli,  2;  26st,  0;  27th,  5;28th. 
8;     29th,  4;  80th  ,1. 

Si,]„r  II(ilos.  —  \m\.  1. 

/^///.  — 1st.  2;   2(1,  2;  7th.  2;  8th,  4;   20th,  1;  21th.  1;  28d.  2. 

Lini(irH'i/os.  —  l<Stli.  1. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— JUNE. 


I'KMHF.R.VrURK 


PKKCIPITATIO.V.   j        Xl-MBEK  OF  DaY.s. 


Ykah. 


TEMPESATUP^E.  

1891.... 
,  IS92.... 

le  mentbly  mean  temjjcrature   for     57   stations    was   75.2^    ]'s94'" 
neans  ranging  from  (39.8"  at    Dutton   to   (9.8-    at    Dumas.   is9r,!.';.' 

:  1897.... 

means  for  the  48  stations  having  a  record  for  ten    or   more   iw's.... 

;1S99.... 

savei-ag(d    1.8      Ic'cw   r.oimal    and   tl  e -(U  lailvrt  s  werel}^--- 
tive    except  at  4  stations,   ranging   from    +   0.8-    at     Hot' ike"" 

11-  rn  1904....' 

iss  to  — 8.()-   a.t  ])odd  Citv.        lemperatures     were    nearlv   WS--. 

■  '^      1906.... 

ml    duifmg  the  month    excejU  from  the  15tli,  to  the  ISth,  |  }g[J^---- 

1  it  was  unsually  cool.     The  highest  temi)erature  reported ;  1910^!!! 

I  1911 

e  State  was  105-rtt  Center  Point  on  the  80tli.     The    lowest  1 'sf-^ 

'    !  1913 

icrature   was  87^  at  Dutton   on  the    IGth.  h.iwest  tempera-   \l\l 

being  reported  at  nearly  all  stations  on  the  KJtli.  or  17th.   1917;;';: 


77.9 

76.9 
7(1.3 
7B.  6 
76-9 

77.  7 

78.  0 
78.  7 
77.3 
76.6 
79.4 
77.5 
70.0 
7.5.3  j 
77.9 
76.2 
75.2 
76. '0 
76.9 
74.1 
80.9 
73.1 
77.0 
82.3 
76.0 
75.4 


10. 


+  1.1 
0.0 

-0.6 

-0.3 
0.0 

+0.8 

-T-1.   1 

+2.3 
+  0.1 
-0.6 
+2.8 
0.0 
-6.4 
-1.4 
+  1.6 
-0.4 
-1.2 
-0.4 
+0.2 
-2.5 
+4.2 
-3.3 
+  0.9 
+  6.1 
-0.4 
-1.0 
-1.3 


:= 

1        ^ 

103 

55 

106 

44 

99 

49  , 

106 

42  : 

100 

47 

103 

48 

106 

41 

100 

60 

102 

50 

100 

43 

110 

41 

11)5 

42 

99 

37 

99 

50 

104 

44 

101 

44 

103 

39 

98 

46 

104 

49 

99 

44 

106 

47 

97 

42 

103 

39 

109 

52 

106 

45 

99 

43 

105 

37 

'„  3 


3.71 
3.87 
5.20 
1.39 
5.94 
1.91 
3.46 
4.86 
2.74 
7.10 
1.44 
5.27 
2.53 
7.14 
5.90 
4.60 
4.48 
3.85 
4.08 
4.85 
2.53 
5.83 
1.68 
1.00 
4.92 
5.15 
4.87 


-0.30 
-0.38 
+0.95 
-2.86 
+  1.69 
-2. 14 
-0.59 
+  0.80 
-1.22 
+3.22 
-2.62 
+1.37 
-1.27 
+2.95 
+2. 01 
+0.33 
+0.34 
-0.26 
-0.17 
+0.43 
-1.77 
+1.82 
-2. 53 
-3.13 
+0.77 
+  1.10 
+0.76 


11 

11 

8 

16 

10 

4 

12 

12 

6 

17 

10 

3 

12 

10 

8 

14 

10 

6 

12 

13 

5 

8 

14 

8 

13 

12 

5 

7 

14 

9 

16 

12 

2 

16 

9 

5 

13 

10 

7 

11 

13 

6 

12 

10 

S 

14 

10 

6 

14 

11 

5 

13 

11 

6 

12 

12 

6 

12 

13 

5 

16 

11 

3 

U 

12 

16 

11 

3 

19 

10 

1 

12 

9 

9 

12 

10 

8 

18 

/ 

4 

'J 

4 

10 
5 
6 

11 
6 

31 
4 
6 

1(J 
10 
8 
8 
8 
10 
10 
6 
9 
4 
'2 
9 
8 
6 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION, 


JuxK,   191 ; 


Climatolog-ioal  Data  for  June,   1917. 


Alicia 

Amity 

Arkadelpliia  

Arkansas  City 

Batesville • 

Bee  BniJich 

BentoiivUle 

Bergniau 

Black  Kock 

Booneville 

Brinkley ■  - 

Calico  Kock 

Camdeu -- 

Ccnterpoint 

Clan'udou   

Conway  

Corning 

Crosselt ... 

Panville 

IJardanello 

Dodd  City 

Diiuias 

Dmtou 

Kldorado 

Eugliiud 

liiuviui  y prill L-- 

FayiHU'Villr 

I'^u'dyci'  

S'oreuiaii 

Fort  Smith 

Fulton. 

(ieorgetowu 

Wravctte  . 

Hardy 

Ih'U^na 

ileiup  Wallace  .  . 

Hope 

Hot  SprluKj 

lUillitr  .. 

J..aic- 

Jouesboro 

Juiictiouit 

Li'\vv--;vUle 

Li.ltU!  Kock 

laiUierville  tt  ... 

Malvern 

Mamniolh  Spring 

Mariainia 

Marked  Tree 

Mar.<liall  . . . 

Meiiii 

Mouiiiaiii  111 
Moinil  Ida 
Miirfree.sbori' 

Nail 

N<'\vport. 

Okiiy  

O.'Jceola — 

Ozark 

Pine  Bluff 

I'cjcahoutas 
I'oriUuul  . . 

I'rescott 

I'riiicetoik  . . 

KiMin 

Ui)Kcr.s 

.Searcy 

Sheridan 

SpriiiKbauk  tt... 
Stullgart 

."^ubiaco 

'I'c-xarkaiia 

^nlplu'r^  »t 

Warren 

WhilocUITs 

Wynne 


('oiintiPM 


I       = 


Lawrence 

CUirft 

^X) 

Desha 

Indcpeudevice . 

\'an  BmwM. 

Beiitoi'i 

Boone 

Lawrence 

I  .ogai  1 

Monroe. 

1/ard 

Oiiaehita ., 

Howard 

Monroe 

Faulkner 


Y.'u.. 

Markii! 

Desha 

Madi.-ou  . . . . 
riii.ii.  .,    .- 

\K\.\\:<-  ...... 

l.iii.i'  Ri:ver 
Sebasliail.. . 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit). 


Precipitation,  inches. 


Heu>pstea.d  . 

While 

lieu((<i. 
Siuu'i) 
I'liillii- 
(larlaiid  . . . . 
Hempstead- 
Garland  

I'nion 

Woodniir. . . 

Craighead... 

I'Mion 

Lalayelte . . . 

Fukiski 

.lohnson 

Hot  Spriwsf  . 

Fulton 

Lee 

f'oinsctt 


I'.ii.xttir 

Montgomery 
I'ik.-....;.... 

Newtoii 

.laeksoii 

I'ope 

Mississippi  .. 

Franklin 

.lett'erson  

Kanddlph  . . . 

,\shley  

Nevada 

Dallas 

Cll'VclMlKl   ..  . 

Beii-ton 

Whilje 

(iranl 

.Miller 

Arkansas 


254 

250 
250 
145 
277 

i  ".:Jti3' 

t.Si4 
•iaH 


22(i 
3lil 
15S 
470 
171 
31119 
293 
17i5 
S;J7 

I  .  175 
1*2 

1,590 
2(i5 
229 

1  .4(15 

1.451 

aou 

204 

200 
1  .230 

()4a. 

IS2 
I. .500 

;i*7 

(iliO 
"   I-JO 

345 

132 
2(i2 
2S0 
775 
277 
512 
235 
229 
1,083 

1,2S4 
800 
730 
367 

2 ,233 
231 

1,700 
240 
377 
215 


Logan, 

Miller 

Yell 

BradU^y 

Little  Itivet. 
Crass 


300 
1 22 
327 
287 
24:! 
1 ,3S5 


240 
228 

1 .0.50 
332 

2  .oao 

206 
"250 


3e 

5 
16 
13 
10 
15 
31 

6 

1 
35 

31 

4 

19 
20 
46 
23 
45 
25 
10 

1 

22 
24 
17 
38 
20 
34 
12 

6 
13 

2 

29 

a 

16 
1 
24 
3;i 
■) 
17 
21 
33 

25 

11 

35 

10 

15 

26 

4 

4 

9 


74.2'-  -  1.5   92" 


73.0 
75.5 
7L5 
73.2 


76.4 

76.1 

74.2 

76.6 

8.2> 


76.2 
78.' 2' 
76.0 


71.4' 

79.  3 

69.  8 

78.3 

70.4 

71.8 

72.4 

77.6" 

77.4 

76.4 


3.2 
0.8 
2.6! 
0.7. 


Inl 

95 

101 


100 


25t 


-  1.4 


100 
98 

1.61  100 
3. 0  105 


-  1.0 


+  0.1 


-  3.0, 

-'i.'iil 

-  0.61 

-  1.4' 

-  2.2 

-  1.7 


0  4 


72.4  -  ] 
73.2  -  2.1 


75.8 
77.4 
77.9 
78.1 


74.0 

7s.  4 

70.  2 

74.8" 

75.6 

72.  3 

76.  8 

75.0 

74.3 

73.8 
73.1 
14.4 

70 '-2' 
70.5 
74.4 
76.0 
77.1 
77.4 

75-1 
70.  6 

7S.  1 


-0.2 
+  0.3 
+  0.8 
-  1.0 


97 

"98' 

96' 
98 
95 
1.00 
95 
98 
95 
90. 
9S 
100 


29t 
23+ 
30 
30 


29 

'i3+ 


29 

30 

29 

29 

30 

13+ 

30 

30 

30 

30 

30 


49'' 


76.4 

75.  6 
78.8 
74.3 
76.0 

74.8 


2.6 
u.  0 

i.'o 

0.6 
1.8 
1.6 


2.9 


1.6 
1.1 


1.1 
0.8 
1.5 

0.9 
2.0 
0.4 


100 
100 


90 

loo 


W 
98 
93 
98 
100 
95 

95 
98 
100 

"gi' 

99 
100 
100 
104 

99 

90 

99 
100 


30 
23+ 

'29+ 
30 
29 
30 


16+ 


10 
17 
16 
15+ 


14 

17 

16 

17 

17 

15+ 

10 

15 

17 

10 


43'' 


34 

'36 

41' 

30 

40 

42 

,39 

30 

36 

sna 

30 

30 


30 
30 

'36' 
30 
29+ 
23 
24 
30 
30 

29+ 
23 
30 

'36 
28 
24 
19+ 
30 
29 

25 
29 
30 


-  1.1 


1 
0.2 


-  1.3 


95 

100 

100 
96 
102 

"93' 


30 


45 


25+ 

30 
29 
30 
29+ 

'23+ 


30 


37 


15 

16+ 

'17' 
17 
17 

17 


14+ 
17 

'io' 

16+ 

15+ 

16 

16 

16 

16 

17 
16 
17 

'io' 

16 
4 

16+ 
10 
17 

16+ 
1 

1 


8.99 

3.' 73 
2.  59 
8.28 
8.55 
3.71 
4.07 
4.84 
8.50 


5.  '20 
5.78 
2.84 
5.57 
5.54 
4. 20 
3.47 
4.34 
7.93 

3.51 
5.61 
5.61 
5. 00 
3.08 
5.00 
3.  92 
2.  15 
2.  05 
2.57 


^•3 


+4.79 

-i.'74 
-1.59 
+4. 31 
+5.03 
-0.85 
+0.19 
+1.84 


+3.75 
+  1.71 
+  1.00 

1.04 
+2. 51 

1.80 
+n.  25 
-2. 03 

+4.' 31 

-0.69 


3.49 
5. 25 
3.  96 
3.37 
4.27 
3.05 
3.  87 
3.  55 
5.77 
5.01 


32 
38 

'20 ' 
34a 
30 
35 
34 
33 
32 

31 
38 
41 

'36' 
37 
41 
42 
33 
34 

35 
36 
39 


16+ 
17 
17 
17 


5.00 
5.71 

3."  82 
8.28 
0.  00 
7.04 
0.  60 
4.30 
4.84 

5.14 
3.53 
4.29 
5.51 
3. 92 
5.00 
7.78 
.3.40 
4.71 
5.30 


6.20 

4.  33 

7.97 

5.  05 
4.58 


3.05 

i.'32 
1.10 
3-03 
2.20 
1.47 
1.65 
2.15 
5-76 

2.81 
2. 20 
1.86 
1.0' 
1.88 
1.47 
1.70 
1.48 
2.  53 
3.05 


1.87 
1..30 
0.53i  7.19 
+  1.201  3.03 
+0.  lOi  0.  94 
-I.ISJ  1.93 
-0.461  1.77 

I  1.45 

'   1.10 

1.  21 


-1.43 

-0.  16 

-i.'32 
-0. 70 
+0. 28 
-1..30 
-0.  1 1 
-1.23 
+  1.01 


+  1.29 
+  LS2 

-0.'27 
+3.81 
-2.  02 
+2.  58 

■hi.'is 


+0.42 

-o.'io 


-0.98 
1.37 


HO.  03 
+0. 32 
+  1.62 

+2. 44 
0.44 
+  4.41 
+  1.16 
+0.  39 


4.62 

+0.10 

4.' 30 
0.98 
3.85 

-6.'  i3 

6.70 
5.65 
4.24 
3.70 
2. 10 
4.25 

+2.  63 
+2. 10 

-6.' 31) 
-l.'2S 

4.  87 

+0.  69 

1.93 
1.68 
1.31 
0.90 
1.60 
I.  OS 
2.00 
1.  03 
5.12 

1.  98 

3.10 
4.14 

i.'95 
3.10 
1.50 

2.  90 
3.00 
1.30 
1.50 

1.72 
1.58 
L23 
1.68 
1.02 
1.80 
2.  61 

1.  45 
1.42 

2.  40 

29.0 
1.30 
'2.6: 
2.  70 

1.  55 

2.  24 

i.  60 
0.36 
0.79 

3.13 
1.90 

0.  85 
2.  10 

1.  :iO 
2. 20 


Number  of  days . 


0  = 


0<>serifers 


13 
13 

16 
20 
19 
19 
20' 
10 

14' 
IS 
17 
13 
15 
19 
18 
19 
11 
17 

10 
20 
11 
10 
27 
14 
24 
17 
14 
22 

23 
22 

"i.5' 
21 
in 
23 
22 
24 
16 

10 
20 
19 
20 
19 
20 
11' 
15 
18 
20 


0 

5 

10  1 

0 

8 

17 

0 

S 

IS 

0 

0 

23 

0 

6 

17 

0 

7 

19 

0 

...... 

"'•ii' 

0 

5 

19 

0 

6 

18 

0 

6 

12 

0 

7 

17 

0 

9 

15 

0 

5 

22 

0 

2 

16 

0 

6 

24 

0 

6 

18 

7 

w. 

3 

e. 

7 

sw. 

9 

mv. 

3 

b. 

'0' 

sw. 

0 

s. 

0 

s. 

1 

s. 

10 

e. 

3 

s. 

0 

s. 

10 

4 

s. 

4 

s. 

Julius  (iuelek  . 

,1.  W.  CaiiiiilifU. 

F.  .1 .  CiirpcntiT. 

E.  K.Blundell. 

Mi.ss  Li-lia  1.  'I'der. 

,1 .  K.  Scania  M  . 

U.S.  Weallicr  Binciiii 

.lohn  T.  ila.xi'v . 

S.  .1.  llciw.-. 

S.  1'.  McCoiiiiell. 

H.  L.  n.  Whil.^oii. 
,1 .  W .  Wra  y  . 
Zeb.  11.  Watson. 
C.  M.  HuddlesKin. 
Mrs.  B.  K.  i!i>hu|). 
E.  E.  Cordi-r.v  . 
.1.  N.   Crntchlield. 
A.  Tredick. 
Ceo.  L.  VandegrifT. 
C.  E.HalJ. 

NealDddd. 

Liiureiii'i'  Watcniiaii 

.1.  M.  Rick. '11.-. 

Jeff  .1.  Biibb. 

.1.  C.  Ciii'iumll . 

(ii'orge  W.  Nichoalds. 

University  of  Arkansas. 

.1 .  B.  Atkinson  . 

W.  A.  Matlock. 

I' .  S.  Weather  lUnvaii.. 

T.,!.  Loga:). 
Cliaxles  Hi  I  burn. 
A.  F.  Stevens. 
C.A.  CaywDod . 
T.  J.  MilrhrU. 

E.  F.  Slnikleii. 
X.  1".  O'Neal. 

A.  it  N.  (ieii.  Hospital:. 
C .  A  litn-ry  . 
Kobert  E.  Siiillman. 

Benedictine  Sister> 
J.  A.  Lowdcrback. 

F.  W .  Yoiunans. 
U.S.  Weathi'r Bureau 
H.  Ivautteld. 

Mrs.    ICate  L.  Siiiilli. 
W.  S.  Vincent . 
Mrs.  Mary  Spaiiie. 
Chaiiiiiaii  it  lAiwey  C»- 
W.  F.  Keeve.-. 

V.  W.  St.. lohn. 
li.  S.  HalU-n. 
W.  (1.  Wliiiiinglou. 
Henry  .\.   Davis. 
Chaili'.--  I'a.vtou. 
(n'orsie  L.  KoljUison 
V.  S.  Forest  Siirviir. 
Atvvood  I'.  Sim  111. 
L.   M.   (.iithiii-. 
J.  11.  lUnLson. 

IVnedictiue  Sisters. 

T.  A.  Corson. 

Mrs.  (..Oresham. 

.lames  Slitl . 

L.  E.  Tisdale. 

Carl  A.  Slarek. 

Miss  N'irgiuia  Lightlc- 

Miss  S.  E.  Ashcraii, 

(,.  Field. 

11.  X.  liiierklc. 

New  Snbiaco  .\bbey. 
U.S.  Brashear. 
r.  S.  Forot  Service. 
H .  K .  Lusk  . 
Eulela  M.  Schirmer. 
J.  M.  Larkau 


State  nx^avis  and  extremes 

T"h^  d^pariiires  from  normal  temperature  and  precipitatio.i  arc  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  of  record ,  but  all  comi)leie  reports  are  used 
i n  deterntining  sectio.i  means .  T ,    Precipitation  is  less  than  0 ,01  itich  rain  or  melted  stww .         ++    Received  too  late  to  be  included  ni  nwat.s  a.id  ^"""'"    ^;_=' ; 

Reference  letters,  a,  u,  c-,  api^earing  in  the  table  indicate  numbi-r  of  days  missing:  for  exai^.le,  b  represents  two  .lays  iD.ssiug.  etc         +  Also  on  oth  t  "^'^- , 

tt  Post-olUce  addr  -       .  •  Mvs..  .statin,,  are  as  toll ",r  ,l„,,.Hiov,  ..,.„„„.:,    I..;  ,vf  Lutlu^rville.  R.F.D..  No.  2.  Latnar.  Arte.;-  ot  SprtngbaiU..   Doddrtdge,  .Ark. 

of  I'mphers.  Kover.  A  1 


^£S3^SSira2gittiih^ia2&k^ 
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C:LlMA'IH)lA)(il(  AL   DAI'A:    ARKANSAS  SKCTlOxN . 


1 

^ 



^^^ 

HM^^M 

^^^ 

^^^m 

■■» 

Daily  Pieoipitatiou  for  Juue,   HM  7 

\Viit<'rst»'<l.i. 

Day  oi  niiiniii 

1 

a 

2 

irions. 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 



12      13 

14     15     16 

17 

In  1 

., 

■20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

2H 

29 

30  1  31 

Wliilc 

Ounchltii 

do 

1.62 

3.06 

.'vi 

1.06 

'.■4.5 

.08 
'.'86 

.86 

i.'s6 

1.07 
1.00 

1.12 

'.'96 
.29 

1.6,s 

2. '20 
.03 
.48 
.65 
.58 

2.81 
.58 

1.15 
.70 

1.8>. 

1.30 
.30 

1.14 

'.'33 

'.'34 
.99 

'.'•28 
1.93 
.91 
1.45 

2.15 

..,. 



■(.  '.19 

'."08 
1.10 

■'io 

■.'65 

'.'si 

i  iw 

.... 

1.73 

■  ly  ii  li 

.60 
.50 
.66 

'.'isi 

2.15 

':64 

2. '20 
.75 

■'1'.' 
.07 

'.'88 
.10 
.02 
.IH 

.20 

.22 

I.  59 

Wliito 

Ai  kiiiisas  — 
do 

White 

do 

Arkansas.  ...» 

Whito 

do 

Ourtchita 

K.'d 

Whito 

Arknnsas   

Wliiio 

(hiachita . 

Arkansas 

do 

.50 
I.IK) 
1.47 
1.65 

.29 
5.76 

'.'S'i 

■.'93 

'.'47 
.60 

■.50 

i.03 
2. 20 

.88 
1 .40 

■.'os 

.19 

'.'66 

T. 

1.2K 

.10 

■."76 

T. 
T 
1.41 

■f.' 

'.'so 

K.  .55 
1.71 

.08 

4.07 

.  ji";". 

1. 66 

.82 

.98 

1.32 

.2S 

.11 

.51 

1.47 

1.70 

.60 

2.53 

.3.05 

1.87 

1.15 

. . . . 

1.81 

i.'78 
'.'97 

'f.' 
.07 

T. 

.•23 

't.' 

1.16 
'.'08 
'f.' 

'.'21 

.13 

'.'io 

.32 

'.'io 
.49 

¥,. ») 
7.  OH 

i/ll'lU'. 

5.  '20 
i.  7H 
2.  K4 

il.... 

1. 02 
.06 

i.'48 

.Qii 

.05 
.05 
T. 

1.00 
•1*1 

09 

5.  .57 

.10 

1.40 

30 

5. 54 

1.'2U 

.  77 
.55 
.92 
1.^23 
.47 
.50 
94 

T 

T. 

T. 

.40 

T. 

4. -20 

.66 

'.'56 

i.'55 

.25 
.16 

.05 

'.'47 

'f.' 
1.30 

'.'40 

i.47 

;li''.: 

'."95 
.'25 
.06 
.97 

'."es 
'.'56 

.85 

'f.' 
.•25 

7.  93 

.75 

T. 

J.  51 

.10 

5.61 

Wliito 

Ouachita    

Arkansas 

Whito 

do 

•2.19 

i.'si) 

1.77 

T. 

.10 
'f.' 

'.'6i 

.09 

.11 
■f.' 
'.'26 

.69 

.05 
,05 

5,61 

.11 
.65 
.53 

3.03 

.88 

.07 
03 

.74 

5.(H) 
3.  OH 

liUKS  . 

.62 
.09 

.13 

T. 

.05 

'.'65 

.10 

.10 
.(>4 

5.00 

. . .  ^' 

".■45 

.22 

2.15 

Ko.1   

Arkansas 

.89 
1.18 

T. 
1.15 
1..31 

.60 

.06 

i.  ill 

.07 
.17 

'.'-io 

T. 
T. 

2. 05 

.06 

.45 

'.'io 

.92 
.20 

.■28 
.14 

■  78 
T. 

".'•24 
.'25 
.80 

'.'os 

.43 

i.'es 

.78 
.60 
1.60 
.92 
.60 
.21 

i.'65 

T. 

T. 

.10 

■/  57 

'■'"M 

1.  93 

.78 
.30 

.20 

.()2 
.76 
.04 
.90 
1   IK 

T. 

03 

3.49 

.Villi:: 

WhiXo 

Arkansas   

White 

Mississippi  ... 

.5.^25 

07 

.10 
.05 

.... 

.44 

3. 96 

.01 

T. 

.00 

.15 

::::  ;::: 

T. 

T 

3  37 

.17 
.25 
2.00 
.80 
2.40 
1.98 
1.02 

i:68 

.32 

.28 

.06 

2.  72 

.50 

4. 27 

.i.iiluce... 

.05 

'f.' 

.15 
.13 

1.08 

.ii 

.19 
.09 

.6'2 
T. 

.04 

.05 
T. 
1.63 
03 

3  05 

T. 

3.87 

.72 
.51 
65 

.04 

3  .55 

.07 

5.  77 

T. 

5.01 

White 

.75 

3.10 

T. 

■'46 

■f.' 

't'.' 

0.  00 

4.14 

.66 

.45 

6  71 

1  ville 

Red 

vHook  "•.. 
I  I'villo 

Arkansas 

.54 
3.10 

'.'97 

i.'26 
.30 

1.58 
.60 

.67 
.30 
.90 

1.13 
.75 

1.3U 
.60 

1.05 
.07 
.08 
.70 

T. 

i.'io 

'.'5S 
.37 

'.'61 

'.'is 

. . . . 

1.49 
T. 
T. 

'.'32 

.05 
'.'60 

i:r2 

.97 

't.' 

'.'•26 
1.08 

i.96 

1.  72 
1..50 

.80 
3.  00 

.87 

.37 
1.72 

.80 

.80 
1.07 
1.02 
1.00 
2.61 

.70 
1.42 

.17 
1.60 

.65 

2.  1( 
.68 
.3t 
.68 

'.'96 
.70 

2.90 
.  75 

'.'67 
1.10 
.62 
1.23 
1.-27 
.57 
.60 
.42 
1.45 

i'. 

'1 . 

i'. 
.61 

'.'88 

'..'33 

.  ii 
'.'62 

'.'44 

.20 
T. 

"33 

'.'96 

.05 

'.'16 

3. 8'2 

8.28 

r  mil  II 

\  lotli  Sprinsf 

Ouachita   — 

White 

Mississii)pi  . . 
8t .  Francis. . . 

White 

Ouachita   — 

White 

Ouachita 

do 

6  00 

7.04 

.40 

6.60 

in 

.79 

4.  30 

T. 

T. 

T. 

T. 

'.'08 

.08 

T. 

.•26 

.10 

'.'85 

T. 

1.50 
.03 

.... 

4.84 
5  14 

.19 

'.'94 

.01 

3  53 

llulllO. 

.05 
.64 

.22 

.17 

4.^29 

oroTlf 

5.51 

White 

do   

l.OI 

.20 

2.20 

i.'26 

T. 

i.'so 

.03 

.36 

.99 

3.92 

l.SO 

'.'82 
.2C 
1.18 
1.15 

"•23 
■2.' 40 

i.'so 

.35 

.38 
.64 

.'27 

'.'4.3 

.10 
1.'25 

'.'io 

'.'64 

'.34 

'.'90 
.48 
83 

5.00 

Arkansas   .... 
Mississippi  . . . 
Arkansas   — 

.10 
15 

.08 

.3'2 

i  .05 

.75 

7.78 

.01 

3.40 

I  30 

.16 

4.71 

\'ii:::: 

.86 
•2.90 
.65 
.7h 
.81 
1.04 

:::: 

.25 

.10 

'.'39 
..50 
.25 

•5.30 

White 

Ouachita   . . . . 

".'45 

: : : : 

'.'63 
.25 

■.'55 

'.'i4 

'.'96 

6.20 
4.  33 

rlf-» 

2.63 

2.70 
.50 
.05 

7.97 

:       11    .... 

Ouachita 

do 

5.65 

1.55 
.35 

','47 

4.5s 

Arkansas 

2.24 

.66 

.17 

4.62 

1 

1 

, 

I'l  Ian  (  ,  . . . . . 
)i|jbank|, ',,... 

Ouachita 

.'36 

.47 
.81 
.92 
.73 

1.60 
.16 
.79 

1 

.5( 

.40 

.9C 

'.'io 

.76 

.60 

3r 

1 

4.30 

T. 

.31 

.05 

0.98 

2.63 

i.'eo 

.  7S 

.48 
7( 

.56 

3.85 

]<i.o 

T. 

.4t 

.5f 

6.70 

;;aiial|||  ... 

p«H 

.7C 

1.20 
. . . . 

.40 
T. 
.IC 

. 
.4C 
.•20 

.80 

.61 

.8C 
.« 
.8C 
.6C 

T. 

1.9f 

.2C 
.IE 

... 
.4f 
.K 

.V2 
.2i 

T. 

... 

5.  65 

Arlvansas 

.oS 

.10 

T. 

.8.= 

4.24 

•2.10 
T. 
.45 

1 

3.  70 

Nlill.. 

Ked 

1.30 
2. 20 



•,^.10 

St.  Francis... 

.It 

4.25 

...    1 

!■■■ 

hxcept  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon  .  near  sunset .  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  o  { 

i!)  .-ation.  *  *  *  Regular  Weather  Bureau  station  ;  precipitation  is  for  the  2-l-hour  period ,  midnight  to  midnight .  t  Separate  dates  of  falls  not  recorded  . 

1*  Precipitation  included  in  the  next  following  measurement.  li !!  Precipitation  ipeasured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours. 

T.   Trace,  or  less  than  0.01  inch.  ^  ,  „,  ~ 

,  Daily  Kiver  Stag-es  for  June,  191V. 


.,u>. 

Rivers. 

Flood     , 
stage.  1 

2 

3        4 

5       6(7 

i 

8 

9       10 

11 

12 

13 

14 

15      16 

17 

18      19 

-20 

21 

22 

23 

•24 

25 

26      27      28 

1 

29 

30      31 

mith 

Arkansas 

•22      7. 7 

1         1 
10.8'l2.7il3.0 

12.  9110.  9'll.0 

10.9  12.4  15.oll4.4 

13.0 

10.9 

1          1          :          1          1          1 
9.8!  8.sl  7.9    7.3i  6.8'  6.3]  6.0    ,5.7 

5.4 

5.2 

5.0 

4.8 

4.7 

,         1 
4.  6    4.6    4.  6'  4.  7  ... . 

hel!c... 

do 

20  ■  3.9 

9.0i  9.8  11.6 

11  8[12.4,11.4 

10.3  11.4  12.7 

14.4 

13.8 

12.5 

10.51  8.6 

7.1    6.3!  5.5!  6.0!  4.41  4.0 

.5.0 

3.6 

3.4 

3.5 

3.2 

2.7    ^2.5    '2.41  •2.3  .... 

Hock 

do....... 

23     1.9 

2.8,  6.0 

9.5 

1-2.0  12.3,13.0 

12.4  11.4iT2.3 

13.7 

15.0 

14.5 

13.0  11.1 

10.3    7.71.6.5 

5.  Oi  4.8 

4.  1 

3.6 

3.4 

3.S 

•2.9 

2.9 

2.5i  •2.1:   i.9j  l.8i.... 

;liitT 

do 

25  ;  5.3 

5.3!  6.1 

9.9 

13.6:14.9 

1,5.  3 

16.0  15.0' 15.  3 

1,5.5 

15.9 

17.6 

15.  8  15.  6 

1,3.  8  11.  9!  10.  7 

9.7i  8.6 

',.9 

/.4 

V.O 

V.2 

V.O 

6.4 

6.3    6.0,  5.7i  5. 4i.... 

i;ook 

Black 

14 

5.5 

6.5]12.  0 

11.0 

lO.O 

10.8 

10.4 

9.  2, 16.  0|  19.  7 

19.0 

16.6 

1,5.0 

13.0  11.8 

10.  2 1  9.2 

8.'/ 

8.31  8.0 

/.  / 

J.  / 

7.  7 

7.5 

b.  b 

6.0 

5.  7|  5.41  5.0i  4.7  .... 

Koek . . 

White 

18 

4,^,> 

10.  olio. 2 

9.8 

9.1 

7.4 

5.6 

4.9'  8.8  12.0 

8.4 

7.1 

6.3 

5.1    4.9 

4.4!  4.1 

3.9 

3.4!  2.8 

■2.3 

'2.0    1.8 

2.3 

2.0 

1.9 

1.9 

1.3i   1.2    1.1  ... 

•illett 

do 

23 

10  4 

16.5,17.0 

lfi.3 

16.  3 

15.3 

13.  •; 

12.2,14.8 

20.  3 

17.5 

14.4 

13.3 

r2. 1  11.2 

10.4!  9.9 

9.6 

9.01  8.5 

■/.b 

8.11  8.0 

7.9 

9.0 

8.2 

'/.8 

7.2    7.5I  7.3'.... 

irt 

do 

•26 

8,4 

8.41.5.0 

17.4 

18.0 

18.1 

17.6 

16.  3|16.  4 

17.9 

■:>0.  6 

■20.8 

■20.2 

19.5  18.5 

17.5il6.0 

14.3 

1-2.5  10.6 

10. 2 

8.9'  7.6 

V.2 

6.8 

V.  1 

6.6 

5.6;  5.0;  4.S  .... 

i-lOWll  . 

do....... 

22 

1',^  8 

12. 8  16.  1 

18.4 

19  •? 

19  1 

19.1 

19.  5-20. 1 

■^0.  6 

?ri.  9 

20.  8 

20.  8 

20.  9 1 20.  9 

•20.  9  20.  8 

20.6 

20.319.8 

19.2 

18.1117.  ri5.  8 

14.6 

13.  0 

12.6!11.5  10.  4    9.3  .... 

idon.  .. 

do 

30 

•70  6 

■20.5-20.5 

■.^0.  6 

■;o  9 

21 .  3 

■^1.9 

22.  5^23.  4 

24.  0 

•n.  5 

24.8 

■25.  li'2.5.  4,25.5 

■25.  6125.  7 

25.  8i^25.  8  ^25.  7r2,5.  7|25. 6  25.  4 

26.2 

■24.9 

•24.5 

24. 0f23.  6  ■23. 1  •2^2.  5i ... . 

il 

42 

19.  S 

20.  4  22.  5 

■>6  0 

■28.9 

31  5 

33.4 

34.  7  35.  9 

36.5|3:.4I3S.  1 

38.8139.5  40.0 

40.6,41.2 

41.714-2.  2*2.  6143.  0143. 2  43.  4 

43.5143.4 

43.1 

42.  4l41.  4  39.  8  37.  7  . . . 

isasCitv.  .. 

do 

42  ,•24.8 

24.8i-25.2 

26.  S 

•29.  3!  32. 4 

34.4 

36.  1  37.  4 

38.  6!39.  4i40.2 

40.8(41.5152.3 

43.014.3.5 

44.0,44.4  44.8'45.2|4.5.5  45.8 

46. 1  46.  3 

4tj.b 

46. 6146.  6,46.  3145.  9  ... 

en 

Ouachita 

39      5. 4 

.5.3    6.0 

6.6 

7.5    7.6 

7.0 

7.4    8.8 

13.0119.5120.5 

20.517.4,13.0 

9.3    6.9 

1 

6.0,  5.9,  5.  7|  5.  6i  5.5    5.4 

.5.2    .5.2 

.■).  1 

5.  Oj  ,5.  Ol  5.  0    .5. 0  . . . 

Readings  at  Bate>Aille  are  5.  3  feet  higher  than  forrnerl.v  on  ac<^ount  of  adopting  a  zero  of  gage  5.  3  feet  loaer  .Ian.  1.  lOl-; 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 


June, 


Daily  Temperatures  for  June,  1917. 


Stations . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3ipfe 

S  Maximum. . 

84 

80 

78 

85 

83 

84 

83 

81 

78 

81 

85 

90 

91 

81 

76 

71 

92 

92 

92 

92 

90 

9( 

... 

Alicia 

(  Alinimnm  . . 

64 

64 

63 

64 

73 

69 

60 

65 

64 

62 

64 

71 

71 

58 

52 

49 

49 

70 

70 

72 

71 

64 

S  Maximum . . 

81 

80 

78 

86 

83 

84 

84 

84 

81 

84 

86 

91 

93 

82 

75 

78 

"sc 

"85 

"96 

"88 

"88 

"92 

"9.3 

96 

95 

94 

94 

94 

93 

9(1 

Batesville  W 

■  f  Minimum  . . 

60 

62 

61 

61 

68 

66 

52 

56 

61 

57 

69 

63 

67 

55 

4b 

44 

46 

44 

61 

59 

63 

64 

62 

64 

63 

66 

65 

65 

6( 

61 

)  Maximum . . 

87 

79 

80 

88 

86 

83 

88 

83 

81 

88 

90 

95 

93 

83 

79 

79 

87 

90 

95 

92 

93 

96 

99 

92 

98 

98 

98 

97 

98 

101 

Bee  Branch  

■  (  Minimum  . . 

50 

61 

60 

65 

69 

63 

54 

62 

59 

58 

62 

70 

68 

56 

51 

48 

47 

52 

57 

65 

63 

63 

66 

67 

63 

66 

66 

67 

6h 

68 

\  Maxinuuii. . 

78 

68 

79 

85 

82 

77 

83 

83 

79 

86 

87 

89 

81 

76 

71 

76 

81 

84 

83 

78 

85 

88 

92 

87 

89 

92 

90 

90 

93 

95 

Bentonville 

'  )  Minimum  . . 

60 

53 

50 

62 

65 

58 

54 

60 

58 

56 

66 

71 

54 

48 

46 

45 

51 

64 

62 

60 

62 

61 

68 

64 

62 

65 

66 

66 

(15 

69 

S  Maximum . . 

75 

79 

80 

93 

88 

84 

90 

88 

78 

93 

88 

96 

84 

83 

81 

85 

88 

85 

93 

83 

88 

96 

93 

91 

97 

95 

90 

96 

Kfl 

101 

Bergman 

'  t  Mininuun  . . 

58 

55 

51 

61 

65 

60 

53 

58 

59 

54 

60 

68 

59 

47 

43 

43 

46 

51 

61 

67 

60 

57 

64 

60 

62 

63 

63 

64 

64 

67 

S  Maximum. . 

83 

75 

83 

89 

88 

83 

87 

84 

S5 

92 

93 

95 

90 

85 

89 

79 

84 

94 

95 

89 

95 

89 

96 

86 

92 

94 

93 

93 

97 

1011 

Boonoville 

"  (  Minimum  . . 

62 

57 

61 

67 

72 

67 

56 

60 

61 

59 

68 

74 

70 

54 

56 

50 

49 

56 

64 

65 

66 

64 

71 

67 

65 

68 

67 

67 

6S 

73 

S  Maxinunu. . 
■  )  Minimum  . . 

90 

89 

85 

90 

86 

86 

89 

85 

85 

88 

92 

95 

96 

86 

77 

76 

84 

90 

91 

91 

93 

9b 

96 

96 

99 

97 

97 

96 

100 

100 

BrinkleyW 

70 

64 

61 

65 

66 

70 

62 

64 

63 

60 

63 

66 

70 

57 

45 

40 

39 

43 

45 

64 

64 

66 

67 

67 

65 

66 

69 

69 

70 

65 

^  Maxinumi . . 

79 

77 

79 

90 

88 

87 

88 

88 

80 

87 

90 

94 

93 

83 

83 

68 

84 

89 

90 

88 

90 

95 

98 

92 

96 

98 

97 

96 

91 

98 

Calico  Rock  %  . . 

■  'I  Minimum  . . 

64 

61 

58 

60 

63 

67 

52 

56 

62 

58 

61 

68 

67 

51 

47 

45 

46 

49 

57 

62 

62 

61 

63 

66 

66 

67 

65 

66 

66 

65 

\  Maximum . . 

91 

86 

89 

89 

89 

91 

88 

92 

87 

91 

95 

94 

95 

93 

86 

79 

86 

90 

94 

93 

92 

96 

97 

95 

94 

96 

92 

95 

99 

100 

Cauiden 

■  '  Minimum  . . 

68 

66 

61 

63 

66 

70 

62 

61 

61 

56 

62 

68 

67 

60 

50 

48 

44 

48 

52 

58 

64 

63 

66 

67 

63 

64 

64 

64 

65 

6s 

S  Maxinuim. . 

86 

85 

81 

88 

87 

85 

87 

83 

84 

88 

90 

93 

95 

86 

85 

76 

84 

91 

95 

92 

91 

95 

96 

89 

96 

94 

93 

96 

99 

9S 

Conway 

'  /  Minimum  . . 

64 

61 

62 

68 

;2 

67 

58 

65 

61 

60 

64 

73 

70 

59 

62 

51 

47 

52 

58 

65 

64 

65 

67 

67 

65 

68 

68 

69 

69 

72 

\  Maxinuim . . 

89 

86 

84 

90 

89 

88 

87 

89 

88 

89 

93 

93 

97 

94 

82 

76 

82 

89 

90 

91 

93 

94 

96 

91 

92 

93 

91 

96 

97 

97 

Crossett 

'  (  Minimum  . . 

72 

66 

64 

66 

68 

74 

67 

72 

65 

62 

66 

70 

73 

65 

65 

51 

50 

55 

60 

61 

67 

71 

71 

71 

73 

70 

71 

73 

69 

71 

S  Maximum. . 

82 

72 

78 

86 

82 

81 

84 

85 

83 

87 

90 

88 

78 

80 

75 

85 

88 

86 

87 

94 

90 

92 

96 

92 

93 

94 

96 

Dodd  City 

■  1  Minimum  . . 

60 

55 

52 

60 

63 

61 

51 

53 

56 

55 

69 

65 

44 

47 

45 

45 

47 

57 

58 

59 

57 

62 

64 

63 

60 

63 

65 

)  Maximum. . 

90 

89 

86 

90 

90 

86 

87 

90 

86 

"89 

92 

95 

95 

96 

89 

74 

"82 

90 

91 

91 

93 

95 

95 

"92 

97 

97 

96 

94 

98 

97 

■ 

Duinas 

*  t  Minimum  . . 

70 

68 

68 

71 

69 

69 

67 

66 

71 

70 

71 

62 

71 

79 

58 

52 

47 

63 

57 

65 

68 

68 

88 

61 

82 

67 

66 

69 

70 

74 

( 

\  Maximum . . 

73 

74 

79 

84 

82 

80 

82 

81 

78 

86 

86 

89 

86 

81 

76 

77 

81 

85 

89 

83 

87 

88 

92 

85 

89 

94 

91 

91 

95 

94 

! 

Dutton 

'  '  Minimum  . . 

56 

54 

51 

60 

64 

58 

44 

59 

64 

48 

59 

65 

64 

45 

40 

37 

44 

46 

57 

67 

65 

54 

60 

60 

58 

60 

60 

.59 

60 

64 

Eldorado  % 

\  JIaximum . . 

92 

85 

90 

89 

90 

90 

90 

91 

90 

93 

96 

95 

96 

86 

84 

77 

84 

91 

93 

95 

94 

95 

97 

84 

96 

96 

93 

95 

99 

100 

■  1  Minimum  . . 

69 

68 

64 

67 

68 

73 

66 

68 

65 

65 

60 

71 

72 

62 

53 

50 

47 

52 

68 

65 

67 

69 

71 

71 

67 

69 

68 

67 

7(1 

72 

: 

Kngland  55  

S  Maximimi. . 

87 

88 

84 

88 

88 

84 

85 

87 

85 

81 

90 

92 

95 

84 

77 

75 

84 

80 

92 

9(1 

93 

94 

94 

94 

95 

94 

94 

94 

95 

95 

I 

*  t  Iilininunn  . . 

68 

65 

62 

68 

70 

72 

62 

65 

62 

59 

70 

70 

70 

63 

62 

50 

45 

56 

53 

62 

65 

65 

68 

65 

63 

64 

70 

72 

72 

76 

1 

)  Maximum. . 

77 

69 

81 

85 

82 

80 

84 

84 

81 

88 

88 

91 

83 

79 

73 

78 

84 

87 

86 

83 

88 

90 

93 

88 

91 

96 

93 

92 

97 

98 

1 

ICureka  Springs  . 

'  i  Mininmm  . . 

59 

54 

48 

59 

65 

56 

50 

56 

67 

52 

64 

69 

64 

46 

42 

42 

52 

51 

61 

66 

59 

67 

69 

64 

61 

63 

65 

65 

65 

70 

1 

S  Maximum. . 

78 

68 

80 

83 

82 

78 

83 

82 

78 

86 

86 

88 

87 

77 

73 

78 

82 

85 

86 

83 

87 

89 

93 

87 

90 

94 

92 

92 

92 

95 

i 

Fayclteville 

■  /  Minimum  . . 

59 

53 

53 

63 

69 

57 

51 

61 

68 

55 

68 

71 

60 

50 

47 

42 

52 

51 

64 

63 

6(1 

60 

70 

65 

64 

65 

65 

67 

63 

70 

,    ( 

)  Maxinunn. . 

87 

85 

83 

87 

86 

84 

82 

86 

84 

86 

90 

87 

92 

87 

86 

86 

87 

90 

86 

80 

86 

90 

85 

85 

90 

85 

80 

93 

96 

i 

Pordyce 

■  1  Minimum  . . 

71 

67 

64 

68 

69 

73 

64 

64 

65 

60 

75 

76 

74 

57 

60 

76 

76 

7o 

70 

60 

70 

76 

66 

60 

75 

67 

70 

74 

74 

( 

\  Maxinunn. . 

88 

84 

87 

85 

87 

86 

86 

88 

88 

89 

91 

91 

93 

"91 

87 

84 

82 

89 

92 

93 

90 

91 

94 

90 

91 

93 

93 

93 

96 

98 

! 

Foreman 

■  (  Minimum  . . 

62 

65 

64 

67 

70 

72 

65 

72 

64 

61 

61 

72 

71 

68 

53 

52 

50 

53 

59 

67 

67 

67 

70 

66 

68 

69 

69 

68 

70 

70 

f 

Fort  Smith 

S  Maxinunn . . 

83 

74 

83 

88 

87 

83 

85 

84 

84 

89 

93 

95 

85 

82 

77 

76 

83 

89 

92 

85 

93 

90 

95 

83 

93 

96 

94 

96 

96 

100 

i 

'  1  Minimum  . . 

63 

58 

61 

67 

70 

64 

57 

64 

62 

62 

68 

74 

67 

69 

56 

.52 

55 

59 

68 

68 

68 

66 

71 

67 

68 

71 

69 

69 

70 

74 

f 

Hardy 

\  Maximum . . 

77 

78 

79 

86 

82 

85 

84 

83 

78 

83 

86 

89 

91 

71 

62 

76 

78 

86 

90 

85 

86 

93 

99 

97 

96 

97 

98 

99 

93 

96 

i 

'  '  Miuinnnn  . . 

60 

59 

58 

61 

69 

63 

53 

61 

62 

57 

61 

68 

65 

62 

45 

45 

46 

51 

58 

63 

60 

63 

66 

63 

66 

68 

66 

(18 

68 

65 

( 

Hemp  Wallace  .. 

\  Maxinuim. . 

88 

89 

87 

88 

90 

84 

86 

88 

84 

90 

90 

90 

94 

91 

82 

82 

84 

91 

94 

90 

95 

95 

98 

95 

96 

95 

98 

97 

103 

103 

< 

'  (  Minimum  . . 

52 

61 

63 

61 

70 

66 

61 

62 

65 

55 

60 

70 

66 

65 

50 

45 

43 

46 

66 

61 

69 

65 

64 

68 

61 

64 

61 

64 

64 

69 

f 

Hope 

\  Maximum. . 

88 
72 

83 
69 

84 
69 

88 
69 

87 

84 
75 

81 
67 

87 
71 

87 
71 

88 
65 

90 
71 

90 

74 

90 
74 

84 

79 
58 

70 
57 

79 
53 

85 
57 

89 
69 

88 
68 

89 

87 
72 

92 

85 

88 

89 

89 

90 

94 
73 

95 

::  i 

■  *  .Minimum  . . 

71 

68 

71 

75 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

( 

Hot  Springs 

\  Maximum. . 

86 

87 

85 

88 

87 

87 

85 

84 

87 

89 

90 

91 

98 

92 

85 

79 

85 

88 

92 

89 

91 

91 

93 

92 

92 

93 

92 

93 

100 

99 

i 

■  '  Mininuim  . . 

66 

63 

65 

64 

68 

70 

64 

64 

62 

69 

69 

74 

74 

64 

65 

66 

53 

64 

62 

69 

66 

74 

73 

69 

66 

70 

67 

70 

69 

74 

f 

\  Maximum. . 

92 

87 

88 

90 

90 

89 

90 

93 

91 

91 

95 

94 

97 

95 

84 

77 

82 

89 

94 

95 

94 

94 

95 

94 

97 

93 

92 

94 

98 

100 

Ilultig 

■  i  Mininuim  .. 

09 

65 

60 

66 

67 

72 

67 

70 

68 

62 

62 

68 

72 

64 

55 

52 

49 

54 

66 

64 

64 

67 

66 

69 

67 

67 

66 

66 

67 

71 

f 

Junesboro 

\  Maximum. . 

83 

82 

82 

88 

86 

84 

88 

85 

80 

86 

89 

94 

93 

83 

74 

73 

83 

88 

86 

9(1 

89 

94 

90 

93 

95 

94 

95 

93 

92 

96 

'   i 

'  Minimum  . . 

58 

57 

58 

59 

67 

67 

56 

67 

60 

57 

58 

65 

69 

54 

57 

63 

64 

58 

54 

61 

65 

67 

60 

63 

67 

66 

66 

67 

6)8 

69 

f 

Junction 

)  Maximum. . 

93 

85 

88 

89 

90 

92 

91 

90 

86 

91 

95 

95 

97 

84 

75 

70 

84 

90 

94 

94 

94 

95 

99 

91 

90 

92 

93 

94 

97 

100 

S 

■  )  Minimum  . . 

72 

70 

67 

65 

65 

69 

71 

70 

67 

60 

68 

70 

71 

62 

64 

62 

49 

52 

60 

64 

69 

70 

71 

70 

71 

67 

69 

70 

71 

72 

( 

Little  Kock 

\  Maximum. . 

86 

81 

78 

87 

85 

81 

84 

82 

82 

84 

88 

91 

92 

82 

74 

71 

79 

85 

89 

88 

90 

90 

92 

84 

92 

92 

91 

92 

94 

96 

1 

(  Minimum  . . 

67 

65 

62 

68 

70 

67 

64 

63 

63 

64 

69 

74 

71 

65 

58 

63 

65 

60 

63 

68 

67 

69 

70 

68 

68 

72 

71 

70 

74 

74 

1 

Lutherville 

\  Maximum. . 

75 

72 

81 

88 

85 

81 

86 

84 

82 

86 

90 

92 

88 

84 

74 

78 

84 

89 

93 

86 

91 

93 

94 

93 

94 

93 

9:! 

96 

98 

/  Minimum  . . 

61 

57 

60 

66 

71 

63 

58 

62 

60 

60 

65 

72 

60 

66 

53 

61 

61 

55 

63 

68 

64 

63 

68 

05 

69 

66 

66 

7r 

73 

Malvern 'J'S 

\  .Maxinuim. . 

85 

86 

85 

88 

86 

82 

84 

80 

82 

88 

90 

90 

92 

86 

80 

75 

80 

85 

89 

90 

90 

91 

93 

"87 

93 

94 

93 

91 

98 

98 

'  Minimum  . . 

()9 

66 

67 

69 

70 

74 

65 

65 

54 

50 

65 

73 

72 

54 

50 

53 

50 

56 

68 

54 

67 

68 

69 

70 

64 

67 

66 

68 

70 

73 

Mannnotli  Spring 

\  Maximum. . 

83 

81 

76 

84 

84 

81 

83 

82 

76 

S7 

84 

88 

87 

78 

75 

71 

79 

85 

84 

84 

83 

89 

93 

89 

89 

89 

90 

89 

87 

89 

1  Minimum  .. 

72 

62 

56 

60 

68 

70 

52 

62 

56 

57 

61) 

67 

67 

51 

47 

45 

47 

5(1 

68 

60 

62 

6-! 

(■,5 

64 

66 

66 

66 

67 

69 

63 

MariannaiJ^ 

\  Maximum. . 
(  Minimum  . . 

89 
72 

87 
65 

82 
64 

89 
66 

86 
69 

82 
73 

85 
65 

86 
65 

84 
65 

87 
62 

89 
63 

93 

70 

96 

70 

84 
62 

74 
55 

76 
50 

82 
51 

90 
56 

91 
59 

90 
64 

94 

5.5 

95 
67 

94 
69 

98 
68 

95 
68 

93 
68 

94 
71 

92 
73 

93 
71 

96 
65 

Marked  Tree  \\».. 

)  Maximum.. 
'  Minimum  . . 

86 
62 

81 
61 

'84 
60 

87 
61 

85 
64 

84 
71 

86 
61 

82 
65 

81 
59 

85 
60 

88 
62 

91 

68 

94 

7u 

82 
60 

73 
51 

80 
47 

82 
50 

80 
55 

85 
5-j 

85 
61 

90 
61 

94 
72 

94 
67 

94 
65 

95 
67 

94 
69 

94 
69 

93 
70 

92 
72 

100 
()2 

Marshall 

)  Maximum. . 

83 

11 

76 

86 

82 

84 

83 

84 
64 

80 
62 

86 
58 

85 
68 

91 

91 

79 

74 
60 

73 

86 

86 

86 
64 

83 

86 

93 

94 

89 

92 

91 

94 

93 

94 

95.... 

■  *  Minimum  .. 

61 

60 

58 

66 

63 

66 

56 

74 

72 

54 

46 

63 

66 

62 

63 

63 

64 

66 

67 

73 

68 

68 

69 

71 

Mona^'J 

\  Maximum.. 

82 

81 

82 

84 

84 

80 

79 

80 

82 

87 

87 

88 

87 

81 

75 

77 

82 

86 

90 

8(1 

89 

82 

90 

74 

87 

89 

88 

90 

95 

95 

'  Minimum  . . 

59 

54 

58 

63 

67 

67 

60 

61 

60 

61 

65 

70 

70 

60 

55 

54 

61 

56 

62 

69 

67 

64 

70 

70 

64 

68 

66 

66 

70 

71 

Mountain  Home. 

)  Maximum. . 

77 

79 

78 

89 

87 

87 

83 

86 

78 

85 

89 

92 

92 

82 

73 

74 

83 

86 

88 

86 

87 

95 

98 

91 

94 

95 

96 

96 

91 

96 

1  Minimum  . . 

61 

57 

54 

61 

69 

50 

65 

60 

60 

65 

62 

68 

65 

49 

45 

42 

45 

49 

59 

60 

59 

57 

64 

62 

64 

66 

63 

62 

66 

64 

Moniit  Ida  ■ 

)  Maximum. . 

85 

84 

84 

85 

87 

82 

84 

82 

84 

89 

91 

92 

94 

85 

82 

78 

83 

88 

93 

87 

93 

93 

95 

78 

94 

96 

90 

94 

98 

100 

■  (  Minimum  .. 

61 

59 

63 

65 

70 

68 

60 

62 

58 

55 

59 

62 

66 

59 

55 

45 

44 

47 

55 

60 

59 

63 

64 

69 

62 

62 

63 

63 

65 

69 

Nuil 

i  Maximum. . 

74 

73 

76 

81 

78 

77 

79 

78 

78 

81 

83 

86 

82 

76 

70 

73 

77 

81 

86 

82 

79 

85 

86 

88 

81 

85 

87 

89 

88 

91 

'  Minimum  . . 

57 

54 

53 

64 

68 

60 

49 

70 

57 

55 

53 

67 

62 

53 

46 

43 

61 

53 

60 

60 

59 

59 

58 

69 

61 

63 

65 

65 

74 

67 

Newport  ^ 

\  Maximum. . 
'  Minimum  . . 

83 
63 

80 
64 

79 
61 

89 
64 

87 
71 

85 
71 

87 
59 

81 
64 

85 
62 

87 
60 

89 
63 

96 
71 

98 
71 

88 
60 

77 
55 

75 
48 

84 
51 

■    90 
53 

90 
67 

91 
66 

87 
64 

94 
67 

97 
68 

95 
66 

97 
68 

97 
69 

96 
71 

99 
70 

96 

71 

97 
66 

Okay 

\  .Maximum. . 

82 

71 

80 

86 

83 

83 

84 

78 

80 

82 

86 

87 

85 

83 

83 

83 

76 

80 

86 

82 

87 

89 

92 

100 

88 

93 

92 

91 

92 

93 

'  Mininuim  . . 

49 

53 

68 

45 

75 

46 

56 

72 

62 

60 

56 

77 

65 

65 

64 

54 

63 

64 

67 

64 

72 

05 

57 

71 

66 

70 

71 

65 

61 

83 

(.)sceola  % 

)  Maximinn  , 

84 

85 

79 

87 

85 

85 

85 

80 

81 

87 

88 

92 

96 

84 

7(1 

84 

67 

90 

100 

89 

90 

94 

96 

97 

99 

96 

95 

94 

93 

UK);..-- 

'  Mininuun  . 

m 

64 

61 

63 

70 

72 

61 

64 

64 

60 

62 

66 

69 

59 

53 

48 

48 

48 

59 

64 

6f) 

06 

68 

68 

69 

69 

7(1 

71 

71 

59  •  ■  •  ■ 

Ozark 

S  Maximum  . 

\     84 

88 

87 

90 

89 

88 

88 

86 

86 

89 

95 

96 

90 

82 

81 

80 

85 

90 

95 

91 

92 

93 

95 

85 

95 

99 

95 

96 

98 

104  •••■ 

'  Minimum  . 

62 

64 

59 

67 

69 

53 

60 

63 

60 

64 

70 

68 

72 

53 

64 

52 

54 

65 

68 

6t> 

66 

60 

65 

67 

67 

70 

66 

66 

7(1 

74 

I'inc  BUilT'JsS 

)  Maximum  . 

87 

88 

85 

87 

87 

81 

84 

86 

86 

87 

90 

92 

94 

85 

78 

76 

82 

88 

91 

90 

91 

94 

93 

84 

96 

93 

93 

94 

99 

98f-- 

*  .Minimum  . 

70 

67 

64 

66 

70 

72 

66 

64 

65 

61 

66 

72 

73 

66 

65 

54 

51 

54 

57 

65 

69 

70 

71 

71 

67 

68 

69 

71 

70 

74...- 

I'ocahuntas 

(  .Maximum . 

83 

80 

79 

87 

84 

85 

86 

85 

80 

86 

88 

93 

93 

82 

77 

74 

83 

87 

87 

86 

88 

93 

95 

93 

96 

96 

95 

94 

91 

94  . ■ ■ ■ 

■  1  .Mininuim  . 

63 

63 

60 

62 

72 

71 

56 

64 

64 

60 

62 

69 

70 

56 

53 

48 

48 

52 

58 

65 

65 

68 

66 

64 

69 

70 

67 

71 

69 

63-... 

I'orllaniUW 

)  Maxiimnn. 

9-2 

83 

85 

88 

88 

87 

86 

89 

87 

;» 

95 

94 

96 

85 

78 

76 

84 

90 

92 

93 

75 

95 

95 

92 

98 

94 

92 

93 

99 

98  ■  •  •  ■ 

■  /  Mininuim  . 

69 

72 

64 

64 

64 

70 

63 

65 

65 

61 

63 

65 

71 

65 

54 

51 

48 

50 

56 

62 

66 

59 

6ti 

69 

69 

68 

6(1 

68 

69 

69 

rri-scott# 

)  .Maximum. 

92 

8b 

89 

89 

90 

86 

89 

90 

89 

91 

95 

94 

96 

86 

SO 

77 

83 

91 

95 

94 

94 

94 

98 

78 

93 

94 

94 

95 

99 

100 

*  Minimum  . 

71 

65 

66 

66 

70 

74 

64 

65 

64 

61 

64 

72 

70 

67 

54 

53 

49 

52 

58 

65 

6(i 

69 

72 

69 

68 

68 

67 

70 

70 

73 

Rogers 

>  Maximum. 

78 

69 

78 

83 

79 

79 

82 

83 

79 

85 

83 

89 

82 

77 

71 

75 

79 

84 

83 

74 

83 

87 

90 

85 

88 

92 

90 

88 

91 

94 

■  '  Mininuim  . 

60 

.55 

.50 

63 

66 

52 

53 

60 

56 

54 

62 

72 

62 

48 

46 

45 

53 

63 

62 

62 

61 

59 

72 

62 

62 

64 

6(> 

66 

6(1 

70 

Stuttgart 

\  -Maxinuim. 

87 

88 

84 

87 

85 

83 

85 

86 

83 

8(1 

88 

91 

94 

85 

75 

73 

80 

87 

91 

90 

91 

92 

92 

88 

95 

91 

92 

94 

95 

.95 

'  .Mininuun  . 

7(1 

67 

67 

63 

69 

72 

66 

66 

(>4 

61 

65 

70 

72 

62 

63 

51 

50 

64 

57 

64 

t)6 

67 

68 

67 

65 

65 

78 

75 

69 

70;  ■  ■  ■  ■ 

.Subiaco 

*  .Maximum. 

81 

72 

82 

89 

87 

83 

88 

82 

83 

89 

92 

94 

90 

86 

76 

■^7 

83 

9(1 

.   94 

9(1 

95 

93 

96 

81 

93 

94 

94 

94 

96 

100  •••■ 

'  .Minimum  . 

63 

57 

61 

61 

72 

65 

56 

61 

61 

58 

67 

72 

71 

56 

53 

51 

51 

53 

63 

67 

66 

63 

68 

66 

66 

68 

66 

65 

69 

73!'--- 

'Ictarkana^li 

)  .Maximmn. 

93 

82 

86 

89 

90 

88 

90 

91 

88 

93 

94 

95 

96 

87 

80 

79 

84 

91 

95 

92 

92 

90 

97 

8(1 

92 

91 

93 

94 

1(1(1 

99,  ■  •  ■  ■ 

■  '  .Minimum  . 

72 

72 

72 

70 

72 

75 

66 

67 

70 

62 

69 

73 

70 

66 

55 

55 

52 

55 

60 

66 

66 

71 

72 

67 

(;7 

70 

70 

69 

71 

721  ■  ■  •  ■ 

I'mpliers 

)  .Maxinunn. 

i-2 

76 

80 

86 

84 

83 

83 

81 

80 

87 

88 

89 

90 

81 

75 

76 

83 

87 

92 

85 

92 

92 

94 

91 

91 

88 

90 

93 

96}  ■  ■  ■  ■ 

'  Minimum  . 

1     58 

57 

60 

63 

68 

67 

67 

62 

60 

74 

64 

81 

70 

59 

63 

56 

50 

54 

61 

61 

61 

61 

65 

67 

64 

66 

63 

65 

70 

70--'- 

Warren  W 

S  .Maximum. 

'     91 

85 

86 

89 

89 

86 

87 

90 

87 

89 

92 

93 

96 

8() 

78 

77 

84 

91 

93 

93 

94 

96 

96 

9(1 

97 

94 

96 

9(> 

1'!'^ 

,,,.2  .... 

■  '  .Minimum  . 

68 

70 

61 

63 

65 

70 

62 

63 

63 

58 

62 

67 

69 

61 

53 

48 

47 

61 

64 

62 

66 

63 

6(i 

71 

65 

64 

64 

()3 

69  ■  ■  ■  • 

Wynne  $15 

*  Maximum. 

86 

83 

75 

85 

83 

81 

83 

82 

78 

83 

85 

89 

91 

82 

71 

71 

79 

85 

85 

82 

88 

9^2 

92 

91 

93 

90 

92 

92 

91 

93  ■ ■•■ 

'  '  .Minimum  . 

:    69 

1 

64 

62 

63 

7(1 

73 

62 

65 

64 

()0 

71 

71 

73 

62 

51 

55 

48 

53 

57 

63 

64 

68 

72 

67 

68 

67 

71 

7(1 

'1 

65 

.... 

0 

•;>     In.Uruiiients  are  read  in  the  morniilg:  the  maximuin  iruipmaure  then  read  is  chai'gf.l  to  tlu-  |VnH.,.(liii^' ,iay .  mi  which  it  almost  always  ccur^u. 
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\\i'>lciii  |iniliiiii-.      Till'  i:iiiil;ill  ua-  liK'lil  iiml  lural  iii  cluiracti  r 
I '.x  eel  1 1  I'll  111  I  (lie  1  "it  li.  In  I  III'  I'.ii  h    w  Inn  ^i^(l(l  ^ccni'i'ii  I  mil  is  o<'(Mir- 

I  rp(l  in  .-ill  iKirliiiiis  of  the  State,  llii    ^^ii-ili'sl  •_'  1  limir  aiiKiiiiit  lii-iliK 

I  ',\.S'>  inclii  >  at    Alicia  mi  t  hr   I  ritji. 


XXl  1 .      1,1 1  11  i:   Km  K.     Ai;k. 


.lll.^.  r.ti: 


MISCELLANEOUS  DATA. 


GENERAL  SUMMARY.  j 

SlAMi>N>. 

'ho  dry  wcatlu'v  tlic  first  two  weccks  nl'.luly  in  (•(mncction  with 

t  ni'  till'  last    llu'ii'   Wicks  111'   .luiu'   was    uul'ax'nralilc    fm'    alii . 

|is  (  \ci'i>t  cottiin  in  t  lie  centra]  and  siuitlii'aslern    pnrtinMs  ol' I  ii,,|,,,iiviiii. 

state.     This  was  especially  true  in  the  u|)!ands,  w  here,  early  ,  |.-,,,'i  smitii 

II  nnd  summer  .gardens  were  hadly  injured,  and,  in    the    ri  -e    i.iiti,'  uocic 

.Is,  wdierc  it  was  impossihlc  to    I'limd   all    nl'    the    rice  at    the     - 

nor  time.      In  the  imrthern  and  western  cminties   occasional 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 
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26 

29. 73 
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29. 74 
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■ 
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wcrs  prevented  injury  to  crops,  and  these   showers,    in    cini- 
tieii    with    t lie  i!(  ncial  rains  !ati  r   in    the    month,    made   the 


(l)ates  anil  immlicr  o|'  -tat  ion-  re|)ortiim. ) 


ditioiis  ver\-  t'avi'rahle  fur  ail  crops,    (."otton  made  rapid  pro. 

.sand  l.v  the  end  of  the  month  was  I'ruitinu-  nicelv  in  nearlv  Tim  n,l,rshn-w><- [<[.  -"i ;   I'd,   HI;  :;d,  L' ;  4th.  'l:   -".tli,  !  ;  litii.  7; 

portions.      Karlv   corn,    which   was   m.arlv'  matrnvd    in   Hm.  '"'■  " :  >^th.  ^  Uth,  M ;   KHh.   i;   11th,  2:   l:Uh.  -  lltli,o:loth. 

them  counties,  was  excellent,  xc.pt    where    injured    l.v    the  '''    "'^''■■^-    '""'•'■    ''^"''•';    I'-Hh,  (J;  -JOth,  5;  21st.2;  -J-Jd,  8; 

■iiKlit.  and  late   corn    was   excell.  nt    in    nearly   all    porti.ms.  -^'^;  ^-'  --'^'''  ^^   "''^'''   ^'   "*^^'''  ^'   -"^''-  '"''   "''^^''"  '^' 

.0  was  piod  whore  flooded,  meadows,  sweet    potatoes,    truck,  •  " '|'       ""■"■      -o,  I- 

on.s.  peanuts,  and  sorKhum  were  ^'ood  to  excellent,  and  late  -/^'"^--'l-  '  :    14th.   1  ;lStli.  1. 

itocs  were  liein;i- j.lanted  under  favorahle  conditions.                 '  /■'k/.  — I'd.  1:  :.'()th.  1. 


TEMPERATURE. 


COMPARATIVE  DATA  FOR   ARKANSAS— JUNE. 


■l'i;.MPKn.\TLia;. 


rilKCU'riATION. 


NlMBKl:  OF  D.WS. 


'he  inenthl\'  mean  temperature    for     ■'>(.    stations    was    T'.'.Ci 
I  means  ran^iiif:;  from  74.2     at   Xail   to  S2.7"  at   Texarkana. 
I'  means  for  the  42  stations  havinjj,-  a  record  for  ten    or   more 
irs  averapTcd   0.8      helow  normal,   the    departures  at   m^arly 
btatiop.s  hein^'  small,   'i'emperatures  of  KK)-  or  more  W'er(>  re- 
',tod  at  most  stations,  the  hijjjhest  heiiig  UK.-  at  Center  Point 
i  Hemp  Wallace  on  the  1st  and  at  England  on  the  8th.   The  [ 
lest  temperature   reported    was   50'^    at   Dutton  on  the   4th.  ' 
(."best  temperatures  occurred  at  most  stations  on  the  1st,  Nth, 

oth.  the  lowest  temperatures  also   occurring  at   many   sta- 

is  on  the  loth  causing  the  greatest  daily  range  and  the  gr.at- 

montlilv  range  to  occur  on  that  date. 


PRECIPITATION. 


ho  mi>aii  monthly  jirecipitation  for  7o  stations  was-"). 10, 
lies,  the  monthly  amounts  ranging  from  2  00  inches  at 
rendon  and  Kort  Smith  to  N.<SO  inches  at  Texarkana,  10. Ki 
lies  at  Mamoth  Springs,  and  10. (iO  inches  at  l^ergman.  Am- 
its  of  (>vcr  six  inches  occurred  over  quite  an  area  in  the  north- 
counties  and  a  small  area  in  the  south west(M-n.  The  mean 
the.)/  stations  having  a  record  for  ten  or  more  years  ^\■as 
>  inches  greater  than  normal,  ilu-  monthly  amounts  heing 
liter  than  normal  except  in  narrow  areas  in  the   eastern   and 


Vi;ai;. 


IW.l... 
1S92... 
1S93... 
I^9^.,. 
IS9.'i... 
1.S9I'.... 
18'.)7... 
i»98... 
1899... 
1900... 
1901 . . . 
191.2... 
I'.iOo... 
I'.lU-l... 
1 90.0 . . . 
UlOf;... 
1907... 
I>.KI>. . . 
1909. . . 
1910, . . 
1911... 
1912... 
191:;... 
1914... 
191,T.. 
191i;.. 
1917.. 
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ERRATA. 

.fulv.  r,)17—      Ceiiterpoint :  total  precipitation  should    be  '2.91 
inehe-.      Departure  from  normal  should  '«>  — 1....   inches. 
Conway;  mean  maxiinum  temperature  should  !)e89  (.:  Monthly 
mean  tcmperaturi'  should  oe  7<',..'):  departure  from  the   iniriiial 

should  lie  — 0.  t  . 
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Climatolog-ical  Data  for  July,   1917. 


Temperature  (  Degrees  Falirenheit). 


Cuimtii' 


-Ui\'-  III  •nil-  iiikI  i-xlr.-ii 


Alicia 

Lawrence 

Clark 

■25.1 

Amity 

250 

Arliiuielpliia  

(to 

250 

Arkansas  City 

Desha 

145 

liatHsvillt! 

Inrtependoiicty . . 
Van  Buren 

■In 

Bee  ISrancli 

Bentoiiville  . 

Bentcin 

1  .30.1 

Bergrmaii 

Boone 

1  .321 

Bhifk  Rui-I; 

Lau Tcn<'e  '..:... 

2;)9 

Hooiipvill.' 

Logan 

Briiikl.v 

Monroe; 

•j-jt; 

Calico  [lurk 

Jzard  

31 -.1 

CariKtcii 

Ouachita 

]r>ti 

CiMitcriKiiiij 

Howard 

Monroe. . 

470 

Clai-i'iidoii   

171 

("Dinvay 

Faiilkii.M  . 

311'.) 

Com !  lie 

Clay 

J<.« 

CrosM-tt 

Ashley 

11  :• 

Danville. 

Yi-ll  ...; 

.337 

iMnlancric  .. 

Veil 

330 

l><)'i>lCI(y 

Marion 

1  . 1 75 

Desha 

Madison 

1(>2 

Iiiilton 

l.S'.IO 

Kl.lonido 

Inion 

2(io 

l',n!;l:iii(l 

Lonoke 

■2-><i> 

Kwrcka  .Sprinss 

Carmll 

1  .4nb 

Faycllcvillc 

Wasliiii^'ton 

1  ,451 

Kor.iycc  

Dallii> 

300 

I'orcnian 

I.iti  ;.■  Ui\..i-  . . . 

KortSiiiiili 

Si'liii-tian 

4KI 

I-iilion 

il.^iiili.^leiid 

2r,.| 

iifor(,'ctou  11  ...      . 

Wliile 

•i;io 

•  iravcttc  

Beiiloii 

1  ,1r,v 

Hardy  . . . 

Sliaij. 

r.  i:; 

Helena     ■ 

Phillips 

Iv.' 

lifini,  Wallace'  

(itirhmd 

1.  .'I  e 

Hop.- 

IlcllM.-lea.l     , 

IIol  .-~|)!in<;s  .. . 

(iarlaiul 

r.uu 

Hiilli^' 

rniou 

.Iclk>.... 

WoorinilV 

('rii.iKhi..,idi. . :   .. 

Mil'. 

JoiK'sljoro  .... 

3  15 

■Innctiiiii,':;- 

Inion 

132 

I'"«isvilli. 

I.MlaV.'Ue 

■•(■■.' 

I. ml..  Ko,k 

I'lilaski 

■>,s,; 

l.iill,.-rvillc  tt  ... 

.iolinsini    .  . 

.Malv,.ni    

Iloi  Sprin;.:  ...    . 

J  7', 

.Maiiniiolh  Sprinvr  . 

Kiillon 

.'.  1  ■  ■ 

."*Iariaui!a  . 

I-ei' 

■j:',5 

.Markc.l  Tn... 

I'oinsi'ii 

22U 

.Mar>liall  

Searcy 

•1.0H3 

.M.Mia 

I'Dtk 

1  .2H4 

-Mountain  Ilonii.  ... 

t'.axU'r 

soil 

.Monni  l.ia 

.MonlKoiiierv  .  . . 

7:>0 

.Mnrr;ci..v|,(i|.o 

I'ike 

3(17 

.Vail  ■■ 

Ne"  Ion  

2 .233 

NeWpoll 

.lackxin  

231 

Okay 

l'oi>e 

i   1.71.0 

".scoo  a ... 

Mississippi  

,       240 

"zark.   . 

I'ranklin 

:!77 

i'ini-  lilnir 

.lelVer.son 

215 

r.icalioniii^ 

1   Kandolpli  .    . 

3IP 

'■•nllaii.l  .... 

.A-lil -y   

122 

i'r.-.M-oii 

\..vadii 

327 

I'liiuc-ioii 

I>alla> 

:       2^7 

Hisnn... 

CI. .vela  11,1 

i       213 

H(i};'\> 

1   Beiiion  

1.3^5 

•■^  arc.v 

White. 

j;i(i 

^licri.JMii  . . . 

< ;  ra  111. 

.Spiin'-rl-ank  t!..   . 

MiM.T 

Jill 

•*^nill);arl  .. 

'.  ;  '  ;i  h  -.1  ■ 

2'_'S 

"■nljiiico  . . 

I,' ■■..Ml 

1  .e.'iii 

1  cxaikiijiji 

.■v!.il-,- 

1  •iipli.  rstt 

^'•■l 

2  .Mill 

'Wincii 

l.!...li.\ 

•'iii; 

whiicciifrs. . 

i   l.i;lle   l:iv.  1 

\\ynnc 

1  Cro.^s 

r9.0 


12 
25 
21 
33 
18 
25 
11 

20  . 
15  . 
3    81.3' 


76.4 

80.0 

77.3 

.3 


-  4.0' 
+  0.3 

-  1.2, 
+  1.4 


35  isl.f, 
13  1 79.0' 
31  79.  S 
21    SI. 8 

13  '. 

33  jsi.6 

25    

14  Kfi.  ;j 
2  I 

3I  m'.h- 

3K  !7.i.S'' 

■•>  J82.2 

15  74.4 
13  SI. 7 
10  Sl.o 

31  |7s:7 

•1  iWi.2' 

l  i.S2.'i 

35  jsi.fi 

31    

4 

10  l7'.'>.'o' 
211  |7S.  4 

t'l 

2.'.  isd.  (I 

45    HP. 4 

'..'■>  |S2.2 

lU    '.S-J.(l» 


+   1.41 


I.2I 
0.1 


-f   0.4i 

::-^o:s' 


-'  3.  f,i 


.S2.  2 

■■;o.'  i 


III 

I 
21 
3.! 

2 

17 

33    si.' 5' 

25  70.5 

h  SI. 11 

3.)  SI.S 

in  

15  I 

2(1  !7(1.  0 

^  . 

I  . 

29    ^l.ii 

2U  '  s  1 , 1 1 


0.7 1 

'0.41 

0.5 

0.  0 

1. 1 


+  1.9 
-  0,5 

•HP.'i 
+  0.1 
+  1.4 
J-  0.2 


-  l.ti 
+  1.1 

-  0.5 

^  0.7 

-  0.  :i 

-  l.Ci 


100 
105 
98 
101 

'iiVi'' 

102 
102 
103 
106 

'm 

'ici' 

ioo' 

■  99'' 
101 

99 
1":! 
1U(J 
1(10 

09 
100" 

103 

103 


100 
103 

i  (')('; 

98 
102 
103» 


1 

13 

K 
1 

K+ 
7+ 
13+ 
1 


52' 

60 

.'^0 

61 

r>'.} 

54 

57 

64" 

60 

65 


V'.i.ii 

7-1.2'' 
S(l.  3 
79.  3" 
79.4 


1.1 
0.7 

0.7 

'o'si 

0.3 
(1.  4 
0.2 


99 
104 

"oil' 

100 
100 
94 


I'KI 

1(12 
102 

■  ■95'> 
102 
97 
Kill 
103  ' 
1(.12 

ino 
li'l 
104 


1+; 

.4 

31 

1-i! 

1  { 

1+1 

14 

11 


55 


13 

4 
13 

6 

"4 

'is' 

"4+ 

4 
13 

4 

13 
13 
12 

3+ 

4+ 
13 
13 


30 


38 
37 
49 
36 

'46' 

40 

'36' 

37' 

40 

37 

42 

41 

:;6 

33 

30" 

43 

36 


Precipitation,  inches. 


8.30 


3.  03 
4.21 
5.31 
7.95 
5.66 

10.60 
7.09 
3,68 

2,18 
8  06 
3,67 

4.  62 
2.11" 
4.21 

6.  30 
4.43 
4.27 

5.  56 

5.  .S7 
4.86 
7  66 
6.01 
5.  55 
5.  9S 
3.72 
4.40 
2.86 
2.00 

5.11 
.5.13 
3.  45 
7.36 

3.  94 
5.  40 

7.  57 

4.  90 

5.  75 
3. 15 


-  0.  1 1       96 


-' 

n 

6IV 

»% 

(.;i  1 

1 

60 

,s 

59 

13 

tid 

■■7+ 

".56 

1 

13 

17 
17 

4+ 

4 

11+ 
13 

4 


I-  (1,2 
'    0.31 


n  1 

KM 

lllll 


(.1 1 


4+ 
13 
13+ 
13 


179.6    -  0,3      106  i         I'l;       50  I         4 


30 


.07 


-3.86 


-1.33 

-(-0.14 
-1-2.  05 
-(-4.15 
+  1.35 
+  6.22 
+  3.07 


-2,11 
+4,  52 
-0,  ,33 
+0,49 
-2. 19 
+  0.53 
+2.  44 
-0.  60 

+  i.'64 

n.o: 

+3.' -26 
+2.  35 
+  2.  57 
+-1.47 
-0.61 


-1.84 
-{1.55 

-i.'';2 

+  3.24 
+0.  12 
-0.11 
+2.  9' 
+0.  10 
f-1,64 


•3,811 
-3.2 


+  0.,55    1.4' 


3,85 


S  s 


1,70 
2.  45 
2. 36 
2. 25 
3.48 
.3.07 
1.50 
1.67' 

0.62 1 
2.  80| 
1.39i 
2.  .50| 
0. 50 
1.95 
1,.50 
2.25 
2,10 
2, 33 

2,00 
L59 
1,73 
2,30 
3. 50 
3.30 
1.0 
2.30 
2. 16 
0.91 

1.60 
l.'JS 
1  24 
2,  35 
1.60 
1.77 
2.85 

2.  25 
2.6' 
2.20 

3.  05 
3.  55 


+  3.  74 
M.Oo 
-hd.  16 


10.  1-i 


-(■0.  03 
+  l.'^2; 


2.34    -1. 


1.92 
1.65 
2.  53 
1.40 
1.23 
2.10 

0.  80 
2.4s 
1.0(1 

1 .  29 
1.47 
1.6(1 
2.0(1 

1.  15 

2.  .50 
1.02 


3. 27 
2.  3S 
4.18 
2.  99 
6. 24 


f2.91'  1.85 

-i-1..5(i  !■  13 

-0.93  ..38 

-0.01  1.2.) 

-0.7:j:  (.'.20 

■  1- 1..55  1,  58 


4.70  ... 
5.  3-1  . . . 
2.07     -2 


1.70 


'1.22  -lO,  45j  1-35 

8.  ,S(|  1-5.09  2.  t..i 

i.;>2     ;  2,  io 

,i,  95  +0.  3'.l  1-30 

3.  '.«i  ■  i. './()'  --i"-' 

5. 71  ... 


49      .").  10     -:..1S    3  S. 


mber  of  (3ays . 

0 

a> 

t»v 

^1 

c 

tic> 

0 

•-..« 

>> 

~  0 

^ 

0 

s 

0 

S 

u 

^ 

0 

Oi 

Observers. 


9 

19 

4 

18 

6 

20 

U 

11 

13 

6 

9 

22 

7 

22 

12 

17 

6 

16 

11 

15 

10 

15 

9 

16 

1; 

12 

7 

13 

9 

14 

11 

17 

/ 

15 

8 

S 

16 

6 
9 

6'' 
9 

9 

S 

9 

13 

7 

11" 

6 

13 

4 

12" 

3 

10 

11 

12 

6 

16 

9 

15 

1! 

1(1 

...... 

, 

20 

ll 

16 

li 

S'' 

S 

19 

10 

22 

1. 

is 

9 
6 

12 
19 

11 

19 

s 

14 

12 

15 

I'l 

13 

9 

14 

1(1 

13 

11 
4 

15 
19 

9 
9 

15' 

Is 

Id 

12 

-■> 

s 

17 

11 

10 

.s 

15 

' 

21 

17 
20 


U 
21 
19 
hi 


19'' 
21 
20 
9 
6" 
16 
16 
16» 
12 
12   i 

4 

3 
18 
15 

iii 

'.) 


e- 


Is 

.', 

3 

7  ■ 

2 

10 

1 

14 

9 

7 

.Inlins  (Uielck  . 

.1.  \V.  Canipliell. 

F.  .1 .  Carpenter. 

E.  R.  IJhiudeli. 

Miss  Leiia  I.  'I'eter; 

,1 .  E.  Scan  hi  n  . 

V .  a.  Weather  Unreal 

.lohn  T,  Mit.\L-v. 

.«.  ,1.  IIowu. 

S.  P.MoConnell. 

It.  L.  D.  \Vl)it.„,ii. 
.1.  W,  Wrav. 
Zel).  H.  W:asoii. 
C.  M.  Iluddleslon. 
Mrs.  B.  E.  Iii>lhiii.. 
E.  E.  Cordrey. 
.1.  N,   CnilchiieKl. 
A,Trpdick. 
,J,P.  Aver\. 
C.  E.Hall. 

Neul  Dodi! . 
Lawrence  Wali-niiitU. 
.1,  .M.  Kick  't'ts. 
.l..|'i.l.  liahh. 
.1.  C.  CheniMilt. 
( ;ei>r.i,'e  W.  XiehoaMs 
I'liiver-ily  of  ArkaiiS^ 
.1 .  li.   .\lkiiison. 
W.  A.  \ta;lock. 
r.  S.  Weat.ier  !liirL_ 

T.  .1.  l.'.'f.in. 
Char'.ot.  Uflbiirn. 

A.  F.S  eve.iS. 
C.A.  Caywo'id. 
•4'.  .1.  .Mitch. 'II. 

E.  F.  S.rickl.'ii. 
N.  1*.  O'Neal. 

A.  it  X.  (.''ii.  llospilf 
C.  A  B-iry.  ^ 

F.  Brown. 

Belli'dirline  Si^te:s. 
.1.  .\.  Lou.l  ■li.iieli.    " 
!■■.  W.  Voiniian-. 
r.  S.  Weather  UiiC'^i 
U.  Ka'ilV..ld. 
.Mr>.    Kate  I,.  Sinilli 
W.  S.  Vinei..it  . 
Mrs.  Mary  .Spaine. 
('iiapma.n  »t   lie\.'y  ( 
W.  F.   Keeve.-. 

\'.  W.  St.  .lo'ni. 

B.  S.  ll.ilbert. 

W.  (i.  Whifliii'!'o;i. 
Henry  A.   Davis. 
Charles  I'axton. 
(ieory..  L    K.il.iiisoii 
r.  S.  For-'St  s.'rvicc. 
.Mwood  P.  Smilli. 
L.   M.   Culhri.-. 
,1.  II.  lliiiUon. 

It  'iiedictilK-  Si>ler.s. 
T.  A.  (;orson. 
Mrs.  (;.  Cresliam. 
lanii'S  still . 
L.  E.  'I'isdale. 
Carl  A.Starck. 
Miss  \'ir'(.'inia  Liglill 
MissS.  l.;.  Aslicrait. 
(i.  FicM. 
II.  A.  Biierkle. 

New  Suhiuco  Ahhcy. 
U.S.  Brashear. 
r.  S.  Forest  S.ji",  iir. 
K.  I!.  I.nsk. 

l':iil.-l:i    M.  Sehii'iiicr 
.1.  .M.  Lackan 


'J'lic  depart iii'o  I'loin  nonnal  i.'iiipeniiiire  a  11. 1  preeipilali'iii  iii'.^  e.jiii puled  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  y.'ars  01'  r.^cord.  Imt  all  complete  r.'porta  areU" 
ill  detenu  I  iiiijirseelloii  mean.-.  'I'.     I'n.eipilalion  i>  le..>  than  '  1.(1 1  iieli  rain  or  melted  snow  .         ++     Keciveil  too  lale  to  In'  iiu'hided  in  ncans  ami  summaries. 

Ui'lerencc  jellers,  »,  '',  i^,  a  p|  n'li  riiij,'  i  n  iln'  lalile  in.  Ileal.'  ii'iiiili.T  ..I  .las  -  iiii--iii;,' ;  foi-  i-x-ami.!.-,  '■  r.'|>re:.eiil-i  two  da.v<  m.-^-iimr.  I'l''.         +  .\lso  on  01  li..|-  (Uil.-s. 

;f  I'osl-ollice  addressee  of  ih.--.-  -laiioii-  ar.'  11-  loll. iv\s:  <  if  .liim  I  i.m  ,  Kaiiiiolph  ,  l.a  .  :  ..f  l.iilliiT\  ill.',  l!.l'  li..  No.  2.  I,i'.iii;n-,  Ark  :  ..f  Spi  iiij.'-l  .aiik,  lio.iihi.li,-.',  .\il 
of  I'mplieis,  Uover,  Ark. 
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Kxccpt  as  othciw  ise  io<licaiocl  observations  arc  !?eiici-ally  made  laic  in  the  aite.rnoon ,  near  suii.set ,  and  precipitation  recorded  i.~  i'or  the  24  hours  ending  at  the  time  of 
.Tvatior. ,  *•'  Ui.);nliir  Weather  ]5nroau  station:  iireeipitatioii  i>  lor  the  24-hour  period,  midnight  to  midnisrht.  i  Separate  dates  01  falls  not  recorded. 

*  Precipiiali'.m  i  Deluded  in  ii.e  next  follow  iiig  iiua^iuement .  S II   I'reeipitation  measured  in  the  morniuij;  amouot  then  recorileU  is  for  t;iu  vrecedins  24  hours. 

T.    Trace,  or  less  tiiau  O.ul  ii.cli. 

Daily  River  Stagres  for  July,   1917. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 


Jli.v 


Daily  Temperatures  for  July,  1917. 


Stations . 


Alicia 

Balosville  vS« 

Bee  Branch 

Bentonville 

Bergman 

Briiifcley  $vS  

Calico  Kock'J'5  .  .. 

Camden 

( 'I'literpoint 

Conway  

Crossett 

I>ar(1an»'lli»  §S  

Dodil  City 

Dumas 

Diitton 

Eldorado  ** 

luiglaiifi  %  

Kureka  Springs  . . 

Fayetteville 

Fordyce 

Foreman 

Fort  Smith 

{Jravftte 

Hardy 

Hemp  Wallaoe  ... 

Hope 

lli>t  .'^inin^s 

lluttife' 

JoiiesUiro 

.Iinictioii 

I/iitle  Rook 

l/Utlmrvilie 

.Malvern  M 

>riUiimolli  spriMK 

.Mariitinia  W 

Markeil  Tyi-r  ■^<y  .. 

Mursliall 

Menai^lS 

Moiinlaiii  IIoDif. . 

.Miiiiiit  Ida  ■ 

Nail  

Ni'WporfJs^ 

Okay 

Osceola  % 

IMne  BliilTW 

I'fX'aliontas 

P..rll;iii<l# 

rres<(.ll<>« 

.Stnltgart 

8iibiac() 

Texarkana  s\>) 

rinpli'TS 

Wiiinn  'i^ 

Wynne  >S» 


S  Maximum.. 

(  Miiiiiniini  . . 
S  JlaNinnnn. . 
(  Minimum  .. 
'>  Miixiiiuim.. 
'  Minimum  . . 
\  Maximum. . 
)  Minimum  . . 
)  Maximum. . 
(  Minimum  . . 
S  Jlaximum. . 
(  Jiinimum  . . 
\  Maximum. . 
(  Miiiinnnu  . . 
\  Jlaximura. . 
(  Miniuuim  . . 
j  JIaxiiinun.. 
(  Miniiinnn  . . 
j  Maxinnnn. . 
(  Miiiinumi  . . 
\  Maximum.. 
i  Minimum  . . 
)  .Maxinnmi. . 

*  Minimum  . . 
J  Maxinuun. . 
)  .Mininnuii  . . 
)  Maxiuunn .  , 
'  Minimum  . . 
)  .Maxinnnn. . 
'  Miuinnnn  . . 

*  Maxinnnn. . 
'  Miuinnnn  . . 
s  .Maximum. , 
(  .Mininnun  . 

)  .>Faxinunn . . 
(  .Miuinnnn  . . 
(  -Maxinnnn. . 
I  .Mininuuii  . . 
)  ilaximuni . . 
(  Minimum  . . 
\  .Maxinnnn. . 
I  Miuinnnn  . 
\  .Maxinnnn. . 
'  Miuinnnn  . 
\  Maximuni . . 
'  Jlininunn  . 
\  Maximinn. . 

*  .Mininuun  , . 

*  Maxinnnn. 
f  .Mininuun  . 
\  .Maximum. 
t  .Minimum  . 
(  Maximum 

'  Mininuun  , 
\  .Maxininm. 
'  .Miuimuni  . 
\  Maxiuunn . 
'  .Mininuun  . 
\  .M;ixinnun. 
'  .Mininnim  . 
)  ;ilaxihuun . 
I  .Miuininm  . 
\  .Maxiiuinn. 
'  .Miuinnnn  . 
\  Maximum. . 
'  .Miuiminn  . . 
\  .Maximum. . 
'  Mininuun  . 
)  .Maximum . 
'  .Miuiuium  . 
\  .Maxinnim. 
f  .Mi niunini  . 

*  .Maximum . 
f  .Mininuun  . 
\  .Maxiuunn . 
'  Minimum  . 

*  .Maxinnim. 
'  .Mininunii  . 
»  .Maxinuun. 
'  .Mininuun  . 
I  .Maxinnim. 
/  .Miniimnii  . 
^  .Maximum  , 
'  .^liuimuin  . 
V  .Maximum  . 
I  Miniimnii  . 
t  MaxiiiuiiM . 
'  .Mininnim  . 
^  .\laxiinum. 
'  .Miiiiinnni  . 
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'  .Miui'iuin.  . . 
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'   >i''nmnni  . . 
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'' 
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95 
56 

99i 
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64 
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59 
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60 
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54 

lO:; 
67 

102 
62 
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63 
99 
63 
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59 

100 
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55 

103 
6 1 

101 
51 
94 
6£ 
9i 
M 
9i 
6,' 

10 
60 

101 
65 
'J'l 
07 
9.T 
61 

101 


91  i  lOII 
70|  60 
95 
5 
100 


88, 
67 


02 

97 

04 

9 

70 

90 

02 

99 

03 

93 

01 
951  1011 
081  59 
90i  104 
70  60 
9li:  lOOJ  101 
W,  61  7:' 
94l  101 1  III 

68  02:  fo 
90|  1041  10 
"II:  01  72 
89,  1(10  1,7 
6.'  or  73 
97,  105:  111] 
70'  56|  ()H 
80'  94,  94 

69  0:1'  -1 


18   19 


851  83 
65)  65' 


20 


89! 

60 

92 1 

63; 

87 

6I1 

95 

59 

94 

67 

92 

05 

881 

61 

84 

67 

90 

64 

951 

65! 

97 

66 

89 

01 

93 

05 1 

80 

50 

90 

05 

90  i 

02 

89 

59 

89 

02 

90 

05 

90 

65 

90 

OS 

90 

61 

89 

02 

90 

60 

88, 

08 

S8 

05 

90 

60 

911 

62 

94 

70 

85 

67 

89 

00 

87 

65 

85 

61 

87 

64 

88 

03 

9( 

66 

89 

62 

89 

61 

88 

60 

89 

59 

90 

65 

90 

77 

89 

64 

92 

04 

89 

03 

90 

65 

94 

05 

91 

63 

88 


83 
70 
89 
06 
89 
69 


80 

87 

63 

65 

88 

91 

63 

65 

83 

88 

09 

69 

80 

90 

65 

OS 

80 

91 

05 

67 

91 

93 

69 

OS 

81 

92 

69 

70 

84 

90 

(■5   69! 
92   87 


65| 
85 
611 
94 
02' 
87! 


67 
91 
69 
88 
67 
89 
62 
87 
64 
89 
75 
90 
OS 
91 
09 
88 
05 
87 
66 
S9 
08 
87 
72 
87 
70 
91 
'67 
80 
6( 
91 
69 
86 
71 
89 
68 
85 
7( 
83 
60 
8,') 
71 
70 
70 
84 
60 
86 
64 
89 
68 
88 
66 
85 
04 
8! 
70 
81. 
62 
85 
69 
89 
09 
80 
09 
91 
71- 
931 
71 
90 1 
7(i| 
90 
071 
91 1  j 
71 
80 
61 
90 1 
07 1 
81 


24 


84!  82 
OS 


92 

73| 
95 
72 
95! 
711 
90 
72  J 
981 
74 


28      29 


92 

78' 
94 
07 
97, 
68! 
92: 
71 
93 
69 
101 
72 
95J 

95 1 
68; 
921 
671 

96 

70| 
95 
72 
951 

69 1. 

95- 

721 

90 

63 

95  i 

96 
75 
93 
70 
93 
70 
90 
08 
9 


951 
691 
95' 
73 
9." 
68 ' 
95 
71; 
91 


91 

69  i 
93  i 
66! 
951 

70  i     69 
89! 
091 


99!  100 
72:  74 
94     100 


09 1 
93 1 

681 
95; 
70! 
96! 
70; 

^ 

93! 
72 


93; 
72' 

89' 
61 
94 
73; 


711     7 


71 

7(1 

9' 

92 

68 

73 

91 

95 

69 

73 

90 

92 

07 

74 

95 

94 

71' 

70 

95 

97 

73 

74 

9'2 

9;, 

Oi, 

7,"^ 

92 

i)4 

71 

09 

93 

96 

06 

66 

89 

90 

74 

93 

94 

71 

■  70 

96 

90 

T'. 

72 

95 

97 

72 

69 

94 

96 

73 

74 

91 

93 

75 

74 

93 

94 

92 

94 

70 

71 

88 

91 

69 

r,s 

90 

97 

72 

70 

95 

94 

82 

71 

92 

94 

74 

74 

9(1 

9.' 

71 

-.J 

93 

95 

67 

67 

91 

94 

01 

6S 

87 

07 

97 

iiS 

7'' 

91 

92 

94 

9.'' 

74 

7, 

?! 

91 

93 

9." 

74 

71 

i;o 

97 

69 

72 

9.'- 

91 

71 

73 

98 

101 

70 

71 

94 

91' 

71 

-., 

94 

lie. 

73 

7:> 

90 

92 

69 

71 

95 

97 

09 

70 

9'' 

93 

7:! 

71 

maviinuin  tiunniTalnri'  thi-n   n'a.i  i-i  ctiart'cd  to  tlie  pmcedin?  day.  on  uliicli  it  almost  always  occurs. 
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MISCELLANEOUS  DATA 


I'ISIXSIKK  (HLii-levi'l). 


W  IM, 


l<i:i,.\iivi, 
Ili'.Miiiir\.    '- 


GENERAL  STJMKIARY. 


30. 19 

:iO.  14 

30.18 


1       J 

^ 

1     . 

V 

u  . 

7 

^■ 

gt-    .^ 

|.£ 

J 

« 

H  5  ^ 

s  — 

1    £ 

- 

.^* 

c  i 

•29. 80 

21 

2. 896 

2h 

liO 

29.  72 

22 

4.  Mj 

37 

vv. 

1 

K5 

59 

66 

29.74 

22 

4,456 

42 

■nv. 

7 

84 

66 

(U 

rill-  w.allicr  iluriiiii-  .\iil;u>i  was  cnol    ainl    raiii\  .    wliidi   Mas    M.Mitoiivilie 30.111 

lirciilctl  n.iitia.-I  In  that  nl'  .\ui;n~l.   IIIIC,  ih,.  niniitiilv  incan    i-,,ri  M,iiti, -"lo-* 

ipcralurc  tin- year  l.i'ini;-   1.7     Inw  ,i-  and  llie    niiiiilhly    imaii    [.iiii,.  i:,„.i; 30.00 

I'ipitatinii  licinu'  l.lT  inches  L'Tcat' r  1  lian  tlic  means  lu;-  tlial — -^ 

iitli.  The  luiinlier  o,'  rainy  ami  the  luinih  r  nf  einnily  days 
,v  alsi.  >,n-eater  than  usual,  tin'  I'Mrnier  haviii-  iieeii  exiveded  ' 
five  times  and  till'  Jailer  liut  ihri'e  lime-  in  the  past  'J? 
r.^.  Tile  ri);il,  rainy  weather  wa<  la\- iraMe  Im-  all  ernps  e.x- 
;t  cotton,  whieh  deleriorated  (hirin;;-  tlie  last  rwu  weeks  in  the 
itiiiM-n  nullities  and  in  the  lower  Arkan.sas  N'alley.  hut  was 
jtinsi  well  in  ntlier  porrions.  By  the  end  oi'  the  munih  pick- 
was  l>eeominjj:  general  iu  the  snutll.   hut    hulls    were  openiiim' 

■\y  iu  ceiural  and  nortiiern  portions.  Karly  corn  was  ma-  T/iiiiirlrrsionii.-<.  1st.  ('.:  -Jd.  lo.-  ;,ih.  1  ;  7ih.  5:  Stii.  10;  i)tli.  11 
(laud  hue  corn  was  iu  o.xccllent  condition.  Rice  was  two  KHIi.  1  ;  I  1  th.  4  ;  li^th.  H);  KUh.  7 ;  1  1th.  7  •  loth  4-  Kith  (i- 
ks'.atc.  hut  making- solcndi:UTowth.  .  Meadows,  sorghum.  i7th.  o ;  ISih  ,4;  llMh,  4;  -JOth  !()■  -^Ist  -V  •>>,]  ](i-  -m  ■^' 
't  potatoes,  truck  and  iieanuts  w.M-e  o,,nd    to  excellent,   and    24th.  I-  L'Sth    (;■   '_")th    4  "  "  "' 

■•■oil  w.i<  iu  excellent  condition  for  fall  plowiiu'-  ~        '     "  •      ■    -■       ■     • 

So/,ir  //„/„.. -,sth.  1. 

//"//.  — 1st.   1  ;   1!.!.    1  ;7lli.    1  . 

/•'".'/.  — l;U! I.  1;    14tii.  1;    17th.   1:   21  st.l;28(l.   1. 
TEMPERATURE. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 
n)ates  and  immlier  of  -tations  re[)ortinjr. ) 


iio  niomir.y  uiea.n  tempiM-atur-'   for     o7    stations    was   77.1 
iioaus   rau.iiing  S!.i)    at  (' Miway   to  71. C    at    Dution.      4"hc 
11  for  the  4o  station-  liaviiij^-  a  r.conl  lor  ten  or  more   year- 
aRod  2.1-  li'low  normal,  the  deparlures  for  all  hut  two  sla- 

'  l)ping  iic;:ative.      Temp-niturcs  of  IIKI     ,ir    more   were    re- 

I'd  at  a  numl)"r  af  stations  ini  the  1st,  a'ld  lotii.  the  iiijj;h- 
>eiiij<  104"  at  Bee  j'.rancji  ,.n  the  llith  The  lowest  tempera- 
reported  was  4:'-  at  Dutton  on  the  2.")th.  lo^vest  temnera- 
•occuriu<;-at  most  stations  on  the  1  Jth.  2r)tli.  or2(;th.  Low- 
mperaturcs  have  l.eeu  reported  hut    lour   times  iu    the   past    i>9i... 


COMPARATIVE  DATA  FOR   ARKANSAS— AUGUST. 


'I'  KA  R  . 


i^ars 


PRECIPITATION. 


p  mean    month, y    precipitation    for    , ;',  stations    was  4.10.    i»S 
•'^^   the    monthly   amounts    ransi        '  -  ■  ■      ■  '    ''■""■ 

'O.iHIiuehat  Marked  Tiv...   The  departures  for  o7  <tatious   ^■ 


isy2. 

1893. 

1 891. 

1S95..., 

18i)f>.... 

1897..., 

1S9S..., 

1S99 

i;h.iu 

1901 . . . . 
1902.... 
1903.... 
I9U4.... 


u;.',-  from  s  1;-',  ius'hes  at  ()z-    '*■ 

I'.K^... 
90'J   .  . 

ig  a  re,' ird    of    p  n   (ir  moi'e    years    v.-ere    positive   at    most    ''J''-- 


19I-J 


iisand  avera-ed  0.:v.i  ineh  -reater  than  normal,  (iood  ni^: 
occurred  in  ail  poriicus  of  the  State  on  the  2'.Mh.  hut  tin  :■'!■' 
Jitotion  was  deci,!,d;y    !,,cal    in   .'haracter   durino;   li^e    re-    na: 


'ri;Mi'Ki;.\Tri:i.-. 


7t).  4  .  1   ',1 

78.3  -  11.  1 

77.3  -0.9 

7H.  1  -n.  i 

Ty.4  :  -i.'i 

82.  G 
79.1} 


108 


79.4 

82. -.J 
81.  1 
.SO.  5 
80.7 

78.  7 


104 

102 

^4.5  112 

^1.5  HI 


-.-0.6  ;         108 

-i-3.  e  ,         112 

-i-2.3  I         108 

-^1.5  109 

-T- 1.  1  lo.s 

-0. 4  1(« 

-1.  1  10") 


79.1 

0.0 

103 

77.9 

-1.4 

KKl 

82.  0 

-  2.  7 

113 

79.  3 

-0.4 

103 

82. 4 

+  3.0 

111 

7',».  2 

-0.4 

104 

78.0 

-l.f! 

107 

78.  7 

-0.4 

105 

K2.  1 

+3.0 

107 

78.  ,5 

-  0.  8 

104 

74.  7 

-4.9 

102 

-  2.  .s  I         107 

---'   1  104 


PKlCUII'nATKl.N  XlMliEU  OF  DAYS 


>.  '£ 


39  I      2.75  -0.06 


lOll  ■  40  I       4.39  I       +1.03 


48         3.08  ;  -0.28 

48  ,       4.63  !  -t-1.27 

•ia  '       2.  64  I  -0.  72 

4S  2.32  ,  -0.  WJ 

4o         i59  j  -0.C3 

•54  4.35  +1.01  I       13 

54  2.04  I  -1.13  19 

57         2. 95  [  -0.  15  10 

,>2  2. 95  —0. 25  I       14 


■>l  2.  .55 

47  4.  :i4 

4t;  2. 81 

51  j  3.73 
42  4.92 
54  2.92 

4.48 
1.-27 
3.  92 
8.19 
3.30 
1.  62 
6.81 
10.44 
2.63 


-0.56  I       19 
-1.39  1      15  I       12 
-0.57  I       10  I       12 


+0.60 
+1.04 
-0.30 
^1.40 
-2. 21 
+0.81 
+4.37 
-0.  17 
-2.  07 
+3.19 
+  7.37 
-1.05 


4. 10  I   +0.  59 


18  10  •  3 

14  :  10  7 

16  I  10  5 

15  !  10  6 
20  :  8  3 
13  '■  12  6 
It  U  I  9 
15  '  10  '  6 
20  I  10  '  1 

8  I  11  ;  12 

9  i  9  IS 

17  'I  - 
1(1  7 


4  ;   5 

5  I  7 
3  I   4 

3  I   5 

4  !  (i 
3  I  4 
■1  !  8 
3  ;   6 

6 
10 
6 
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CLI3IAT0L0GICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


i 


AUGETST,     19 


Climatological  Data  for  August,   1917. 


Stations 


Cwmties . 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit) . 


Precipitation,  inches. 


Alicia 

.•Unity 

Arkadelphia 

-Arkansas  City 

Bate.iville  

Hee  Brancli 

Bfntonville  

Bergman 

Black  Rock 

BooiieviUe 

Brinkley 

Calico  Kock 

Camden , 

Centerpoini 

Clarendon  

Conway 

Corning 

Crossett 

Danville ., 

I>ardaneHe 

I>od<i  Citj 

Lhinias 

Dntton 

Klilorado 

Kngland 

Eureka  Spriifgs. . 

Fayetteville 

1  'ordyce 

Korcniain 

F.<rt  .Smith 

I'ultoM 

(jeorgetowu 

firavftly 

Hardy 

llL'li'im 

Hemp  Waitaee  . 

Hope 

Hot  Springs ] 

Hiittig-   

.»^ik> ;;;, 

.laiii"sbor*> 

Junclionii 

Ljiwisvillle 

Little  ItocU. 
Liithervilic  It  ... 

-Malvern    

.Mammoth  ."ipriing 

.Marian  na 

.Marked  'I'ircM 
.Marshrtll 

.Meim 

-Monmain  llonii- 

Mount  Ida 

Si  iinrcivshoro 

Nail ;;; 

.V'-wport 

okay ■ 

<  •»(•&(>)» 

Ozark 

MneBlnff 

I'oi-aliontas. . 

I'ortland [ 

I'rescott 

I'rinfeion 

Kison 

UoglTS [[[ 

•■^eiircy 

.Sheridan' 

Springbank  it..'.' 
.Stuttgart 

.'"uhiaco 

■J'-xarkana 

•  inphers  ti 

Warren 

WhilPcIilT.s 

'Vynni- 


Lawrence 

Clark 

do. 

Desha 

Independence  . 

Van  Bnreu 

Benton 

Boone 

loiwrence 

Logan 


Monroe 

Izard 

Ouachita  . . . 

Howard 

Jlouroe 

Faulkner  ... 

Clay 

Ashley 

Veil 

Yell 


Marion 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Dallas 

Little  Kiver  . 
Sebastian 

Heiapstead  . . 

White 

Benton 

Sharp 

Phillips 

Uarlanil 

UenuisLead-  . 

Oarlanil 

Luion 

Wood  nut 


Craighead. . , 

Union 

Liiiayette 

Pulaski 

Johnson 

Hot  Spring  .. 

Fulton 

Luv 

I'oin.-iett 

.Searcy 

i   I'olk 

Baxter 

.Momgoiiicry 

Pik« 

Newton 

Jackson 

I'ope 

Missi.ssippL  . . 
Franklin  . .. . 
Jell'er.'-on 


Randolph  ... 

Asiiley  

Nevada 

I  Dallas 

Cleveland  . . . 

Benton 

White 

Grant 

Miller 

Arkansas  .... 

Logan  

Miller 

Yell 

Bradley 

Little  Kiver. 
Cros.*. 


254 
260 
250 
145 


1 .303 

1 .324 

259 


22r> 
S61 
158 
4711 
171 
309 
293 
175 
337 
330 

1.175 
162 

1, 59U 
2fi5 
229 

],4ti5 

1,451 
300 

'  '48i 

2fi4 
200 

1,250 
G43 
182 

1,500 
377 

f;oo 


Stale  means  and  extremes. 


196 

345 
132 

2(!2 
286 
775 

.512 

235 

22S> 

1,083 

1 .284  j 
800 
730 
367 

2,233 
231 

1,700 
240 
377 
215 

300 
122 
327 
287 
243 
1 .385 
236 

"24(V 
228 

1,050 
332 

2. 000 
206 

"256' 


75.8 


74.0 
78.8 
73. 2 
74.4 


77.0" 

78.8 
75.6 
77.  7 
80.0 

si.o' 

86'2' 


73.4^ 
79,8 
71.6 
80.0 
78.0 
74.2 


78.5 


74.8 
74.8 

76.' 9" 
79. 2 
79.6 
79.8 


75.8 
80  2 

77.0' 
77.4 
78.4 
73.4 
77.0 
76.6 
74.8 

77.0 
74.7 
76.  2 

72.' y' 
78.2 
76.1 
76. 2 
80.4 
78.8 

76.6 
79.4 
80.2 


73.8 
77.5 


-  2.3i       93 


-6.6 
-0.6 

-  .3.3 

-  1.0 


98 

15 

104 

16 

94 

1 

99 

It 

1.0, 


-   L9 

+  'i.'i 
-6.' 7 


101" 


100 

98 


100 


101 


98 
'99' 


-4.4 

gs'i 

99 

-  3.5 

92 

-  1.1 

98 

-  2.0 

101 

-  3.8 

96 

-  2.2 

98 

101 

-'o.'o 

"ioo' 

15 

"i' 

1+ 

15 

8+ 
15 
15 

1 

1 

3 


78.9 

77.9 
80.3 
77.0 
78.6 

76^1' 


77.1 


2.61 


0.1 
0.1 
1.0 


4.1 
0.2 

'i.'.5 
1.2 
0.9 
3  7 


2.3 


4.6 
1.4 

2.2 
0.2 
2.5 

2.5 

1.4 
LO 


-  3.7 


-  1.3 


3.4 

1.8 


2.8 


96 

98 

'i66> 
94'' 
101 

100  t 


96 
92 
98 
100 
94 

97 
96 
99 

'89' 
101 
95 
'j6 
101 
98 

97 
101 
100 


93 

102 


59 


,54'l 

54 
51 
51 

.58 


lit 


100 

100 

98 

95 

1.00 

"9.V 


104 


2t 
15 


1 
16t 

'ii 
1 
It 

5 
15 
23 
15 

It 

I 

It 

"it 

15t 
2t 
It 
8 

16 

1 
15 
1.5t 


1 

9t 
5t 
15 


16 


49 
50 

'53" 
63 
61 


57 
58 
50 
55 

'50' 


43 


26 
25 
25t 
25 


26 

'25 

31 

26 

25 

27 

lit 

30 

30 

18 

'25 


25 
30 

'2.5 
25t 
24t 


26 
25 

'36 
30 
25 
30 
lit 
25 
29t 

25t 
30 
12 

'i2t 

26 
16 
26 
30 
26t 

26 
26 
25 


•S      is 
^  1   * 


Number  of  days . 


S  a 


29 


25 
25 
26t 
26t 


25 


34 


42 
33 
43 
41 
35 
36 
32 
35a 


3.85 


48 


3. 21 

4.34 
4.82 
3.40 
3.32 
4.57 
4.39 
5.64 

4.36 
3.60 
3.84 
3.54 
4.16 
3. 26 
5.70 
4.85 
7.06 
5.28 

4.32 
3.75 
5.26 
3.  32 
5.46 
5.70 
5.88 
2.05 

'i'ifs 

4.94 
1.97 
4.13 
G.  43 
4.67 

6.  71) 
5.  00 
3.51 
3.  62 
3.60 

1.86 
5.02 

4.' 38 
3.00 
3.62 
5.94 
2.70 
0-90 
2. 42 

3.43 
2.54 
5.58 
3.63 
7. 08 
1.65 
3.  .36 
2.25 
8.13 
4.17 

7.21 
4.15 
1.64 
1.47 
3. 06 
3.74 
1.38 
3.10 
3.  .55 
3.76 

6.53 
3.17 
.5.97 

7.  .50 
3. 66 
1.68 


4.10 


+  1.01 
-L61 
+0.  65 
+0.19 
-0.61 
-0.08 
+2. 16 
+  1.24  |3.35l 

12.65 

+1.78  [2.75, 

i 
-0,09  il.35: 

|0.94 

+  1.13  I1.45' 
-0.77  ;i.25, 
+0.45  |3.  ml 
+  1.31  il.25' 
+  1,98  !1..53' 
|1.  10' 

-6.' 48  '1.'27! 


-1.41     L45 


-1.26 
+0,49 

+0.81 
-0.07 
-0.72 
+0.93 
+0.44 


0.90 
il.50 
2.18 
1.65 
2.04 
1.86 
1.85 
1.43| 

1.  72' 
1.04 
,1.42- 
1.00' 
1.621 
1.211' 
1.20 


+2.  59 

+6.' 76 
+2.  63 
+0.  75 
+2.69 
+  1.64 
+0.19 
-0.  65 


-1.77 
+  1.69 

+6.' 73 
-1.20 
+O..32 
+ 1.  49 

-s.'oe 


-0.95 

■^2.'«i8 

f3.'46 
-1.72 

-0.'.56 
f4.22 
+  1,11 

f-3.23 
i-O.  35 
-1.37 
-1.75 
+0. 19 

fO.  51 


+2.89 
+0.  56 


+3.  70 
+0. 47 


+0. 59 


,1.95 
|0. 56 
il,08 
il.60 

iil5 

;i.6o 

11.09 
1.35 
2. 10 

0.  93 
1.73 

i.'20 
1.35 
1.45 

1.70 
1.20 
0.44 
0.  97 

0.91 
0.  <K' 
2.74 
1.04 
4.07 
0.  80 
0.82 
0.  90 
2.  60 
1.32 

2.20 
1.71 
065 
0. 33 
HI 
1.85 

0.  45 
10 
39 

1 

1.95 
1.68 
1.40 
1.711 
1.82 

1.  15 


4.07 


0 

N 

0 

9- 

0 

9 

0 

9 

0 

, 

0 

6 

0 

7 

0 

6 

0 

8- 

0 

5 

0 

8 

0 

8 

2 
9 
11 
7 
5 
9 
9 

11 

10 
10 

II 
4 
6 


19 
15 
17 
6 
16 
19 
21 
1 6" 

20 
15 
18 
11 
13 
14 
22 
13 
17 
H 


13 
16 
13 
10 
17 
9 
9 
10 
13 
16 

9 
17 
18 
26 
13 
18 
13 
24 
20 
13 

8 
18 
12 
21 
15 


16 


0 

12 

6 

10 

1 

13 

5 

10 

8 

7 

6 

6 

0 

5 

8" 

6" 

9 
10 
12 
11 

10'' 
10 
6 

12 

11 

12 

1 


ne. 
sw. 


s\v. 

11 U". 


/   j  sw 
15  1  no. 


Obserrers. 


'   I 


Julius  (iuelck . 
J.  W.  Campbell. 
F.  .1 .  Carpenter. 
Geo.  E.  Payne. 
Miss  Lelfal.  Teter. 
J  ,  E .  Scanlan  . 
U.S.  Weather  Buret 
John  T.  Maxey . 
S,  J.  Hnwe. 
S.  P.  .McConnell. 

H.  L.  D.  Whitson. 
,1 .  W  .  Wray . 
Zeb.  II.  Watson. 
CM.  Hisdtlleston .. 
-Mrs.  B.  E.  Bisliop. 
K .  1'; .  Cordre  v  . 
.1.  N.  Crutchfield. 
.v.  Tredick. 
.1.  R.  Avera. 
C.  K.Hall. 

NealDodil. 
LawreiMT  Watermat 
.1.  M.  iticUctt-. 
Paul.  Babh. 
.1.  C.  CluMuiult. 
George  w.  Nkhoaldi 
Fniversity  of  ArkailJ 
.1.  B.  Atkinson. 
W.  A.  Matlock, 
r.  S.  Weather  Buret 

T .  ,1 .  Logan . 
(.'harles  Hillxirn. 
A.  F.  .Stevens. 
('..V.  Caywood. 
T.,l.  Mito-hi'll. 
K.  F.  Sincklrii. 
N.  1'.  o'N.-aL 
.\.&.  S.  (ieij.  Host 
t:.  A  Be  try. 
F.  Brown. 

IJenedictiui'  Sisti'-.'s 
.1 ,  .K.  Ij)(\d  'rliaek. 
Dr.  .1.  K.Sn\ith. 
i: .  S.  Weather  Burea 
II.  KauifcKl. 
Mrs.    Kati' L.  Smith 
W.  S.  Viiicfiii  . 
Mrs.  Mary  Spaiiie'. 
Ciiapimm  it.  IJeue.y  1 
W.  F.  Reeves. 


\'.  W.St.  Jolili. 

li.  S.  HallxM-t. 

W.  it.  Wliitliugtou, 

Henry  \.  Davis. 
Charle.-.  I'axtuii . 
Georfle  L.  Robiiisonj 
V.  s.  Forest  .Service. 
At  wood  P.  Smith. 
Garland.  D.  Hamm. 
J  .  11 .  Hudson  . 

Benedictine  Sisters. 
T.  A.  ('or.'^on . 
Mrs.  (i .  (iresham. 
.lames  Stilt. 
L.  K.  Tisdale. 
I'arl  .\.  Starek  . 
Miss  .Sarah.  Cy pert. 
Miss  S .  K .  AshcraJt. 
G.  Field. 
H  .  A .  Buerkle . 

New  Subiaco  Abbej. 
U.S.  Brashear, 
U,  S.  Forest  Service. 
R.  R.  Lusk. 
Eiilela  M.  Schinner. 
K,  ().  .VUen. 


The  departures  from  normal  tenvperati 


'"■'•■  "ii'l   l>recipilatioii  are  comixiled  unly  for  such  stations  as  huve  ti»ii  or  iiicire  yHar.>  of  iveiird,  but   all  complete   reports  are  US< 
in  d..[..rminings,.,.|ionmeaii>.  T.     Precipitation  is  less  than  11. ul  inch  ruin  or  melted  .snou  .         ft     Uecnvi'.l  mo  late  to  \,r  iiielii.l.-.l  m  iifaiN  and -iiiiiiuarM-s  . 

Kefen.iicelettert,  ".  I','-,  app.'ariiig  in  the- lable  indieai..  imiabn-  of  days  missing:  loi- cxii  tuple, '' re|>n- i-n\odii,,vs  iiiis-iug.  etc.        +  .\lso  on  other  dales. 

n  Post-oflic..  addresses  01  tlve.sf.'  slatiolis  are  as  foUous:    i»i  .luuetiuu,    INiudoli.h  .  l.j,  . ;  of  l.uibervilii'    K  I-   M..    Nn.-J.    l.uinar,    .\vk    :   ul  sprimibawk.    Doddiidge,  Al 
'li  Iniphcrs.  P.r/ver.  .Vrk. 


n.lM  A  l()|.0(,|(\l.    D.VIA       \|;KA.\SAS  SKCTIoN 


Dully  Procipitiition  for  AuruhI.    1917. 
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■■>t  ■fivi'  li !' 

mil 

imiii  Iloiiie, 

t  Ida  

vesboro  ii  1 

iKirtli  i, 

I'liii'r'!!;:;, 
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(vxcept  as  otherwise  indicated  observation 
«alion.  •*'"   K.'pular  Weather  Bureau 

Hreciiiitation  inchnlid  in  the  next  tollu 
T.    Trace,  or  less  than  0.01  in<-h. 


Flocl 


s  arc  generally  made  late  in  the  afternoou,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24   liours  ending  at  thetiiue 
siation;  precipitation  is  lor  the  'Jt-hour  period,  niidniffht  10  niidnight.  :  >ieparate  dates  of  falls  not  recorded. 

niorniii<f :  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours. 


uni; 


measurement . 


I'reci  pi  ration  measurud  in  tlie 


Daily  Kiver  Stages  for  Aug-ust,   1917. 


1        2 

3 

4 

5 

6 

_ 

8 

9 

10 

11 

12  i   13      14 


19      20      21      22 


23      24 


25 


26 


27  !  28     29      30  !     31 


4.    6 

4.0 

1.0!  4.0 

3.8 

2.8 

2.61  2.41  2.2 

1.8 

1.1 

1.7!   1.4    1.5 

1.3 

4.6 

4.51  4-9    4.7 

4.6 

3.6 

3.5|  2.5    2.4 

2.4 

3.4 

3.0 

2.  8i  2.1 

1.8 

8.6 

8.5 

8.4'  7.8 

7.2 

5.4 

4.8 

4.6    4.2 

4.0 

8.2 

7.6 

6.8'  6.2 

.5.8 

15.3 

15.2:1.'>.0J14.5 

14.0 

24.9 

24.5  24.0  23.2.2i  3; 

is.i; 

28.  6  28.4  28. 1127.51 

5.3 

5  1 

5. 1  j  5.  0 

4.  9i 

8 

3.8 

3.3 

1 
3. 3 

6i    1.5 

1.5 

1.5 

1!  1.0 

1.0 

1.1 

31  4.0 

3.8 

3.5 

3 

2.3 

■5.4 

,3.9 

<■) 

1.2 

1.6 

1.3 

II 

6.9 

7.4 

7.4 

9 

3.5 

3.2 

3.4 

4 

4.6 

4.1 

3.6 

0 

13.1 

12.  7 

12.1 

3  20.2 

19.1 

19.0 

8:2.5.81 25.  3 

24.0 

9 

4.8 

4.7 

4.6 

1 

4.81  5. 
1.4  1. 
0.  7  *0. 


3.0'  2. 
1.1|  1. 
6.9|  6. 
3.9    3. 

5  1 1':  1  IL 

0  16. 0  Li. 
0  22.0  20. 
6]  4.5:  4. 


1 

6.0 

7.  7 

8'  3.7 

3,8 

51*.).  4 

1,0 

1     2.9 

3.3 

8'  2.7 

2.2 

0-  0.9 

1.1 

9 

6.6 

6,6 

7 

3.8 

3,3 

7 

3.6 

3.3 

1 

11.2 

11.3 

II 

14.2 

13.  3 

0 

19.5 

18.0 

•3 

4.5 

4.5 

8.8 
4.4 
2.6 
4.01 
4.9 
1.2 
6.5 
3.4 
2.8 
II. 1 
12.9 
17.2 
4.5 


i 

6.3 

4.0 

6.3 

6.  0 

1.5 

3.8 

2.  0 

10.4 

12.  2i 

4.6 
2.8 
10.2 


5. 

3. 
10. 

12. 
5il6.  n|l5,6tl.5. 

4    4.61  4.51  5. 


.  9  10. 
.3i  6. 
.4 
.4 


0  9.2 
Ij  7.3 
9j  6.0 
4    8.0 

7  5.7 
11  1.1 

01  6.S 
01  5.1 
5!  5.  6 
3:10.8 
3III.9 

8  15.9 
«:  8.8 


9.6 

7.6 

5.8 

8.1 

6.0 

1.3 

6.5 

4.5 

5.  7 

11.61 

11.  fil 

16.01 


10.7    9.9;  9.1 
6.9!  8.1 


7.  1 

9.1 

6.2 

1.1 

7.  1 

4.4 

5.  5 

12.  I 

11.6 

1.5.  71 

7.O1 


7.01 
10.2    9.8 
4.2    3 
1.0    0.8 
6.4    6.5 


4.5 
5.  l| 
12.3 
11.4 
!5.  6 
6.2 


4.0 
5.0 
12. 1 
11.3 
1.5.  6 
6.6 


6  7.8!  7.3 
11  6.6!  5.9 

5l  6.  7t  6.0 
110.4|  9.7 
2    3.0    3.0 

7  0.6|  0.5 
4    6.2,  6.2! 
'fi\  3.5    3.4! 
7|  4.1    3.  6| 
0111.8  11.5111, 
3!  11.  2;  10.  9  10 
9  16.0I16.  o'l.5, 
21  6.0'  .i.  ■<    5. 


6.61 

5.5| 

5.5 

8.6 

3.8' 

0.6' 

6.2 

3.3    ".2 

2.6    L'.o 


6.1 
4.7 
5.6 
8.3 
3.0 
0.9 
6.1) 


0  10.  6  10.  I 
8110.8  in. 
811.5.6  15.: 


tt  IIiMdi;  K-  a    P.aie,-vi: 


■1  h  the.  iliaii  fo.it.erh  on  account  o.ado,  ti,,j!- a  zit-o  ot  jfase  .'j. 


lower  Jan:  1.  1917 


(i-J 


I'LLMATOLOGICAL  DATA:      ARKANSAS  SECTION, 


AUCCST,    l! 


Daily  Temperatures  for  Aug-ust,   1917. 
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IVe  Bra  lie  h 

IVntonville 

liergman 

Hooiievilld  ... 

Hriiiklcy    ^ 

lalioo  Kockv'iv'i  . 

f'Hinjieii  

Oiit«-ii«>iiii 

t'onwiiy 

Orossei  t  

I^.iniaiiflle  §§  .. 

Ixxl'l  City 

l>lMl>il^ 

Ddttoii 

Kltk>r»fio  v\<i 

EiiglaiKl  %  

Kiinlca  Si)ni>gs  . 

FayptteviHe 

FcH-flyrt' 

I'oit  Smitli 

<Jniv>-tle 

JIar.l.v 

ni^ini>  VViillitce  ... 

Hope- 

UtA  Spriijs.* 

iiiiltig 

./on<'.-i»x>rii 

JllliCtioil 

Liitli»  Kock 

1-utlierviHo 

.Malvi'iii  s\\\ 

-Taiiiwotli  iSprinf; 

.Marirtiiiia  % 

.■>lai-k.;.l  Tivi.\w... 

.Mar>li!ill 

.MeiiavW 

Mwuiuaiii  Iloiii.'. . 

-Moiiut   l.la     

Nail  

N'-vvpoit  «« 
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<i.-ici()la  ii 

fine  I'.liiirW 

f'oCHlllJlllttS 

I'l.rllaii.UW 

)'i('sci>ltnv 

Sliiirt'Hit 

.<iil)iac() 

'I>.\arkaiiai>^ 

'  iiiphers 

\Varnii# 

WyiiiiP  sW 

>5«Iii.-lniiii 


»M»xiimim, 

'  Miiiiimiiii  . 

^  Maxinium. 
■■  '  Minimum  . 

'  Maxiratun. 
■  ■  '  Miiiinumi  , 

V  Ma.ximura. 
•  ■  '  Miniiiiura  . 

^  Maximum. 

■  '^  Minimum  . 
j  Maxiunuu. 

•  '  MiitiiiHim  . 
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MISCELLANEOUS  DATA. 


GENERAL  SUMMARY. 

The  \vc:i(lu'r  (hiring  Si-ptcnilKM-  was  favorable  for  farm  work 
1  tlu>  innturingof  most  crops,  and  higli  temperatures  the  tirst 

0  (lays  of  the  month  were  favoralile  for  cotton  and  rice.   The 

1  weather  that  followed,  however,  caused  an  increase  in  boll 
vil  and  sheddinsj;,  and  retarded  tlie  development  of  cotton  and 
•,  both  of  which  were  from  two  weeks  to  one  month  late.  x\l- 
ugh  tin- precipitation  was  local  and  very    h.^iht   in    places,   it 

sufficient  in  most  portions  for  the  maturing  of  late  corn,  ap- 
«,  and  potatoes,  sweet  potatoes,  truck,  sorghum,  and  peanuts, 
;eep  the  soil  in  good  condition  for  fall  plowing. By  the  end  of 

niontli  cotton  picking  was  well  under  way,  early  rice  was 
ig  harvested,  considerable  oats  and  some  wheat  had  been 
n,   and  fall  crops  were  lu'ing  gathered. 
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TEMPERATURE. 


"he  monthly  mean  temperature  for  50  stations  was  71.8",  the 
uis  ranging  75.0^  at  Texarkana  to  66.7^  at  Button.  The 
m  for  th(>  43  stations  having  a  ri^cord  for  ten  or  more  years 
,  l.i)  below  normal.  The  departures  were  negative  at  all  but 
r  station^,  the  greatest  departure  being  —  4.5^  at  Batesville. 
iiperatin-es  of  i)0^  or  more  were  reported  at  all  but  three 
ions,  the  highest  being  9!)'=  at  Brinkley  on  the  1st.  Tempera- 
:sof  40'  or  lower  were  reported  at  most  stations  in  the 
them  iK)rtion,  the  lowest  being  37°  at  Dutton  on  the  29th. 
nperatuiTs  were  rather  high  the  first  nine  days,   rather  low 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms.  1st,  2;  2d,  6;  3rd,  6;  5th,  2;  6th,  2;  7th,  8th, 
9;  9th,  1;  15th,  3;  16th,  8;  17th,  7;  18th,  1;  19th,  1;  20th 
1;  26th,  4;  27th,  4 

Solar  Halos.  —  5th,  1. 
iZ'a?'L-16th,l. 

Fog.-^ih,  1;  9th,  3  ;  10th,  1;  19  th,  2;  20th,  1;  22d,4;  23d, 
1;  28th,  1;  29th, 2. 


n  the  nth  to  14th  and  the  last  four  days 
imier  ^4'  the  month. 


moderate  the  re- 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— SEPTEMBER. 


Temperature. 


PRECIPITATION. 

he  mean   monthly    precipitation    for   71   stations  was   1.76 

ijlics,    the   monthly    amounts  ranging  from  5.26  inches   at 

ingbank  to  0.06  inch  at  Marlvcd  Tree.     Smaller  means  have 

n  recorded  Imt  four  times  in  Septemper  in  the  past  27  years. 

amounts  wore  unevenly  distributed   with  an   area  of  light 

ipitation  extending  from  th.e  northeast  corner  nearly  to  the 

thwest  corner  of  the  State  and  a    rather    heavy  area   in  tlie 

thwest  i)ortion.     The  mean  for  the  57  stations  having  a  re- 

1  for  ten  or  more  yearswas  1.87  inches  less  than  normal,  the 

Hints  being  less  than  normal  at  all  but  four    stations.     The 

ifall  v,-as  deeidedly  local,  the  only  general  rain  of  tlie  montii 

l^.iring  on  the  17t]i  and   18th.     The  greatest  24   hour  amount 

3.40  inches  at  Center  Point  on  the  7th. 
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CLIMATOLOGICAL   DATA:    ARKANSAS  SECTION. 


Skptemp.er,   1917, 


Climatological  Data  for  September,  1917. 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit). 
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.  W.  SI  .  .Inlni. 
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.(1.  Wniltingtoii. 
■nry  A.   Davis. 
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Ol-Be   U     Knnnison. 
S.  forest  >ervii-e. 
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M.  Cnthrie. 
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lii.nedictine  Sist-'O. 
T.  A  .  I'orson  . 
Mrs.  li  ■  ilreshaiii 
'lames  Stitl. 
I,,  v..  I'isdale. 
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G.  Field. 
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New  Subiaco  Ahlx-y. 
H    S.  Brashear. 
U.S.  Forest  Service. 
R.  K.  bn>k.-   ,  , 
Kulehi    -M  .  Schniiiei 
E.  O.  .\!leii. 


but  all  complete  repul'is  arc  iis' 


The  .ieoartures  from  normal  temperature  and   precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  of  record , 
in  determining  -otion  means.  T .    Precipitation  is  less  than  O.ei  inch  rain  or  melted  snow  .         ++    Received  too  late  to  be  inclu.ied  it.  meatis  and  summaries 

Reference  letters,  »,'','=,  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days  ini.s.sing;  lor  example,  »•  reiireseiits  two  days  missmg.etc. 

n  Post-ofiice  addresses  of  these  station.'  are  as  follows:    Of  .hiiiction,  P.andolpli.  La.:  of  Lutlierville.  R  K  D.,   No.  2,  I.ai 
.if  Umphers.  Rover,  ArU 


+  Also  on  other  dates. 
Ark.:  of  Springbank,   Doldiidge.  Ar 
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Kxcept  as  ot'i.-r\\  ise  in.licat.-d  observations  are  generally  made  late  in  the  al'ternoon ,  near  sunset .  aii.l  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
ij  vatiim.  •*•  Koguiar  Weather  lJur.-au  station:  precipitation  is  for  the  24-hour  period,  ini.lnight  to  midnighi.  ;  Si^parate  dates  of  falls  not  recorded. 

I    •  I'recipitati.iii  im-ln.l.-d  in  th.'  next  lullowing  mfa>iireniem .  ill  Precipitation  measure.!  in  the  moriiiuK-;  amount  tlien  recor.led  is  for  the  preceding  24  hours. 

1      T.    Tra.^e.  or  le.-^  than  O-ul  inch. 
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Daily  River  Stag^es  for  Setember,  1917. 
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"  Readings  at  Bate>vine  are  5.  3  feet  higher  than  formerly  on  account  of  adopting  n  zero  of  gage  5.  3  feet  lower  .Ian.  1.  1917 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


September,  191' 


Daily  Temperatures  for  September,  1917. 


Stations . 


7       8       9       10 


Alicia ° 

Batesville'$$ 

Bee  Branch 

Bentonville 

Bergman 

Brinkley  '«$ 

Calico  Kock %  . .. 

Camden 

Ceuterpoiut 

Conway  

Crossett 

Dardanelle  S§  .... 

Dodd  City 

i>uuia» 

Uuttoii 

Eldorado  »» 

England  %  

Eureka  Springs  . . 

Eayetteville 

Eort  timitli 

Uravette 

Hardy 

Ueuip  Wallace  .. . 

Hope 

Hot  Springs 

Uuttig 

Jonesboro  

.luuotion 

Little  KoL-k 

LuUierville 

-Malvern  ^S 

Mammoth  Spring 

-Marianua  W 

Marked  Tree  'i'i. . 

Marshall 

Mena^i 

-Mouniain  Home. 

Mount  Ida    

-Nail 

Nevvpori^^ 

<jkay 

(Jsceola  ijj 

Uzark  

I'lue  Jilunj» 

focalionuis 

I'urllaiid^S^ 

l're»cotl!>» 

KogtTS 

beurcy 

Stuttgart 

Suljiato 

Texurkuiial^V 

Warren  VV  . . . 

Wyim-^J.... 
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I  Minimum  . . , 
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I  Miniunnn  . . 
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(  Minimum  . . 
S  Maximum. . 
}  Minimum  . . 
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GENERAL  SUMMARY. 

le  tValuin'Sof  llu'  wcalhor  for  OctoluT,  11)17  were  the  low 
n  toiupovatuiT,  the  low  ininiimini  temperature  (l)Oth  records 
he  state  for  27  vtnir.-),  the  early  I'rost  dates  and  the  lar^e 
■  raives  ill  teinperattire.  At  most  of  the  stations  the  month- 
loan  was  the  lowest  nu-an    for   October   since   records    ha^e 

kept,  wliile  at  the  remaining  stations  the  low  mean  for 
,  was  ahout  equalid.  Free/in.u:  temperatures  and  killing 
s  occurred  on  the  5)!h  in  practicall}'  all  portionsof  the  State 

pt  the  .•south.western  and  extreme  southern  and  in  tlioso  per- 

:  ihcv  occurred  from  the  I'Jth  to  the  21th.   These  dates    are  j  Bi'iuouviiie. .. 

near  the  earliest  dates  of  killing  frosts  for  the  state  and  are    ^^o"  smith.... 

two  to  three  W(>eks  ahead  or  the  average  date.   These  earjy    Little  Rock.... 
.1  injured  the  ri"e  and  cotton    crops  considerably;    tiie  rice  1 

being  injured  to  the  extent  of  about  a  million  bushels. 
iticallv  a  1  tlie  other  crops  were  matured  and  harvested.  The 
'her  was  favorable  for  all  kinds  of  outdocn-  work  like  har- 
iig,  gathering  crops,  plowing  and  seeding.  It  was  too  dry 
kpd  germination  until  near  the  close  of  the  month,  especial- 
I  the  western  portion.  A  severe  cold  wave  overspread  the 
ion  the  28th,  — 2",)th  ciusing  the  lowest  temperature  records 
!e  month.  The  preei[)itation  ^vas  deficient  and  in  connection 

aused  low  ualer 


County.  I'he  largest  monthly  totals  occurred  in  the  .^otil  b<  aslern 
|)ortion  of  the  state  wliere  positive  departun-s  also  occurred. 
From  there  they  decreased  in  all  directions,  cHpecially  towardn 
the  northwestern  corner  where  lightest  amounts  w<'re  rcjcordr-d. 
(leneral  rains  occurred  on  tin;  7tli  and  8th,  17th  and  IHtli,  and 
2(ith    to  2;)th.  The  average    numlx^r    of    rainy    days    was   five. 

[Daily  amounts  were  generally  light;  the  greatest  amount  for 
any  twenty  four  consecutive  hours  was  1.77  inches,   which     oe- 

jcurred  at  Dodd  City  on  the  29th.  A  trace  of  snowful  was  re- 
ported at  the  stations  in  Polk  and  Benton  Counties  on  the21)th- 


MISCELLANEOaS  DATA. 


Relative 

Pressure  (Se 

a-level). 

Wl.VD. 

Humidity. 

~ 

g  . 

O 

o 

c 

2 

u 
X 

30.  .51 
30.54 

« 

23 
23 

o 
l4 

o 

111 

26 
39 

(5 

4) 

a 

,   a 

30  i6 

29. 52 
29.46 

4, 722 
6.521 

OS 

30.06 

25 

11  w. 

25 

73 

43 

30.07 

30.48 

23 

29. 47 

25 

7,325 

46 

d  • 

25 

71 

45 

OH 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stalions  reporting. ) 


the  deliciency  of   the  preceding  month 
sin  all  SI  reams  of  the  state. 


T.G.S. 


TSMPESATURE. 


1 

iic  monthly  mean  temperature  for  October    for    nFy    stations 

Ido.()^.  This  is  the  lowest   monthly  mean  for  the  past    27: 

k  the  nearest  approach  to  it  occurring  in   1895  when  57.1^ 

{recorded.  For  43  stations  having  a  record  of  ten  or    more 

k  the  mean  was  5. o*-^  less  than  normal.  All  departures  from 

normal  were  negative;  the  greatest  Avas  —    9.0°  at  Dutton 

ithe  least  —  1.(3°  at  Hope.  The  highest  monthly  mean  w^as 

r  at  Centerpoint  and  the  lowest  monthly  mean  50.0°    at 

on.    The   hightst    temperature    reported   was   99°   at  Hot  j  I'sS, 

iigs  on  the  4th.  The  lowest  reported  was  12°  at  Dutton  and  i  i89.-> 

ette  on  the  oOth.   This  is   the  lowest   October    temperature  !  i897 

-cord  in  this  state  tor  the  past  2/    ^  ~""  ' 


Thunderstorms.  3d,  3;  7th,  1;  8th,  3;  18th,  2;  19th,  1;   24th 
1;   25th,  9;   20th,  2;  27th,  7;  28th,  2;  29th,  12;  30  th.    1. 
Solar Halos.—2<\,  1;  3d.  2. 
Lunar  Halos.  — 2-1  St,  1;  24th,  2;  25th, 1. 
/7a(7.-27th,   1;  28th,  1;  29th.  5. 

Fo^.-21st,  4. 

FrosU  Light.  — 6th,  16;  7th,  1;  8th.  1;  9th.  2;  13th.  2. 
Frost.'!  Heavy.— dth,  2;  19th,  1. 

Frosts  KiJHiig. —  (yth,  2;  8th.  1;  9th,  49;    13th.  2:21st,  3;    22d. 
23d,  1;  24th.  1. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS— OCTOBER. 


Temperature. 


Year. 


-  to 

II 


Precipitation. 


Number  of  Days. 


£;o  g 


1891 . 
1S92. 


years.  The  warm  periods   isio!! 
■  3dto  the  5th  and  the  loth.  tolGtIi.  The  9th.  20th,  24thand  i  ^^i'. 

'  1902. 

were  cold  davs.  loos. 

1  1904. 

I  1905. 

1906. 

PRECIPITATION.  J^''^- 

lie  avorag'^  precipitation  for  October  for  70  stations  w-as  1.89  |  j*,^; 
stations  having  a   record  of  ten  or  ,  |^{.V 


ijos.  Th.e  average  for  oti 

e  j'cars   v  as   0.^8    incli   less   than    normal.    Th' 
iithly  amount  reported  was  4.12  inches  at.Iunction  in  Union  '  |g^fi;;;;; 
(iity  and  the  IciiSt  was  0.20  inch  at    Fort    Smith.    Sebastion 


o-reatest  ''•■'^•^■ 


19:' 
1917 


60.4 

-1.1 

9^2 

63. » 

+2.5 

92 

60.5 

-o.s 

99 

63.0 

+  1.7 

96 

57.1 

-4.2 

95 

60.8 

-0.6 

98 

67.6 

+6.2 

99 

60.0 

-rl.2 

100 

65.6 

+4.0 

101 

66.0 

-1-4.2 

97 

63.7 

+  1.2 

95 

62.5 

-0.2 

90 

60.9 

-1.2 

97 

62.5 

-rl).  6 

100 

61.  I 

-o.y 

92 

5S.2 

-3.  h 

94 

61.9 

0.1: 

96 

59.2 

-2.  S 

93 

63.  u 

+  1.1 

9» 

62.9 

+0.7 

1           96 

62.7 

+0.6 

101 

6i.8 

-rl.8 

96 

6U.  1 

-2.1 

95 

1)3.0 

1         -1-1.1 

93 

63.4 

1        +1.5 

94 

62.8 

+  1- 1 

9t; 

56.6 

-C.3 

9j 

27 

23 

24 

21 

25 

28 

23 

28 
32 
27 
27 
26 
20 
23 
25 
23 
24 
24 
16 
25 
22 
18 
21 
26 
21 
12 


0.65 

-1.51  1 

3.26 

+1.04 

1.3i) 

-0.92 

1.52 

-0.  70 

1.44 

-0.78 

3.59 

+  1.45 

2.01 

-0.13 

5.44 

+3.11 

2.88 

+0.55 

4.31 

+1.95 

2.07 

-0.67 

2.68 

+0. 18 

•>:  22 

-0.39 

0.94 

-1.56 

4.49 

-1-1.98 

2.3S 

-0.22 

3.03 

+0. 57 

0.48 

-2. 12 

2.15 

-0.21 

5.19 

+2. 23 

1.67 

-0.84 

2.  97 

+0.78 

5.41 

+2.67 

1.74 

-0.83 

2.83 

+0.05 

2.30 

-0.70 

1.89 

-0  88 

25 
16 
24 
22 
19 
18 
21 
16 
19 
14 
18 
18 
17 
23 
15 
18 
16 
21 
21 
21 
14 
18 
13 
13 
22 
21 
21 


6 

4 

4 

4 

4 

fi 

4 

3 

2 

5 

7 

8 

6 

S 

6 

4 

2 

4 

3 

5 

U 

S 

0 

n 

4 

9 

y 

10 

0 

5 

4 

6 

4 

76 


Alicia 

Anii»y  ••■,•.-••■ 
Arkadelphia  .. 
Arkansas  City. 

Batesville 

Bee  Branch  ... 
Bentonville  . .  ■ 

Bergman 

Black  Rook  . . . 
Booneville 


Brinkley 

Calico  Rock 

Camden  

(^enterpoint 
Clarendon  .. 

Conway  

Corning 

( ■ro=^et^ 

liaiiville 

Diirdanelle  . 


Dodd  City 

Oumas 

Dutton 

Eldorado 

Kugland . . ._ 

Eureka  Springs. 

Fayetteville 

Fordyco 

Foreman 

Fort  Smith 


Fulton 

( .eorgetown  — 

Gravette 

Hardy 

Helena 

tlemp  Wallace 

Hope 

Hot  Springs  .  .  ■ 

Huttig   

Jelks 


Jonesboro^ 

Jnnctiontt 

Leuisville 

Little  Rock....... 

Luthorville  II  ■■■ 

Malvern    ■  ••  • 

Mammoth  Spring 

Marianiia 

Marked  Tree 

Marsliall  

M.-na 

Muuutain  Hon"- 

Mount  Ida 

Murlre<-.^l)oro 

Nail  

Newport 

( )kay 

I  isceola — 

Ozark •• 

Pine  BUltT 


J'ocahonias  — 

Torilaiid 

I'rescoti 

Princeton 

Itison 

Rogers 

Searcy 

Hlieridan  •  .; ■• 
jspriiigbank  Ij. 
rituttgart 


.Sublaco  — 
I'cxarlcaiw 
r  111  pliers" 

Warren 

WhitecliffN . 
Wynne 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


f 

October,   II" 


Climatological  Data  for  October,  1917. 


Counties . 


lawience 

Clark 

do 

Desha 

Independence . 

Van  Buren 

Benton ^ .. 

Boone  

Lawrence 

Logan  


Monroe 

Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Faulkner 

Clay 

Ashley 

Yell 

Yell 


Marion 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington . . 

Dallas 

Little  River  . . 
Sebastian 


Polk 

Baxter 

.Montgomery .  . 

Pike 

Newton  

.lackson 

Pope 

Mississippi 

Franklin 

.leflerson  


Randolph  . 
I  .\.-lik.y  .... 

Nevada 

i  Dallas 

I  Cleveland  . 

Benton 

White 

Urant 

Miller 

Arkan.sas  . 


Logan  

Miller 

Yell 

Bradley 

Little   River. 
Cross 


Slate  mean>.  and  oxin'mes. 


254 
250 
250 
145 


1.303 
1 .324 

259 


226 
361 
158 
470 
171 
309 
293 
175 
337 
330 

1,175 
162 

1,590 
265 
229 

1 ,465 

1,451 
300 

"48i 

264 
200 

1 ,250 
643 
182 

1,500 
377 
600 


284 
800 
730 
367 

2,233 
231 

1,700 
240 
377 
215 

300 
122 
327 
287 
243 
1.385 
236 

'246' 
228 

1,050 
332 

2,000 
206 

'2.56' 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit). 


55.0 


21 
33 
18 
25 
11 
20 
15 
3 

35 
13 
31 
21 
13 
33 
25 
14 
'2 

31 

36 
5 
15 
13 
10 
15 
31 
6 
1 
35 

31 

4 

19 
20 
46 
23 
45 
25 
10 

1 

22 
24 
17 
38 
20 
34 
12 

6 
13 

2 

29 

3 

16 

1 

24 

33 

2 

17 

21 


53.6 

58.1 
52.2 
53.4 

58.' 3'' 

56.6 
52.  6 
,58.0 
161.2 


.59.2 

59.' 9 

56.' 6 

53.4'' 

59.3 

50.0 

59.  I 

56.06 

53.6 

54.7 


57.2 


.53.7 
55.0 


-  4.9 


8.2 
3.9 

5.8 
5.7 


5.5 
4.3 


1.9 
5.' 4 


e.4 


9.0 
5.2 
6.3 
B.2 
5.7 


85 


Precipitation,  inches.        Number  of  days . 


P  5 


90 

'89 

'96 

88'' 
88 
86 
90 
876 
88 
86 


56. 2b 
61.0 
.59.0 
60. 2» 


56.2 
.59 .2 

57.9' 
57.8 
58.3 
53.4 
56.8 
56.0 
56.  S 

57.4 
54.3 
56.6 

si.  6a 
55.  6 

5.5.' b' 
57.6' 


5.6 
5.9 


6.3 
1.6 
4.5 

4.4 


6.4 
4.5 

'5.' 6 

3.2 
4.3 


33  1 57. 5 

25  i55.8'' 

11  ,57.5 
35  60.  6 

10  

15  

26  !54.  7 
4  57.1 

4  

9  !.  ... 

29  i,58.0 

'20  |,'-,7.8 

35    59.  0 

1  158.3 

22    o7.0 

12  .... 
y   56.6 


4.9 


7.4 
5.2 

5.5 
5.9 
5.7 

.5.2 
5.9 

2.8 


89 


90»' 


99 
92'' 


16t      24 


16 
15 
16 

15 

"4t 

16+ 
15 
5 
3 


15+ 

4 

4 

5 

3+ 
15+ 
15 


3 
16 

1 
15 

16+ 

17 

15+ 

17 
15 

4 


22 

'■26" 

'23  ' 

l-i 

25 

12 

23 

21' 

15 

17 


21'' 
■28 
24 
25" 


26 
25 
27 
19 
26 
22 
24 
23 
21 

20 
18 
20 


4.6 


3.9 


.5.7 
0.8 


90 

90  I 

yi«! 


4+ 

16 

4+ 

26 

16 

13 

16+ 

25 

4 

■^0 

17 

25 

3+ 


88 
91 


-  6.' 


.5.3 


90 


96 
S6 
90 


99 


24'' 
24 
■24 


IS 
22 


23 

21 
•-'0 

'■22' 

12 


12+     43 


•24 
24+ 
30 
30 

'36 

■J4+ 
24 
30 
30 


24 

'36" 

'36' 

30 

24+ 

.0 

28 

30 

30 

30 


24+ 
30 
31 
31 


20+ 

30 

30 

30 

30 

24+ 

24 

30 

30 

30 

30 

30 
30 

'36' 
30 
30 
30+ 
30 
30 

30 
■24 
30 


•24+ 

:!0 
30 
3(1 
30 

34' 


30 


37 


1.70    -1.20    0.65 


43 


2. 26 
3.57 

1.88 
1.75 
0.70 
0.69 
1.49 
0.55 

•2.34 
2.07 
•2.84 
2.54 

1.  '.)6 
2.01 
1.00 

2.  .53 
1.40 
L17 

2.07 
3.41 
1.  23 
3.41 
2.90 
0.73 
1.31 


0.'20 

3.56 
•2.63 
0. -16 
1.80 
2.70 
■2.75 
2.81 
2.02 
2.36 
1.80 

1.46 
4.12 

2.03 
L16 
2.97 
1.53 

•2.90 
2.20 
1.57 

1.02 
1.^26 
1.63 
1.46 
1.46 
1.85 
2.67 
0.93 
0. 29 
2.97 


0.12 
+  1.76 
0.  83 
0.88 
-•2. 11 
L87 
1.21 


0.39 
-0.33 

0.44 
-0.37 

0.91 

0.57 
-2.03 

0.74 

-i.'39 
-0.98 


-1.94 
+  1.08 
+0.  45 
-2. 14 
-1.81 


-2. 63 

+l.f 


-2.55 
-0.90 
+0.  39 
-0.24 
-0.  5' 
-0.76 
+0.16 


-L52 
+  1.34 

-0.  .52 
-2.34 
+0.64 
-L16 


-2.34 


•2. 15 


-2,^23 
-0.56 

-i.'32 
-2.  67 

+0.68 


1..51  1-1.30 
2.25  -0.18 
2.86    +0, 


3.  02 
0..50 
1.44 
2.(K) 
1.72 
2.  53 

0.  56 
0.  94 
1.90 
2.75 
0.  35 
1.77 


+0.  .54 
-2.  2 


-0.'22 


-2.  61 
-1.2' 


-0.  40 
-2. 10 


1.12 
1.03 
0.78 
0.80 
0.32 
0.34 
0.75 
0.40 

0.81 
0.60 
L'23 
1.63 
0.59 
1.09 
0.60 
0.82 
0.64 
0.45 

1.77 
1.07 
0,66 
1.38 
0.95 
0.46 
0.72 


0.09 

1.55 

0.75 

0. 

0-60 

1.14 

0.6' 

1.'29 

1.18 

0.  92 

0, 

0.91 
1.09 

b.'eo 

0.45 

1.05 

0, 

1.34 

0.87 

0.56 

0.40 

0.46 

0.711 

(I.  8S 

0 

0.50 

1.(10 

(1.70 

0.  U 

1.10 

0.65 
0.75 
1.40 

{.'•24 
0.4s 
(1.63 

6.' 7.5 

0.87 

0.37 
0.38 
0.92 
0.80 
0.36 
0.53 


1.89    -0.881  1.7' 


a;  jn 


T. 


0 

6 

0 

0 

0 

6 

0 

4 

0 

4 

0 

6 

0 

! 

0 

a 

22 

'■22' 
22 
26 
19 
21 
22 
23 
26 

27 
20 
23 
24 
19 
27 
24 
23 
24 
24 

13"' 
12 
15 
18 

16 
15 


20 

27 
22 
12 
13 
26> 
20' 
27 
22 
19= 
21 

21 
26 

'•20 
23 
18 
22 
Vj 
27 
23 

13 
19 
24 
57 
22» 
18 


20 
22 
24 

■25 
15 
21 

'24' 
26 

16 
24 
24 
25 
27 
22 


0 
4 

0 
6 
3 
5 
2 
1 

2 

11 
5 
5 
5 
1 
0 
4 
1 
1 

2" 
16 
13 

1 

11 

10 


nw 

nw. 
s. 


Observergl 


se. 

nw- 

n. 


n  w  ■ 
»w. 


n(>. 
sw. 


Julius  Guelck . 
J.  W.  Campbell.! 
F.J.  Carpenter. 
Geo.  E.  Payne. 
Miss  Lelia  I .  Tet( 
J .  E .  Soanlan . 
U.S.  Weather  Bb 
John  T.  Maxey. 
S.J.  Howe. 
S.  P.  McConnell.  . 

H.L.  D.  WliitBOl' 
J.  W.  Wray. 
Zeb.  H.  Watson, 
CM.  Huddlestoi 
Mrs.  B.  E.  Bisho 
E.  E.  Cordrey . 
J.  N.  CrutchfieU 
A.  Tredick. 
J.  R.  Avera. 
C.E.IIall. 

Neal  Dodd . 
Bon.  Johnson. 
.1.  M.  Ricketts. 
Paul .  Babb . 
J.  C.  Chenault. 
George  W.  Nichoi 
University  of  Ark 
J.  B.  Atkinson.  ' 
W.  A.  Matlock.  ' 
U.S.  Weather  B' 

T.J.  Logan . 
Charles  HilbunVi 
A .  P".  Stevens. 
C.A.  Cay  wood. 
T.  J.  Mitchell. 
E.  F.  Strickleii. 
N.  P.  O'Neal. 
A  .  &  N  .  Gen .  Hq 
('.A  Berry . 
W.  E.  Bakei. 

Benedictine  SiBL., 
.1 .  A.  LowderbBO 
Dr.  J.  R.  Smith.  ' 
U.S.  Weather Bi 
n.  Kauft'elrl. 
Mrs.  Kiite  L.  Sn 
W.  S.  \'iiiceiit. 
Mrs.  Mar.v  Spain 
Chapman  &  Uevv 
W.  F.  Reeves.     , 

V.  W.  St.  Jolni.i 
R.'  S.  Halbort.  j 
W.O.  WimiiiiRtfl 
Henry  A.  DavisJ 
CliarL'S  I'axion.l 
GeorKe  L.  liobm 
U.S.  Fore  U  .Serv 
AtvvonI  P.  <mitl 
L.  M.  Guthrie. 
.1 .  II.  Hudson,    jl 

Benedictine  Sistil 
T .  \.  Corson . 
Mrs.  <.;.  Greslifti" 
.lames  Stitt. 
L.  E.  Ti.sdale. 
Carl  A .  Starck. 
Miss  Sarah.  Cypi 
MissS.  E.  Aslicn 
(i.  Field. 
H.  A.  liiicrkle. 

New  Snbian  AW 
U.S.  Brashear. 
U.S.  Fore^i  Serv 
It.  II.  LnsU. 
Eul-'la  M  .  Schir 
!■:.  O.  .Vllen. 
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The  departures  from  normal  t<'mp' ramie  and   preeipitatiim  are  computed  only  lor  such  si 
iu  determining  section  Inean^.  1  .     I'r.cipitatioii  is  le.ss  tliaii  o.oi  inch  rain  or  nielted  siiuu 

Iti'fereiice  letters.  ",  ''.'',  appearing  in  the  mlili'  iiidiciili'  iiiitnljer  of  <la.vs  missing:  fur 
tt  Post-otVice  a<ldresse>  of  Hich-  -liilion.^  ari-  ;i.- iollcws      (u  .limetiou ..  Kauilolpli .  La 
o    I'mphers.  Kov'.-r.  .\rl;. 


u>  as  have  ten  or  more  years  of  P>c(jr(l,  but  all  complete  reports  an 
++    Received  too  late  to  be  incliMled  in  means  and  summaries. 
.\-iH]n>le.  ii  rcnjresents  two  days  mi.ssing,  etc.        +  Also  on  other  dates. 
..I  LmhcrvillcR.F.D.,  No..  2.  Lamar.   Xi±.\  of  Spriugbauk.  Uoddi-idge. 
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1 

(V  n.HKK,    li»17.                               CLIMA'roi.DCK'AI.   DATA:    ARKANSAS  SECTION 

1  ( 

Daily  Preoipitatiou  for  October,   1917. 

StUtlOIlS. 

\Vat<<r$he(l8 . 

Dar  of  mouth. 

1 

2 

8 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

'U 

26 

26 

27 

28 

29 

"             1 
SO     81    H 

Mlria 

White 

T. 

T. 

.45 

.60 

.65 

1.70 

Miiity  nil 

Vrkiiil.'lphiii   11  11. 
irkiiiisiis  City  II  11 

Batosvillollll 

Bei'  Hrniit'li 

Hi>ntoiivill(>  ••*. . 

Ouachita 

.12 

do 

Mississiiu^i  •  •  • 

1.12 
.60 
.10 

.... 

'!27 
.10 

.03 
.34 
.02 

.05 

1.06 
.93 
.78 
.80 

2.2fi 
3.57 
1,88 
1.7.'. 
0.70 
0  6'l 

1.03 
.42 
.50 

.20 
.'82 

'!i6 
f,' 

14 

.■15 
.45 
.16 

White 

Arkansas  

do 

t.' 

"!26 

;;:: 

".6i 

.08 

.05 

"62 

V64 

BenrmiMi 

Blm-k  KiioUlill-.. 

White 

do 

".OS 

T. 

.05 

.75 

"m 

.60 
.77 

.23 
.40 
.54 
.10 
.15 

'.'62 

.15 
.15 

'.bk 

15 

.08 

'.'69 
.30 
.11 

1.49 
0. 5.1 

2.;« 

2.07 
2.84 
2.54 
I.9*i 
2.01 
1.00 
2.53 
1.4U 
1.17 
2.07 
3.41 
1.23 
3.41 
2.90 
0.73 
1.31 

Hoonovillf. 

Brink  ley  Ijll 

l\»lico  Kookl,  II.. 

Caiiuleii  llll 

>ivti>riH)int 

Jlaremioii  il  11  — 

fouwny 

Ooriiiiig  11  il 

v'rossptt 

Danville  11  Ii  

nar.inii.'lle  11  ||... 

l>oa. icily 

Pumas  

Putton  

Arkansas 

T. 

White 

do 

Ouachita 

Red 

White 

"rV 

i.'63 

.23 

.  23 

1.23 

T. 

30 

'.19 

.... 

.16 
.01 

.06 
.16 
.38 

.76 

.02 

.07 

61 

..59 
31 
.60 
.35 

V25 

.... 

';22 

.... 

.10 
.61 

';54 

.47 
'.'46 

.Arkansas   . . . 

1.09 
T. 

V24 
.36 

White 

T. 

T. 
.63 

r" 

T. 

(huuhita .... 

.19 
.30 

■.'82 
.65 

Arkan>as..  .. 

do 

.45 

T. 

.41 

.12 
1.77 
.47 
.41 
T. 

'.'46 
.72 

'!26 

.15 

White 

.30 
.09 

Arkansas  — 
White 

.60 
T. 

1.07 

.77 

.66 

.16 

Eldonulo  llll 

Kiislimdll  II 

Eiiroka  Springs  . 
Fayotteville 

t)uachita 

.70 

.15 

.28 

1.38 
.56 
T. 
.04 

.70 
.96 

'.'06 

Arkaii.-ias  .. . 
White  .... 

do 

Ouachita 

'."27 
.&2 

.20 

tv 

06 

.55 

T. 

.39 

.02 

Fordvce  

Foreman 

Fort  Smith  *••  . . 

Ked  

.\rkansas 

Ked 

■.03 

'.'6i 

tv 

1.'55 

.09 
.13 
.40 

".m 

o.'m 

3.5fi 
2.63 
0.46 
1.80 
2.70 
2.75 
2.81 
2.02 
2.36 
1.80 

Fulton  1  II 

1.13 

.05 

.20 
.72 
.04 
.30 

T, 
.04 
.20 
.46 

'!35 
.03 
.35 
.33 
.10 
.91 

1.05 

'!52 
.07 
.10 
.38 

';55 

.08 
.46 
.25 

'.'32 
.15 
.53 

'.'65 

Georgptown  ii  li. . 

White 

.07 
T. 

tV 

.75 
T. 
T. 

Jravette 

Arkansas   ... 

White 

Mississippi  .. 
Ouachita 

.22 
.15 
.45 
.49 
1.29 

T. 

.16 

.60 

1.14 

.64 

V64 
.92 
.75 
.39 

i.'o5 

.76 
.28 
.31 

.26 

.20 

.'23 

.15 
.69 
.67 
.20 
1.18 
.45 
.50 

V94 

'.'44 
.36 
.86 
.02 

1.34 
.68 
.28 
.40 

.'.35 
.35 

.hi) 
1.00 
.70 
.11 
.74 
.16 
.12 
.30 

".Ob 

Ht'leim  II  II 

■55 

.08 

.34 

HempWallaci!.. . 

Hoin> 

Rod 

Ouachita .... 

.19 
.45 

1.10 

Hot  Springs 

Hnttijj 

do 

53 

....|.... 

.01 

.13 
.45 
.05 

lolks     : 

Cache 

lonostioro 

White 

.01 

.10 
.57 

.14 

'.'45 

'  .32 
.07 

.... 

i!69 

Vto 
-45 

Unution 

Ouachita 

.47 
■.■33 

'.'io 

.37 

"!40 
.02 
.46 
.70 

'.'76 
.10 
.74 

f.' 

'.'78 
.78 

'.'56 

4.12 

2.' 03 
1.16 
2.97 
1.53 
2.90 
2.20 
1.57 
1.02 
1.26 
1.03 
1.46 
1.46 
1.85 
2.67 

!#\visviUe 

Littlo  Kock  •".. 

lied 

Arkansas 

do 

Ouachita   ... 

— 

'!28 

.... 

l-utlierville 

Mah-.TiiIM  

'.'-12 

■;i6 

.37 

26 

Mamniotli  Spring 

ilarianna   !  ;! 

Mark.Hi  Tree  11  II  . 
\larsliall 

White 

Mississippi  , . . 
St.  Francis... 
White 

'.'08 

V34 

M.Tia  '   il 

Ouachita   — 

T. 

Mountain  Home. 

White 

.15 

1 

Mount  Ida  

Ouachita 

1.. 

.05 
.17 

.... 



.28 
'."27 

Murfreesboro  11  11 

do 

1 

.88 





Sail 

White 

Newport  i!  11 

do 

■;i6 

50 

>kav  

Arkan.>^as   



.03 

'i'V 

.■;::  ::::i 

.09 

.40 

tv 

.06 

1.10 

.05 

.75 

1.40 

.)..ceola  II  II 

Mississippi  ...  | 

.23 

izark 

.■\ikan.sas   

'.'ii 

'.'0.5 
.35 

■f.' 

'.'4i 
■.■46 

.08 

".'is 
'.'i2 

'.'.50 
'.'.39 

■■•• 

0.29 
0  ty 

-"iii.-Blnn-  llll.... 
I'ooahontas 

do 

.50 
.18 
.52 
.97 

.17 
.10 
.20 
.11 

White 

.07 

'.'69 

T. 

.... 

1.51 
2.25 
2.86 

'ortlandlll! 

'rescoit  II  II 

'rincptoii  li  II  — 

Ouachita   

do 

Ouachita 

do 

.... 

1.24 

.27 

'.12 
.05 

'."•26 

.25 

'tv 

.02 
'.'62 

.90 

Vos 

-.60 
.40 
.63 

V38 
.69 
.45 
T. 
.52 

.46 
1.40 
.13 
.87 
.37 
.10 
.92 
.50 
.36 
.53 

.48 

';63 

'.'48 

'.'67 
.05 
T. 
.09 

3.02 
0..50 
1.44 
2.00 
1,72 
2.63 
0.56 
0.94 
1.90 

iogers 

Arkansas 

•>ariy   

horidan        

prnigtankll  <,]... 

mtitrurt 

iibiaco 

White 

Ouachita 

Koil 

Arkansas 

do 

. . . .  j 

'.'64 

tv 

.'bl'i 
.16 
.24 
03 

'.'ie 

1 

1 

1 

"• "!  — 

1 

;::: 

'.'75; 

E 

exarkana  I!  li  ... 

Ked 

Arkansas 

Ouachita i 

Red 

St.  Francis...! 

—  1  — 

. ...  1 ... . 

.28    .is 

'.'56  '.'.'.'. 
T.     T. 

.  08  . . . . 

'.'so' 

•:2a; 

iiiphers  

I'arren  I!  |i 

hitecliffs  |i  li .  . . 
■yiine  11  ■   

.... 

.... 

0.35 

!.77 

Except  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  aiternoon ,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  tor  the  24  hours  ending  ai  uie  time  ui 
Iservation.           ***  R^^sular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight.           :  Separate  dates  ot  falls  not  recorded. 

*  Precipitation  included  in  the  next  following  mea.-uremeiit.           Ill:  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  precedinr  24  hours 
T.    Trace,  or  less  than  O.OI  inch. 

Daily  Eiver  Stages  for  October,  1917. 

Stations. 

irt  Smith 

irdaiieue 

tile  Kock 

lie  Blutf 

ack  K(  ck 

ilico  lioi  k  ... 
itt'svi  le  ;:f. . .. 

•wport 

■orgeto  ,vn ... 

areii.jon 

'leua 

i  kau^as  City, 
mden 

Rivers.        Flood     l 
stage. 

2       3        4    15 

6    i    7 

8      9  1  10 

1 

11 

12 

13 

14 

1 
15 

16 

17 

1 

1  '^ 

19 

i 

1  21 

1 

22 

23 

24 

25 

26  !  27  1  28 

1        1 

29     3« 

31 

.\rkaiisa.- 

do 

do....... 

do..  .... 

lilack 

Wliite ■ 

do 

do 

do....... 

do, 

.\Iis^issippi.  . . 

do 

Ouaciiiia 

22 
20 
2:3 
25 
14 
18 
23 
2t) 
22 

42 
42 

1  3.S 
l.fc 
0.5 
3-2 
2.0 
0.3 
6.0 
1.9 
1 
7.1 
44 
7.5 

l-t 
O.c 
3.4 
2.C 
O.i 
5  7 
2.C 
*0.2 
7.0 
4.2 
7.( 
4.6 

1  4.e 

1.5 
0.4 
3.3 
2-0 
01 
0-7 
2.0 
*0.1 
7.0 
3.9 
6.7 
4.5 

1  4.g 
2.2 
o.c 
;m 
2.0 
0.1 
5.6 

l.S 

-0. 1 

69 
40 
6.2 
4.5 

4.3 
,  2.1 

*0.4 
2.'. 

2.0 
0.3 
5.4 
1.8 
*0.1 
7.0 
4.7 
6-0 
4-4 

4.-i 
2.C 
0.3 
2.7 
2( 
0.2 
5.4 
1.7 
*0.2 
7.0 
5  5 
6.3 
4.4 

4.0 

1   l-S 
0.5 
3.6 
2.0 
0.0 
5.5 
1.7 

*0.3 
6.9 
5  7 
7.5 
4.4 

3.8 
i.'j 
0.3 
3.3 

2.( 
*0.1 
56 
l.f 
*0.4 
6.8 
5-7 
7.8 
4-4 

.3.5 
16 

1  0  3 
:j.5 
2.0 

*0.2 
5.6 
1.4 

*0. 5 
6.8 
5.5 
8.1 
4.5 

3.0 
1.5 

*0.1 
3.4 
2.( 

*0-2 
5.5 
13 

*0.fi 
67 
5-2 
8.1 
4.7 

3.0 
14 

*0-2 
3  3 
2.0 

*0.1 
5.4 
1.3 

*0.6 
6.6 
5.0 
76 
4.6 

30 
1.2 

*0.4 
32 
1-8 

*0.2 
5-5 
1.2 

*0.6 
6-6 
4.7 
7-4 
4.6 

2.8 
1-1 

*0.6 
3.0 
1.8 

*0.2 
5.8 
12 

*0.7 
6-6 
4.4 
7.0 
4.5 

2.8 
1-0 

*0.6 
2.8 
1.8 

*0  1 
5-9 
13 

*o.  .s 

6.6 
4.0 
67 
4.4 

2.8 
1-0 

*0-6 
2-7 
1-8 
0-0 
56 
1-3 

*0-9 
66 
3.7 
6-3 
4-4 

2.8 
0-9 

*l-0 
2-6 
1-8 
03 
6-7 
1-2 

*0.9 
6.5 
3-4 
5-8 
4-3 

2.8 
0-9 
*1-1 
26 
1-8 
0.4 
5.  7 
1.2 
*0-8 
6-5 
3-3 
5-4 
4-3 

I2.6 

1  0.8 
*1.2 
2-4 
1-8 
0-3 
5-9 
1.3 
*0.o 
6.6 
3-3 
5-3 
4-3 
1 

2.8 
0-8 

*l-2 
2-4 
1-8 
0-1 
5-5 
1-3 

*0.8 
66 
3-2 
5.1 
4-3 

1 
3.2 
0-7 

n.2 

2-3 

1-8 
0-1 
5-2 
1-2 
*0.8 
6-6 
3-2 
5-0 
4-2 

3.2 

0-6 

*l-3 

2-2 
1-8 
0.0 
5-0 
1-1 
*0.8 
6.6 
3-0 
4-7 
4.2 

3.0 
0-5 

*1.5 
2.0 
18 

*0. 1 
4-9 
1-0 

*0-9 
6-6 
2-8 
4-6 
4-2 

2.8!  2.7 
0-4J  04 

» 1-6*1- 6 
2.0.   1.9 
l-7i   1.7 

*0. 11  0-1 
5-2|  5.3 
0.9!  08 

*tl.9*0-9 
6-6    6-4 
2-6l  25 
4-5'  4.7 
4.11  4-1 
1 

2.  7 
o'-4 

*l-7 
1-8 
1-7 
0-2 
62 
06 

*1.0 
63 
2-4 
46 
4-0 
. 

1 

.  2.7 
0-4 

*l-0 
2-0 
1-7 
0-4 
67 
0-6 

*1.0 
63 
2.4 
4-6 
4-0 

2.8 

0-5 

*l-6 

2-2 

i-7 

0-6 
6.0 
0.7 

n.o 
6.3 
2.4 
4-6 

4-0 

2.8 
0-4 

*1.6 
2-1 
1-7 
0-7 
6-8 
0.8 

*0.9 
6-3 
3-2 
4-4 
3.9 

2.8 
0-5 

*1.6 
2-0 
1-7 
0.9 
5.7 
0-9 

*0-8 
6-3 
:3-7 
4-5 
3-9 

2.8 
0.4 

*1.6 
2-0 
17 
0-8 
5-5 
1-0 

*0-6 
6.4 
4-1 
4-9 
4-0 

2-S 
0-3 

*l-7 
1.9 
1-7 
0-4 
5.3 
1-0 

*0-6 
6-5 
5-2 
5-4 
4.0 

*  B 

elow  Zero. 

1 

1 

ladii 

1 

lg>  a 

1 

.  Ba 

1 

e^vi 

1 

Ilea 

1 

re  5, 

1 

3  fee 

1 

thig 

1 

her 

1 

than 

1 

fori 

1 

nerl 

1 

-  on 

1 

acc( 

1 

Ullt 

1 

if  ad 

1 

opti 

1 

ng  a 

1 

zero 

1 

of  g 

1 

age 

1 

i.3f. 

1 

ietk 

1 

)wer 

1 

,lan 

1 

1.  1> 

1 

<17. 

1 

1 

1 

1 

78 


CLIMATOLOGICAL  DATA:      ARKANSAS  SECTION 


OcTOnEK,    1< 


Daily  Temperatures  for      Octotoer,  1917. 


Stations . 


Alicia 

Bates  ville^^.. 
Bee  Branch  . . 

Bentonville  .. 

Bergman 

Brinkley''>«$ 

Calico  Rock  $$  . . . 

Camdeu 

Centerpoinl 

Conway  

Crossett 

UardancUe  SS 

Dodd  City 

Dumns 

Duttoii 

Kldorado$V 

Kiigland  W  

Kureka  Springs  . . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

tiravette 

Hardy 

liemp  Wallace  ... 

Hope 

Hot  Spring.-; 

Hiittig 

Jouesboro 

Junclioii 

Little  Kock 

Lutherville 

Malvern  |J4 

Mammoth  Spring 

MariannaJ^ 

Marked  Tree  §4.. 

Marshall 

MenaiJ^ 

Mountain  Home. 
.Mmiiit  Ma- 

Nail 

New  port 'J'J 

r  isceola  W 

U/ark  

l-iiie  BluiriJv 

I'ocahoulas 

PiirllaiKH^ 

l'n'sci>lt>\\i 

ItoKcr? 

Si-iiro.\ 

snillxiirt 

~iil>iii''« 

I    .v.irkiiHii  vVS 

1  iiipli.  r- 

Warn-ii  «v  . 

Wynne... ^._.. 


•  • 


i  Maximum . . 

<  Minimum  . . 
S  Maximum. . 
I  Minimum  . . 
\  Maximum .. 
)  Minimum  . . 
(  Maximum.. 
}  Minimum  . . 
)  Maximum. . 

<  Mininnim  . . 

*  Maximum.. 
(  Minimum  . . 

>  Maximum. . 
I  Minimum  .. 
\  Maximum. . 
(  Slinimum 
)  Maximum 
'  Jlinimum  . . 
j  Maxiuunu. . 
I  Minimum  . . 

*  Maxinunn. . 
'  Jliiiiunnii  . . 
(  Jlaxinnnu. . 
'  Minimum  . . 
)  Maxinunn. . 
(  Minimum  . . 
)  Maximum. . 
(  Minimum  . . 
)  Ma.xinuun. . 
'  Minimum  . . 
)  Maximum. . 
'  Mininunn  . . 
S  Maxinunn. . 
'  Minimum  .. 
)  Maximum. . 
(  Minimum  . . 
j  Maxinnnu. . 
'  Minimum  . . 
)  Maximum . . 
i  Minimum  . . 

>  Maxinuim. . 
(  Mininunn  . . 
S  Maximum. . 
'  Mininunn  . . 
)  JIaxinnun. . 
'  Mininnim  . , 

>  Maxinunn. . 
(  Mininunn  . , 
J  Jliixinnnu. 
I  Minimuin  . 
)  Miixinunn. 
'  Minimum  . 

*  Maximum. 
'  >lininunn  . 
)  Maximum. 
'  Minimum  . 
)  Maximum. 
(  Mininunn  . 
)  Maximum. 

■  '  Mininunn  . 
)  Maximum. 

■  '  Mininnim  . 
S  Maxinuim..! 
'  Minimum  . .] 
\  Maximum..! 

■  '  Minimum  . .! 
)  Maxinuim.  .1 

•  '  Jlininunn  . .' 

>  Maximum..! 

■  '  Minimum  .  .| 
)  Maximum. .; 

•  '  Minimum  . , 
)  Maximum. . 

•  '  Minimum    . 

>  MMXimnm   . 

■  '  Miuimum  . . 
\  Maximum.. 

•  '  Minimum .. 
\  .Nhiximum.. 

•  '  Minimum  .. 
)  Maximum.. 

■  '  Miuimum  .. 
!  MaximuDj. . 

-  '  Minimum  .. 
t  .Muximum. . 

■  '  .Minimum  . . 
»  -Maximum. . 

■  '  Minimum  . . 
S  Maxiuiiim. . 

•  '  .Mininnim  . . 
)  .Maxinuim. . 
'  .Mirnnmm  . . 

>  .Maximum. . 
'  .Miiiiinum  . . 
^  Maximum . . 
'  Miiiiimim  . . 

>  .Mrtximnni. . 
.  '  .Minimum  . 

i  .Maximum. 
'  .Miunnum  . 

>  .Maximum  . 
'  .Mniimuni  . 
'  .Maximum 
'  Minimum  . 

>  Muximum  . 
'  Miiiiinniii  . 
)  Maximum. 

. .  '  Minimum  . 
SSIn>trumi-nt 


48 
^7 
49 

42 
79 
49 
80 
■14 
77 
64 
81 
51 

m 

44 
72 
41 
7s 
45 
77 
52 
7(1 
44 
79 
52 
79 
.54 
80 
40 
72 
43 
8a 
45 
8: 
43 
82 
4b 
»2 
44 
78 

"82 
41 
8-.J 

!  r. 


88 
47 
84 
52 
80 
52 
85 
57 
8-i 
59 
84 
50 
79 
53 
84 
48 
82 
60 
81 
67 
83 
56 
85 
56 
83!  86 


43 

86 
51 

8& 

43 

9R 

54 

90 

56 

85 

64 

88 

58 

82 

51 

84 

641  57 

79   86 


4-il  64 

^■i!   8-i 


861  99 
50 


15 

86 

49 

8 

53 

8'j! 

46 
81 
62 
.  8S 
39  41 
82 


49 
75 
52 
85 
53 
79 
42 
SO 
60 
.811 
61 
82 

84 

46 

91 

52 

82 

51 

8" 

51 

90 

51 

86 

5f, 

91 

54 

86 

.■>( 

8' 

41 

81 


48 

84 

50 

80 

54 

81 

53 

85 

59 

8o 

46 

88 

60 

81 

58! 

8- 

551 

80i 

58 

90 

58 

87 

57 

85 

"89 
50 
91 


63  54 

8.i!  75 1 

46i  55 

87 1  80 

So;  .53 

.86  84 

59  50 


88 
31! 
91 
54 

82 


39 
72 

5S|  43 


74 
43 
73 
53 
74 
52 
69 
4' 

43 

84 

48 

84 

60 

82 

49 

81 

48 

74 

38 

87] 

47 

77 

61 

75 

51 

78 

51 

72 

-12 

7h 

39 

72 

41 

75 

53 

82 

4"' 

Ti 

42 

8i 

55 

73 

60 

8i 

42 

71 

39 

79 

5.: 

8.i 

47 

74 

41 

83 

4-) 

89 

46 

69 

4u 

31 

41 

»■) 

4 

7« 


65 

43 

62 

38 

5s 

40 

58 

40 

65 

38 

73 

48 

70 

50 

79 

40 

76 

44 

66 

43 

7T 

49 

61 

44 

69 

48 

70 

50 

66 

42 

61 
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\XI1.     LiTTi.K  Rock,    Akk.,  November,    1917.  No.    11 


GENERAL.  SUMMARY. 

rhe  month  of  Novonibcr,  1917  in  Arkansas  was  free  from  se- 
e  storms  and  extreme  weatlier  of  anj'  kind.  Both  the  tem- 
ature  and  precipitation  averaged  below  normal.  In  the 
■thwestern  portion  of  the  State  the  monthly  totals  of  precipi- 
ion  were  above  normal  but  at  many  points  in  the  eastern 
•tion  they  were  less  than  an  inch.  Very  httle  precipitation 
until  near  the  close  of  the  month  when  the  heaviest  rains 
urred.  ^Moderately  heavy  rains  fell  in  northwestern  counties 
the  27th  and  28th.  A  few  scattered  stations  reported  posi- 
,3  departures  in  temperature  but  the  majority  of  them  show- 
t negative  departures.  The  month  opened  mild  and  continued 
iuntil  near  the  2()th.  The  28d  and  24th  were  cold.  Vegeta- 
a  had  ceased  to  grow  since  the  killing  frosts  of  October.  Ag- 
ultural  operations  were  principally  plowing,  seeding,  of  win- 
grains,  picking  and  ginning  of  cotton  and  the  care  of  cattle. 

T.G.S. 

TEMPERATURE. 


The  monthly  mean  temperature  of  the  State  for  November 
I  55  stations  was  60.7°.  For  42  stations  having  a  record  of 
h  years  or  more  the  mean  was  0.7°,  below  normal.  The  de- 
jrtures  ranged  from— 4.3°  at  Warren,  Bradley  County,  to  + 
j.°  at  Hot  Springs,  Garland  County.  The  highest  monthly 
i-an  was  54.4  at  Hope,  Hemstead  County,  and  the  lowest, 
|.9°  at  Dutton,  Madison  County.  The  highest  temperature  re- 
dded was  85°  at  Texarkanaon  the  10th,  the  lowest,  11°  at  Dut. 
h  on  the  24th.  Generallj^  the  highest  temperatures  occurred 
limthe  6th  to  the  10th,  the  lowest  on  23d  or  24th.  The  greatest 
^ily  range  observed  was  66°  at  Hot  Springs  on  the  16th. 

PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State  for  November  at  70 
itions  was  1.96  inches.  For  55  stations  having  a  record  of 
1  or  more  years  the  average  was  1.48  inches  less  than  normal, 
e  greatest  monthly  amount  recorded  was  7.07  inches  at  Rog- 
:,  Benton  County,  and  the  least  was  0.35  inch  at  Newport, 
ckson  County .  The  largest  monthly  totals  were  reported  in 
:;  extreme  northwest  portion  of  the  State,  while  the  least  were 
sorted  at  scattered  points  in  the  eastern  portion.  General 
ins  occurred  on  the  11th,  from  the  18th  to  20th  and  from  the 
th  to  the  29th.  Three  stations  reported  a  trace  of  snow  on 
e  23d  or  24th.  The  greatest  amount  of  precipitation  for  any 
.consecutive  hours  was  5.49  inches,  which  fell  at  Rogers  on 
e  27th  and  28th.   The  average  number  of  rainy  days  was  four. 


BRRATA. 


October  1917  —  Clarendon  total  precipitation  should   be  2.06 
Departure  should  be  —  0.81. 


MISCELLANEOUS  DATA. 


Pressure  (Sea-level). 
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24 
32 
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74 
75 

54 
54 

66 
65 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms.  10th,  5;  11th,  1;   19th,  1;  25th,  1;    26th,    2; 
27th,  2. 

Solar  Halos.—  17,  1. 

Lunar  Halos .  —  2 1  st ,  2 . 

Hail.  — ^  one. 

Fog.-nth,  1;  12th,  3;  13th,  4;  16th,  l;27th,  2. 

Frosts  Light.— l^ot  recorded. 

Fro.^ts  if  em;!/.— Not  recorded. 

Frosts  Killing.  — 'Not  recorded. 
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Sttttious. 
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U 


Precipitation,  in 

^ 

j= 

^ 

0 

- 

0    ' 

'^ 

i« 

a.  c 

•S 

c  0 

*f 

"a 

1) 

0 

;-l 

H 

0 

0 

24t 
24 
24 
25 


24 

24 
24 
24 
24 


24 

24 

24 
24 
24 
26 
24 
24 


24 

24 

•24' 
24 
24 
24 


24 
24 
24 
24 
23 
24 
24 

24 
24 
24 

•24  " 

24 

24 

24 

23 

24+ 

24 
24 
24 


24+ 

1 
24 
24 


24 


455 

49 
48 
54 
45 

44 


40 


43 
45 

si' 

39* 

56 
481^ 


46 


1.20  -2.74 


56 


L09 
LIO 
0-90 
1.40 
6.  '22 
3.  ,53 
LOl 
L72 

2.13 
2.90 
1.68 
1.93 
1-68 
1.26 
1.70 
0.61 
2. '20 
1.67 

1.09 
0.83 
3.18 
L39 
1.46 
C.38 
4. '28 


2.05 

1.66 
L27 
5.60 
■2.71 
•2.62 
2.11 
1.75 
0.82 
0S3 
1.05 

0.38 


2.07 
1.46 
1.89 
1.69 
1.39 
0,43 
1.95 

2.35 
2.55 
2.44 
2-83 
2.96 
0.35 
1.81 
1.99 
1.36 
1.46 


1.68 
7.07 
0  5K 
1.50 
2.»3 
1.37 

1.52 
3.  30 
2. '26 
0.85 
1.80 
0.51 


1.96 


-2.46 
-2.69 
-2. 61 
-1.64 
+3.  '23 
+  1.12 
-2.64 


-2. 22 
+0.28 
-2-45 
-1.46 
-2.  '22 
-2.64 
-1.35 
3.38 


-1.68 

-1.87 

-o.'ii 

•2.51 

2.09 

+3.92 

+  1.43 


+3.17 
-0.43 
-1.86 
-1-83 
-2.83 
-3.56 
-1.97 


-2. .52 
-1.82 
-2.69 
-1.41 


-1-01 
-i'35 

-b'.-li 

-4.18 

-2.' 94 
-1.59 
— ■) 


r38  -1.74 

0.93    -2. 
1.24     -2.10 


-1.68 
+  4.39 


-2.68 


- 1 .2'.i 
rl>.4l) 


-2.  96 

-0 


-1.4S 


1.15 

6' 64 
0.53 
0.74 
075 
5.10 
2.00 
0.75 
1.00 

1.-24 
2.70 
1.00 
1.18 
0.67 
0-68 
1.20 
0-40 
1.00 
0.95 


0.60 
2.13 
0.55 
0.75 
3-42 
1.75 


1.21 

0.95 
0.67 
2.84 
1-75 
1.59 
1  50 
0-91 
0.52 
0.41 
0.95 

0.35 


0.  90 
127 
0.75 
1.42 

0.  liy 
0.'20 
1.72 

L43 

1 

1.82 

2.00 

2.10 

0.30 

l.«U 

1.21 

1.^20 

0.72 

1.  00 
0.  6.i 
0.61: 

OJii 
5.49 
0.  3:. 
0.8t 
1.06 
0.63 

0 .  S7 
1  81 
I.3.J 
0.  61 
0.91 
O.K 


54.9 


Number  of  days . 


>. 

"C 

0 

0 

>> 

C3 

-* 

0 

fi^ 

24 
12 
18 
12 
17 
20 
13 
20 

18 
15 
17 
20 
16 
16 
16 
16 
15 
17 

12'' 
lu 
17 
17 


20 

16 

13 

13 

19 

15 

•2U» 

18 

U'' 

I'J 


11 
10 

20 
IS" 
2 


17 


111 

2 

1 


3 
10 

a 
5 
5 

8 

6 
13 
8 
ya 


n. 
nw. 


nw- 
n  \v. 
n. 


sw. 
nw 


11  w. 
sw. 


!  J  W. 

svv. 


n. 

nw. 
nw. 
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State  moans  and  8xtreme.j 

"         Tliedeparlur.is  fnjm  normal  t.^mp'-rature  and   prccipilation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  of  record,  but  all  complete   reports  are  used 
n  determining  seclu^n  means.  T.     Precipitation  is  less  limn  O.ul  inch  rain  or  niched  snow  .         ++    Received  too  hue  to  be  iucluiied  in  means  and  summaries. 

Reference  letters.  •,  ^.  *••,  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days  missing:  for  exarnpU-,  ^  represents  two  days  missing,  eic.        +  Also  on  other  dates 

tt  Post-ollice  addresses  of  thu»e  statioii>  are  as  follows:    of  Junctiuii,  I'uuidulpli.  Lii 


++  Received  too  hue  to  be  incluiieil  in  means  and  si 
c,,.,.l<\  ''  represents  two  days  missing,  eic.  +  Also  on  o 
jf  Liillierville,  K.F.U.,   No.  2,   Lamar.   Ai'k.:   of  Springlxnik,    IXxldriilge.  Ark 
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10 


16 


18     19 


20     21      22     23     24     26 


White 

III! 
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do 
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Arkansas.  .. 

Wliile 
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tioiiil 

i;.'i\ 

iJou  ,  II  — 

1  Willie 
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1  ouiichita  ■ .. 

lie  i  1 

Arkansas..  . 

nello  nil... 
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s  

.Vrkansas.. . 

.1  
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Oviachila  . . . 

udilll 

Arkansas  .. 
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Ked  
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.\rkansas... 
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Red 

.nowii  III  . . 

Wliito 
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Wiiiie 

»llll 

Mis>issippi  . 

Wallace . . . 

Ouachita  ... 

lied 

iriiigs 

Ouuohita . .. 

do 

! 
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loro 
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on 

Ouachita  .. . 
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Kcd 

Koclv  •••.. 

Arkansas.. . 
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do 
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Ouachita   .. 

lOth  SpriiiK 
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ma  !:  il 

Mississippi  . 

A  Tree  i||i  . 
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White 

« 

Ouachita   .. 

ain  Home. 

White 

Ma  

Ouachita  . . . 

■esboro  11  1! 

do 
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■rtllll 

do 

Arkansas   . . . 
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Missi.ssippi  . . 
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luiT  i;  1, . . . . 
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White 
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Ouachita   ... 
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do 
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do 
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White 
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rt 
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T. 
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■  03 

.26 
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•'21 
•  20 
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.05 
.17 

.01 


1.21 
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T. 
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.OS 


T. 
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•  90 

.19 

T. 

T 
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T. 
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.05 
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.05 

.03 
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I.  IS 
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•  22 


.60 


•  75 

•  19 
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.76 
1. 00 


2.70 


.16 

•  45 
1.20 
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1.09 

.09 
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•  65 

i. 

^48 


•  83 
.95 
.12 

.'•58 
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{•'so 

.84 

'.'« 

•  10 
.35 
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56 
1-42 
T. 
.03 
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1.43 
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•i^io 
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•  50 

'.'2c 
.15 

■f. 

!26 
'•'62 


.05 


.27 


81    f^ 


...'1.20 


1.(19 

....   I.IU 

. . . .  |(i.  90 

....  1   411 

(i.  2-2 

l.ill 
1.72 



2. 13 
2.  9U 

MIS 

193 

].r^ 

1.20 

1.70 

0.61 

2.20 
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1.0<» 

O.KJ 

3.  IH 

1.39 

. . . . 

1.46 

6.3S 

4.2« 

-.'.  2.' 6.5 

....  1.60 

....  1.27 

. ...  5.60 

•  • . .  ;2.  71 

....12.62 

....  2.11 

....|1.75 

...  0.82 

. . .; 

0.S3 

•  20 


•  04 


r.20|. 

...'    .421 

•20:i^00!. 


30    .65 
4.23ll26 

•  i  .25 
.j.... 
.1.06 
.1   .31 


il-SOl 
1.34!. 


.SO 
nIO 


;:ceptasotherwiseindicatedobservationgaregenerally  made  late  in  the  afternoon    near  cnncof    -r,^  „      •   -^     •  — 

t^ion.  ••Mie.uIarWeatherBureaustation;preci'pitationisfort224hoTp"^^^^^^ 

;  Precipitation  included  in  the  ne.vt  following  measurement.  HI  Precipitation  measured  in  the  m(,rnir,<.' 

I .   Trace,  or  less  than  0.01  inch.  °  ■ 


.05 


. . .  ;i.  05 
...10.38 


.12.07 
.11.46 
.  1.  S9 
.  1.  69 
.!1.39 
.[0.49 
.:1.35 

.|2.o5 
2. 44 
2-83 
2  96 
0.35 
181 
1.99 
1..36 
1.46 
1.3s 
0.93 
1.24 

i]68 
7.07 
0.58 
1.50 
2.83 
1.37 
1.52 
3.:30 
2.26 
0.85 
1.80 
0.  51 


ing-  at  the  time  of 
;  Separate  dates  of  falls  not  recorded, 
amount  then  recorded  is  for  the  precedin?  24  hours 


Daily  River  Stag-es  for  October,   1917. 


Rivers. 


Flood! 
stage.  I 


13      14  i   15 


th.... 

He.... 
ek . . . . 

If 

>ck  ... 
xk  .. 


City. 


Arkansas 

do 

do...... 

do...... 

Black 

White 

do 

do 

do...... 

do 

.Mississippi. . 

do 

Ouachita 


22 
20 
23 
25 
14 
18 
26 
26 
22 
30 
42 
42 
39 


2.8 
0.3 
•=1.6 
1 
1 

0.2 
5.2 
0.9 
■0.6 
6.6 
6.6 
64 
4^0 


2 
0.3 

*1.6 
1.8 
1.7 

*0. 1 
5.2 
0.9 

*0.6 
6.6 


3.9 


2.8 
0.3 

*1 
1. 
16 

*0.3 
5.1 
0.8 

♦0.6 
6.6 
8.2 
8.9 
3.9 


2.81  2.8 

0.3!  0.3 

*1.7j*1.8 
1.7|  1.7 
I.  61  1.4 

*0  3'*0.4 
5.1|  6.1 
O-Si  0.7 


2.7 
0.2 

*1.8 
1.6 
1.4 
*0.4 
5.O! 
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0.8 
6.4 
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3.8    3.8    3-8 
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6^4 
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0 
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0.3 

*2.2 
1.4 
1.4 

*0.6 
4.8 
0-2 


*1.2!*I  2 
5. 91  5.9  5.9 
5.9  5.3:  5  0 
9.4,  8.5  7-8j 
3.0    .3.4;  3.4 


■♦  Below  Zen 


2.8 

O.S 

*2  3 

1.'4 

1.4 

4.9 
0.2 
'*1.2 

5-9  6.OI  6.0J  5.91 
4-6;  4.5f  4.41  4^4| 
7-2  6.g|  60'  5.8| 
3-4.  3.4    3  5!  3.51 


2.9 

3.0 

3.? 

0.31  0.4 

0  4 

*2.2!*2.0 

*!.« 

1-4 

1.4 

1,4 

1.4 

2.1 

■^.1 

*i).3 

0.7 

5.4 

4.9 

7.0 

10.(1 

0.2 

0..5 

0,1 

n.  2*1.2 

»l.? 

;;   Headings  at  Bai.svuu  are  5.3  leei  ,.,gncr  than  lormerly  ou  account  o.  adopung  a  zero  of  gage  5.  3  feet  lower  Jan.  l.~:9l^ 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 


November,  1917. 


Daily  Temperatures  for      November,   1917. 


Stations. 


Alicia • 

Batesville^^ 

Bee  Branch 

BentonviUo 

Bergman 

Brinkley  ■'^^ 

Calico  Rock  «5  •  ■  • 

Camden 

Centerpoint 

Conway 

Crossett 

Dardanelle  §§  — 

Dodd  City 

Dumas 

Dutton 

Eldorado  ♦§ 

England  %  

£ureka  Springs  . . 

FayettevlUe 

Fort  Smith 

Gravette 

Hardy 

Hemp  Wallace  . . . 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro 

Little  Rock 

Lutherville 

Malvern  $5 

Mammoth  Spring 

Marlauna^'J 

Marked  Tree  ^'J... 

Marshall 

Meua^4 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Nail 

New  port  W 

i.tkay 

i>s(,-eola  §4 

Ozark  

fine  Bluff 'J'J 

tfocahoiitas 

Portland  $$ 

Prescott^'J 

Rogers .     

searciy 

Stuttgart 

.Suliiaeo 

Tuxarkana 'i^ 

L'niphers 

Warren  S^4 

WvilIK- 


(  Maximum . . 
(  Minimum  . . 
j  Maximum., 
i  Minimum  .. 
\  Maximum., 
i  Minimum  . . 
)  Maximimi.. 
(  Minimum  . . 
\  Maximum.. 
\  Jlinimum  . . 
\  Maximum.. 
i  Minimum  . . 
^  Maximum.. 
I  Minimum  . . 
S  Maximum.. 
(  Minimum  . . 
S  Maximum. . 
(  Minimum  . . 
\  Maximum.. 
!  Minimum  . . 
S  Maximum . . 
(  Minimum  . . 
)  Maximum.. 
'  Minimum  . . 
\  Maximum. . 
i  Minimum  . . 
)  Maximum.. 
I  Minimum  . . 
S  Maximum.. 
I  Minimum  . . 
j  Maximum., 
i  Minimum  . . 
)  Maximum., 
!  Minimum  .. 
S  Maximum . , 
(  Minimum  . , 
S  Maximum. 
('  Minimum  . 
j  Maximum . 
(  Minimum  . 
S  Maximum. 
i  Miniuuim  . 
)  Maximum . 
i  Miuunuui  . 
S  Maximimi . 
r  Minimum  . 
\  Maximum. 
(  Minimum  . 
)  Maximum. 
(  Minimimi  . 
)  Maximum.. 
(■  Minimum  . . 
j  Maximum , . 
!  Minimum  .. 
\  Maximum. . 
h  Miniuuim  . . 
)  Maximum. . 
■  (  Minimum  . . 
S  Maximum.. 
•  (  Minimum  . , 
J  Maximum. . 
(  Minimum  . . 
S  Maximum . . 
I  Minimum  . . 
\  Maximuui. . 
(  Minimum  , . 
\  Maximum. . 
i  Minimum  . . 
\  Maximum.. 
)  Minimum  .. 
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.  (  .Minimum  .. 
V  Maximum.. 
.  (  Minimum  . . 
)  Maximum.. 
.  (  Minimum  . . 
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.  (  Minimum  . . 
)  .Maximum    '. 
.  '  Minimum  .. 
)  Maximum  . . 
.  (  Minimum  . . 
1  -Maximum.. 
Minimum  .. 


>!ilnstnunent8  are  read  In  the  morning:  tlie  maximum  ti^inix'i  ii 


turc  till' 


"rr^iTTTcliai.K.'il  K.  in.-  iire.'c'Mim^.iay  on  wliicli  il  usually  ..••cu.-s 


J  .S  -5    -S    -5   '^ 

CO  i»j  •♦    <o     <»o     u 

^  a  2   s   a   ^ 

^  o  •. 

a 


DlIQiii 


«  -  — '  > 


1 


UNIVEf 


MNOIS 


I 

I 


L.  b.  DEPiVRTMENT  OF  AGRICULTURE 
WEy\TIir:R    BUREAU 

t.HARLKS  F.  MAiniN,  CHIHI 


v:rT 


CLIMATOLOGICAL    DA'l'A 


ARKANSAS    SECTION 


DECEMBER  1917, 


i;v 


HARVEY  S.  COLK 


-KTION   DIRPCTOP 


LITTLE  ROCK,  ARK. 

WEATHER  BUREAU  OFFICE 

JAKTJARY  22   1918 


emukk,   1017. 


CLIMATOIXXJICAL  DATA.      ARKANSAS  SECTION. 


'»l 


J.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 

ARKANSAS    SECTION. 
HARVEY  S.  COLE,    Section  Director. 


X.\ll.     Little. Rock,   Xbk.,'' d^em^eIr,   1'917.  'N6.'  12 


GENERAL,  SUMMARY.'      ""  ■ 

liny  luny  ttMn;),n-atur(>  and  snowfall  records  for  December 
ni:ide  in  i;)17.  Tlu>  m  )nthly  m^ari  temperature  of  34.8'^ 
e  lowest  D.\n'inh.'r  in.>an  for  the  State  for  the  past  27  years 
the  reading  of  — •il'^  was  the  low(>st  readinj?  by  five  degrees 
he  same,  period  of  tin][(\  At  a  majority  of  the  stations  in 
entral  antl  northern  portions  of  tlie  State  these  December 
is  are  the  lowest  since  records  have  been  kept.  All  tempera- 
departures  were  negative  ranging  from  —12.7°  at  Dutton 
3.2^'  at  Hope.  The  warm  periods  were  from  1st  to  5th 
from  the  lljth  to  the  'io'th,  and  the  cold  from 'the  8th  to  the 
and  from  the  29th  to  the  31st. 

lepreeipitation  was  about  one' third  of  the  normal  and  depar- 
were  negative.  Much  of  it  in  tie  northern  and  central  por- 
of  the  State  was  in  the  form  of  snow.  Generally  the'largest  a- 
its  fell  in  the  ea.stern  districts  and  the  smallest  in  the  west- 
Imt  it  was  very  une\enly  distributed.  The  snowfall  also 
?d  a  very  ir regular  georgrapical  distribution,  ranging  from 
inches  at  Uniphers  to'O  at  several  stations  in  the  soUth^rn 
lies.  21.0  inches  being  the  greatest  monthly  siiowfall  re- 
d  in  December  in  the  past  twepty  one  yeark  Conditions 
decidedly  unfavoroble  for  all  kinds  of  outdoor  operations, 
'reams  of  the  State  continued  at  very  low  stagers.     T.G.S. 

TEMPERATURE.       '   ' 

fe  December  monthly  mean  temperature  obtained  frorfi  re- 
of  53  stations  was  34.8°.  For  40  stations  having  a 'record 
years  or  more  tW  average  was  6.8°  below'  normal.  TH^  high 
Dnthly  mean  wais  43.1°  at  Hope,  Hempstead, 'Colihty  and 
west  24.7°  at  button.  Ma  li.son  County.  The  highest  tem- 
ire  was  81°  on  the  3d,  ob.5erved  at  Camden^  and  "Ceriter- 
The  lowe.-t  tempierature  reported' was  —21°  on  the  9th, 
ed  at  Gravette  and  Mammoth  Spring.'  The  greatest  daily 
'  was  54°  at  Searcy.  Generally  the  highest  temperatures 
ed  from  Ist^  to  the  4th  and  the  lowest  from  8th  td  the'  10th 
the  30th. 

PRECIPITATION. 

average  precipitation  for  December  for  the  State  obtained 
eports  of  (j7  stations  was  1.29  inches.  The  average  for 
ions  having  a  record  of  ten  or  more  years  Was  2.69  inches 
m  normal.  The  greatest  monthly  amount  l-ecord(^d  was 
iches  at  Corning,  Clay  County  and  the  lea^t  was  0.20  inch 
iaco,  Logan  County.  The  average  snowfall  for' all' stations 
ng  M-as  6.1  inches  whicli  is  about  three  'times  the  average 
tfor  this  month.  The  average  for  50" stations  reporting 
'h  o^r  niQre  was  8.2  inches.  The  greate'st  mdnttly  artiount 
0  inches  at  Umphers  Ranger  Station  in  Yell  County.  Sev- 
itions  in  the  s'juthern  part  of  the  State  reported  no  snow- 
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MISCELLANEOUS  DATA. 


PRtawuRK  (Hoa-level). 

Win  to. 

Relative 
Humidity. 

Staiions. 

a 

to 

1 

a 

30.80 
30. 79 
30.  73 

a! 

o 

a/ 

2 

7 
7 

£ 

B  . 

« j;  o 

0  o^ 
BBS 

d 
o 

O 
nw  . 

nw. 

2 

a 

9 
9 
9 

a 

a 

6, 

if 

Bontonvillp 

Fort  Smith 

Little  Roc|i 

i 

30.22 
30. 26 

29 
29 
29 

29.73 

29.79 
25.67 

4,968 
6.249 
6^618. 

.25 
.81 
,  33 

83 
75 
78 

58 
M 

64 

* 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

T/iunderstorme.  6th,  1;  7th,  1;    19th,  1; 

Solar  Hcdos.^  6th,  1. 

Lunar  Halos.~2ith ,  1;  26th,  2. 

<S'to.-7th,  8;  9th,  2;  10th,  3;  11th,  4;  25th,  4; 31st,  3.      ■ 

Fo^.-lst,  3;  3d,  1;  14th,l;  17th,'  1  •  18th,2;  19th,  2;  2l3t,  3 

Frost$  Light.  — 'Not  recorded. 

Frosts  Heavy.  —  Not  recorded . 

Frosts  Killing.  — Not  recorded. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS,--  DECEMBER. 


Temperature. 

>>  ' 

Year. 

u  \ 

> 

sS 

<Ss 

^     K 

.3 

Precipitation. 


1891 46.9 

1892 40.9 

1893. ..a.  45.4 

1894 44.6 

■1895......:  43.8' 

1896 45.8 

1897 _   40.3 

1898 39.5 

1899 41.0 

1900 44.9 

1901......  38.3 

1902 40.8 

1903 39.7 

1901 42.9 

1905 38.5 

1906 46.5 

1907 44.4 

1908 46.0 

1909 3.5.3 

1910 40.8 

1911 43.0 

1912 41.7 

1913 43.6 

1914.;....  36.1 

1915 43.9 

1916 42.1 

1917 34.8 


+3.6 

-4.5 

-0.6 

-0.9 

-1.7 

+2.3 

-3.2 

-3.9 

-2.4 

+  1.8 

-3.9 

-1.9 

-3.1 

-0.3 

-3.7 

+4.1 

+2.2 

+4.0 

-6.8 

-1.7 

+0  7 

-0.5 

+  1.2 

-6.2' 

+2.4 

-0.1 

-6.8 


72 

13 

4.69 

83 

—  7 

8.79 

79 

3 

1.83 

82 

-11 

3.48 

78 

5 

3.96 

81 

8 

0.84 

.     86 

10 

6.00 

76 

-  4 

1.87 

74 

.  8 

4.08 

.    .     82 

10 

2.76 

87 

-  6 

4.42 

86 

5 

5.71 

.      74 

6 

3.44 

80 

3 

5.10 

70 

,    7 

4.96 

83 

10 

5.64 

85 

11 

2.70 

82 

11 

1.50 

82 

1 

5.26 

75 

9 

3.57 

78 

.    3 

7,00 

76 

18 

2.63 

77 

14 

3.26 

70 

-11 

6.26 

■       78 

11 

4.73 

82 

-16 

3.35 

81 

-21 

1.29 

+0.33 
+4.45 
-2.51 
-0.86 
-0.38 
-3.81 
+  1.35 
-2.89 
-0.11 
-1.54 
+0.  73 
+  1.68 
-0.35 
+  1.28 
+0.84 
+1.58 
-1.31 
-2.42 
+  1.35 
-0.45 
+2.81 
-1.46 
-0.26 
+2.24 
+0.72 
-0.50 
-2.69 


Number  of  Days  . 


7 
10 

5 
6 

8 
8 
5 


9 

!< 
7 

9 
6 
12 

9 
12 
7 
6 
3 


ERRATA. 

August,  1917  —  Eldorado  total. precipitation  sl^ould  be  3.31 
inches.  Departure  should  —  0.78.  Huttig  date  of  highest 
temperature  should. be  23rd..    . 

November,  1917  —  B6ntonville  mj^ximum  temperature 
on  22d  should -be  69^.  Mean  maximum  temperature  should  be 
60.2°.  Monthly  mean  temperature  should  be  48.4°.  Departure 
from  normal  should  be  ■+  1.7° 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


Decbmber,  1917, 


StetiofM. 


CountiM. 


Clark . 

do 

Desha 

Independence . 


.u.:.  Lawpence 

Amity 

Arkadelphlft  — 
Arkansas  City... 

ite%mnch::::::::.ivanBuren 

B^tonville  Bento" 

Bergman 1  Boone 

Black  Rock  .... 
Booneville 


Brinkley 

Calico  Rock  . . . . 

Camden 

Centerpoint  — 

Clarendon  

Conway  

Coming 

Crossett 

Danville 

Dardanelle 


DoddClty 

Dumas 

Dutton 

Eldorado 

England 

Kureka  Springs.. 

Kayetteville 

Fordyce  

Foreman 

Fort  Smith 


Fulton 

Georgetovf  n  — 

Gravette  

Hardy 

Helena 

Hemp  Wallace 

Hope 

Hot  Springs.... 

Huttig   

Jelks 


Lawrence 
Logau  — 


Monroe 

Izard  

Ouachita  . . . 
Howard  — 

Monroe 

Faulkner ... 

Clay 

Ashley 

Yell 

Yell 


Marion 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington . . . 

Dallas 

Little  River  . . . 
Sebastian 


Hempstead  ... 

White 

Benton 

Sharp  

Phillips 

Garland 

Hempstead- . . 

Garland 

Union 

Woodruff 


Craighead... 

Union 

Lafayette  — 

Pulaski 

Johnson. 


Jonesboro 

Juuctiontt 

Lewisville 

Little  Rock...... 

Lutherville  XI  —       „     „     , 

Malvern   Hot  Spring 

Mammoth  Spring  ...  1  Fulton 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall  


Mena 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Murfreesboro  — 

Nail  

Newport 

Okay 

Osceola — 

Ozark 

Pine  Bluff 


Polk 

Baxter 

Montgomery . 

Pike 

Newton 

Jackson  

Pope 

Mis.sissippi  . . 

Franklin 

Jefferson  — 


Pocahontas — 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Risen 

Rogers 

Sear<y 

-Sheridan .. 

fipringbank  I  j . 
Stuttgart 


Subiaco 

Texarkana  .  - 

(Jmphers  tt.. 

Warren 

Whitecliffs.  - 
Wynne 


Randolph  . 
Ashley  — 
Nevada  — 

Dallas 

Cleveland  , 
Benton  — 

White 

Grant 

Miller 

Arkansas . 


OUxn»tolorlc»l  Data  for    December,  1917. 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit). 


S 
o  . 

&.^^ 

•"  d 

«g 

a  o 

OS  01 

as 


Precipitation,  inches. 


254 
250 
250 
145 
277 


1,303 

1 .324 

259 


226 
361 
158 
470 
171 
309 
293 
175 
337 
330 

1,175 
162 

1,590 
205 
229 

1,465 

1.451 
300 

■'48i' 

264 
200 

1,250 
643 
182 

1.500 
377 
600 


196 

345 
132 
262 
286 
775 
277 
512 
235 
229 


Lee 

Poinsett 

Searcy 1,083 


1,284 
800 
730 
367 

2,233 
231 

1,700 
240 
377 
215 


Logan 

Miller 

Yell 

Bradley 

Little  River... 
Cross 


300 
122 
327 
2S7 
243 
1.385 
236 

"240' 

2-28 

1.050 
332 

2.000 
206 

'256' 


34.5 

ii.o 


12 
25 
21 
33 
18 
25 
11 
20 
15 
3 

35 
13 
31 
21 
13 
33 
25 
14 
2 
31 

36 

5 
15 
13 
10 
15 
31 

6 

1 
35 

31 

4 

19 
20 
46 
23 
45 
25 
10 

1 

22 
24 
17 
38 
20 
34 
12 

6 
13 

2 

29 
3 
16 
1 
24 
33 
2 
17 
21 
33 

25 

11 

35 

10 

15 

20 

4 

4 

9 

29 


32.2 


30.1 
32.8 
30.4 
32.2 


35.7' 

33.8 
29.8 
40.2 
41.1 


7.9 


-11.2 

-  9.6 

-  7.1 

-  4.8 


-9.5 


67 


-5.1 
-  3.7 


33.8" 


38.8 
24.7 
40.8 
33.8' 
30.8 
33.0 
3,.. 

35.' 6' 


7.6 
-■5.8 


72 
'74 


-10 


12 

-  9 

-  7 

-  5 


1' 

-  9 

-19 

5 

11 


-12.7 
-39 
-8.5 

-  7.6 

-  6.2 


6.7 


31.2 
31.8 


43.1" 
39.0 
41.3 


74 

60' 

79' 

70'' 

72 

70 


5.8 
7.1 


3.2 

5.1 
4.8 


31.2 
41.0 

35.4' 
36.0 
39.4 
30.4 
34.4 
31.6 
34.0 

35.3 
30. 4 
36.2 

36!  6^ 

32!  6' 

33.6 
33.2" 
36.1 

31.8 
39-4 
40.0 


32.4 
33.7 


35.8 

34. 0« 
42.4 
35.3 
37.1 

32.6 


9.0 
4.2 

's.'i 

5.4 
4.1 
7.6 


23t 
3 
It 
2 
2 


-19' 
9 

-  2" 
•10 


-  7-3 


-  6.4 


35 


-21 

-  7 


34-8 


96 

9-0 
8.6 

7.4 
6.4 
3  5 


5.8 


7.5 
3.9 


-7.2 


79 


36 


2.10 

i.'sb 

1.97 
1.72 
0.70 
0.76 
1.20 
0.84 
0.30 

0.76 
1.73 
2.  32 
130 
1.28 
0.79 
2.  75 
1.85 
0.62 
2.17 


a  . 

3  o 


-1.42 

-3.' 73 

-3.09 
-1.93 
-2. 95 
-■>.  (10 
-1.28 
-2. 36 


-  1 
11 
13 
5 
0 
10 
lt|-21 


2 

11 

-  3 

6 
-16 
1 


1  -18 

2  9 

3  10 


-  6.8 


71 
71 


72 

75» 
80 
70 
79 


81 


-10 
-19 


-21 


30 
30 

9 

9 

9t 

9 

9 

9 

9 

9+ 
9 
9 


2. 26 
0.93 
2.U3 
1.70 
1.20 
0.90 


0.36 

1.22 
1.13 
0.83 
2.16 


-4.0' 
-0.99 
-2.  55 
-2.91 
-4.17 
-3.  28 
-0.  oa 
-2'  56 


SS        o 


Number  of  days . 

§£ 

s  0 

ns 

>> 

r.° 

•C 
3 
0 

£-^ 

V 

o-c 

>. 

•^^- 

C3 

t: 

^2 

U 

£ 

-2.5i 
-4.64 
-2.89 
-0.94 
-1.94 


-2.  62 
-2.39 


1.00 

i.'sb 

1.13 

0.95 
0.40 
0.66 
0.86 
0.28 
0.30 

0.60 
l.JU 
1 

1. 20 
0.95 
0.40 
■1.  .dU 
131 
0.  62 
1.26 


17.0 

'"'b' 
0 

13.0 
5.0 
6.8 

13.2 
8.0 
3  0 

8.1 
10.0 

11.3 

T. 

4.2 

6.5 

12.5 

0 

5.5 

4.5 


-i.2b 
- 1. 27 


42 
24 

33" 

33 
36 
43 
•6'i 
46 
37 

38 
44 
32 

'34" 

'36' 
46 
46'' 
37 

44 
42 
40 


64 


1.21 

I.S6 
1.66 
1.40 

1.56 

2.17 

i.'24 
1.01 
1.08 
057 
1.09 
0.62 
1.74 

U.  63 
1.83 
0.33 
0.32 
1.37 
1.37 
0.66 
0.  yti 
0.36 
1.61 

1.19 
1.49 
1.50 

i.'i6 

0.83 
1.50 

i!85 
0-98 

0.20 
1.66 
2.13 
1.80 
032 
1.60 


-3. 23 

-2.69 
-3.48 


1.  jU 

U.93 

1.50 

1. 10 

0. 

0. 


0.36 

.1.04 
0.90 
0.  7» 
0-70 


1.5 

8.0 
0 


-2.  8ci 
-i.90 

-3.UU 
-2.6 
-3.64 
-2.  3i 


-3.44 


12.0 
8.0 


2.1 

0 
11.3 
6,6 
17.0 


-z.  22 
-2.  iJ 


-2.14 
-4. 2^ 
-3.10 

-i'.si 
-L29 


-3.85 

-2.83 
-196 

:;.o6 
-■i.ai 


1. 11 

l.»o 
0.82 
0.90 

0.70 
1.09 

i.'iw 

l.Ui 
0.98 
0.18 
109 
0.30 
143 

0.63 

i.3b 

0.33 

0.32 

U. 

1.  lu 

0.60 

0.90 

0.  3j 

1.37 

0.40 
i.Oi) 
..Oo 

i!25 
0.7. 
0.9 

i!4o 

0.9o 

0.15 
1.05 
2.I0 
1.8u' 
0-22 
0-96 


0 
11.6 

0 
11.0 

20.0 
0 

'  6.  6 
3.5 
5.0 
10.0 
6.0 
15.7 
13.3 

0.5 

10.11 

T 

0 

7.0 

12  2 

5.5 

9.5 

3.6 

1.0 

12.4 

2.2 

T. 

'"(]' 
9.0 
15-0 

0 
2.8 

1.5 
T. 

21.0 

0 

1.0 

10.0 


1G» 
19 
5 

18 

18 
12 

"vl 

13 
9 

16" 
15 
10 
U 

13 
13 

13 

'ii' 
11 
11 

12 
20' 
14 


ne. 

liW. 


11. 
lie. 


6         12 
4  10 

1  !      3 

1  , 

3  Ki 

4  15 


1.29    -2.69    2.10      6-1 


U 
10 

14 
13 
15 
14 
13 
19 


13 


w. 

sw. 
se. 


nu. 
se. 
ne. 


12 


Observers. 


Julius  (iuelck. 
J.  W.  Campbell. 
F.  .1.  Carpenter. 
Geo.   K-  Payne - 
Miss  Lelia  I.  Teter. 
J.  E.  Scanlan. 
U.S.  Weatlier  Knrett 
John  T.  Max  >y. 
8.  .1.  Howe. 
S.  P.  McConnell. 

H.  L.  n.Whitson. 
J.  W  Wriiy. 
Zeb.  H    Watson. 
C.  M  Hiiriiilestoii. 
Mis..  B-  E.  Bis  lop. 
E .  K .  Coiarey  . 
J-  N.   Cnitchlield. 
A-  Trediek. 
J.  K.  Avera. 
C.  K.Hall. 

Neal  Dodd . 
Ben. Johnson. 
J.  M.  Kick  'tts. 
Panl.  liabb. 
J.  C.  CiH'iiault. 
George  W-  N'iclioaldi 
UnivtT-iiy  olArkani 
J.  IJ.  AtUinson. 
W.A-Maaock. 
U.S.  Weat.ier  Burdl 

T.  .1.  Logan. 
Lharie.s  Hi. burn. 
.■V.  K.  Stevens. 
C.A.  Cay wood. 
T.  I .  Mitchell. 
h.  K.  Stricklen.    ' 
N.  P.  O'Neal. 
A  .  A  N.  Cieii.  Uospi 
C .  A  Bi-rry .  'I 

W.  E.  Baker. 


Beiipdictine  Sisters .< 
.1 .  A.  Lowilerbaek. 
Dr.  .1.  R.  Smith. 
U.S.  Weather Bu.ct 
II.  Ivanheld. 
Mrs.  KateL.SinUl) 
W.  S.  Viiioenl . 
Mr.-.  Marj  .Spaine.  , 
Chapman  A^  Dewey^ 
W.  F.  Reeves. 

V.  W.  St.  lolin. 
U.S.  Haibert. 
W.  (J.  Whiltingtoii. 
Henry  A.   Davis. 
Chiirle.-<  Pa.xtun. 
GfOi'gu  L.  KObmSOI 
U.  .s.  Forest  Service 
Atwoo.l  P.  smith. 
L.  M.  Guthrie. 
,1 .  ii.  iluU.son. 

Benedictine  Sisters, 
T .  A .  Corson . 
Mrs-  G.  Greshain. 
James  Stilt. 
L.  K.  Tisdal'- 
Carl  A .  Stai ck . 
Miss  Saiali.  Cypert 
Miss  S .  K  -  Asncrait 
G  -  I'ield . 
a  .  A .  Bueikle . 

New  Snbiaco  Abbe] 
H-  S.  Brashear. 
U.  S.  Fores  I  Service 
R .  R .  Lnsk . 
Eulela  M .  Schirme 
K.  O.       en. 


jiate  means  and  extremes ^__^^_ 

determining  section  means.  T.    Precipitation  is  less  than  0.01  inch  ram  or  melu.l  snow  .         tt    Itece.ve.   'oo  la  te    o    em  1  ^^_^  ^^^^^^^  ^^^^^^^ 

Reference  letters.  V  K  ^  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days  imssmg;  lor  e.xample   ^  repre=en  s  two^iajs  nus     .g.  uc  ^    ,,„,„.,    „,a,lridite. 

Tt  Post-office  addresses  of  these  statio.us  are  as  follows:    Of  Junction.  Randolph,  La.:  01  Luinerville.  R.l'.li.,  -No.  ..  Lama. 
i,t  (Jmpbers  Rov^r.  Ark 
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Dkiemukk,  1917.                         CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION.                                                           9.S 

Dally  Preolpltatlon  for  December,  1917. 

<4tntioiia. 

Watersheds. 

D«r  of  month. 

1 

1 

2 

8 

■1 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

It 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

25 

26 

27 

28 

2« 

80 

81 

Irlit 

Wlilte 

i.a 

3  ... 

.21 

1 

■  40 

.60 

— _ . 

nity  l!ll 

kad.'IphiH   y  1 
kaMs«>  City  h 

Oiiai'liltn 

. . . . 

2.10 

do 

Mississippi  .. 

While 

.\rkansas  ... 

•r. 

•il 

1.6 
11 

.9. 

1 

1  ... 
1  ... 

■-,  T. 

t. 

"■k 

)  ".k 

.2C 

... 

t. 

■f. 

'.'io 

t'.' 

::■:■. 

.... 

E 

••■■ 

::.v 

'.'22 
20 

.26 

'.'io 
.20 

.... 

':64 

■f.' 

.... 

i.'w 
I  97 

Hi-svllleii  II  — 

.16 
•  10 

1.72 

r  Ititineh 

.... 

iiioiiville  •••. 

■orioan 

nek  Kv)ok  II 11  . 

do 

White 

.1! 
.8 

J . . . 

3  .01 

2 

) ... 

.61 

12 

1.7 

)  . . . 

■  9. 

)    .21 

.81 

.01 

' . . . 

.02 

.02 

T. 

T. 

:::: 

0.70 
0.76 

do 

.\rkaii.sivs.  .. . 
White 

.    T 

<  ... 
1 

t. 

V65 

':25 

. . . . 

f.' 



.08 
•  26 

1.20 

lOiioville- 

:::.r;8( 

T. 

084 
0.30 

•Iiikl.'j-  III!  .... 

( 

':68 

•  10 

di.'o  Itoek  ii    . 

do 

1 

.25 

.18 

. . . . 



— 

076 

.iiiden  II  II 

Oiiachilft 

1  ... 

>  . . . 

)  ... 

.•2t 
T. 
T. 

■  Ot 

.29 

.06 

" 

.... 

1.73 
2.82 
1.80 
1.28 
0.79 

uterpolnt 

IJed 

W.dte 

Arkansas    ... 

Whiti. 

l.'2> 

".04 
>  . . . . 

.... 

.... 

T. 

•  05 
.22 
.14 
1.50 

irtMidon  II II . . . 

T. 

•  03 

.... 

•  04 

iinvay 

o-sett 

Oviachiia  • . . . 
Arkansas.. .. 

do 

White 

1:2, 

i.i 
) . . . 

".Si 

:22 

•  05 

.... 

.io 

.30 

2.75 

.iiville  1  II  .... 
.nlnni'lle  ||l|.. 

..Idfity 

iiiin.<  

.3- 

!  . . . 

'  . . . 

.... 

'.'55 

185 
0.62 
2. 17 

.\ikaiisas 

While 

.91 

.75 
.7C 

'.'3f 

)  ... 
... 
1.51 
IK 
.2C 
.0£ 

1:64 

)    T 



T 

■.'64 

.... 

10 

Vai 

. . . . 

f.' 

f.' 

f.' 

tv 

— 

i'26 
093 
203 
1.70 

itton  

T. 

lorailo  1;  11  — 

Oiuuhila    

-Xrkan.sas 

White 

do 

Ouachita 

Red  

Arkansas 

Red 

T 

.28 



.25 

T. 

iirluiul  11  1! 

ir.'ka  Spring? 
yetteville 

•  60 

.... 

:::: 

Ifl 



•  03 

i" 

•  •03 

'.'6i 

f.' 

'.'6i 

. .  - 

i'. 

1.20 
090 

6."36 

1     00 

nly<'e 

renia  1 

n  Smith  •••  .. 
lton:!!l 

"tv 

t." 

T. 

.15 

't." 

f.' 

•••■ 

v: 

.... 

;irp'tOWa  1;  1: . . 

niy 

lena  jl  II 

mp  Wallace . . . 

pe 

Wliite 

Arkansas   

White 

Mi.ssissippi  .. . 

Ouachita 

Red 

T.' 

.91 
.'7( 

i.'ii 

1.00 
.82 

".'30 
1.09 

i:64 

101 

.78 
.5(1 
1.30 

':65 

.05 

■  07 
■.'65 

tv 

.06 

.io 

tv 

T 

'tv 

f.' 

't.' 

T. 
t.' 

iso 

.... 

f.' 

.10 

"■36 
.05 

1.13 
083 
2. 16 
1.35 

i:?i 

ttig 

do 

Cache 

While 

'm   ' 

'.'76 

■  85 
.30 
•  90 

•  04 

V46 

'.'63 

.... 

.... 

1.85 
1.65 

is  1  il 

.... 

•  30 

•  20 

.18 

-esboro 

.03 
•  69 

1.40 
1.56 

risville 

!■  Rock  •••.. 

Red 

Arkansas 

'.'64 

"m 

.39 

V62 

i. 

'1'. 

'.'os 

i'. 

.... 

f. 

2^17 

lierville 

do 

'rn  ' 

i.2i 
1.01 

niiioth  Spring 

W  ,iie 

Mi.ssissippi  . . . 

White 

'.'69 

1.09 

i:'23 

.15 

T. 
T. 

.03 

':i8 

T. 

.ID 
.20 

f^' 

t'.' 
T. 

'.'is 

.20 
.03 

1.08 
0.57 

•iaiiiia  !  II 

•ked  Tree  1.  ||  . 

30 
.20 
■  63 

tv 

•  02 

0.62 
1  74 

shall 

.05 

» i'  '1 

unain  Home. 

White 

i:36 

.33 

t.' 

tv 

t. 

':32 

t. 

.... 

".15 

063 
1.83 
033 

lilt  Ida  

freesboro  Ii  II 

do 

•  32 

.... 

■port  II  II 

y 

White 

do 

Arkan.sas   .... 
Missi.ssippi  . . . 

Arkan.sas    

do 

While 

■••'• 

.70 

■:35 

'.'46 

•  67 
MO 

'•'96 

1.37 
.40 

1.05 
1.05 

1:25 
.10 
.90 

.'45 
.95 

':i7 

.10 
.05 

"m 

':i6 

0.32 
1.37 
1.37 
065 
0.96 
0.35 
1.61 
1.19 
1.49 
1.05 

i:46 

.05 

T. 

r. 

■Ola  II II 

!  liluft- III.;::: 

iiiontas 

•  01 



08 

'.'i2 
05 
•  10 
T. 

V62 

•■'• 

V05 

"■05 

f.' 

.... 

62 

^m 

laiidllll 

colt  II II 

Ouachita    

do 

Ouachita 

do . 

Arkansas 

i'. 

f\h 

.12 

T. 
T. 

:2i 

.22 

■f.' 

tv 

f.' 

.... 

T. 

cetou  11 II 

mm 

■rs 

t 

idaii  1!  1!    .... 
igbank  II II , . . 
gart 

White . 

Ouaciiita 

livd 

Arkansas 

do . 

l;e<l  . 

Arkansas 

Ouachita. . , 

'.'.'j 

.'63 . 

.4-5 
.'15 

...  : 

.  .  .    - 

.10 

tv 

T. 

tv 

:26 

V26 

tv 

V63 

v; 

■:65 

0.83 

r5o 

i."85 
0.98 

ICO . 

•  05 

•  32 

rkana  II II  ... 

•  05 
.10 
.80 
.10 
.95 

T. 

•2 

0.20 

hers 

eii  |l  il   

1.65 

e.13 

ecliflfsllll... 
lie  II  II  

Red 

St.  Francis.. .  . 

T.  : 

:::. 

•  10 

'.22 

is 

':i2 

f.' 

'.'36 

1.80 
032 

1 

1.60 

Fv<>01  t  «c  nth 

nhs 

rinri 

,, 

, 

Excel  t  as  otherw  ise  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon .  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at 
■fation.  •••  Regular  ^\eather  Bureau  station:  precipitation  is  for  the  21-hour  period,  midnight  to  midnight.  t  Separate  dates  of  falls  not  recorded. 

j»  Precipitation  included  in  the  next  lollowing  measurement.  Ill  Precipitation  measured  in  the  morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24 

'  T.    Trace,  or  less  tijan  0.01  inch. 


the  time  of 

hours. 


Daily  River  Stages  for  December,  1917. 


talioiis. 


imith.  ... 
inolle.  ... 

.^c.ck.... 
iluli 

l;o<k  ... 
)I  ock  .  . 

ii..e 

ori 

I  town .  • . 

itoii .  . . . 

a 

■  as  City. 
*an 


Rivers. 


Arkansas... 

do 

do.... 

do..  .. 

Black 

White 

do 

......do 

do..... 

do 

.\IlS^i^^ippi. 

do 

Ouacliiia... 


Flood     1 
stage. 


22 
20 
23 
25 
14 
IS 
T.i 

2_ 
:«) 


4.  S 

U.J 

1.4 
2.b 

n. 

2.U 
*1.2 
U.9 

0.7 

3.6 


0.4 
O^o 

*1.  7 
1.4 
2.6 
B-a 

12.9 
0.9 

n.i 
6.1 

5."  7 
3.5 


5.0 
L5 

*1.9 
15 
3^1 
51 

11.2 
S.4 
4.8 
6.9 

'5."  7 
3.5 


4.8 
2  7 
*1.9 

1.0 

29' 
4.0 
10.1 
7. » 
6 
9.2 

'5."8 
3.6 


4.6 
3.U 

*1U) 
1.6 

•  2.8 
3.2 
9.3 
7.1 
7.1 

U^2 


4^3 
4.61 

*0. 1 
1.8 
2.3 
3.U 
9.  1 
5.2 
6^3 

12^4 


5.9    6.0 
3.6:  3.5 


10 

11 

12 

13 

14      15 


4.0    3.8' 
2.3    2.2 


12. 3  11.9  11. 


0.9 

3.8| 
2.1| 
3^21 
7.6i' 
3.6! 
4  3 


6.2    60 
4.1    4.2 


3.6 
10 
01 
31 
2.1 
19 
5.8 
32 
32 
11.1 

5."8 
5.5 


3.6 

0.8 
t 

2.8 
22 
1. 

5.8 
3^2 
2.5 
10.6 


6.0 


•Below  Zero.      tFrnzen 


3.6 
0  6 
t 

2.6 
2.4 
1. 
5 

3.2 

1.9 

10.1 

5."  7 
6.2 


3.6 

0.9 
t 

•2^2 
25 
3.1 
7^0 
3  1 
O.Sl  0^0 
8.9    8.4 

4.'6|"3."3 
6.0    6.0 


3.5 

0.8 
=10 
2.2 
■2.5 
3-4 
7.0 
3(1 
0.3 
7.9 

2.5 
6.1 


19 


20 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30     31 


32 

3.2 

1.2 

12 

*0.9 

*0.9 

■2.4 

2.3 

2. 0 

1.6 

26 

2.5 

7.0 

73 

40 

4.1 

1.1 

1.4 

7,5 

8^0 

"6."  7 

'6."o 

5.6 

5.8 

6    3.2 

l|   1.0 

9|*1.0 

3    2^3 

1^6 

27 

7.2 

40 

15 

8.6 


*0.2 
5.8 


3.5 


3.5 
0 

"M 
2.0 
1.5 
3.2 
7.5 
3.5 
2-2 
9.2 

5.'8 
6.5 


3.0 
0.9 
*1.1 
20 
1^5 
3.0 
7.0 
3  4 
2.2 
9.3 

6.0 
5.4 


94 
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December,  1917. 


Daily  Temperatures  for      Daoembsr,  1917. 


Stations. 


Alicia ■ 

Bat«sviUe$$ 

Bee  Branch 

Bentonville 

Bergman 

Brinkleyi^J 

Calico  Kock  $$  . . . 

Camden 

Centerpoiut 

Conway - 

Crossett 

Dardanelle  $$  — 

Dodd  City 

Dumas 

Dutton 

Kldorado  % 

England  $$  

Eureka  Springs  . . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Gravette 

Hardy 

Hemp  Wallace ... 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro 

•lunction 

Little  Rock 

Lutherville 

Malvern  $$ 

Mammoth  Spring 
Marianna  $'J  — ;  ■ 
Marked  Tree  54... 

Marshall 

.Mena55 

Mountain  Home. 

Mount  Ida  • 

Nail 

tjkay ••• 

Osceola  45 

Ozark W 

fine  Bluff  55 

focaliontas 

Portland  SS"> 

PrescottW 

P.ogers 

iearuy 

ituttgart 

.•"Ubittco 

Tnxarkana^'i  ... 

t'mphers 

Warreu  'i'i 

Wy«nne5^  


S  Maximum.. 
(  Minimum  . . 
j  Maximum., 
i  Minimum  . . 
j  Maximum . . 
)  Minimum  . . 
j  Maximum., 
i  Minimtim  . . 
S  Maximum . . 
)  Minimum  . . 
j  Maximiun.. 
i  Minimum  .. 
J  Maximum.. 
)  Minimum  . . 
}  Maximum.. 
)  Minimum  .. 
S  Maximum., 
i  Minimiun  . . 
j  Maximum. . 
1  Minimum  . . 
J  Maximum . . 
(  Minimum  . . 
)  Maximum. . 
'  Minimum  . . 
I  Maximum.. 
1  Minimum  . . 
\  Maximum.. 
t  Minimum  . . 
)  Maximum. . 
1  Minimiun  . . 
S  Maximum.. 
I  Minimum  . . 
S  Maximum., 
i  Minimum  . . 
\  Maximum.. 
\  Minimum  . . 
\  Maximum. . 
I  Minimum  . . 
(  Maximum . . 
i  Minimum  . . 
\  Maximum. . 
!  Minimum  . . 
)  Maximum. , 
i  Minimum  . . 

>  Maxiumm. . 
)  Minimum  . . 
j  Maximum. , 
I  Minimiun  . . 
j  Maximum. . 
)  Minimum  . . 
)  Maximum . . 
(  Minimum  . . 
)  Maximum. . 
i  Minimum  . . 

*  Maximum. . 
)  Minimum  . . 

>  Maximum . . 
(  Minimum  . . 
\  Maximum.. 
}  Minimum  .. 

>  Maximum . . 
(  Minimum  . . 
j  Maximum. . 
I  Minimum  . . 
j  Maximum. . 
(  Minimum  . . 
\  Maximum., 
i  Minimum  . , 
j  Maximum . . 
I  Minimum  . . 
\  Maximum.. 
I  Minimum  . . 
j  Maximum.. 
I  Minimum  . . 
5  Maximum.. 
)  Minimum  . . 
)  Maximum. . 

'  (  Minimum  .. 

j  Maximum. . 
'  f  Minimum  . . 

\  Maximum. . 
'  )  Minimum  . . 

i  Maximum. . 

■  i  Minimum  . . 
)  Maximum. . 

'  I  Minimum  . . 

)  Maximum. . 
'  I  Minimum  . . 

j  Ma.xinnim . . 
'  '  Minimum  . . 

)  Maximum. . 

■  I  Minimum  . . 
\  Maximum. . 

'  I  Mininuim  . . 
j  Maxinmm. . 

■  )  Minimum  .. 
)  Maximum    . 

'  I  Miuinnun  . . 

\  Maximum. . 

'  .Minimum  . . 

)  Maximum. . 
'  (  Minimum  . . 

I  Maximum . . 
'  i  Minimum  . . 

t  Maximum  . . 
'  I  Minimum   . . 

)  Maxiumm. . 

•  I  Minimum  . . 
S5lnstrumout8 


42 
70 
49 
70 
54 
7-2 
47 
71 
49 
70 
3' 
73 
3CI     3(1 


70   6S 


43 
74 
30 
73 
4.5 
68 
45 
65 
48 
67 
31 
49 
34 
72 
35 
69 
31 
74 
34 
1  75 
!  35 
67 
35 
71 


a3'  38 
66]  72 


34 
75 
33 
75 
43 
66 
40 
75 
31 
73 
311 


63 

70 

40 

78 

56 

59 

36 

78 

60 

6' 

48 

66 

50 

75 

54 

66 

44 

70 

40 

61 

57 

66 

45 

74 

55 

66 

41 

76 

61 

61 

44 

62 

45 

60 

49 

68 

47 

76 

51 

64 

45 

42 

79 

60 

67 

40 

68 

51 

72 

6' 

69 

50 

80 

65 

66 

55 

79 

39 

64 

51 


70 

47 

77 

47 

72 

48 

54 

28 

71 

50 

52 

44 

58 

40 

67 

49 

52 

38 

54 

44 

52 

42 

52 

38 

54 

40 

53 
35 
53 
41 
49 
34 
5(1 
35 
53 
4: 
56 
44 
62 
45 
52 
40 
60 
40 
53 
50 
54 
3f 
56 
42 
66 
43 
57 
44 
60 
50 
62 
42 
5' 
44 
51 


60 
36 
61 
26 
60 
36 
50 
26 
69 
36 
.55 
39 
64 
33 
60 
32 
51 
36 
59 
32 
56 
27 
54 
32 
.65 
•  35 
55 
25 
57 
3' 
50 
2 
53 
33 
52 
32 
41 
33 
59 
35 
56 
28 
59 
37 
58 
32 
54 
27 
59 
28 
58 
33 
5' 
35 
62 
42 
55 
32 
61 
29 
5« 


56 

41 
60 
-28 
58 
35 
43 
19 
51 
32 
4ft 
31 
49 
26 
55 
37 
46 
28 
43 
32 
38 
30 
43 
24 
45 
29 
4 
24 
47 
31 
43 
21 
50 
22 
50 
26 
31 
29 
46 
36 
60 
30 
51 
33 
51 
38 
46 
21 
52 
31 
51 
31 
50 
28 
58 
40 
47 
29 
50 
31 
38 


42l  291  291  241 


3' 
20 
31 
15 
41 
22 
26 

4 

23 

26 

9 
26 

6 
30 
11 
23 

5 
26 
1 

22 
1 
26 

1 
19 

8 
24 

0 
28 

9 
30 
-3 
22 

3 
40 
22 
29 

6 
27 
19 
25 

8 
26 
25 
33 
18 
21 

36 
10 
33 
11 
32 

31 

20 
25 
8 
44 
19 
21 
15 


25 
-10 

28 
-12 

27 
-  9 

19 
-5 

23 
-2 

32 
-9 

18 
-19 

44 
8 

36 

11 

30 
-6 

42 

12 

'io 


40 
12 
23 
19 
44 
16 
36 
-2 
20 
-10 
19 
-5 
27 
2 
19 
21 
22 


40 
16 
32 
S 
46 
12 
22 

-1 

42 

15 

35 

5 

27 

0 

38 

10 

22 

-21 

36 

-2 
29 

28 

-3 

30 
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areTread  in  the  morning:  the  maxinmm  temperature  then  road  is  cliantfed  lo  ilie  prcocdinff  day  on  ulii.n  u  n-iiiaiiy  occurs. 
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Fio.  1.— Map  of  France  and  Belgium,  showing  rivers,  localities  referred  to  in  accompanying  tables,  and  approximate  battle  line  on  September  23, 1917. 
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Introduction. 

■osent  interest  of  the  peojile  of  the  United 
mattei-s  pertninino;  to  Europe  has  extended  to 
of  chiuate  and  tho  prt)hable  effect  of  tlie  weather 
health  and  comfort  of  those  who  have  been  or 
be  called  for  service  in  France  and  Belgium. 


land.  In  longitude  they  extend  from  4°  42'  west  of 
Greenwich  to  7°  30'  east.  Their  outliiu^s  and  som(»  of 
the  more  important  topographic  features,  including  river 
systems,  and  locations  of  various  towns  are  shown  on 
figure  1. 

The  geo^rapliical  location  of  Franco  and  Belgium  with 
respect  to  latitude  and  their  areas  as  compared  with  the 


I2S°  120"  115°         110°        105' 


95°        90°         65°         60° 


Fig.  2.-Map  comparing  the  relative  areas  and  geographic  latitudes  of  France-Belgium  and  the  United  States  of  North  America 


unerous  inquiries  relating  to  weather  conditions  usu- 
y  experienced  in  those  countries  have  been  received, 
d  It  seems  proper  to  present  to  the  pubUc  at  this  time 
lescnption  of  their  more  important  chmatic  features, 
there  is  generally  shown  on  the  part  of  the  inquirer  a 
5ire  for  comparisons  between  weather  here  and  there, 
hcient  data  have  been  included  to  permit  of  such 
nparisons  being  made. 

reograpUcal  ^Josi^ioTi.— France  and  Belgium  together 

•upy  that  portion  of  the  western  coast  of  Europe  ex- 

loing  from  north  latitude  42°  20'   to  51°  20',  wliich 

-.xesponds  nearly  to  the  portion  of  the  American  coast 

jQg  between  Boston  and  the  northern  end  of  Newfound- 


United  States  are  shown  on  figui'e  2,  where  their  out- 
lines are  superposed  on  a  chart  of  the  United  States  and 
portions  of  Canada.  By  referring  to  tliis  chart  it  will 
be  seen  that  in  latitude  these  countries  lie  largely  to  the 
north  of  the  United  States.  Marseille,  the  most  south- 
erly important  city  of  France,  is  seen  to  be  farther  north 
than  Boston,  while  Paris  is  nearly  500  miles  farther 
north  than  Chicago.  Brussels,  in  latitude  50°  51',  is 
more  than  50  miles  farther  north  than  Winnipeg,  Canada, 
or  in  the  same  latitude  as  the  southern  portion  of  Hudson 
Bay.  The  difference  in  longitude  is  such  that  local 
time  at  Paris  is  approximately  five  hours  later  than  at 
New  York,  that  is,  when  it  is  noon  at  New  York  it  is 
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Fig.  3. — Chart  of  ocean  winds  in  January  and  February,  showing  normal  directions,  relative  velocities,  and  constancies.    (Koeppen.) 


already  5  p.  m.  at  Paris;  six  hours  later  than  at  St. 
Louis ;  seven  hours  later  than  at  Denver,  and  eight  hours 
later  than  at  San  Francisco.  Tlius  during  the  longer 
days  of  the  year  as  the  sun  is  setting  on  our  western 
coast  it  is  rising  on  the  following  day  in  eastern  France. 

Area  and  topography. — The  area  of  France  is  slightly 
less  than  210,000  square  miles,  that  of  Belgium  is  about 
11,000  square  miles,  and  the  combined  area  of  the  two 
countries  about  equals  that  of  the  States  along  our  Atlantic 
seaboard  from  North  Carolina  to  New  England,inclusive. 

The  northwestern  half  of  France  and  practically  the 
whole  of  Belgium  consists  principally  of  low  plains  and 
shallow,  open  valleys,  gradually  rising  from  sea  level  on 
the  west  coast  toward  the  interior,  with  few  elevations 
exceeding  1,000  feet.  The  eastern  and  southeastern 
portions  of  France  are  considerably  broken,  the  land 
rising  in  the  north  portion  toward  the  Ardennes,  a  series 
of  hills  and  low  mountains  in  southeastern  Belgium  and 


northeastern  France,  with  occasional  elevations  of  2,0 
feet  or  more  near  the  German  (Alsatian)  frontier.  Fi 
ther  south  the  Vosges,  forming  a  portion  of  the  boui 
ary  between  France  and  Germany,  rise  to  elevations, 
5,000  feet  or  more,  while  along  the  borders  of  Switz- 
land  and  Italy  tlie  Jura  and  outlying  peaks  of  the  A1 
attain  elevations  somewhat  greater.  Along  the  bor^ 
between  France  and  Spain  some  of  the  higher  peaks' 
the  Pyrenees  reach  elevations  of  more  than  10,000  feei 
Important  rivers,  a  number  of  which  are  navigable  J 
considerable  distances,  drain  both  France  and  Belgiu' 
which,  together  with  the  extensive  systems  of  connef 
ing  canals,  afford  water  transportation  to  large  areas' 
the  inland  region. 

Climate. 

Prance  and  Belgium,  located  as  they  are,  in  the  regi' 
of  the  eastward  drift  of  the  atmosphere,  afford  in  ttxl 
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Fig.  4.— Chart  of  ocean  winds  in  July  and  August,  showing  normal  directions,  relative  velocities,  and  constancies.    (Koeppen.)  ft- 
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Fig.  5. — Chart  of  average  annual  ocean  currents.    Warm  currents  indicated  by  dotted  arrows;  cooler  currents  by  continuous  arrows. 


.imate  an  excellent  example  of  the  modifying  influences 
certed  upon  land  areas  by  the  proximity  of  large  bodies 
if  water  to  their  western  borders.  Water  surfaces  warm 
owly  under  the  direct  rays  of  the  sun  and  also  cool 
owly  in  the  absence  of  direct  solar  radiation,  resulting 
I  _  a  comparatively  uniform  temperature  condition, 
his  marine  influence  is  felt  in  varying  degrees  over 
.nd  surfaces  adjacent  to  large  bodies  of  water,  its 
otency  and  distance  reached  inland  depending  on  the 
irection  and  strength  of  the  surface  drift  of  the  atmos- 
•dere  and  the  topography  of  the  land.  Both  the  situa- 
on  and  topographic  features  of  Prance  and  Belgium 
;'e  favorable  for  the  marine  influence  to  be  felt  in  a 
rge  measure  over  the  greater  portion  of  botii  countries, 
le  prevailing  winds  (see  figs.  3  and  4)  being  from  off 
16  ocean  and  with  no  mountain  barriers  materially  to 
instruct  tlieir  passage  to  tlie  interior. 
;  Tlie  general  drift  of  ocean  waters  hkewise  contributes 
laterially  to  the  modification  of  chmate  over  the  adjacent 
nd  areas.  There  are  a  number  of  extensive  ocean  cur- 
ints  which  carry  large  amounts  of  water  for  long  dis- 
[inces.  When  these  currents  have  poleward  directions 
ley  carry  relatively  warm  water  into  colder  regions,  and 
then  theiy  flow  is  equatorward  the  reverse  is  true.  The 
I 'eat  Atlantic  Drift,  originating  in  the  so-called  Gulf 
I  .ream,  transports  relatively  warm  water  from  the  Gulf 
['  Mexico  and  adjacent  regions  into  the  northeastern 
|)rtion  of  the  Atlantic  Ocean,  and  the  normal  westerly 
jinds  blowing  over  these  waters  carry  their  warmth  to 
lie  adjacent  land,  thus  tending  to  modify  further  the 
jimate  of  western  Europe.  It  is  of  interest  to  note  that 
jhile  Brest,  on  the  western  coast  of  France,  has  about 
jie  same  latitude  as  Devils  Lake,  N.  Dak.,  the  average 
iinuary  temperature  at  Brest  under  these  marine  in- 
jiences  is  44°  F.,  while  at  Devils  Lake  (under  continental 
I         26937°— 17 2 


influences)  it  is  about  0°  F.  Greater  variations  are  shown 
in  the  extremes,  where  for  the  vicinity  of  Brest  the  lowest 
observed  winter  temperature  probably  does  not  reach 
0°  F.,  while  readings  of  nearly  60  degrees  below  0°  F.  have 
been  observed  in  the  vicinity  of  Devils  Lake.  On  the  other 
hand,  owing  to  the  less  rapid  cooling  of  the  ocean  waters 
as  compared  with  the  land,  the  ocean  winds  of  summer 
are  cooler  than  those  from  the  land,  and  in  July  the  aver- 
age temperature  of  Brest  is  only  64°  F.,  while  at  Devils 
Lake  it  is  about  68°. 

The  general  surface  drift  of  the  atmosphere  over  the 
several  oceans  in  Winter  and  in  Summer  is  show^n  by 
figures  3  and  4,  and  figure  5  shows  broadly  the  movement 
of  ocean  waters.  It  wiU  be  noted  from  these  charts  that 
in  the  North  Atlantic  Ocean  between  Europe  and  the 
United  States  the  normal  direction  of  movement  for  both 
air  and  ocean  water  is  northeastward,  or  toward  the 
European  coast. 

Temperature. — The  outstanding  featmes  of  the  tem- 
perature of  the  countries  of  western  Europe  are  the  com- 
paratively warm  winters  for  such  high  latitudes,  and  the 
relatively  cool  summere.  Along  the  coasts  of  northern 
France  and  of  Belgium  temperatures  are  very  similar  to 
those  experienced  on  our  own  northern  Pacific  coast,  the 
average  monthly  temperatures  at  Dunkirk,  France,  and 
at  Seattle,  Wash.,  being  identical  for  nearly  half  the 
months  of  the  year  and  differing  only  shghtly  for  the 
other  months.  Farther  south  ^over  the  Atlantic  coast 
districts  of  France  the  temperatures  thi'oughout  the  year 
resemble  those  of  the  coasts  of  southern  Oregon  and 
northern  Cahfornia,  and  during  the  winter  months  the 
averages  are  not  materially  different  from  those  of  the 
Carolina  and  Georgia  coasts,  but  in  the  latter  districts 
temperatures  have  a  greater  variation  from  day  to  day 
and  the  extremes  are  decidedly  more  pronounced.     The 
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Comparison  of  average  monthly  temperatures  at  selected  stations  in  France  and 

Belgium  and  in  the  United  States. 
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Fig.  6.— Synoptic  chart  of  annual  temperature  marches  at  selected  stations  in  France,  Belgium,  and  the  United  States. 
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.bsoiu'o  of  inmintnin  barricM-s  afl'onis  (ho  ]>i(>viiiliii«x  ocean 
niuls  freo  i)a.ssafj;o  from  (lu»  coast  districts  to  the  interior 
i  ltii>s(>  countries;  (lie  nioilifyinj;  inlluences  of  these  ocean 
rinds  thus  extend  far  inhuid,  and  wo  find  at  Paris,  for 
Qstanee,  temperature  conditions  not  nia(erially  dill'erent 
roni  those  iu>ar  the  coast,  nearly  200  niilei^  to  the  west- 
mrd.' 

Over  the  more  eastern  districts,  where  the  broken 
opoii^raphy  and  p-eater  elevations  interfere  with  tlio 
oui-so  of  tho  westerly  winils,  they  no  lonij:er  exert  the 
troni:^  influence  a])])aren(  at  the  lower  elevations  to  the 
westward,  and  here  we  lind  (em])eratures  showin<i:  much 
rider  ranji:es  and  conforming  more  to  contincnlal  con- 
i(iiuis,  although  the  extremes  are  still  far  less  pronounced 
han  would  be  expected,  considering  only  the  high  latitude 
f  the  country.  Figure  6  ])resents  annual  temperature 
urves  for  both  continents  and  helps  this  comjjarison. 

Table  1  shows  for  a  considerable  number  of  stations 
istributed  throughout  France  and  Belgium  the  average 
lonthly  and  average  annual  temperatures,  while  figure  6 
liows graphically  similarvalues  forselected points  in  those 
ountries  and  in  theUnitedStates,  from  which  comparisons 
etween  different  portions  of  the  respective  countries  can 
e  made.  It  will  be  noted  by  referring  to  the  table  and 
raphs  that  the  cliief  characteristic  of  the  temperature 
1  France  and  Belgium  is  uniformity  throughout  the  year, 
r  the  absence  of  extremely  cold  weather  in  winter  and 
xtcnded  hot  weather  in  summer.  The  average  temperk- 
'iire  for  the  coldest  month,  January,  in  the  interior  of 
iorthern  France  is  a  few  degrees  above  freezing,  corre- 
jponding  closely  to  that  experienced  at  about  the  latitude 
If  southern  Missouri  and  central  Virginia  in  our  own 
ouutry.  However,  at  the  latitude  named  in  the  United 
tates  the  fluctuations  in  temperature  from  day  to  day 
rre  usually  much  greater  (except  on  the  Pacific  coast) 
urmg  the  winter  season  than  in  nortliern  France,  and 
lie  minmia  usually  go  considerably  lower. 

Winter  in  northern  France  is  not  severe  from  the  stand- 
point of  low  temperatures,  but  there  is  a  constancy  of 
loderately  cold  weather  which  is  not  usually  experienced 
'i  the  United  States.  Table  2  shows  for  selected  stations 
•1  France  and  in  the  United  States  the  average  daily 
laximimi  and  minimum  temperatures,  and  Table  3 
^10 ws  for  a  nmnber  of  selected  points  in  France  the  high- 
est and  lowest  temperatures  of  record,  while  Tables  4  and 

show  the  average  number  of  days  with  minimum  tem- 
erature  as  low  as  or  lower  than  32°  F.,  and  the  average 
umber  with  the  temperature  continuously  below  32°  F. 
iroughout  the  day.  From  Tables  4  and  5  it  will  be 
■'en  that  at  Arras  near  the  northern  end  of  the  battle 
lie  (fig.  1)  in  January  about  two-tliirds  of  the  days  on 
'18   average   have   minimum    temperatures    as    low    as 

eezing  or  lower  and,  as  a  rule,  about  five  days  of  that 
Honth  have  temperatures  continuously  below  freezing, 
.n  the  Mediterranean  coast  the  winters  are  delightfal, 
le  average  January  temperature  being  about  45°  F.  and 
ieezing  weather  infrequent.     Rather  low  temperatures 

•metimes  occur  in  northern  France,  but  such  extremely 
')ld  weather  as  is  occasionally  experienced  in  the  in- 
(irior  and  northern  portions  of  the  United  States  is  un- 

aown.  The  coldest  w^eather  of  record  in  that  region 
jmges  from  about  0°  F.  to  - 10°  F,  In  the  United 
i tates  "zero  weather"  has  occurred  on  the  central  Gulf 

i)ast  and  —10°  F.  in  the  northern  portions  of  the  cen- 

i 

':  A  crude  comparison  between  the  severity  of  the  winters  at  Paris  and  Washington 
I   C,  was  published  in  the  Monthly  Weather  Review,  November,  1914,  42:626-9. 


tral  Oulf  Stat.es,  while  along  (he  nort  h-oentral  border  of 
llm  l'ni((>d  States,  which  corres])onds  closcdy  witli  the 
latitude  of  Fi-anco  (lig.  2),  t<Mn])(!rat ures  from  r>()  to  00 
(U^grees  below  0°  F.  are  of  record,  and  the  average  of  tho 
lowest  winter  temperature  is  about  — 35°  F. 

Summer  in  northt^-n  Franco  and  Jicslgium  is  cool,  as 
C(>ni])ared  with  most  of  tho  United  StaUiS,  tho  average 
t(>m])erature  for  July  and  August,  tho  warmest  months, 
being  63°  to  6.'3°,  even  lower  than  along  our  northern 
border.  Moderately  hot  w^(^ather  sometimes  occurs,  }>ut 
extremely  high  temperatures,  such  as  are  occasionally 
experienced  in  much  of  this  country,  are  unknown  in 
France  and  Belgium'.  It  will  be  noted  from  Table  3 
that  in  most  of  northern  France  and  in  Belgium  tempera- 
tures as  high  as  100°  F.  have  never  been  reported,  while  in 
the  United  States  100°  to  110°  have  occurred  generally, 
except  in  the  higher  mountain  districts  and  along  por- 
tions of  the  coasts.  Tho  daily  maximum  temperatures 
in  northern  France  and  Belgixun  in  midsummer  are 
usually  less  than  80°  and  the  minimum  less  than  60°  F. 

Precipitation.— Tahlo  6  shows  for  a  number  of  well- 
distributed  stations  in  France  and  Belgium,  the  average 
monthly  and  annual  precipitation.  At  the  lower  eleva- 
tions the  annual  precipitation  ranges  between  20  and  30 
inches,  but  at  the  higher  altitudes,  especially  at  the 
western  extremity  of  the  Py^renees  at  the  south  of  France 
and  in  the  Vosges  in  eastern  France  the  annual  precipi- 
tation reaches  60  to  70  inches.  The  rainfall  is  rather 
equally  distributed  throughout  the  year,  but  the  maxi- 
mum amounts  occur  in  the  FaU  and  early  Winter  and  the 
minimum  in  the  spring  months.  On  the  Mediterranean 
coast  rainfall  is  comparatively  heavy  during  the  winter 
season,  but  during  the  summer  it  is  usually  very  light. 

Figure  7  shows  graphically  for  a  number  of  selected 
stations  in  France  and  the  United  States  the  average 
monthly  precipitation,  permitting  comparisons  between 
different  portions  of  the  respective  countries.  Not  con- 
sidering the  higher  mountains,  rainfall  in  the  eastern 
half  of  the  United  wStates,  especially  in  the  South,  is  much 
greater  than  in  France  and  Belgium.  Compared  with 
Paris,  the  average  annual  rainfall  at  Chicago  is  one  and 
one-half  times  as  large;  at  New  York,  more  than  twice 
as  large,  and  at  New  Orleans  nearly  three  times  as  large. 

The  outstanding  feature  of  rainfall  in  France  and 
Belgium,  when  the  relatively  small  totals  as  compared 
with  the  eastern  half  of  the  United  States  are  considered, 
is  the  frequency  of  its  occurrence.  For  example,  wliile 
the  average  annual  rainfall  at  New  Orleans  is  nearly 
three  times  as  much  as  that  of  Paris,  Table  7  shows 
that  rain  falls  with  considerably  greater  frequency  at 
Paris  than  at  New  Orleans.  Rainfalls  of  moderate 
amounts,  0.25  to  1.00  inch  in  24  hours,  occur  with  about 
as  great  frequency  in  France  and  Belgium  as  in  much 
of  the  United  States  (Table  8),  but  heavier  falls,  more 
than  1.00  inch  in  24  hours,  rarely  occur  (Table  9).  It 
will  be  noted  that  at  Arras,  in  northern  France,  oidy 
one  day  had  rainfall  greater  than  1.00  inch  during  the 
entire  5-year  period  from  1907  to  1911,  inclusive,  while 
at  New  Orleans  for  the  same  period,  amounts  of  this 
magnitude  were  recorded  on  63  days. 

Snowfall. — In  Belgium  and  over  the  lowlands  of 
northern  France  snow  is  fairly  frequent  and  may  be 
expected  from  November  to  April,  inclusive,  although 
on  account  of  the  rather  fight  character  of  the  precip- 
itation and  the  moderate  temperatures,  it  rarely  attains 
any  considerable  depth  on  the  ground.     At  the  higher 
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elevations  of  eastern  and  southeastern  France,  partic- 
ularly in  the  mountains  bordering  on  Germany  and 
Switzerland  where  the  winters  are  long  and  cold,  snow- 
fall is  more  frequent  and  nnich  heavier  and  in  some  places 
accumulates  to  considerable  depths.  At  Brussels  snow 
Tisually  occurs  on  about  25  days  during  the  year,  in  the 
vicinity  of  Paris  snow  may  be  expected  on  about  15 
days,  while  along  the  English  Channel  it  probably 
occurs,  as  a  rule,  on  less  than  10  days. 

The  average  number  of  days  with  snowfall  for  each 
of  the  ■R'inter  months  and  the  year  at  a  few  selected 
points  in  Belgium  and  northern  France,  is  shown  in 
Table  12,  and  there  compared  with  points  in  the  United 
States. 

(Jl,oudiness. — The  average  cloudiness  for  each  month 
of  the  year  is  given  for  selected  stations  in  France  and 
Belgium  and  in  the  United  States  in  Table  11,  from  which 
comparisons  as  to  this  phase  of  the  weather  can  be  made. 
The  amount  of  cloudy  weather  in  France  during  the 
warm  season  of  the  year  does  not  differ  materially  from 
that  in  much  of  oxu-  own  country,  but  in  winter  much 
more  cloudy  weather  is  experienced  than  in  most  of  the 
United  States,  tliis  being  especially  true  in  northern 
France  and  in  Belgium.  It  wiU  be  noted  from  the 
records  for  Nice,  Marseille,  and  MontpeUier,  that  there 
is  abundant  sunshine  in  the  Mediterranean  coast  dis- 
tricts at  all  seasons  of  the  year. 

SUMMARY. 

From  the  standpoint  of  bodily  comfort,  the  climate  of 
northern  France  and  Belgium  may  be  briefly  summa- 
rized as  follows :  The  winter  weather  is  rather  rigorous 
and  unpleasant,  due  to  the  persistence  of  comparatively 
low  temperatiu'es,  much  cloudiness  and  frequent  rain 
and  snow.  The  winds  blow  mostly  from  the  west  or 
southwest  and  are  frequently  damp  and  chilly,  the  rela- 
tive humidity  being  rather  high.  The  winter  nights 
are  long  and  the  days  correspondingly  short.  In  the 
extreme  northern  portion  of  France,  near  the  present 
battle  hne,  the  sun  sets  during  the  latter  half  of  Decem- 
ber a  few  minutes  before  4  p.  m.,  and  rises  about  8  a.  m., 
making  the  nights,  sunset  to  sunrise,  about  16  hours 
long. 

With  the  transition  from  Winter  into  Spring,  the  rapid 
warming  up  familiar  to  residents  in  most  sections  of  the 
United  States,  is  not  so  noticeable  in  France  and  Bel- 
gium, the  average  temperature  for  March  being  only 
2  to  4  degrees  (F.)  higher  than  for  February.  April  and 
May  are  moderately  cool  and  not  unpleasant,  the  length 
of  the  day  increases  much  more  rapidly  than  in  most 
sections  of  the  United  States,  and  there  is  a  correspond- 
ingly large  increase  in  the  amount  of  sunshine,  wlaile 
rainfall  is  comparatively  light,  although  occurring  rather 
frequently. 

Iho  Summers  are  pleasant  as  compared  with  much  of 
the  United  States,  the  da}^  temperatures  being  mostly 
moderate  and  the  nights  cool.  Occasionally  hot  weather 
is  experienced,  but  the  heat  is  not  excessive  and  the 
heated  periods  are  usually  of  short  duration.  During 
the  latter  part  of  June  the  days  in  northern  France  and 
Belgium  are  more  than  16  hours  long,  the  sun  rising  a 
little  earlier  than  4  a.  m.  and  setting  after  8  p.  m. 

Fall  also  is  usuaUy  pleasant,  especially  during  Septem- 
ber and.  October,  the  tem])erature  during  these  months 
being,  as  a  rule,  considerably  higher  than  for  the  corre- 
sponding spring  months.  With  the  advent  of  Fall  the 
rainfall  usually  becomes  heavier,  resulting  more  from 
greater  intensity  of  falls  than  from  increased  frequency. 
This  usually  is  the  season  of  maximum  rainfall. 


Table    1. — Average    monthly  temperatures   (°F.)  for    39    localities 
France  and  4  in  Belgium. 
[For  locations  see  map,  figure  1,  p.  [2].] 


Station  and  dates. 


Dunkirk  (1881-1900) 

Lille  (1851 -1900) 

Arras  (1876-1900) 

Mezieres  (1883-1900) 

Paris  (1871-1900) 

Rouen  (1851-1900) 

Dieppe  (1873-1882) 

Fecamp  ( 1S53-18S2) 

Ste.    Marie-du-Mont   (1871- 

1900) 

Guernsey  (1851-1900) 

Saint  Malo  (1871-1900) 

Roscoff  ( 1891-1900) 

Brest  (1866-1900) 

Ernee(  1881-1895) 

Lorie^t  ( 1862-1900) 

Belle  He  (1886-1900) 

Nantes  (1856-1900) 

Angers  (1851-1900) 

Chateaudim  (1891-1900) 

Auxerre  ( 1886-1900) 

Chaumont  (1881-1900) 

Langres  (1891-1900) 

Besan?on  (1891-1900) 

Moulins  (1881-1890) 

Climv  (1881-1890) 

Annecy  (1876-1900) 

Lyon  (18.51-1900) 

Puy-de-D6me  (1881-1900).... 

Mehton  (1877-1886) 

Nice  (1884-1900) 

Marseille  (1851-1900) 

Avignon  (1872-1884) 

MontpeUier  (1851-19C0) 

Perpignan  (1851-1900) 

Toulouse  (1851-1900) 

Agen  (1881-1900) 

Bagneres  (1891-1900) 

Biarritz  (18Sf3-1900) 

Bordeaux  (1851-1900) 

Belgium: 

0stend(?) 

Brussells(  1851-1900) 

Namur(  1833-1862) 

Liege  (1833-1862) 


3tf 
36 
35 
35 
36 
37 
37 
39 

40 
43 
41 
45 
44 
38 
43 
43 
40 
39 
36 
36 
33 
32 
33 
36 
35 
31 
35 
28 
ih 
44 
43 
39 
41 
44 
40 
40 
3S 
46 
41 

36 

34 

035 

"25 


"F. 
40 
38 
37 
37 
39 
39 
39 
40 

41 
43 
42 
45 
44 
40 
44 
43 
42 
41 
38 
39 
36 
35 
37 
38 
38 
35 
39 
29 
46 
45 
45 
44 
44 
46 
42 
42 
42 
48 
43 

38 

36 

136 

037 


"F. 
42 
41 
41 
41 
43 
42 
41 
43 

43 
43 

45 
46 
46 
43 
46 
45 
45 
45 
42 
43 
41 
39 
42 
43 
43 
41 
44 
30 
49 
48 
49 
49 
4S 
50 
46 
46 
44 
50 
47 

42 
40 

1x40 

all 


°F. 
52 
54 
54 
65 
56 
55 
51 
52 

53 
51 

54 
54 
55 
54 
50 
55 
56 
57 
56 
56 
55 
5! 
56 
57 
56 
57 
58 
41 
61 
59 
61 
63 
61 
61 
68 
58 
54 
£9 
58 

53 

53 

056 

"57 


"F. 
58 
60 
60 
62 
62 
61 
57 
58 

58 
56 
59 
58 
60 
60 
62 
60 
62 
63 
02 
64 
62 
61 
63 
63 
63 
64 
04 
48 
68 
66 
6^ 
70 
68 
68 
65 
65 
60 
64 
64 

59 
60 

<i64 

064 


"F. 
63 
63 
63 
64 
64 
63 
61 
62 

62 
59 
62 
62 
64 
62 
65 
64 
65 
66 
66 
66 
64 
63 
65 
66 
66 
68 
67 
62 
73 
71 
71 
73 
72 
72 
72 
69 
64 
69 
68 

63 

62 

a65 

oC6 


°F. 
60 
58 
57 
68 
59 
59 
57 
58 

5? 
58 
59 
59 
61 
58 
61 
61 
60 
60 
69 
60 
58 
57 
60 
60 
60 
69 

ei 

48 
69 
66 
65 
66 
65 
£6 
66 
64 
60 
65 
64 

60 

58 

a57 

o59 


°F. 
52 
50 
49 
50 
60 
51 
50 
52 

52 
53 
53 
55 
54 
60 
54 
55 
53 
52 
50 
51 
49 
48 
50 
51 
51 
60 
62 
40 
61 
58 
68 
67 
57 
58 
57 
55 
51 
59 
55 

51 

50 

a50 

o52 


Authorities:  "  ''"^^se  averages  are  for  9  a.  m.  only. 

For  French  stations:  Biqourdan — Climat  de  la  France.    Paris,  1916. 
For  Belgian  stations:  O^ieni  bom.  Blanchard — La  Flandre.    Paris,  1906. 

Brussels  from  Hann — Handbuch  der  Klimatologie,  3d 

V.  3.     Stuttgart,  1911.    p.  192. 
Namur  and  Liege  from  Quetelcf — Mgteorologie  de  la  Belgic' 
Bruxelles,  1807. 

Table    2. — Average    daily    maximum    and   minimum    temperatures 
selected  stations  in  France,  Belgium,  and  the  United  States. 


Stations. 

1 

c5 

1 

a 

a, 
< 

03 

a 

3 
1-^ 

M 
3 

< 

i 

B 

o 
O 

1 

i 

Fecamp,  France  {26  years'):'^ 

Maximum 

"F. 
43 
34 

40 
32 

52 
36 

41 
33 

37 
24 

50 
35 

37 
17 

62 
47 

42 
17 

66 
45 

°F. 
46 
37 

44 
32 

55 
38 

45 
36 

38 
24 

53 

37 

33 

18 

64 
49 

44 
20 

58 
47 

"F. 
49 
38 

50 
35 

59 
41 

48 
37 

45 
31 

62 
44 

42 
28 

71 
66 

52 
27 

60 

48 

°F. 
55 
42 

61 
41 

65 
46 

60 
42 

57 
41 

70 
51 

54 
39 

76 
61 

60 
.35 

62 
49 

op 

60 
46 

66 
45 

71 

51 

65 
48 

68 
52 

79 
60 

64 
49 

83 
68 

69 

44 

63 

50 

'F. 
66 
51 

73 
52 

78 
57 

72 

55 

77 
61 

85 
67 

74 
69 

88 

74 

80 
52 

65 
52 

'■F. 
69 
55 

77 
55 

83 
61 

74 
58 

82 
67 

87 
70 

80 
65 

89 
76 

86 
58 

65 
52 

"F. 
69 
65 

75 
55 

82 
60 

72 
58 

80 
66 

86 
69 

78 
65 

89 

75 

85 
57 

65 
53 

op 

66 
52 

70 
61 

77 
66 

67 
63 

74 
60 

81 
64 

72 
58 

86 
72 

77 
48 

68 
54 

"F. 

68 
47 

58 
43 

68 
50 

58 
46 

63 
49 

71 
63 

60 
46 

78 
63 

66 
37 

67 
64 

°F. 
49 

40 

49 
38 

59 
43 

48 
38 

61 
38, 

61 

44 

46 
33 

69 

54 

52 
26 

62- 
51' 

Minimum 

SlvreSj    France,  {near   Paris,  10 
years):'^ 
Maximum 

Marseille,  France  {1,0  years):- 
Maximum 

Brussels,  Belgium  (J?  ycars):^ 

New  York,  N.  Y.: 

Minimum 

Atlanta,  Ga.: 

Minimum       . .          

Cliicago,  III.: 

Netv  Orleans,  La.: 

Denver,  Colo.: 

Maximum            

San  Francisco,  Cat.: 

Maximum 





— 4: 

1  From  Annales  du  Bureau  Central  Metferologiqiie  de  France,  1885. 

2  From  Amiales  du  Bureau  Central  MiMeorologiquo  de  France. 
8  From  Academie  Royal  de  Belgique,  Observations  des  Phenom6nes  P^nodiques, 

1870. 
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MONTI  11 A    WKATIIKK  KEVIKW 


Comparison  of  the  average  monthly  precipitation  at  selected  stations  in  France  and 

Belgium  and  in  the  United  States. 


NEW  ORLEANS,  LA.  DENVER.  COLO.        SALT  LAKE  CITY,  UTAH       SEATTLE.  WASH.       SAN  FRANCISCO.  CAL,  g. 


Fig.  7.— SjTioptic  chart  of  annual  precipitation  marches  at  selected  stations  in  France,  Belgium,  and  the  United  States. 
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Table   3. — Highest  and  lowest   temperatures   ever  recorded  at   selected 
stations  in  France. 


Stations. 

<a 

a 
a 
a 
>-> 

February. 
March. 

< 

1^. 

1 

a 

>-> 

< 

B 

S 

O 

1..' 

a 

> 
o 

E 

a 
c 

"3 

< 

Dunkirk  (lSSI-1900): 
Highest 

"  F. 
56 

-  1 

61 
0 

56 
3 

60 

7 

57 
17 

64 
12 

61 
-16 

66 
-13 

69 
3 

67 
3 

56 

-  4 

'  F. 
65 
10 

63 
5 

64 
-  4 

67 

7 

59 
22 

64 
5 

66 

1 

70 
10 

77 
12 

72 
17 

65 
2 

°  F. 
71 
21 

72 
18 

72 
10 

75 
16 

66 
27 

71 
20 

79 
2 

79 

4 

82 
14 

78 
16 

70 
14 

"  F. 
75 
32 

81 
27 

79 
26 

83 
26 

76 
30 

83 
27 

83 
20 

83 
25 

86 
26 

84 
29 

78 
28 

°  F. 
87 
35 

90 
32 

91 
28 

89 
32 

77 
36 

86 
30 

92 
28 

93 
29 

94 
32 

91 
35 

91 
31 

88 
42 

96 
37 

95 
35 

95 

38 

81 
41 

94 
36 

96 
34 

95 
36 

102 
39 

96 
41 

94 

40 

°  F. 
89 
45 

95 
39 

99 
41 

101 
43 

85 
48 

102 
42 

104 
40 

101 
42 

106 
43 

103 

47 

95 
44 

°  F. 
97 
49 

95 
45 

96 
36 

97 
43 

87 
47 

99 
39 

104 
38 

97 
43 

102 
43 

107 
47 

95 

45 

"F. 

91 

43 

91 
37 

92 
30 

97 
35 

83 
40 

98 
32 

98 
29 

95 
32 

98 
35 

98 
38 

88 
37 

°  F. 

77 
30 

80 
22 

80 
26 

82 
26 

73 
33 

83 
22 

80 
18 

82 
20 

86 
21 

86 
37 

77 
26 

"  F. 
70 
16 

66 
16 

68 
6 

70 

7 

66 
26 

71 

18 

76 
6 

70 
14 

76 
16 

75 
16 

68 
11 

'  F. 

59 
8 

63 

-  2 

60 

-  2 

62 
-11 

60 
24 

62 
10 

60 

-  4 

64 

-  8 

70 
3 

67 
16 

60 
2 

°  F. 
97 

-  1 

Lille  (1851-1900): 

Highest 

96 

-  2 

Arras  (ISSl-lOOO): 
Highest 

99 

Lowest 

-  4 

Paris  (lSol-1900): 
Highest 

ini 

-11 

Guernsey  (,1851-1900): 
Highest 

87 

17 

NarUes  (,1SS1-1900): 
Highest . 

102 

5 

Chaumont  ilSTe-1900): 
Highest          

104 

-16 

Lyon  (1851-1900): 
Highest 

ini 

-13 

Montpenier{lSol-l900): 
Highest 

106 

Lowest 

3 

Bordeaux  (1881-1900): 
Highest     

107 

3 

Brussels,      Belgium, 
(1851-1900): 
Highest 

95 

Lowe.st 

-  4 

Authoritt:  Armales  du  Bureau  Central  Meteorologique  de  France,  1904. 

Table  4. — Average  number  of  days  with  a  minimum  temperature  of  32°F. 
or  lover  at  selected  stations  in  France  and  the  United  States. 


Stations. 


FRANCE. 

Dunkirk  (1881-1900). . . . 

Arras  (1881-1900) 

Paris  (1874-1900) 

F&amp  (1871-1900) 

St.    Marie  -  du  -  Mont 

(1870-1900) 

Roscofi  a891-1900) 

Nantes  (1881-1900) 

Angers  (1872-1900) 

Langres  (1889-1900) 

Besangon  (1S&5-1900)... 

Lvon(  1881-1900) 

Nice  a88.5-1900) 

Marseille  (1867-1900).... 
MontpelUer  (1881-1900). 
Perpignan  (1881-1900) . . 
Toulouse  (1881-1900) . . . 
Bordeau.x  (18%1-1900).. . 


u 
o 

^ 

>> 

o 

a 

> 

1 

>> 

J3 

P< 

C3 
3 
0 

a 

O 

z 

" 

(X, 

y 

< 

■< 

das. 

das. 

das. 

das. 

das. 

das. 

das. 

das.^ 

0 

3 

8 

10 

8 

5 

0 

34' 

3 

8 

15 

18 

16 

12 

4 

76 

0 

5 

11 

11 

10 

6 

0 

43 

0 

4 

8 

10 

7 

4 

1 

34 

1 

4 

11 

11 

8 

7 

2 

44 

n 

0 

4 

4 

3 

1 

0 

12 

2 

5 

11 

12 

12 

8 

2 

52 

1 

4 

11 

12 

9 

5 

1 

43 

2 

9 

20 

20 

17 

12 

4 

84 

3 

9 

20 

22 

18 

13 

3 

88 

1 

6 

17 

20 

15 

10 

2 

71 

0 

0 

3 

5 

4 

2 

0 

14 

0 

2 

8 

9 

5 

3 

0 

27 

0 

2 

12 

14 

10 

5 

0 

43 

0 

1 

5 

8 

4 

2 

0 

20 

0 

3 

11 

12 

8 

5 

0 

39 

1 

4 

9 

11 

8 

5 

0 

38 

Stations. 


UNITED  STATES. 


Boston,  Mass 

Washington,  D.C. 
Cincinnati,  Ohio . . 
Chicago,  111 


Kansas  City,  Mo . . 
Minneapolis,  Minn 
Bismarck,  N.  Dak. 

Denver,  Colo 

Salt  Lake  City,  Utah 

Helena,  Mont 

Seattle,  Wash 

San  Francisco,  Cal. 
Los  Ani;eles,  Cal . . 
Santa  Fe,N.Me.x.. 
San  Antonio,  Tex . 
New  Orleans,  La.. 
Atlanta,  Ga 


105 
89 
83 

111 

97 

148 

182 

145 

106 

149 

22 

0 

1 

140 

12 

5 

39 


AlTTHORITIES: 

Annales  du  Bureau  Central  M6t4oroIogique  de  France,  1904. 

U.  S.  Weather  Bureau. — Climatological  data  for  the  States,  1895-1914. 

Table  5. — Average  number  of  days  with  temperature  continuously  below 
freezing  at  selected  stations  in  France  and  the  United  States. 


Stations. 


FRANCE. 

Dunkirk  (1881-1900). . . 

Arras  (1881-1900) 

Paris  (1874- 1900) 

Roscoff  (IKOl-iyoo) 

Nantes  (lHHl-1900) 

Angers  (1K72-19(K)) 

Langres  ( 1S89-19W)). . . . 
Be.sanf.on  (1HH.>-1900).. 

Nice  riH8.5-19(K)) 

Marseille  nHHI-1900)  .. 
Montpclliorns.si-1900) 
Pcrpik'nan  (1881-1900). 
Toulouse  (lw<l-..)00).. 
Bordeaux  (1H81-1900).. 


a 

2 

V 

1 

"c 

a 

o 

fi, 

< 

das. 

das. 

das. 

das. 

2 

i 

2 

8 

4 

0 

2 

11 

4 

4 

3 

U 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

1 

5 

3 

3 

1 

7 

11 

11 

6 

28 

6 

8 

3 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

2 

0 

3 

1 

2 

0 

3 

Stations. 


UNITED  STATES. 

Boston,  Mass 

Washington,  D.  C. . 

St.  Louis,  Mo 

Chicago,  111 

Minneapolis,  Minn . . 
Bismarck,  N.  Dak.. 

Denver,  Colo 

Salt  Lake  City,  Utah 

Seattle,  Wash 

San  Francisco,  Cal . . 
Santa  Fe,  N.  Mcx... 
San  Antonio,  Tex. . . 

New  Orleans,  La 

Atlanta,  (!a 


das. 

29 

15 

80 

47 

77 

89 

23 

22 

2 

0 

14 

1 

0 

3 


AuinoRiTiEs: 

Annates  du  Bureau  Central  MAtc'-orologique  de  France,  1904. 

U.  S.  Weather  /iurcau— Climatological  data  for  the  States,  1895-1914. 


Table  6. — Average  monihly  and  annual  precipitation  at  selected  statio 
in  France  and  Belguim. 


Stations. 


France:  a 

Dunkirk 

Lille 

Albert 

Paris 

Rouen 

St.Malo 

Brest 

Jotnville 

Besangon 

Moulins 

Lyon 

Clermont  Ferrand  (near 

Puy-de-Dome) 

Marseille 

Montpellier 

Toulouse 

Perpignan 


In. !  Jn. 
2.161.54 
2. 13  1. 81 


Bordeaux.. 
Belgium: 

Ostend  f>... 

Ghent  c 

Louvain  d . . 
Namur  e. . . 

Liege  / 

Brussels  ff.. 


2.00 
L42 
2.17 
2.72 
3.31 
2.64 
3.11 
1.42 
L34 

1.10 
L93 
3.46 
L81 
1.85 
3.66 
2. 

2.05 
2.28 
2.28 
L73 
2.09 
2.20 


L65 

1.10 

1. 

2.13 

2.95 

2.52 

2.60 

1.34 

L42 

1.14 
L38 
2.52 
L57 


In. 
L69 
2.20 
1, 


In. 

1.65 
1.65 
L54 


In. 
1.89 
2.24 


L46L54 
2.051.77 
2.32  2.21 
2.24  2.13 
2.8412.28 
3. 39  3. 50 
1.  69  2.  01 
2. 13  2. 64 

1.34  1.65 
1.812.05 


2. 13'2.24 
1.85'2.09 
2.  09  2.  28 
2.282.52 
1.932.01 
2.  523.  31 
.3.90  4.41 
2.  21  2. 95 
3. 27  3. 35 


2.40 
1.97 
1.651 1.93 
3.66  4.72 
2.  28  2. 52 

1. 57  1. 89 
1.89,2.01 


2.09 
L42 
1.93 


2.20 
1.61 
1.97 


1. 85  1. 97 


2.52 
2.80 
L97 
5.12 
2.64 

1.54 
1.93 
1.93 
1.77 
2.05 
1.85 


In. 

2.13 
2.28 


2.36 
1.57 
2.28 
2.80 
1.93 
4.80 
2.91 

L93 

2.40 
2.13 
2.05 
2.36 
2.  28 


2.80 
1.02 
1.46 
3.0 


In. 
2.44 
2.76; 
2.68 
1.97, 
2.68 
2.44 
2.09, 
3.58, 
3.66 
2.44' 
3.42 


In.    In 
2.87,2. 
2.  52  2. 52 
2.20  2.24, 


L85 
2.48 
2.28 
2.13 
3.35 
3.50 
2.40 
3.27 


1.89| 
2.52, 
2.91 
3.07 
3.03 
3.42! 
2.32 
2.95, 


In.  In 
3. 19  3. 23 
3.03  2.84, 
2. 48  2. 36 
2.13,1.89 
,2. 76,2.  68 
3. 78  3.  66 
3. 58]3. 78 
3.74  3.62 
4.614.09 
2.441.89 
,3.78;2.56 


In. 
2.60 
2.48 
2.28 
1.58 
2.56 
3.23 
3.23 
3.19 
3.43 
1.54 
L93 


2. 24  1. 97  2. 24'2. 24ll.  50  1. 26  2L 
0.  51  0. 99  2.  40  3. 47|2. 99  2. 20  22j 
0.  91  2.  09  2.  764.  53  3. 07  2.  91  30- 
1. 69  1. 93  2.  28'2.  60  1. 93  1. 65  26. 


1. 38  0. 87  0. 91 
5.05'2.42  2.72 
3. 19l2. 01  2. 16 

L93!2.24'2.91 
2.  72  3. 11  3. 19 
3. 15  2. 68  2. 83 
2. 60  2. 95  2. 84 
2.79  2.913.19 
2. 52  2. 87,3. 03 


L  77,2. 60  L  38  1.50 19. 
3.2714.20  4.45  3.19  47. 
2. 60  3. 70  3. 66  2. 91  33. 

2.76  2.5613.112.28  26.' 
2. 83  3. 39  2. 95  2. 76  31. 
2.36,2.28  2.84  1.89  28. 
2.13  2.321.97,2.28  25. 
2.48  2.72  2.48  2.52! 
2. 56  2. 80  2. 52  2. 40  28. 


a  Period  1861-1890. 

b  Period  1861-1882. 

c  Period  1838-1874,  1878-1890. 

d  Period  1836-1848. 


e  Period  1849-1863,  1877-1890. 
/Period  1847-1890. 
ff  Period  1833-1896. 


Authorities: 

France — Annales  du  Bureau  Central  Meteorologique  de  France,  1895. 
Belgium — Lancaster — La  Pluie  en  Belgique.    Bruxelles,  1894. 

Table  7. — Average  number  of  days  with  precipitation,  trace  or  more,f 
the  5-year  period  1907-1911,  at  selected  stations  in  France  and  in  t 
United  States. 


Stations. 


France: 

Nancy 

Paris 

Arras 

Brest 

Marseille , 

United  States: 

New  York,  N.Y 

Washington,  D.  C 

Atlanta,  Ga , 

Chicago,  111 , 

St.  Loms,  Mo , 

New  Orleans,  La 

Denver,  Colo 

Salt  Lake  City,  Utah 

Seattle,  Wash 

San  Francisco,  Cal . . . 


3 

a 

>> 
1 

si 

< 

a 

l-s 

3 
i-s 

1 

(.1 

a 

o 

B 

o 

1 

a 

o 

t-4 

z 

a 
s 

das. 

das. 

das. 

das. 

das. 

das. 

das. 

das. 

das. 

das. 

das. 

das. 

13 

16 

14 

13 

14 

14 

14 

12 

11 

13 

17 

19 

16 

17 

17 

17 

17 

16 

14 

11 

12 

16 

16 

19 

19 

19 

19 

17 

15 

15 

18 

14 

16 

19 

22 

22 

17 

16 

21 

17 

13 

14 

11 

11 

10 

22 

20 

25 

6 

5 

12 

10 

10 

8 

3 

3 

8 

13 

10 

13 

18 

15 

16 

15 

16 

13 

10 

14 

11 

11 

14 

13 

17 

14 

16 

16 

16 

16 

14 

15 

U 

11 

12 

13 

13 

13 

11 

14 

14 

14 

19 

15 

10 

8 

11 

14 

19 

15 

14 

18 

16 

13 

13 

12 

13 

11 

15 

19 

14 

14 

11 

15 

15 

15 

13 

11 

12 

11 

9 

14 

10 

10 

8 

12 

13 

16 

20 

21 

17 

9 

9 

14 

6 

8 

8 

11 

16 

13 

17 

17 

12 

9 

7 

9 

14 

13 

14 

12 

12 

11 

9 

11 

9 

9 

8 

14 

22 

20 

IS 

16 

15 

12 

7 

6 

11 

15 

21 

20 

21 

15 

14 

6 

7 

4 

3 

1 

4 

7 

7 

13 

id 


Authorities: 

France— Armales  du  Bureau  Central  Meteorologique  de  France,  1907-1911. 
United  States—  Weather  Bureau  Climatological  data  for  the  States,  1907-1911. 

Table  8. — Average  number  of  days  ivith  precipitation  from  0.25  to  l.(\ 
inch,  for  the  5-year  period  1907-1911,  at  selected  stations  in  France  07( 
the  t/nited  Slates. 


Stations. 


France: 

Nancy 

Paris 

Arras 

Brest 

Marseille 

United  States: 

New  York,  N.Y 

Washington,  D.  C 

Atlanta,  Ga 

Chicago,  111 

St.  Louis,  Mo 

New  Orleans,  La 

De'nver,  Colo 

Salt  Lake  City,  Utah. . . 

Seattle,  Wash 

San  Francisco,  Cal 


Authorities:  Same  as  for  Table  7  above. 
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das. 
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1 
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2 

1 
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3 

1 

2 

5 

4 

5 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

6 

5 

6 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

0 

1 

2 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

3 

4 

2 

2 
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3 
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4 

2 
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2 
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3 
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2 
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0 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

4 

1 

0 

2 

2 

3 

2 

2 

fi 

0 

2 

2 

3 

1 
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0 

2 

3 

6 

6 

8 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

" 

1 

2 

4 

K'i()Ui;i;,  1!)17. 


MONTHLY    \\i:ai'IIi.i;   Ki:\ii:\v. 


'ahi.i:  1).  Total  iiiiinlur  of  ilui/s  tillh  ]>itripilatioii  from  1. 01  to  J.(H) 
incliix,  and  wilh  moir  Ihaii  J.OO  inrhis,  for  the  .'i-ycdr  period  I'.iOl-l'Jll, 
al  selected  stations  in  France  and  in  the  United  States. 


France. 

Unitkd  State.s. 

Stations. 

1.01  to 

2.00 

iiichos. 

Over 

2.1K) 

inches. 

stations. 

1.01  to 

2.00 
inches. 

Over 

2.00 

Incnes. 

ancv 

Daps, 

5 
3 
1 

1 
9 

Days. 
0 
0 
0 
1 
4 

Now  York,  N.Y 

Washington,  D.  C '. 

.Mlaiita,  Ha 

Chicago  III 

Day.i. 
3G 
39 
42 
30 
47 
63 
9 
3 
16 
17 

Dai/x. 

(5 

rras  

s 

rpst 

:) 

arsoitlo 

4 

Now  Orlouns,  La 

Donvor.  Colo^ 

20 
1 

Salt  LakoCitv,  Utah 

Soattlo.  Wash 

0 
0 

Siuv  Knuicisco.  Cal 

DTHORiTiKs:  Same  as  for  Tables  7  and  S  aliove. 


ABLE  10. — Average  number  of  days  icilh  snowfall,  at  stations  in  France 
and  United  States. 


Stations. 


Paris— Pare  St.  Maur  (lS73-iy03)a. 

Montciidier  (1784-1869)6 

Ftoimp  (1So:mS82)c 

Bnissels,  Belgium  (1833-1850)d 


nited  States: 

New  York 

Washington 

Atlanta,  Ga 

Chicago,  111 

Kansas  City,  Kans. 
Oklahoma,  Okla. . . 
Denver,  Colo 


Nov. 


Dec. 


Jan. 


Feb. 


Mar. 


Apr. 


.An- 
nual. 


15 

15 

8 

23 


20 
14 
7 
30 
19 

33 


a  Annuaire  de  la  Society  M^teorologique  de  France,  1905  (Paris). 
i>  Annalesdu  Bureau  Central  Meteorologique  de  France,  1895. 
c  Annalesdu  Bureau  Central  Meteorologique  de  France,  1885. 
d  Quetelet:  Climat  de  la  Belgique,  Bruxelles,  1857. 
For  the  United  States,  see  Table  8  above. 


I'miii,    II       .iiiiai/c  cloudiness,   in  percnitnffrs  of  total  sky,  at  xelirtitl 
.'ilutioH  in  France  and  /ielt/iuin  and  in  the  United  States. 

Tlio  valiu'.s  Kiv<'ti  in  llii.n  tables  for  I'Vanco  and  nol(^uin  am  avorajreH 
fi)r  (h(i  varioii.s  hourn  of  oh.scrvation  and  proI)ably  ai)i)n)xiinat(!  tho 
daily  avcrancH,  tho  rccordH  in  inosl  i-uhch  covering,'  piTiodH  of  at  iojwt 
II)  yrars.  TIkwc-  for  tlio  llnitc^d  SlaloH  rcprcHcnl  {\w  normal  av<!rago 
daily  rIdudincsH,  .vinrisc  to  sunset,  for  a  lon^  jxiriod  of  yearfl. 


.stations. 


France: 

Dunkirk 

Paris— I'arc  St.  Maur 

Rouen 

Brest 

Angers 

Nantes 

Besangon 

Cluny 

Nice 

Marseille 

Montpcllier 

Toulouse 

Brussels,  Belgium 

United  States: 

New  York 

Washington 

Atlanta 

Chicago 

St.  Louis 

New  Orleans 

Denver 

Salt  Lake  City 

Seattle 

San  Francisco 


s 

i 

i 

a 
a 

1 

.a 
« 

a 

sA 
S 

i 

3 

a 

o 
o 
O 

e 

I 
v. 

§ 
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— 
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% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

72 

71 

63 

59 

57 

58 

55 

63 

60 

71 

79 

n 

73 

72 

65 

59 

56 

51 

55 

49 

51 

53 

62 

71 

65 

64 

5S 

56 

51 

52 

49 

52 

58 

61 

67 

67 

71 

71 

70 

64 

56 

67 

O-l 

60 

61 

66 

75 

«4 

68 

61 

57 

56 

52 

53 

.54 

53 

56 

61 

69 

69 

75 

66 

63 

64 

58 

60 

57 

.54 

56 

6) 

75 

66 

60 

64 

58 

55 

51 

53 

48 

48 

49 

59 

65 

65 

62 

53 

57 

53 

45 

43 

39 

39 

39 

61 

63 

65 

36 

34 

32 

43 

38 

29 

25 

33 

33 

37 

33 

31 

47 

47 

41 

46 

46 

36 

23 

30 

42 

44 

42 

49 

39 

38 

36 

40 

36 

31 

26 

28 

35 

39 

40 

41 

68 

57 

57 

59 

57 

55 

44 

45 

.50 

52 

61 

66 

77 

78 

71 

62 

63 

67 

63 

65 

58 

65 

75 

79 

58 

54 

56 

54 

.53 

51 

51 

51 

48 

48 

.54 

56 

58 

54 

55 

50 

50 

48 

46 

48 

45 

45 

51 

.54 

57 

55 

51 

49 

47 

50 

54 

54 

47 

38 

45 

.53 

59 

56 

57 

52 

48 

47 

40 

40 

43 

48 

58 

61 

53 

54 

55 

51 

50 

48 

44 

39 

38 

35 

51 

58 

54 

.53 

49 

47 

44 

47 

52 

50 

43 

38 

46 

53 

37 

40 

46 

49 

52 

41 

44 

44 

35 

36 

37 

38 

69 

58 

55 

51 

47 

34 

30 

34 

30 

38 

47 

.58 

77 

71 

64 

60 

05 

58 

42 

42 

56 

67 

75 

79 

53 

49 

48 

41 

40 

35 

41 

43 

33 

35 

42 

50 

% 

05 
60 
58 
06 
59 
63 
.55 
.52 
34 
41 
36 
56 


53 
50 
50 
.52 
48 
48 
41 
45 
63 
43 


Authorities: 

France— .\jmales  du  Bureau  Central  M(5t6orologique  de  France,  1884. 
United  States,  as  above. 

Table  12. — Prevailmg  wind  directions  and  average  relative  humidities 
for  Montpellier,  Sevres,  and  Brussels. 


Sfevres  (10  years).. 
Brussels  (8  years) . 


Sevres  (10  years) 

7  a.  m 

12  noon 

9  p.  m 

Montpelher  (14  years) 
9  a.  m 


Prevailing  winds. 


SW 
SW 


SW 
SW 


W  SW 

SWSW 


NE 
SW 


W 

SW 


w 

SW 


SW 
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Average  relative  humidity. 
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% 
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89 
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92 
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AuTHOEiTiES:  Annual  reports  of  the  French  and  Belgian  meteorological  services. 
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GENERAL.    SUMMARY. 

Tlio  umisual  tVaturo  of  the  \voatlu>r  for  the  year  1917  was  the 
j\\  u\\.[  craturo.  The  moan  aiimial  tciupcraturo  for  the  year 
tis  .^Jt.--^ ,  wliicl)  is  tlio  lowest  mean  in  the  i)ast  27  years,  the 
leans  raiifjinji  from  oo.2^'  at  Dutton  to  63.5^  at  fexarkana. 
he  departure  for  theiState  was  —1.7°,  the  departures  heingne- 
itiveat  all  stations  exeept  one  and  ranging  from— 3.1°  at  Dut- 
»nto+U.o°  at  Hope.  The  monthly  means  were  normal  or  ahove 
16  tirst  three  months,  below  normal  the  remainder  of  the  year, 
le  means  for  ]May,  Oetober  and  December  being  the  lowest  on 
'Cord  for  those  months.  The  lowest  temperature  for  the  year 
as  —21°  at  Ciravette  and  Mamotli  Springs  on  December  bth, 
liich  is  the  lowest  December  temperature  on  record,  and  the 
•west  temperature  for  October,  12",  whicli  is  the  lowest  October 
iii|  erature  on  record.  The  mean  annual  precipitation  for  the 
ate  was  40.72  inches,  which  was  7.15  inches  less  than  normal, 
le  annual  amounts  were  unevenly  distributed  and  ranged  from 
).80  inches  at  Fort  Smith  to  70.88  inches  at  Alicia,  the  depar- 
res  being  negative  at  nearly  all  stations.  Tlie  montlily  amounts 
ere  above  normal  during  the  spring  and  sunmier  m'ontlis  ex- 
pt  in  May,  below  normal  the  remainder  of  the  year.  A 
•ought  occurred  in  central  and  southern  portions  the  latter 
Ttion  of  June  and  the  tirst  two  weeks  of  July,  which  injured 
m  and  truck  considerably  in  those  portions,  and  the  wet 
'ather  in  May  and  August  in  connection  with  the  unusually 
rly  killing  frost  on  October  9th  cut  the  cotton  and  rice  yields 
uch  below  that  expected.  The  cool,  wet  weather  in  spring, 
iwever.  was  very  favorable  for  wheat  and  corn,  and  the  yield 

these  cereals  was  the  largest  ever  raised  in  the  State,  Hail 
)rnis,  covering  over  one  fourth  of  the  State,  occurred  on  May 
d,  doing  a  great  deal  of  damage,  the  berry  crop  being  nearly 
ined  in  places.  Tornadoes  occurred  on  March  20th  and  31sf, 
ay  27th,  and  June  5th,  6th,  and  7th,  in  which  28  lives  were 
?t,  many  injured  and  a  great  deal  of  property  was  destroyed, 
le  snowfall  was  unusually  heavy  in  December,  21  inches  being 
ported  at  Umphers,  which  is  the  greatest  December  snowfall 

record. 


THE  WEATHER   BY  MONTHS. 

January.—  The  weather  during  January  was  favorable  for 
tops  and  outdoor  work  in  the  southwestern  portion;  in  the 
stern  portion  the  soil  was  too  wet  the  greater  portion  of  the 
3nth,  and  in  the  northern  portion  the  soil  was  frozen  from  the 
th  to  the  latter  portion  of  the  month.  An  unusual  feature 
■18  the  heavy  snow  from  the  13th  to  the  15th,  the  average 
:;r  the  State  bemg  3.9  inches.  A  considerable  amount  of 
;)wmg  was  done  m  the  southern  portion,  and  winter  truck 
|.s  rather  plentiful  as  far  north  as  the  central  portion  up  to 
je  end  of  the  month.  Elberta  peaches  were  badlv  injured  in 
^e  valleys  m  the  northwestern  portion  during  the  cold  spell 
j)m  the  11th  to  the  20th,  but  other  kinds  of  fruit  were  not  in- 
ired.  Wheat  was  in  fair  condition  and  winter  oats  were  in 
lod  condition,  but  acreage  was  reported  small. 

iFebmari/.  — Cold  waves  occurred  on  the  1st  and  5th  of  the 
onth,  temperatures  of  10"  or  lower  being  recorded  at  nearly  all 
litions  ui  the  northern  half  of  the  State,  and  zero  or  lower  in 
J2  extreme  northwestern  counties.    The  temperature  wa*  mort 


niiiiltratc  from  tiie  7lh  to  tiic  l(;ili,  but  rmiained  below  normal 
nearly  all  of  the  time,  several  inclicH  of  isnow  occurring  in  tlie 
northern  portion  on  the  Htli  and  15tli.  The  remainder  of  the 
month,  with  the  exception  of  the  last  two  days,  was  unseason- 
ably warm,  the  highest  February  temperatures  on  record  occur- 
ring on  the  2<)th.  All  but  the  m(»st  hardy  varieties  of  peacheH 
in  the  extreme  northwestern  counties  were  kille<l  l)y  the  low 
temperatures  and  in  the  valleys  the  more  tender  varieties  were 
injured  as  far  south  as  the  Arkansas  River.  By  the  end  of  the 
month  a  great  deal  of  ground  had  been  prepared  for  planting 
corn  and  cotton  and  in  the  more  favored  portions  oats,  potatoes, 
and  some  garden  truck  had  been  planted. 

March.  — The  weather  for  March  was  unusual  in  several  respects. 
The  cold  period,  which  occurred  during  the  first  eight  days,  was 
accompanied  by  snow  on  the  1st  and  3d,  amounts  ranging  from 
two  to  three  inches  in  the  greater  portion  of  the  State.  The 
lowest  temperature  recorded  was  9°,  which  is  not  of  unusual 
occurrence.  Although  the  precipitation  was  light  over  a  large 
area  in  the  northwestern  portion,  the  monthly  mean  for  the 
for  the  State  was,  with  one  exception,  the  greatest  for  March  in 
the  past  11  years;  and  the  number  of  rainy  days,  11,  has  been 
exceeded  but  twice  in  the  past  27  years.  A  tornado,  in  which  six 
persons  were  killed,  a  number  of  persons  injured  and  a  great 
deal  of  property  destroyed,  crossed  Clark,  Dallas,  and  Grant 
counties  on  the  20th.  Two  tornadoes  occurred  on  the  31st,  one 
at  Mellwood,  in  Philips  County,  in  which  one  person  was  killed, 
several  were  injured,  and  several  houses  destroyed;  and  one  at 
Belleville,  in  Yell  County,  in  which  one  person  was  killed  and 
several  buildings  were  destroyed. 

^;5r-v7.— The  weather  for  April  was  favorable,  and  farm  work 
progressed  satisfactorily  except  in  some  of  the  northern,  south- 
eastern and  southwestern  counties  where  the  precipitation  Was 
excessive  the  first  half  of  the  month  and  all  farm  work  was 
badly  delayed.  By  the  end  of  the  month  cotton  and  corn  were 
up,  corn  was  being  cultivated  in  portions  Avhere  the  conditions 
were  favorable,  and  planting  was  being  rushed  in  portions  where 
the  soil  was  too  wet  the  fore  part  of  the  month.  Rice  planting 
and  alfalfa  cutting  were  just  beginning  and  a  few  sweet  potato 
plants  were  being  set.  Wheat  and  oats  were  doing  well  and 
potatoes,  fruit,  truck,  and  strawberries  were  in  good  to  excellent 
condition.  A  large  increase  in  the  acreage  of  corn,  rice,  pota- 
toes, sweet  potatoes,  and  truck  was  reported. 

May.— This  month  was  the  coldest  May  in  27  years,  freezing 
temperatures  being  reported  at  four  stations  and  frost  at  a  num- 
ber of  places  in  the  northern  portion.  Hailstorms  occurred  on 
the  3d  in  nearly  all  localities  in  central,  western,  and  northern 
portions,  the  storms  covering  over  one-fourth  of  the  State,  and 
in  many  localities  were  so  severe  that  the  berry  crop  was  nearly 
destroyed  and  fruit  was  badly  damaged.  Hailstones  of  unusual 
size  fell  at  Arkadelphia,  where  Prof.  S.  E.  Ford  of  Ouachita 
College  found  one  on  the  Campus  that  measured  nine  inches  in 
circumference,  and  one  was  found  on  the  street  that  weighed 
seven  ounces.  Two  tornadoes  occurred  in  Mississippi  County 
on  the  27th,  one  near  Manila  in  which  six  persons  were  killed, 
five  were  injured,  and  property  valued  at  $12,500  was  destroyed ;' 
and  another  which  passed  near  Archilleon  and  Clear  Lake' and 
over  Cottonwood  Point  in  which  12  persons  were  killed,  55  were 
injured,  and  property  valued  at  $43,000  was  destroyed.  The 
continued  cold,  wet  weather  killed  or  seriously  injured  a  large 
portion  of  the  cotton  crop,  the  damage  being  greatest  in  the 
central,  eastern,  and  northern  portions,  where  from  20%  to  80% 
of  the  crop  was  plowed  up  and  planted  again  to  cotton  or  to 
feed  crops.  In  other  portions  the  crop  was  badly  injured,  most 
localities  reporting  from  10%  to  20%  planted  over.  Other  crops 
made  good,progress,  and  at  the  end  of  the  month  were  in  good 
to  excellent  condition. 
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Jane— The  weather  during  the  first  two  decades  of  June  was 
ratlier  unfavorahle  for  most  crops,  and  was  especially  so  for  cot- 
ton. The  precipitation  was  excessive  in  the  northern  portion  the 
first  of  the  month  and  an  unusually  cool  spell  occurred  from 
the  loth  to  the  18th,  the  lowest  temperature  recorded  being  37^ 
at  Button  on  the  16th.  This  temperature  has  been  equalled 
but  once  in  June  in  the  past  27  years,  that  being  at  Russellville 
on  the  12tli  in  1903.  The  latter  portion  of  the  month  was 
more  favoral>le  except  that  it  was  too  dry  the  last  week  iri  a 
lew  of  tlie  central,  southeastern  and  southwestern  counties. 
Three  tornadoes  occurred,  one  on  the  5th,  one  on  the  6th,  and 
one  on  the  7th. 

Cotton  improved  con.siderably  the  latter  portion  of  June,  and 
by  the  end  of  the  month  was  in  good  condition  in  western  and 
northern  portions;  but  only  fair  in  central,  eastern,  and  south- 
eastern portions.  Wheat  and  oats  were  about  harvested  and 
theyields  were  excellent.  Early  potatoes  wer  enearly  dug,  and 
sweet  potatoes,  truck,  melons,  peanuts  and  fruit  were  in  good 
condition. 

ji,ly_—  The  dry  weatlier  the  first  two  weeks  of  July  in  connec- 
tion with  that  of  the  lastthreeweeksof  June  was  unfavorable  for 
allcrops  except  cotton  in  thecentraland  southeastern  portions  of 
the  state.  This  was  especially  true  in  the  uplands,  where,  early 
corn  and  summer  gardens  were  badly  injured,  and  in  the  rice 
fields,  where  it  was  impossible  to  flood  all  of  the  rice  at  the 
])rope'r  time.  In  the  northern  and  western  counties  occasional 
showers  prevented  injury  to  crops,  and  these  showers,  in  con- 
nection with  the  general  rains  later  in  the  month,  made  tlie 
conditions  very  favorable  for  all  crops.  Cotton  made  rapid  pro- 
gress and  corn",  wasexcellent  except  where  injured  by  thedro- 
ught.  Meadows,  sweet  potatoes,  truck,  melons,  peanuts,  and 
surglium  were  good  to  excellent,  and  latepotatoes  were  being 
planted  under  favorable  conditions. 

^Iwf/*/.-!/.—  The  weather  for  August  was  cool  and  rainy,  which 
is 'decided  contrast  to  that  of  August,  1916,  the  monthly  mean 
tcm])erature  this  year  l)eing  4.7"  lower  and  the  monthly  mean 
prcciijitatidu  l)eing  1.47  inches  greater  than  the  means  for  that 
niontli.  The  number  i>f  rainy  and  the  numl^er  of  cloudy  days 
were  also  greater  than  usual,  the  former  having  been  exceeded 
but  five  times  and  tlie  latter  but  three  times  in  the  past  27 
years.  The  cool,  rainy  weather  was  favorable  for  all  crops  ex- 
cept cotton,  which  deteriorated  during  the  last  two  weeks  in  the 
soutliern  counties  and  in  the  lower  Arkansas  \'a]ley,  but  was 
fruiting  well  in  other  i)ortions.  Early  corn  was  matured  and 
liiti' corn  was  in  excellent  eon<lition.  Rice  was  twoweeks  late 
but  making  splendid  growth. 

Srptc  nihil-.—  Tlic  weather  during  September  was  favorable  for 
farm  w<n-k  ami  the  maturing  of  most  crops,  and  high  temi)er- 
:ituresthe  lirstnine  days  of  the  month  Avere  favorable  for  eot- 
lon  and  rice.  The  C()oi  .weather  that  followed,  however,  caused 
an  increase  in  bollweevil  and  shedding,  and  retarded  the  de- 
velopment of  cotton  and  rice,  both  of  whidiwere  from  two 
weeks  to  one  iiioutli  late.  Although  the  precipitation  was  local 
and  very  light  in  places,  it  was  sufficient  in  mo.st  portions  for 
the  maturiiigof  late  crops  audto  keep  the  soil  in  good  condi- 
tion lor  fall  plowing.  !5y  the  end  oftlu'  month  cotton  i)icking 
was  well  uniier  way.  early  rice  was  being  harvested,  consid- 
eral>le  nal~  and  -onie  wheal  had  been  sown,  and  fall  ^erop 
were  being  gathered. 

Orlnhi  I — The  features  of  ihe  Weather  for(  )ctohel-.  T.I  17  W<'re  the 
]nw  mean  leinpei'alnre.  the  low  inininnmi  leniperalure  (  both  re- 
(M.rds  lor  the  -tate  for  27  yi-AV-) .  the  earl\-  frost  dates  and  lai'ge 
daily  rirng<'S  in  temperature.  .\t  most  of  the  stations  the  nmnth- 
Iv  mean  was  the  lowest  mean  for  October  since  records  have 
r.eeii  kept,  while  at  the  fen  la  in  i  ng  St  at  ions  tin'  low  mean  for 
bS^).')  was  e(pialeil.  Freezing  lemperalures  and  killing  frosts  cc- 
curred  on  the  '.Hh,  in  practialiy  ail  portions  of  the  Slate  except. 
(  Cniiri mil il  nil  jiiiiji    III-).  ) 


KILLING    FROSTS,     1917. 


."ilicia 

Amity 

.\rkansas  City 

Batesville 

Bee  Brancli 

BHiitonville 

Beraniiiii  

Bla<-1<  Roclc 

Bonneville 

Briukley 

('alico  Rock 

Caindeti 

C'entfrpoint 

Olareiidon 

Conway 

Corning 

Crossett 

Danville  

Uar  e 

Dodd  City 

Dumas 

Datum 

Kldorado 

Emerson   

Enirland 

Eureka  Springs 

Fayettpville 

Fordyce 

Eoreuian 

Port  Smith  

Georgetown 

Gravette 

Hardy 

Helena  

Hemp  Wallace 


Last  iu 
spring. 


*Mar. 

Apr. 

Mar. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 
*llay. 


*Apr. 
*Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Mar. 

Mar. 

Apr. 
*Mar. 

Apr. 

Apr. 
*May. 

Mar. 

May. 
*Apr. 
*Apr. 
*.\pr. 

May. 
*Apr. 
*Mar. 
*Mar. 

Apr. 


Apr. 
Apr. 
Apr. 


First  in 
autumn. 


Oct.      9 


Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 
*Oct. 

Oct. 
*Oct. 

Oct- 

Oct. 

Oct- 

Oct. 

Oct. 

Oct. 
tNov. 
*Oct 

Oct. 

Oct. 


20 


Oct- 
Oct. 
Oct- 
Oct- 
Oct. 
*Oct. 


Stations. 


Hope  

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro  

Junction 

Lewisville 

Little  Rock 

Lutherville 

Malvern  

Mammotli  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Okiiy 

Osceola  

Ozark  

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott  

Rison 

Rogers 

Searcy  

Sheridan 

Stuttgart 

Subiaco 

Texiirkana 

t'mpliers 

Warrt'ii 

Whitecliffs 

Wynne 


Mar. 

*Mar. 
*Mar. 
+Apr- 
•Apr. 


Last  in 
spring. 


Mar. 
*Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Apr- 
.\pr. 
Apr. 
'Apr. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 


*Ai)r. 
♦Apr- 

Mar. 

Mar. 
*Apr. 
*Mai- 
*Mar. 

Mar. 

.Apr. 

-Apr. 


Fir 
auti 


Octii 
*Oot)| 
*Oodr 

Oq 

ol 

oJ 

Od 

*ooi 

OoS 
Ool 
Oct 
Oct 
Oct] 
Oct 
Oct 
Oct 
Oct 
Oct 
Oct 
Oct 
Ocl; 
Oct 
Oct 
Oct 
Oct 
Oct 
Oct 

Oct 
Oct 

*Octi 
Oct 

*Octi 

Oct; 

Oct 


*No  killing  frost  recorded;  last  freezing  tem«i  erature  in  Spring. 
tXo  killing  frost  recorded;  first  freezing  temperature  in  Autumn. 


TEMPERATITRE  AND  PRECIPITATION  FOR  ARKANSAS, 
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Temperature 

Precipitation 

,  in  inches. 

Skv 

I 

in  degrees  E'ahren 

heit. 

1 

Month. 

aj 

£ 

s.i 

•4-1    u^ 

^■ 

a 

Fh 

QJ 

a 

& 

^  B 

5' 

^ 

_o 

T3 

a. 

OJ 

M 

o 

V 

o. 

t-^ 

=  .5 

s 

O    1 

f«% 

Q 

K 

►J 

.-^ 

Cl 

■Ji  z 

'A  c 

-■ 

Ph 

o 

.Tanuarv 

44.0 

+  2.4 

82 

-  4 

3.-6 

-  0.42 

7.16 

7 

11 

5 

IS 

February  

43.4 

+  1-7 

89 

-  4 

1.93 

-  1.74 

4-8(1 

4 

15 

5 

Hi 

March 

53.0 

0.0 

87 

9 

5.:?2 

+  0.41 

12-18 

11 

14 

5 

15!' 

\  pril           

60.4 
63.0 

-0-8 
-  5-6 

90 
97 

23 
31 

5-69 
3.15 

+  0.92 
-   1.93 

12.84 
8.52 

9 
6 

14 
15 

ll 

Mav 

J  LI  lit'        

75.2 
79.6 

-   1.3 
-0.3 

105 
106 

37 
50 

4-87 
.5-10 

+  0.76 
+   1.18 

8.99 
10.60 

8^ 

18 
15 

?i 

.Tulv 

.\ugust 

77.1 

-  2.1 

104 

43 

4.10 

+  0.59 

8-13 

8 

16 

« 

Septemljer 

71.8 

-1.9 

99 

37 

1.76 

-  1.87 

5. 26 

4 

IS 

5 

October 

56.6 

-  5.3 

90 

12 

1.89 

-  0.88 

4.12 

5 

21 

.D 

fl' 

November 

50.7 

-0.7 

85 

11 

1.96 

-   1.48 

7.07 

4 

17 

4 

9 

December 

34.  S 

-6.8 

81 

-  21 

1.29 

-  2.69 

2.75 

3 

13 

0 

12 

.\nnual 

59.2 

-  L7 

106 

-  21 

40.  72 

-  7.15 

13.59 

75 

187 

74 

1.04 

COMPARATIVE  ANNTTAI,  DATA  FOR  ARKANSAS. 

Te.MI'EK.V1UKE. 

PRECIPIT.VriO.V. 

Number 

OF  Days 

Ye.\r. 

>> .._; 

+1- 

^-  c 

-^si 

1 

^                             t^ 

2  M 

u 

u,  >> 

>i 

5  £ 

H 

■a      3 

3  5; 

U 

(5  = 

1 

1     l 

1S91 

60.5        -01 

Ills 

6 

44.  49 

-   1.45 

91 

94 

ISO 

189-2 

60.0 

-1.3 

106 

-14 

'il.  in 

+   7.79 

1.59 

9S 

1119 

1«93 

60.7 

-0.6 

103 

-13 

47.  91 

-  2.  0.) 

1,S5 

95 

.So 

1«94 

61.3 

0.0 

lOS 

—  22 

49-  05 

-  0.91 

170 

07 

92 

1895 

59.8 

-1.5 

105 

-17. 

44.  69 

-  5.27 

167 

92 

IIIU 

1X96 

63.  0 

+  2.4 

112 

,      4 

:i8.  02 

-10.04 

171 

97 

98 

is'.i7 

62.4 

+  1.7 

111 

—  -J 

46.  52 

-  4.26 

178 

96 

91 

ISU.S 

61.4         +0.7 

Uis 

-  4 

56.  83 

+  6.60 

1.59 

105 

102 

IS'f) 

CO.  6        -0.  5 

112 

-25 

41.49 

-  2-40 

170 

105 

90 

62-0 

■  1.0 

Ills 

-  5 

49.03 

+  0-69 

1.511 

120 

95 

I'jnl 

61.1 

-II.  1 

116 

-  6 

.35  28 

-11.07 

175 

111 

79 

H 11 1'  1 

60.  4 

-0.7 

los 

—  2 

51.70 

1-  5.01 

1.50 

121 

94 

H)n;i 

59  :\ 

-1.5 

105 

-12 

44.  62 

—  2.  09 

162 

107 

96 

60.  n 

-0.3 

105 

—   .") 

43.  45 

-  4.75 

169 

112 

S5 

.59.  5 

-1.3 

106 

-29 

63.  65 

+  16.35 

146 

lli7 

112 

1 

1 1 H  K'l 

tjo.  ■' 

-0.5 

101 

—   7 

56.  97 

f  8.  BO 

156 

96 

113 

}(in7 

61.7 

+  0.9 

ll:! 

—  s 

49.  71 

+  2.06 

163 

91 

111 

6"  1 

'  1.4 

1113 

0 

48.  S8 

+  2.06 

l.os 

loo 

108 

(V   1 

•  1.4 

111 

-19 

44.  05 

-  3.72 

173 

93 

96 

I'Mii 

Cil.O 

105 

-  13 

45.21 

-  2.93 

172 

109 

84 

]i(l  ] 

6"  9 

r  1.9 

1117 

-  9 

49.  53 

+  2.  15 

152 

117 

96 

I'l  ]■' 

5'(  S 

-1.-' 

1U6 

-16 

45.  S3 

-   1.87 

171 

110 

85 

I'll;;  .... 

i     ('11.6 

-to.  s 

11  IS 

-    1 

.54.01 

+  5.09 

1.58 

107 

100 

I'll  1 

61.4 

+  0.7 

no 

-11 

42.85 

-  4.02 

149 

109 

107 

I'llo 

60.  6 

-0.2. 

'       1117 

-  :i 

53.  OS 

+  6.  .57 

l(,:i 

.Si 

Vi\ 

I'.UC. 

61.9 

1  1.2 

107 

-16 

42.  IS 

-  ,5.99 

191 

76 

99 

i&'issKi^iL^  -c^^S£^ 


iwi: 


CLIM.\TOLO(";i(\M.  \)\'\\\:    ARKANSAS  SElTl(>r< 


H»| 


CUiuiilolomi:iil  Diilu  lor  tlic  Your,   1917. 


Tonipt'nvlun" 

■6 

0 
o 

0) 

eg 

S 

c 
o 

^ 

> 

B 

3 

■5 

w 

kJ 

< 

K 

Hrecipltttllon  (InchenJ 

is  IS 

Number  of  dayii . 

1 

i 

J3 

1«> 

is 

B  3 

r  3 

~  0 
23 

In 

s 

«3 

0 

"5 

0 

0 

3 

•5 

1 

2  "3 

S3 

a 

4 

.0 

0 
"3 

t 
5 

. 
1^ 

5 

2. 


Lawii'iice 

■2.M 

12 

&S.  1 

90 

July 

1 

-10 

Dec. 

9 

Clark  

•250 
■Jnll 

•26 

. 

(iO 

Dfslin 

Ub 

Iiuifiii'ii(U'iico  .. 

•277 

i-z 

100 

•lulv 

1 

-12 

Dec. 

9 

\  1(11  Huii'ii 

.ia 

59.3 

105 

July 

I 

-  9 

Dec. 

9 

HiMitiin    

1,30S 
1 .324 

55.1 
50.2 

9S 
101 

July 
Juii. 

30t 

—  7 

-  5 

Dec. 
Dec. 

8 
8 

B(HHU' 

3 

102 

ifiil'v ' 

.. .. 

1 

"bee! 

it) 

Monroe  

22c 
3fil 

35 
3 

59.5 
50.  1 

102 

102 

July 
July 

7t 

1 

-  9 
-19 

Dec. 
Dec. 

9 
9 

Izard 

(.)iiiuliita 

168 

31 

61.4 

103 

July 

13 

5 

Dec. 

30 

Howard 

■170 

11 

OLS 

106 

July 

1 

11 

Kcb. 

It 

Moiuof 

Kaulkiier 

171 

30S> 

00 

60.5 

"ios' 

July 

"1 

-  6 

Dec. 

9 

Clay         

•29S 

A^hlt'y 

175 

14 

62.7 

103 

July 

13 

9 

Dec. 

30 

Yell 

337 
330 

1.175 

102 
1,590 

U 

30 
3 
io 

Yell 

(Vi.'4 
63.2 

100 

99 
101 
99 

July 

July 
July 
July 

It 

1 

7 
1 

0 

Dec. 

8 

Ma  riou 

Pfsha 

9 
-19 

Dec. 
Dec. 

30 
9 

Madison 

I  lllOU      

205 

22y 

l,v 
lu 

02.4 
60.  0 

103 
100 

July 
July 

13 

8 

9 
-  2 

Dec. 
Dec. 

30 
9 

Loiiokf 

Carroll 

1 ,405 

lo 

55.9 

100 

July 

1 

-10 

Dec 

9 

\Va>liiiiKton 

1,451 

31 

57.0 

99 

J  Ul  V 

8+ 

—  7 

Dec. 

8 

Dallas 

300 

0 

i 

IDI 
103 

Aug 
July 

3 
13 

Little  Kiver 

Sebastian 

•isi 

3o 

59.6 

103 

July 

1 

2 

Dec . 

9 

Hempstead 

2G4 

White 

200 

Benton 

1,250 

19 

100 

July 

8 

-21 

Dec 

9 

Sharp  

043 

M 

57.2 

103 

July 

1 

DOC. 

9 

Phillips 

1S2 

liarlaiid 

1,500 

l^ 

59.7 

106 

J  uly 

1 

1 

Dec. 

9 

Hempstead- 

377 

'£.0 

62.  S 

98 

J  uly 

12 

8 

Jan. 

14t 

(iariaud 

000 

'i.O 

61-9 

102 

J  uiv 

s 

8 

Dec. 

9 

Union 

lu 
•22 

03.2 
58.0 

103 

July 

13 

8 

Dec. 

30 

Woodruff 

Craighead 

196 
345 

99 

July 

11 

_, 

Dec. 

9 

I'liion 

132 

•z-± 

1U4 

,)uiv 

13 

11 

Dec. 

30 

L;i  layette 

202 

Pulaski 

280 

b» 

00.  1 

88 

July 

7 

5 

Dec. 

9 

.lolinson 

(  /O 

M 

59.4 

100 

July 

1 

0 

Dec 

9 

Hot  Sprins; 

2*  ( 

oil 

01.1 

Kill 

Juiy 

1 

10 

Dec. 

91- 

I'llltOll 

612 

i2 

50.9 

94 

Jui\ 

14 

-21 

Dec. 

9 

Lee 

2o5 

0 

h%  1 

98 

Juu. 

24t 

—  ■) 

Dec. 

9 

Poinsett 

229 

- 

58.0 

lull 

Juu. 

30t 

-11 

Dec. 

9 

Si.'aroy 

I.US.0 

J. 

.58.3 

97 

July 

1 

-  3 

Dec 

9 

Polk 

1  ,2S4 

soo 

730 

29 
0 

58-5 
59.0 

100 
1'2 
i02 

July 
July 
J  uly 

14 

.t 

-16 

1 

Dec. 

llec. 
Dec . 

9t 

9 

9 

haxier 

Moi.tgoniery  .  .. 

Pike 

3b7 

Ne\\  ton 

2 .233 

^1 

54.2 

95 

July 

/ 

-   3 

Dec. 

8 

..'aek.-ou 

231 

OJ 

lii2 

Juiy 

8 

Pope 

1.  7U0 

97 

July 

2 

-12 

Dec. 

10 

Mls^issippi 

240 

1/ 

i)S.4 

100 

J  uu. 

19-t- 

-10 

Dec. 

9 

Franklin 

377 

'^>. 

104 

Juu. 

.30 

2 

Dec. 

9 

Jetie^■^o^l 

215 

„.> 

00.6 

102 

Jul\ 

0 

9 

Dec. 

30 

Kandolph 

300 

25 

58.5 

100 

Julv 

1 

-IS 

Dec. 

9 

Ashley  

122 

li 

01.2 

101 

July 

8 

9 

Dec . 

30 

>«evuda 

3-27 

no 

02.  0 

104 

JulV 

It 

in 

Dec. 

30 

Dalla.- 

•2*7 

Cleveland 

243 

1 

Benton  

1 ,3515 

lij 

60.1 

96 

J  uly 

7t 

-10 

Dec. 

y     I 

White 

230 

4 

102 

Aug. 

1 

-19 

Dec. 

9      ' 

(.rant 

Miller 

240 



Arkansas 

L'JS 

l^ 

OtI.  7 

101 

July 

7 

0 

Dec. 

9     1 

Logan 

1  ,Uflil    1 

20 

59.9 

IIM 

.July 

!•!■! 

-  2  \ 

Dec. 

9 

-Miller , 

oo2  1 

■m 

03  6 

104 

Ji.n 

!■> 

16 

Dec. 

3ii 

Yell 

2,000 

1 

lOv; 

Juiy 

1( 

2 

Dec. 

9     1 

Bradley 

200 

2z 

Oo.J 

ICo 

Juij 

\o 

0 

Dec. 

■M     • 

Little  Kiver 

1 

C;  us^ 

25u 

9 

1 

58.4 

97 

July 

s 

-18 

Dec. 

9     1 

70.88 


34.38 
45.32 
42.15 
41.57 
41.94 
41.88 
42.61 
:i4. 14 

45.73 
42. 23 
40.48 
41. 44 
39.  -22 
33.81 


43- 18 
37.30 
39. 15 


47.96 
47 

41.00 
42. 29 
49. 85 
39-96 


19.80 


38.73 
40. -20 


48.24 
50.72 
43.08 
43-55i 
30.371 
43-05 
3a.4S| 

37.  04 


30. '^2 
30.  o3 
44-51 
47.72 
47-401 
34.  V4 
39. 3u| 

35-89 


29 

3  I 

10  I  4-2.41 

1  !  oo.-^i) 


44.02 
36.  38 

'32!8i 
30-09 
39.07 

48-15 
38.01 
36.33 


44.79 

-11.' 911 
39-31 
42.  ■20i 

S2.3ii 
4J.1» 

40.60 
29.  27 

38.44 


12. 84 


6.13 
8.46 

8.^28 
8.55 
7.41 
10.60 
7.09 
8.50 

7.85 
8.06 
5.78 
7.07 
0. 97 
7. -24 
9.  30 
7.61 
7.06 
7.93 


8.48 
10.  82 
0.01 
8.44 
8.16 
8-43 


3.18 

5.91 
6.80 

10.73 
9.71 

10.  56 
9.43 
7, 57 
8.81 
5.77 
8.-23 


Apr. 


Mar. 
Apr. 
Jun . 
Juii. 
May 
J  ub- 
,luly 
,luii. 

Mar. 
J  uly 
.lun. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Apr, 
Apr. 
Aug. 
Juu. 


Apr. 
Apr. 
July. 
.Ma^ 
A  i)r . 
Apr. 


Aug 

Apr. 
Mar. 

Apr. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Jul  V 
Mar. 
J  un. 
Mar. 


0.90 


0.33 
0.83 
0.48 
0.05 
0.70 
0.69 
0.10 
0.30 

0.76 
1.73 

1.05 
1-30 
0.70 
072 
1.00 
0-61 
0.62 
1.11 


Sept. 


27. 3 


Mar. 

.Sept. 

Sept. 

.Sept. 

Oct. 

Oct. 

.Sept. 

Dec 

Dec. 

Dec. 

/Sept. 

Dec. 

Sept. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Sept. 


4.0 
17-0 

8. -2 
17.5 
•24.2 
13.0 

5.5 

ILl 
19.5 
•2.8 
9.0 
9.8 
11.3 


239'' 


0.83 
0.93 
1.39 
L^20 
0,73 
0.69 


.07  jJuly. 
■  2i,  ,'July. 


0  43 
8.i8 
8.53 
10.16 
7-61 
7.84 
7-00 

6.30 
7.39 

7  16 

6.7a 

7-08 
5  35 
7.78 
5   10 

8  13 
8-12 

8.-50 
o-Wl 
7  97 
5-9i 


6  9» 
10  7u 
0  34 
9.  83 

6-70 
8  80 
5  97 
7.50 
5.67 
7-71 


i.iar. 

JUU. 

Mar. 
July. 
Jan. 
Mar 
Apr. 

Apr. 
Apr. 
Mar 
Mar. 
-^  ug. 
Jau. 
Jun. 
Mar. 
-^ug. 
Mar. 

Apr. 
Mar. 
.lull. 
Mar. 

Apr. 
.Mar. 
Mar. 
Julv. 
Mar. 

Inn. 
Julv  . 

Aum. 

-Vug. 

.vpr. 
Mar. 


0.^20 

0.99 
0.80 
0.46 
1.  ^25 
1.35 
0.86 
1.21 
0.82 
0.  83 
0.^25 

0.38 


0.27 
0  97 
1-08 
0..57 
lOy 
0.06 
l-4.> 

0  63 

0  80 
0.  33 
U.32 
1-33 
0-35 
0  0.1 
0-4S 
0  «J 
0  87 

0  45 
0-93 

1  05 
11 -,50 
0-74 
0  50 
058 
1-10 
0-98 
0  98 


Nov. 
Dec. 
Dec. 
Sept 
Oct. 
Mar 


Oct. 

Sept 
.Sept 
Oct. 
.Sept 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Jv'ov. 
jN'oy. 
Sept 

Nov. 


|.>ept. 
1 1  eh. 
Dec. 

[Dec. 
Idc-c. 
i.,ept. 

'Vch. 

I 

I J  inc. 
I'et). 
Dec. 
Dec. 
ilar. 

.NOV. 

Dec. 
cept. 
Oct. 
•sept. 

sept  ■ 

Nov. 

Dec. 

sept. 

.<ept. 

Oct. 

Nov. 

May. 

Juu. 

Dee. 


T. 

9.0 

6.5 


4.3 
12.0 


201 
181 
199 
120 
21)3 
■2^22 
218 


224« 

191 

177 

165 

105 

221 


8 
40 
13 
115 
79 
64 
20 


69* 
34 

78 
87' 
.52 
83 


164 
•225« 
lil4 


22.0 
16.3 


82 
75 
83 
66 
61 
91 


141 
157t 
156 

150 
166 


•2.9 

8.0 
19.8 
16.5 
2;. 5 

7.4 

9.5 

16. » 
2.0 
17.0 

30.0 
3.0 

12  .'5 
0.6 
12-0 
2U.  0 
13.0 
•2o.7 
•22.8 


9-0 

19-. J   i 
4.0    : 

6.0 


92        166 


79 

78  i 
65 
94  , 

77   !. 
85  I 

73  ' 

74  ■ 
H2 

04     . 


199 
203 
176 
117' 


96 
10° 
33 


179 
]26f 
104 

m" 

104 


32 
:J0 
90 
127 


161 
144 
153 
124 
S3 
79 
127 


71» 
140 
110 
107' 
148  I 
61  ■ 


106  i 
127° 
138 


19-4 


10.1 
3.0 


103 


0  ^20  'D<''- 
0  94    Oci. 


82 


1-SK) 
0  ,85 
0.32 
0  51 


Oct. 
■Nov 
Dee. 


170» 


206'-      87'" 
16-2"'   r'.^' 


•200 

139 

158 
2o2 


142 
64 
47 


181 


6.0  I       64 

9.0  j     as 

14.0  83 


i 


t  Also  on  other  dates. 


Reference  letters.  ■»,  0.  e   appearing  in  the  table  indieaie  innnner  01  days  missing;  lor  example,  "  represents  two  days  raissjnsr.  etc. 
'I-  Precipiialion  is  less  than  0.01  incu  rain  or  melted  snow.         t  Al>o  on  other  dales  or  months, 
it.ollioe  ii.i.lressesOf  .lunciion.  Pandolph  La.of  ilk*e  ^^atioIls  are  asfoUows:     . :  01  Lutherville.  R.F.D.  No.  2    Lamar     Ark       ot  Springbank     Dod.lrid- 
'tvher-  Rover   .\  rk 


55 
75«. 
105  ! 

"si' 

95  i 


161'' 1  145''  I 

•2^23e   05'  • 
•206    71 

11.5"  2066  I 


108  I 

134 
132 
99 
V20'' 

"55'i 
71' 

88  ■ 
.S7S' 


245 

-48 

I'J 

90 

152 

90 

123 

55 

-.ill 

74 

80 

84 

136 

52 

177» 

79 

220" 

79" 

66 

65 

109 

107 

8!) 

67 

216 

45 

KM 

80 

178 

1.5ft 

37  1 

84 
143 
110 


•233 

31 

101 

•207 

20 

138 

187 

117 

61 

137» 

178» 

49» 

218 

11 

133 

•i-211''' 

■  -iji' 

116'' 

209 

29 

127 

217 

28 

P20 

syy, 
s\v. 


ne. 
He. 


102 


'CLIMATOLOGICAL   DATA:   ARKANSAS   SECTION. 


Year,  191 


Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Tear  1917,  'with  Departures  from  the  Normal. 


StatioDS. 


January. 


Febrnnry. 


March. 


April. 


p. 

P 


May. 


June. 


July. 


p. 


August. 


p. 


September. 


October. 


November. 


December. 


AunualJ 


Alicm 

Amity 

Arkadelphia... 
Arkansas  City. 

Hatesville 

Hee  Branch  ... 

Hentonville 

Itergmau 

Ulaok  Rock 

]5ooneville 

Urinkley 

t  ;alico  Rock  . . . 

» 'amden 

« 'enterpoint  . . . 

« 'larendon 

<  'onway 

(Jorning 

( 'rossett 

Oanville 

I>ardanelle 

Dodd  City 

llumas 

Dulton 

Kldorado 

England 

Eureka  Springs 
Fayetteville  . . . 

Vokl  yce 

l-'oreman 

Fort  Smith 

Fulton 

(ieorgetowii 

<;ravette 

Hardy 

llHlena 

Hemp  Wallace 

Hope 

Hot  Springs  ... 

lluttii; 

.lelks 

.Iiinesboro 

.1  unction 

I.enisville 

Little  Rock  — 

Lutherville 

^lalvern  

Mammoth  Sprin; 
Marianna.. . 
Marked  Tree 
Mar>hall  ... 

Mena 

Mountain  Home 

>iount  Ida 

M  urlrcesboro . . 

Nail 

Newport 

okav  

Osceola 

<>/.ark 

I'ine  Blutr 

I'licahontas 

I'ortlanil 

I'rescott 

I'lincoton 

Riion 

Roger?. 

Si'a  rev 

Slieriilan 

Springbank 

SI  iittgart 

Siibiai'O 

'I'l'xarkana 

Tiiiphers 

\\  ari-cn 

WhiK-.'litTs 

U  V II  rw 


l„  th.-Mtv 


6.05 
4.07 
4.70 
6.46 
3.48 
3.07 
1.08 
1.C5 
4.36 
1. 

5.38 
2.45 
4.05 
2.15 
5.42 
1.85 

'5.' 

2.79 
2.94 


I  5.69 
3.25 
4.25 
3.78 
2.54 
3.26 
4.66 

"o.'es 

3.51 
4.05 
1. 05 
4.05 
5.  91» 
4.34 
3.64 
1.98 
4.86 
3.79 

4.97 
1.71 


+1.09 
-0.28 
+1.02 
+0.99 
-0.56 
-1.11 
-1.55 
-0.85 
-0.10 


+0.66 
-0.8 
-0.70 
-1.81 
+  1.42 
-2.  27 

+6."4i 
-o.'ii 


-0.38 
+  1.19 
-0.30 
-0.31 
+0.59 


-0.48 

-1.23 

+0.08 
+0.69 
-0.46 
-1.40 
-2.  8' 
+0.62 


+0.01 
+  1.09 


2. 53  -2. 26 
1.95-1.43 
5.86+0.41 
2.17-1.42 

7.61 

5. 16  +0. 33 
2.44 


2.41 

3.23 
1.99 
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riJMA'rOI.OCKWI,    DATA:     ARKANSAS    SKCTlON 


,  I),". 


Monthly  and  Annual  Hean  Temperatures  for  th..  Y...11    1017,  with  Departures  ft-om  the  Normal. 


Stntioiis. 


.lauunry . 


43.1 
4-2.4 

43.' 4' 

;iH.  1 
40.  y 

43.  4' 
43,4 
38. 2 
47. » 

47.  e 
45.  t) 
49.0 
43.0 

48."  4' 
38.0 
47.2 

44.  0'- 
39.8 

41.8 


42.2 
40.6 
41.4 
44.8 
48.2' 
47.4 
50.0 

43.2 
50.0 

45.0 
43.0 
46.6 

40.2 
42.7 
44.9 
43.0 
42. 4» 


43.6 

40.0' 

42.4 

43.0' 

42.0 

42.  9« 

4.5.  2 

42.6 

47.4 

47.0 

40.0 

46.' 4' 

43.8 
50.3 

45.' ii- 
43.1 


Kebruary , 


+  2. 
-  0. 

+  '2.' 
+  4. 
+  4. 

+  'i.' 

+  '2.' 

+  2. 
+  5. 
+  5.: 


+  1. 

+  1. 

-  0. 

+  1. 

+  4.' 


+  2.1 
+  4.1 


+  4. 

+  2. 

+  3. 

+  3. 


3. 
+  3. 

+  '2." 
+  1. 
+  1. 
+  4. 
0. 
+  2. 


+  3.2  38.2 


+  3.5 
+  2.0 
+  3.6 

+  '6.5 


March. 


+  0. 

+  0. 

-  0. 
+  2. 

-  1. 
+  2. 

+  "i.' 

+  '2." 


53.2 

52. 6 
49.8 
51.  S 
49.6 
60.  2 
62.  t)> 
53. 2 
49.5 
8  55.9 


+  1.4 
+  3.1 
+  3.9 


40.8 
50.6 


46.8 
44.2 
50.8 

45.' 7' 

41.7 


54.7 
53.  S 
67.1 


+  2. 


+  0.3 
-  0.2 


+  0.8 
+  5.1 


2.0 


57.1 
47.4 
55.  0» 
63. 8' 
50.2 

51.2 
56.3 
57.0" 
53.6 

si.'o 

52.8 
56.8 
55.0 
56.7' 

51.5 
66.8 

54.6 
52.4 
64.6 

50.5 
52. 2" 
49.  4" 
52.4 
51.4 
51.2 

52.8 
46.6 
51.8 

50.' 6' 
63.2 
53.8 
51.8 
64.7 
66.3 


+  0.9 


50.9 
53.0 
64.7 
53.8 
.57.6 
53.5' 
+  1.0  64.4 
.  50.4 


April. 


+  1. 

-  2.3 

-  3.2 

-  0.8 
+  2.2 
+  2.4 


60.3 
59. 3« 
57.5 

60.  3' 
56.  2 
57.0 


0.  4  60.  8 
58.3 
-  0.1  62.0 

61. 1 
t-  1.  1  60.8 
+   1.  1  63. 4 


+  0.6 
-1.5 
-0.8 
-   1.1 

+  1.8 


+  2.3 

+  '6.' 9 
-1.9 

+  2.1 
+  1.6 
-0.5 

-  1.5 
-0.4 

+  'i.'3 

0.0 

+  0.8 

+  a 


2.3 
0.2 

'6.' 8 
0.7 
0.7 

+  0.4 
2.0 

+  0.9 

+  2.2 


6 
60.0 
61.4 
60.5 
62.8 

|60.  4 

-  1.4161.0" 
60.2 


+  0.9 
+  0.3 
+  1.2 


.68.2 
62.  8 
56.  0" 
63.0 
63.1" 
57.6 


57.8 
62.6 
62.2 
60.1 

5S.'2' 
60.0 
62.  8« 
62-0 
63.8" 

69.4 
63.9 

6i.'2' 
60.0 
61.8 
58.2 
62.0 
61.5 
60.6 
68.6 
59.0 

60.6 

55.8 

61.2 

58.6 

60.8 

62.6b 

61.4 

60.5 

61.4 

62.8 


-  0.2 

-  2.9 

-  2.6 
-0.6 
-0.8 
+  0.6 

-'6.' 8 

-'i.'e 

-1.9 

-  1.2 
+  0.4 


-  0.1 
-0.3 
+  0.6 
-0.7 

-0.7 


0.6 

0. 

0.9 

0. 

1.5 

-  1. 
+  0.6 

i. 
+  0. 
+  0.5 
+  0.1 


May. 


3.4 


0.4 
0.2 

'6.6 

+  0.1 

1.6 

+  0.8 

-  2.2 
0.0 

-0.5 

-6.8 
-0.3 

-  1.1 


63.0 

6(1.  9 
tW.  0 
59.  6 
60.6 
66.4' 
64.0 
61.).  8 
65.2 

63.4' 
63.  6 
67.5 

58.' 8" 
66.3 
.6 
66.8 
63.8" 
60.2 

60.4 
66.5 
65.2 
63.8 

6i.'2' 
63.6 
67.0 
65.4 
67.6 

62.4 

67.8 

64.' 6' 
63.0 
64.9 
60.  7 
63.7 
63.0 
62.4 
61.9 
61.2 

62.8 

.57.4 

64.0 

62.0 

63.8 

65.  O"! 

65.4 

63.8 

66.2 

66.7 

60.2 
63.4 
64.1 
64.2 
66.9 
63.2 
65.3 
62.6 


-4.8 


5.3 

6.8 

-4.5 


June. 


July. 


AuffUDt. 


Soptembor. 


74.2''  -   1.6  79.0    -  0.2  75.8     -  2.3  70.4 


6.0 

7.9 

5.8 
4.6 


8.6 

'6.' 5 
3. 

6.0 
6.7 


-  6.1 


5.9 

4.8 
4.2 
4.0 
4.0 

7.6 
3.6 

'6.' 4 
4.6 
4.3 

5.0 


7.3 


73.0 
76.  6 
71.5 
73.2 
76.4 
76.1 
74.2 
76.6 


7.0 
5.8 


74.9 

78.4 

76.' 2 
74.8- 
5.6 
72.3 
6.8 
5.0 
74.3 
73.  S 
73.1 


74.4 
70.2 
76.6 
74.4 
6.  6  76.  0 


5.1 

5, 

5.1 

4. 

4.1 

-5.8 

5.' 6 
5.3 
4.5 


77.1 
77.4 
76.1 
76.6 
78.1 

71.2 

76.4 
7.5.6 
78.8 
74.3 
76.6 
74.8 


-3.2 
-0.8 

-  2.6 

+  0.7 

-  i.'-t 
-'i.'e 

-  3.0 
-0.7 
+  0.1 

-'3.' 6 

-'i.'9 
-0.6 
-1.4 

-  2.2 

-  1. 


0  4 
1.2 
2.1 

0.2 
0.3 
0.8 
1.0 

2.6 
0.0 

'i.'o 

0.6 

1.8 
16 


2.9 


1.6 
1.1 

'i.'i 

0.8 
1.5 
0.9 
2.0 
0.4 

2.0 

'i.i 

1.7 
0.2 


76.4 
80.0 
77.3 
77.3 
81.3'' 
81.6 
79.0 
79.8 

81.8 
81.0 
80.3 
80.6 
■5.8' 
82. 2 
74.4 
81.7 
81.0 
77.7 

78.7 
80.2 
82.0 
81.8' 
79.0 
78.4 
80.0 
80.4 
S'2.2 
82.  0" 

'8.8 
82.2 

86.' i' 
9.8 
80.4 
76.2 
79.2 
78.7 
78.4 
78.8 
78.4 

79.0 
74. 2'' 
80.3 
79.3' 
79.4 

si.'s' 

9.5 
81.0 
81.8 

76.6 

8i.'6' 
81.0 
82.6 
78.8 
81.1 
8.3 


-  4.0 
+  0.3 

-  1.2 
+  1.4 

+  'i.'4 

-'i.'-i 

-  0.1 
+  0.4 
-0.8 

-'3.'6 

-'6.' 7 

+  0.4 

-0.5 

0.0 

+  1.1 


+  0.8 
+  1.9 
-0.5 
+  0.1 
+  0.1 
+  1.4 
+  0.2 

1.6 
+  1.1 

0.8 
0.7 
0.5 
1.6 


1.4 


1.1 
0.7 

-  6.7 

+  '6'.5 

-0.3 

0.4 

+  0.2 

0.1 

'6.'  i 

+  U.2 

+  0.3 


74.0 

78.8 
73. 2 
74.4 
77.0" 
78.8 
75.6 
77.7 

80.0 
81.0 
80.2 
77.5 
73  4'! 
79,8 
71.6 
80.0 
78.0 
74.2 


0 

8' 

6 

74.8 

74.8 

76.9* 

79. 2" 

79.6 

79.8 


0.7 


75.8 
80  2 

77.0' 
77.4 
78.4 
73.4 
77.0 
6.6 
74.8 
77.0 
74.7 

76.2 
72.0 

78.2 
76.1 
76.2 
80.4 
78.8 
76.6 
79.4 
80.2 

73.8 
77.5 
78.9 
77.9 
80.3 
77.0 
78.6 
76.1 


-6.6 

-  0.6 

-  3.3 

-  1.0 

-'i.'6 


-  1.9 
+  1.1 
-0.7 

-"4.' 4 

-'as 

-  1.1! 

-  2.0 
-3.8 


2.2 


0.8 
2.6 
3.7 
2.7 
0.1 
+  0.1 
1.0 

4.1 
0.2 

'i.'s 

1.2 
0.9 
3-7 


2.3 


68.2 
73.  2« 
68.4 
68.5 

71.  y" 
73,0 
70.2 
72.1 

74.0 
73.8" 
73.3 

72.  6 
69.0" 
73.9 
66.7 
73.8 
73. 0« 
69.0 

70.  Oa 


October. 


November, 


2. 6  65. 0 


73.2 
69.0 
70.1 
73.3 
73.6 
74.0 
73.8 

70.8 
73.6 

72.' 5' 
73.6 

72.8 
68.3 
71.4 
73.2 
69.8 
70.8 
70.4'' 


....  71.0 
4.  6  67. 3'' 

1.4  73.8 
....70.7" 
2.2  71  0 


0.2 
2.5 
2.5 
1.4 
1.0 


-  3 


1.3 
3.4 

1.8 


■5.0^ 
73.4 
72.4 
72.6 
74.5 


69.0 
72.6 
72.8 
73.6 
,75,6 
...169, 3" 
2.8172,6 
...71.9 


-  4 

-  1.1 
-0.5 
-1.4 

-'i.i 
-'■i.'j 


2.7 
0.0 
2.4 


2.4 
3.0 
3.9 
3.0 

2.2 


+  0. 
I 
2. 
0. 
0. 
0. 
2. 


53.6 

58.  I 
52.2 
53.4 
58. 3» 
.56.6 
.52.  6 
58.0 

61.2 
69.2 
59.9 
.56.0 
53.4"' 

59.  3 
50.0 
.59.  1 
.56.  08 
.53.  6 

54.7 


2 
.53.7 
55.0 
66.2'' 
61.9 
59.0 
60.2" 


-  4.9  492 


8.2 
3.9 
5.8 
5.7 

'5.' 3 

'5.' 5 

4.3 
1.9 
5.4 

-'C.'4 

'9.0 
5.2 
6.3 
6.2 

5.7 


48.2 

50.8 

48. 2 

49.8 

51.8'' 

50.0 

47,1 

51.6 

53.2 
.50.3 
62.3 
49,0 
47.0'' 
51.8 
44,9 
52, 9 
50.2" 
48.6 

50.0 


1.2 


-3.6 
-0.7 
+  1.5 
+   I.O 


l)iM:ombi)r.  1    Aiiiiiiiii 


32.2 


3.6  56.2 
1.969.2 

0.6  57.'9 
+  0. 1  57. 8 
1.6|58.3 
3. 4' 53.  4 
..,|56,8 
...|56.0 
...  56. « 
157.4 
54.3 


-  3. 


2.8 
0 

i,o 
1.5 
2.4 
0.4 

-  3.5 

-  1.4 

2.2 


1.2 

1 

1,2 


56,6 
51. 6« 
55.6 

55.0' 
57.6' 
,57.5 
55. 8" 
57.5 
60.6 


54.7 
67.1 
58.0 
57.8 
59.6 
158.  3 
-  3.957.0 
|59.  6 
I 


4.5  51.5 

5.6  48.6 
6.951.2 
6.3I5O.6 
1.6  54.4" 
4. 5  53. 2 
4.453.3I' 


6.4 
4.5 

'5.'6i 
3.2 
4.3 

4.7 


50. 8 


52. 9 
52. 8 
53.0 
47.8 
50.4 
50.8 
51.8 
52.6 
49.0 


7.4 
5.2 

'5.5 
5.9 
5.7 
6.2 
5.9 
2.8 


30.1 
:i2. 8 
30. 4 
32.2 
:15.7« 
33.8 
•29.8 
1. 7  i40. 2 


1.6 


-  1.7  141.1 

-  01  34.5 

-  2.5   41.0 
133.8' 

-  1.1  ;..... 
138.8 

-  3.9  24.7 

-  2.2  |40.8 

-  3.6  133. 8" 

-  2.1   30.8 


+  0.4 


33.0 
3. . . . 


+  1.6 '3,5.0 

-  0,6  131.2 
+  1.3  |31.8 

-  1.6  :37.6 
+  1.3  43. 1« 
+  2.1  39.0 

-  1.8  141.3 

0.5  31.2 
....    41.0 


+  1.4 

2.0 

+  0.8 

-0.7 


35.4 
35.0 
39.4 
30.4 
34.4 
31.6 
.34.0 
+  0.2  36.3 
30.4 


50.8     36.2 

47.4''  +  0.7  30.6" 
47.9 


-  7. 9|  68. 1 

■ii.'i' '.'.'.'.. 

■  9.6  69.8 

•  7.  li  61.1 

■  4. 8|  66. 2 

■0.5  btf.'s' 
56. 1 

•  5.1'  61.4 

•  3.7'  61.8 

■  7. 6;  60. 6 
5. 8,  62. 7 


I  62. 4 

-12. 7|  63.2 

-  3. 9;  62. 4 

-  8.6  60.0 

-  7.6|  55.9 

-  6.2i  57.0 


6.7!  59.6    ■ 
5.8    .....    . 

7. 1 ;  57. 2  I  - 

4.  4]  59.  7  I  - 
3.  2j  62.  8  i  - 
5.1  61. 9  I- 
4.8  63.2    - 


-   1.8 


1.6 

1.8 
0.5 


-  1  9 

-  2.  1 

-  0.6 

-  0.9 


9.0 

4.2 


3.  1 
1.3 
2.6 

2,8 

1.2 


0.9 

i.s 

16 
0.3 
0.2 
1.7 


68.0  1- 


-  8.  l'  60. 1  I- 


51.8 
51.4 
52.4'' 
51.0 
60.5 
60.6 
53.4 


4.  6  49.0 


3.9 
.5.7 
5.8 


.32.6 

51.6 

52.0 

54.2 

53.2 

49.5" 

49.7 


.,,,  32.0 
2,  0  !«.  6 
0.2  ;J3.2' 
1.  9  36.  1 

0.  9  i31.  8 
3.3  S9,4 
0.4  !40,0 


0.2 

'6!i 
0.4 

1.0  142.4 

....  135.3 

4.3,37.1 

....    32. 0 


32.4  • 
33.7  , 
:».8  I- 
34.U"t- 


5.4 

59.4  , 

4.1 

61.1   1 

7.6 

56.9 

. . .. 

.59.1  ; 

58.6  1 

58.3  1 

7.3 

58.5  i 


59.0 

6.4 

54.2 

9'6 

58.' 4 

9.0 

8.6 

60.6 

7.4 

58.5 

5.4 

61.2 

3.5 

6'2.6 

5.8 

56.1  I 

8.0 

60.7 

7,5 

59,9  i 

3.9 

63. 5 

1.4 
0.5 
0.7 
1.9 


2.9 


-  2,4 


2,4 

1,0 

0.4 
1.6 

i.'i 
1,7 
0.9 


7. 2]  60.  4 
....I  58.4 


In  the  above  table  the  departures  from  the  normal  temperatures  are  based  only  on  records  from  stations  that  have  10  or  more  years  of  observations. 
Reference  letters.  ».  b,  c.  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days  missing;  for  example,  b  represents  two  days  missing 


,  etc.       t  Also  on  other  dati-.s. 


(  Continued  from  page  100.) 
'■  southwestern  and  extreme  southern  and  in  those  portions 
■y  occurred  from  the  19th  to  the  24th.  A  severe  cold  wave 
Tspread  the  State  on  the  28th,  — 29th  causing  the  lowest  tem- 
•ature  records  for  the  month.  The  precipitation  was  deficient 
:i  in  connection  with  the  deficiency  of  the  preceeding  month 
;ased  low  water  stages  in  all  streams  of  the  state. 
-Vowmifr— The  month  of  Noveniber,  1917  was  free  from  se- 
le  storms  and  extreme  weather  of  any  kind.  Both  the  tem- 
I'ature  and  precipitation  averaged  below  normal.  In  the 
j-thwestcrn  portion  of  the  State  the  monthly  totals  of  precipi- 
ion  were  alx>ve  normal  but  at  many  points  in  the  eastern 
•tion  they  were  less  than  an  inch.  Very  little  precipitation 
until  near  the  close  of  the  month  when  the  heaviest  rains 
urrcd.  A  few  scattered    stations  reported  positive  departures  I 


in  temperature  but  the  majority  of  them  showed  negative  de- 
partures. The  month  opened  mild  and  continued.-^o  until  near 
the  20th.     The  23d  and  24th  were  cold. 

December— The  monthly  mean  temperature  of  34.8-  is  the 
lowe-st  December  mean  for  the  .State  for  the  past  27  vears  and 
the  reading  of  —21-  was  the  lowest  reading  by  five  degrees  {uy 
the  same  period  of  time.  At  a  majority  of  the  stations  in  tlie 
central  and  northern  portions  of  the  State  these  Decembermean.s 
are  the  lowest  since  records  have  been  kept.  All  temperature 
departures  were  negative  ranging  from  —12.7  at  Dutton  t<> 
—  3.2^  at  Hope.  The  precipitation  was  about  one  third  of  the  11.  -r- 
mal  and  departures  were  negative.  Much  of  it  in  tie  northern 
and  central  portions  of  the  State  was  in  the  form  of  .snow.  The 
snowfall  at  I'mphers  was  21.0  inches  the  greatest  monthly  sip  .w 
all  reported  in  l)eceniber  in  the  past  twenty  one    years. 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:    ARKANSAS   SECTION. 


Yeab,  15 


Monthly  Maximum  Temperatures  for  the  Year  1917,  with  Dates 

i 

Jantiary. 

February . 

March . 

April . 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October . 

November. 

Decen 

Stations 

S 

S 

3 

a 
s 

1 

S 

n 

p 

V 

S 

a 
1 

3 

6 

1 

i 

a 

1 
P. 

a; 

1 

1 
1 

1 

1 

a 

S 

P 

S        : 
3 

a 
'P 

CO 

Alicift             

75 

75 

76 

71 

75 

76" 

78 

77 

82 

78 

78 
79 
76 

31 

30 
3 
30 
30 
.  30 
30+ 
31 
29+ 
30 

31 

28+ 
30+ 

79 
83 

84 
76 
83 
84 
85 
86 
S7 
86 

84 
85 
86 

26 

26 

26 

26 

25+ 

26 

26 

26 

26 

26 

26 
26 
26 

80 

84 

81 

80 

81 

83'' 

85 

84 

87 

81 

81 
84 
85 

30 

31 

30 

31 

30+ 

22 

31 

31 

26 

22 

26+ 
26 
11 

85 

83» 

86" 

82 

84 

18 
17 
23 
24 
23 

85 

31 

92"  i 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  AKKANSAS  SECTION. 


Year,  19? 


GOVERNMENT  AND  STATE  SERVICES  AND  EDTJCATIONAI.  INSTITUTIONS 
Cooperating^  with  the  Weather  Bureau. 


riaee. 


Name. 


Nature  of  Cooperation. 


Camden 

•"•onwuj- 

Kngland  

FarettevlUe 

Grays 

Hardy 

Hot  Springs 

Lonoke 

Mammoth  Spring . 
Okay 


Post  Office  Department 

State  Normal  Schn-^  I 

Post  Office  Department 

University  of  Arkansas 

Post  Office  Department 

<1o 

Army  &  Navy  Gen. Hospital 

Post  Office  Department 

Bureau  of  Fisheries 

Forest  Service 


Forecast  distribution. 
Cooperative  observer. 
Forecast  distribution. 
Cooperative  observer. 
C.  W.  &  F.  warnings  distribution. 

Do. 
Cooperative  observer. 
C.  W.  &  F.  warnings  distribution. 
Flag  display. 
Cooperative  observer. 


Place. 


Pettigrew  . , 
Pine  Bluff  . 
St.  Francis  . 

Searcy 

Stuttgart  . . 

Subiaeo 

Texarkana . 
Umphers  . . , 


Name. 


Post  Office  Department. 

do 

do 

do 

do 

New  Subiaeo  Abbey 

Post  Office  Department. 

U.S.Forest  Service 


Nature  of  Cooperation. 


C.  W.&  F.  warnings  distributio 
Forecast  distribution. 
C.  W.  &  F.  warnings  distributio 
Forecast  distribution. 

Do. 
Cooperative  observer. 
Forecast  distribution. 
Cooperative  Observer. 


COOPERATIVE    OBSERVERS. 


.Vlicia 

Amity 

Vik:idclphia... 
ArkansHs  City. 

Biitesville 

Jti'e  Brunch. ... 
Bcntonville. ... 

li'Tpinaii 

Black  Rock 

Boonm-ille 

Brinkley 

Cal  ico  Rock 

Camden  

Ci>uterpoint  . . . 

Clarendon 

<  'on  way 

romine 

Crossett ....... 

Danville 


Observers. 


.lulius   (iiicli-k. 

J.  \\ .  Ciimpbell. 

F.  J.  Carpenter. 

tieo.  K  Payne. 

Miss  Lelia  f.Teter. 

.I.E.  Scniilaii. 

I'.  S.  Weather  Bureaa. 

John  T.  Maxey. 

S. J.  Howe. 

S.  P.  McConnell. 

H.L.  D.Whitson. 

.T.   \V.   Wr.iv. 

Zeb.  H.  Watson. 

C.  M.Huddleston. 

Mrs.  B.  E.  Bishop. 

K.E.Conlrev. 

J.  N.  Crutchfield. 

A.  Tredick. 

.1.  p.  Avera. 


Stations. 


Observers. 


Dardanelle 

Dodd  City 

Dumas 

Dutton 

Eldorado 

E)i;zland 

Eureka  Springs 

Fayetteville 

Fordyce 

Foreman 

Fort  Smith 

Fulton 

Georg:etown 

Gravette  

Hardy 

Helena 

Hemp  Wallace 

Hope 

Hot  Springs 


C.  E.  Hall. 

Neal  Dodd. 

Ben  .Tohnson. 

J.  M.  Rieketts. 

Paul  Biibb. 

J.  C.   Chenault. 

George  W.  Nichoalds. 

University  of  Ark. 

.1.  B.  Atkinson. 

W .  B.  Coley. 

TJ.  S.  Weather  Bureau. 

T.J.  Logan. 

Charles  Hilburn. 

A.P.Stevens. 

C  A.Caywood. 

F.  J.  Mitchell. 

E.  F.  Stricklen. 

N.  P.  O'Neal. 

A.  &  N.  Gen.  Hospital 


Stations. 

Observers. 

Hnttig 

C.  A.  Berry. 
W.  E.  Bsker 

Benedictine  Sisters. 
J.  A    Lowderbact. 

.Telks 

Jonesboro  

Junction  

Lewieville 

Little  Rock 

Lutherville 

Malvern 

Mammoth  Spring. . 
Marianna 

F.  W.  Youmans. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

H.  Kauffeld. 

Mrs.  Kate  L.  Smith. 

W.  S.  Vincent. 

Marked  Tree 

Marshall 

Chapman  and  Dewey 
W.  F.  Reeves. 

Mena  

Mountain  Home 

Mount  Ida   

Murfreesboro 

Nail 

V.W.  St..Iohn 
B.  S.  Halbert. 
W.G.Whittington. 
Henry  A.  Davis. 
Charles  Pax  ton 

Okay      

Stations. 


Osceola 

Ozark 

Pine  Bluff  ... 
Pocahontas . . 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers  

Searcy 

Shericlan 

Springbank.. 
Stuttgart  .... 

Snbiaco 

Texarkana. . . 
Umphers  ... . 

Warren 

Whitecliffs  . . 
Wynne 


Observers. 


Afwoou  f.  jiiiiiii 
L.M.Guthrie. 
J.  H.  Hudson. 
Benedictine  Sister 
T.  A.  Corson. 
Mrs.  G.  Gresham. 
James  Stitt. 
L.  E.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
Sarah  Cypert. 
MissS.  E.  Ashcral 
G.  Field. 
H.A.Buerkle. 
New  Subiaeo  Abb  , 
H.  S.  Brashear. 
U  S  Forest^Servic 
R.  R.  Lusk. 
Eulela  M.  Sohirnw 
E.  O.  Allen. 


FORECAST    DISPLAYKTEN   AND    DISTRIBUTORS. 


Distributors. 


\fona t..|  S.W.  T.  &T.  Co. 

Alicia c. .    .lulius  Guelck. 

\lma *..    Alma  Tel,  Co. 

.Vllheiraer J. .    s,  M  .  T.  i  T.  Co. 

Arkailelplii:. J..  |)o. 

.\rkansas  City  ..J..  Dd. 

Vshdown X..  Do. 

Atkins +  ..j  Atkins  Tel.  Co. 

Augusta ...t..'  S.W.T.  .V.  T.Co. 

Bald  Knob....  .,  J..    B.  K.  Tel.  Co. 
Batesville r>o. .    A.  L.  Crouch. 

• .  -do *. .    s.  W.  T.  &  T.  Co. 

'itarden *. .    Bearden  Tel.  Co. 

;"'■''" ■.,, i- .    S.  W.  T.  it.T.  Co. 

It-llevillc *..  Do. 

H'-iiton '.'■t..'\  Do. 

Beutxjnville.    .f  KHi. .    U.  S.  Weather  Bureau. 

■  ••  do J. .    S.  W.  T.  &  T.  Co. 

Berryville *..[  Berry ville  Tel.  Co. 

"i'.;eiow I. .    S.  W.  T.  &  T.  Co. 

lilack  Hock J..  Do. 

Blytheville J..  Do. 

Bonanza J..  Do. 

li'^jiieville ;..    Citizens  Tel.  Co. 

Itranch :;:  i),,. 

Briukley '.'.'ct.'.    S.  W.T.  .t  T.  Co. 

I  abm  Creek J. .    Johnson  Co.  Tel.  Co. 

<  amden f  46. .    Postmas  ter . 

•■••dr. X..    S.  W.T.  &T.  Co. 

<-'->rli8le t..    Carli.sle  Tel.  Co. 

•  ■h-arleston J,.i  Citizens  Tel.  Co. 

<  larendon j. . ;  Clarendon  Tel.  Co. 

<  larksville *. .    Johnson  Co.  Tel.  Co 

•  'oalHill *  Do. 

Conway j!  /  8.  W.  T.  &  T.  Co. 

Corning c..    Corning  Tel.  Co. 

'  '""er ^. .    Ark.   Mo.  Tel.  Co. 

<.;otton  Plant  ....J..    Wilson  A:  HuntTel.Co. 
crawfordsville. . .  J. .    s.  W  T.  &  T.  Co. 

'  '■"-s'-ti f    fA..     \.  Tredick. 

'>anville X--    S.  W.  T.  &  T.  Co. 

Dardanelle j..  Do. 

l^'liirhl 0..1  Iron  Mountain  Ry. 

Det^)ueen *  .     Di(,>iii  111 'J  il    Co. 

"I'riuott J.,    s.  W.  T.  .t  T.  Co. 

IX'«-\rc t..      )  De\all     Bluff    and 

I>eVall  Bliiir t..      (  De.s  Are  T«'l    (  o 

l>''"it(    ;..     Kiee  Hell  Tel  Co. 


Stations. 


Dover X- 

Dumas X- 

Earl    X- 

Eldorado X- 

England 100. 

England X- 

Eudora J. 

Eureka  Springs. i. 

Fayetteville ;. 

Fordyce j. 

Foreman X- 

Forre>t  City J. 

lort  (5mith..f   57. 

....do X- 

Fulton .J. 

Gaither J. 

Garfield X. 

Gilham j. 

Grannis X- 

I  (iravette c. 

I  Grays c. 

Green  Forest  ..J. 
j  Greenway J. 

Greenwood  . X- 

I  Gurdon X- 

Hackett J. 

1  Hamburg X. 

;  Hardy c. 

Harrisburg t. 

Harrison X- 

I  Hartford ;. 

Hazen J. 

I  Heber  Springs.. t. 
:  Helena t. 

Hermitage J. 

i  lloUv  Grove {. 

Hope X- 

Horatio  {. 

Hot  Springs J. 

'  Hnnipbrcv.. 

Hnttig..."... 
I  Imboden  . . . 
I  Jonesboro  . . 
I  Kingsland . . 
'  Lake  City  . . 
,  Lake  Xil'lng 

I  Leslie 

;  Lesvisville  . 


Distributors. 


...X. 


■■■■f 


Home  Tel.  Co. 
Dumas  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  it  T.  Co. 

Do. 
Postmaster. 
England  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 

Do. 

Do. 
Home  Tel.  Co. 
I'oreinan  Tel.  Co. 
S.  W.  T  &  T.  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 

Do. 
Farmers'  U.  Tel.  Sys. 
Farmers'  Muf.  Tel.Co. 
Gilham  Tel.  Co. 
Ozark  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 
Postmaster. 


Ark.  Tel.  Co. 
(ireenwood  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  it  T.  Co 
Hackett  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  &.  T.  Co. 
Postmaster. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 
Do. 

Haze'n"fei.'c6; 

S.  W.  T.  &  T.  Co. 

Do. 

Do. 
Clart!ndon  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 


S.W.T.  AT.  Co. 
Humphreys  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  <t  T.  Co. 
Ozark  Tel.  (;o. 
S.  W.T.  &T.  Co. 

Do. 
L.C.,  MonetteT.  Co. 
S.W.T.  AT.  Co. 

Do. 
Waliuit  Hill  Tel.  Co. 


Stations. 


Little  Rock  f  '232 . 

do X- 

London X- 

Lonoke o. 

....do t. 

McCrory +. 

McGohee X- 

McNeil t- 

Magazine X. . 

Magnolia .*.. 

Malvern }:■■ 

Mammoth  Sp'g.  f . . 

Mansfield +  . . 

Marianna X-- 

Marion t-  • 

Marked  Mree..  .t.. 

Marmaduke + . . 

Marshall j.. 

Marvell +  .. 

Memphis,  Tenn.3. . 

Mena X-- 

Midland *. . 

Mineral  Springst- . 

Moiiticello +  . . 

Morrilton j.. 

Mountain  View.f . . 

....do X-. 

Mulberry i. . 

Murfreesboro  ..j.. 

Nashville. . . X-- 

Newark  .. . ". J. . 

Newport i. . 

Nimmons J.. 

Ola *.. 

Osceola J. . 

Ozan X.. 

Ozark *.• 

Pangbnrn |. . 

Paragould J. . 

Paris X.. 

Parkin *.. 

Petligrew c  i. . 

Piggot X-. 

Pine  Hlulf 126.. 

do X-- 

Plainview +. . 

Plummerville..  .J. . 
Pocahontas J. . 


Distributors. 


U.  S.  Weather  Bureau 

S.  W.  T.  &  T.  Co. 

Home  Tel.  Co. 

Poslnnister. 

S.  W.  T.  &  T.  Co. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 
W.S.Vincent. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 

Do. 

Do. 
Marked  Tree  Tel.  Co. 
Ark.  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  &T.  Co. 
Marvel  Tel.  Co. 
U.  S.Weather  Bureau. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 
S.  W.  T.  it  T.  Co. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 
L.  P.  Downey. 
Mulberry  Tel.  Co. 
Black  Sp'gs  Tel.  Co. 
S.  W.T.&T.  Co. 
White  River  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  A  T.  Co. 
Ark.  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 

Do. 

Do. 
Home  Tel.  Co. 


S.W.T.  &T.  Co. 

Citizens  Tel.  Co. 

S.  W.  T.  &  T.  Co. 

Postmaster. 

Ark.  Tel.  Co. 

Postmaster. 

S.  W.T.  <S;T.  Co. 

Do. 

Do. 
Ozark  Tel.  Co. 


Stations. 


Pottsville  X- 

Portland i. 

Prairie  Grove,  c  X- 

Prescott X- 

Ratcliff  +  . 

Rector J. 

Rison I. 

Rogers | . 

Russellville X- 

do ;. 

St.  Francis o. 

do t 

Scottsville X. 

Searcy 98. 

....do X. 

Shreveport,  La.  6. 
.Siloam  Springs    X- 

Springdale  J. 

Stamps X- 

Strong X- 

Stuttgart 30. 

....do X- 

Taylor J. 

Te.\arki>na 50. 

....do X- 

Thornton X- 

Tuckerman X- 

VanBuren X- 

Vandale i. 

Waldo ;. 

Waldron  J. 

Walnut  Ridge  ..*. 

Washington J. 

Warren  ;. 

Wheatley   J. 

Wicks X- 

Wilmar  X- 

Wilniot  X- 

Wilson X- 

^Vorable 20. 

Wynne X- 


Distributors. 


Home  Tel.  Co. 
S,  W.  T.  ct  T.  Co. 
Praiiie  Grove  Tel.  • 
8.  \V.  Ark.  Tel.  Co.  ■ 
Citizens  Tel.  Co. 
Ark.  Tel.  Co. 
Rison  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 
S.  W.  T.  A  T.  Co. 
Home  Tel.  Co. 
Postmaster. 
Ark.  Tel.  Co. 
Home.  Tel.  Co. 
PostnKister, 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 
U. S.Weather  Burea 
Siloam  Sp'gs  Tel.  C 
S.  W.  T.  Ai  T.  Co. 

Do. 

Do. 
I^stm  aster. 
Rice  Belt  Tel.  Co. 


Texarkana  Tel.  Co. 

Postmaster. 

S.  W.  T.  X  T.  Co. 

l>o. 

Do. 

Do. 

Do. 
S.  W.  T.  &  T.Co. 
M.  .S.  Cooper. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 
Black  Springs  Tel.  C 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 


The  figures  following  the  stations  indicate  number  of  addresses  supplied  with  forecasts  by  mail. 
'•' -tI'mi"- .  f  i-i'r-ii*  .  .|.i,l  \vi—iiMT;  by  t"!""!'!  VI  ■  t'l-ii""!  '•ev-hi'i'T''- "  and  o'l  '■  f'i~m>r-i' "  Meph^n" 


line^.    There  are  but  few  exchangps  to  which  the  forecasts  are  n 
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CMMATOLOCIICAL   DATA:      AIIKANSAS  SKCTION 


U.  S.  DLPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 


ARKANSAS    SECTION. 
HARV£Y  S.  COLB,    Section  Director. 


)!,.  XXIII.      LiTTi.K  Rock,    Auk.,      .Iamahy,    IDhS.  No.    1 


0£N£RAL  SUMMART. 

The  unusual  tVaturt^s  of  the  weatlior  for  .lanuary  were  tlie  low 
nporatures  and  the  deep  snow.  The  temperature  was  below 
rnial  during  the  (>ntire  month  except  on  the  4th  and  r)th  and 
mi  the  24th  to  the  2(ith,  wht  n  it  moderated  siifiJitly,  maUiiig 
the  coldest  month  in  the  past  28  years.  Tlie  ground  was 
•ered  with  snow  in  the  greater  portion  of  tlH>  State  from  the 
:h  to  the  end  of  the  month,  the  snow  heing  from  15  to  30 
hes  deep  in  the  northern  portions  and  6  inches  deep  at  times 
the  southern  tier  of  counties.  No  farm  work  of  consequence 
lid  be  done  because  of  the  snow  and  the  cold  weather  except 
ing  for  stock  and  some  kinds  of  Ijauling.  Tlie  eold  is  said 
•iave  killed  most  of  the  peach  buds,  but  the  snow  cover  pro- 
ted  the  wheat  crop  and  it  is  said  to  be  in  good  condition. 

TEMPERATURE. 

rhe  monthly  temperature  for  the  State  was  27.3^,    which    is 
er  than  any  monthly  mean  <m  record  in  the  past   28    years, 
previous  low  record  being  31.8- for    February,    18<)9.     The 
erence  between  the  temperatures  in  the  northern  and  south- 
portions  of  the  State  was    much    greater    than    usual,    tlie 
ins  ranging  from  19.4'=  at  Calico  Rock  to  39.8    at  Eldorado, 
ift'crence  of  20. 4*^'  or  nearly  twice  the  usual  range.     The  de- 
'tures  at  all  of  the    stations  having  a  record  for  ten    or   more 
rs  were  negative,  the  moans  averaging  13.6°  below    normal. 
'  lowest  temperature  recorded  was  —23'^  at  Mamoth  Springs 
the  13th.  temperatures  of  zero  or  lower  being  recorded  at  all 
ions.     The.se  are  the  lowest  Januaj-y  temperatures  ever    re- 
ted  in  the  State,  the  record  extending  back   28    3'ears;    but 
er  temperatures  Avere  recorded  in  February,    1899,    and    in 
•ruary  1905,  the  lowest  being —29-  at    (Jravette,    Februarv 
:  1905. 

PRECIPITATION. 

he  mean  monthly  precipitation  for  68  stations  was  4.39  inch- 
«  which  is    in  decided   contrast  to  that  of  the  previous  month, 
he  mean  monthly  precipitation    was   much    lieavier   iti    the 
(;heastern  portion  of  th.'    State    than    in    tiie    southern    and 
Unvestern  portions,  the  monthly  amounts  ranging  from  0.90 
11  at  Texarkana  to  8.60  inches  at  Marked  Tree.     The  means 
jthc  56  stations  having  a  record    for  ten   or  moi-e  years   was  \ 
inch  greather  than  normal,  the  departures  being    positive! 
'Pt  in  the  southern  and  central  portions.   The  average  snow- 
lor  the  State  was  17.4  inelus.  which  is   much   the    heaviest 
ithly  snowfall  on  record,  amounts  ranging  from  48.0  inclics  at  I 
aiico  Rock  to  6.0  inches  in  tlie  .southern  counties.   Tlie  hcavi. 
>reeipitation  occurred   from    the    lOih    to   the    I(ith.    lighter! 
ipitation   occurring   on   the   6th   and7th,  from    the   19tli  to 
-2nd,  and  un  the  27tli  and  28th.    The  greatest  24hourpre- 
atioa  was4.0U  inches  at  Hemp  Wallace  on  the  14th. 


MISCELLANEOUS  DATA 


I'RKSSUKK  (Sea-luvol). 

Wl.M>. 

KRI.ATIVK 
HOJIIWTV. 

O 

Stations. 

a 

s 

m 

30.60 
30.49 
.SO.  16 

1 

81 
31 

31 

1 

> 

3 

4< 
& 

6 

S 
14 

a 

a  . 
das 

a  . 

Si: 

a 
o 

c 

1 

a 
I* 

a 

72 
69 

1,1 
II 

Bentoiiville 

Fort  Smitli 

Little  Rook 

30.01 
30.02 
30.  oa 

29.48 
29.44 
26.34 

4.459 
6.833 
7.226 

19 
82 

37 

nw. 
nw. 
nw. 

2 

11 

11 

80 
76 

77 

60 
M 

49 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms.  5th,  11;  6th,  3;  10th,  3;     13th,    [■ 
22d,  1;  27th,  2. 

Solar Hulos.  —  Ut,  1;  12th,  1;   17th, 2;    20th.  1. 

Lmiar  Hfdns.  — 4th,  1;  22d,  1. 

Sleet. -Tith,  1;  6th,  2;  7th,  1;  8th,  1;  9th,  1  ;  10th,  10 
13th,  3;  14th,  8;  19th,  5;  21st,4;  26  th,  1;    27th    3- 
29th,  1. 

Aiimra.  — Searcy.  27th;  Pocahontas.  29th. 

Foi/.  —  oth,  1  ;  2(itli,  2. 

/'/yW.v  Light.  — Sn\  recorded. 

/•  Vo.sts  Hr((  CI/ .  —  N  ot  reco  rd  ed . 

Frost.":  Killiiiy.  —  Not  recorded. 


14tli,    2; 


nth.  3 

28th.  5; 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS—  JANUARY. 


Tempekaiube. 


Ykar. 


1891 . . . 
1892... 
1893... 
1894... 
1895... 
189*;... 
1897... 
1898... 
1899... 
1900. . . 
liWl . , . 
19C2... 
1903. . . 
1904... 
190.5... 
1906... 
11X17 , . . 
190S... 
1909... 
1910... 
1911... 
1912... 
19iy... 
1914... 

19I.T... 

1916... 
1917... 
l.)18... 


41.6 
M.l 
38.5 
43.  5 
36.9 
41.4 
3S.  9 
45.5 
39.3 

43.  4 
45.6 
38.  U 
40.  •> 
38.9 
3;i.:j 
43.1 
49. 2 
41.7 
4:}.» 

41.8 
47.6 
34.  3 

44.  U 
46.6 
3'J.  3 
44.3 
44.0 
27  3 


, 

A  = 

\ 

1 

6 

-5 

4 

-1 

6 

+3.4  1 

—Z 

2 

-t-3 

3 

+U 

/ 

-r6 

0 

•fo 

0 

+4 

0 

-f-6. 

5 

—  •!. 

6 

-M. 

4 

—  i. 

4   ) 

-6. 

6 

^rl. 

'.1 

^. 


PRECIITIATIO.V.    I        NCMBEU  OF  D-AYS. 


as. 


II 

a,  ~ 


.ft  i  ftf.  £ 
I     -  i  '3  o  b 


o    - 


J J_ 


-  1.7 

-■J..  1 

7.  1 

-5.9 

-3.  6 
+  6,4 
-1.2 

■-■■',.  0 

+2.  a 

'  13.6 


71 

81 
80 
77 
78 
78 
76 
81 
75 
7H 
78 
79 
XO 


86 
79 
78 
82 
74 
82 
82 
SO  ■ 


13 
-12  : 
-13  I 

:l! 

4  ; 

-  •>  : 
10  I 

-  9  ! 

1  i 


-  9 
-16 

-  1 


5.34 
2.48 
1.13 
3:63 
5.19 
4.19 
6.  7« 
7.93 
5.91 
2.69 
2.21 
4.13 

2.  61 ' 

3.  M 

4.  5» 
•5.  19 
0.  8(1 
3.75 
1.79 

2.  59 
1.112 
3.01 
8.45 
1.57 
4.  3S 
9.  39 

3.  66 
4  39 


+  1.37 
-2.2U 
-3.00 

—  1.IJ5 
+(i.  51 

a  00 

-r-.  I'l 

^3.'  8l 
-rl.4« 
-■>.  40 
-2.  20 
-II.  17 

-i.r.i; 

-  u.  27 
ri.iJ7 
+  I.3S 
-0.  32 
-2.  15 
-1.77 
-3.  11 
-0.98 
-4.34 
-2.20 
-I  11.21 
-5.44 
-I'.  12 
+  11  44 


10 
18 
17 
13 

n 

10 
to 
II) 
12 
13 
16 
U 
13 
lo 
12 
14 

s 
14  • 

4 
10 

13 
12 
v.', 
10 


15 
8 
6 
10 
16 
15 
13 
13 
13 
11 


111 

12  I 

10 

10 

20 

19 

13 

12 

9 
15 
19 
15 

4  ■ 


May.  191  7.  Booiievilie:  —  Total  precipitation  .-hmiM  l.,'  ■_'.  |-J 
inche-;  numlier  of  (la>+  with  .HI  inch  or  moie  precipiiatii.n  ~hoiild 
lie  4. 

Niivciiiber.  1917. —  Kldorado:  Date  of  higliest  tenijierat  iin- 
should  be  9th.  ( ».'^ceala.  (late  of  iiighe.-^t  temperature  .-Jiould  l,e 
Nth  and  11th.    ( Izark.  dateof  highest  temperaturi-  shuujl  he  '.)ih. 

lltiUig.  date  of  iiigiie.-l  teni|)erature  >houiil  In   7lli. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


Janauary,    If 


CUmatolog-ical  Data  for  the  January  ,  1918. 


Alicia 

Amity 

Arkadelphia  . . . 
Arkansas  City.. 

Batesvilte 

Bee  Branch 

Bentonville  

Bergman 

Black  Koek  . . . . 
Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock  .... 

Camden 

Centerpoint 

Clarondou  

Conway  

Corning 

Crossett 

Danville 

Dardanelle 

DoddCity 

Dumas 

Diilton 

Kldorado 

Kngland 

Kiircka  Springs. . 

Fay»'Heville 

I'ordyco 

Foreman 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown 

Gravt'tlc- 

Hardy 

Helena 

Hemp  Wallace  . . 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig   

Jelk-s 

Jonesboro  

.lunction+t 

Lewisville 

Little  Koek 

Uithorville  tt  ... 

Malvern   

ilanwnoth  Spring 

Marian  na 

Marked  Tree  .   . 
.Mar.shall  ',[ 

Mena 

Momitain  Home  .. 

Mount  Ida 

Mur/roesboro 

Nail  

Newport 

Okay ; ; 

O.^ceola 

Ozark 

Pine  Bluff ;.'.' 

l*ocalionta.s 

Portland 

I'rest-ott 

I'rinceton 

KUon [ 

Koger.s ,,'_] 

Seany [[ 

Slieridan ..,. 

."ipringbank  it 

•Stuttgart 

■Subiaco 

Te.xarkana 

I'lnplierstt 

Warren 

Wliileclitrs ['.'. 

Wynne 


.Sliili-  iiii'iui>  iiiid  f\iri 


Stations. 


Lawrence 

Clark , 

do 

Desha 

Independence . 

Van  Buren 

Benton  

Boone  

Lawrence 

Logan 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Faulkner 

Clay 

Ashley 

Yell 

Yell ;; 

Marion 

Desha 

Madi.ion 

Fnion 

Lonoke 

Carroll 

Washington , 

Dallas 

Little  River  . 
Sebastian 

Hempstead  . . 

I  White 

Benton 

Sharp  

Pliillips 

Garland 

Hempstead- . 

Garland 

Union 

Woodruff 

Craighead. 

Union 

Lafayette 

Pulaski 

•Johnson 

Hot  Spring  .. 

Fulton 

Loo 

Poinsett ..... 
Searcy 


Polk 

Baxter 

Montgomery . 
Pike , 

Newton 

Jackson  

Pope 

Mississippi  . . . 

Franklin 

.Jefferson 

Randolph 
A.>lili>y  ... 
Nevaila . . . 

Dallas 

Cleveland  , 

Benton  

White 

Grant 

Miller 

Arkansas  .. 

Logan  . 
Miller  .... 

Yell ; 

Bradley 

Little  Kiver. 
Cross 


Observeri. 


Julius  Guelck. 
S.  C.  Yarbrough. 
F.  J.  Carpenter. 
Geo .  E .  Payne . 
Miss  Lelia  I.  Teter. 
J.  K.Scanlan. 
V'-,^- ^^'eiither  Burea 
■fohnT.  Maxey. 
S.J.  Houe. 
S.  P.  McCoiiuell. 

H.L.D.Whitsou. 
■'■  W  Wray. 
Zeb.  II    Watson. 
C.  M  iIud<ileston 
Mrs..  B.E.  Bishop. 
L.  K.  Cordrev. 
J.  N.   Cnitchiield. 
A.  'J'rediek. 
J.  R.Avera. 
C.  Ji.IIivll. 

Neal  Dodd . 

Ben. Johnson. 

J.  M.  Ricketts. 

Paul .  Babb . 

J-  C.  Chenault. 

George  W.  Nichoalds. 

University  of  Arkansa, 

J.  B.  Atkinson. 

W.A.Matlock. 

U.  S.  Weather  Bureau 

T.J.  Logan. 

Charles  Hilburn. 

A.  F.  Steveus. 

C.A.  Cay wood. 

T.  J.  Mitchell. 

E.  F.  Stricklen. 

N.  P.  O'Neal. 

A.  &  N.  (ien.  Hospital 

C .  A  Berrv  . 

\\'.  E.  Baker. 

Beneili(.'tine  Sisters. 
J.  A.  I..(nvderbaek. 
Dr.  J.  K.  Smith. 
U.S.  Weather  Bureau  ' 
H .  Kiiuneid. 
Mrs.   Kate  L.  Smith 
W.  S.  Vincent. 
Mrs.  Mary  Spaine. 
Chapman  i  Dewey  Co. 
W.  F.  Reeves. 


V.W.St.. John. 
U.S.  Hal  ben. 
W.  G.  WhinlnH-ton. 
Henry  A.  Davis. 
Cliarles  Pa.xton. 
George  L.  Robinson, 
U.  S.  Fori'si  Service, 
.-iuvooil  I'.  Smiih. 
L.  M.  Guthrie. 
W.  1'.  Mouoorge. 

H  ■iii'dictiii.,'  Slaters. 
T.  A.  Cors<)u. 
-Mrs.  (.i .  (ires ham. 
Footp  Coleman. 
L.  K.  Tisilale. 
Carl  A  .  siurck . 
•Miss  Sural).  Cypert. 
Mi.s.-S.  K.  .^siicraft. 
«..  Field. 
11.  .\.  liiierklo. 

Xew  Subiaco  Ahbi-y. 
U.S.  Krashear. 
'  .  S.  Forest  Service. 
R.  R.  Lusk. 
Kiilcla.M  Scniriner. 
E.U.  Allru. 


J.VMAltV,     WIS. 


('I.l.MATUl.OCiJCAl,    DATA,    AIIKANSAS 


•I'CTKiN- 


Still  Ions. 


\\iiIi'Is1umIs. 


Daily  Precipitation  for  January,  1818. 


AHclii 

Amity   II II 

\rkntlolplila   i  II 
\rkiiii.<iis  City  I 

Biilf>vlll.>l|| 

Upi'  I'.miHli  

^I'uioiivilli"  ••'. 

<i'r)tiiiiiii 

tliick  Kookjlll.. 

«iKiinvilK'. 

IriiikU'y  ■;  I!  . . . . 
"iiliro  Kock  i:|,.. 

'iiniilt'ii  II  I; 

'•iiloriioiiit 

iiiri'inlon  III; 

>ni\v»y 

Dniiiic  I  B.... 

ra-sptt 

niivillo  I  II  . . . 
iinliiiieUe  II  ||. 

mill  City 

iinias   

ilion  

-lom.io  nil... 
iKlaii.lll  II 

Ilfkll    SluillRri 

yettfvillc  .... 

'iHlyoo 

•iciiiaii 

riSmiili  •••  . 

lion  I'll 

.ilRl'toUll   II  II. 

iveiie 

nly 

I"na  ii  i; 

II:  P  Wallace.. 

W 

t  Springs 

ttig 

■is  II  II  . . . . 
psboro  . . 

ction 

1  isvillo  . . 
le  Rook 
herville . 

vera  |i  |; 

iimotli  Spring 
ianna  i  i 
ked  Tree 
i^liall 

«>    !■     

ntaiii  Home. 
'i.tMn  .. 
'  reej-boro 


■ortll  |!... 
I>la  ■-.... 

Hiuff 'c'l,; 

liontas. 

iiiuilHI... 
ottllll... 
cton  ,i  II  . 

nil....... 

•s 

I-   

Ian  i  ]".'.. 

rbaiiki;  i|. 

an 

,  0 

Ikana  j,  i,'  . 
I  'I'S  . . .  ' 

111!  II.....' 
•liffsil  ii. 

mi;  .... 


Wliit.' 

Ouachita  .. 

(io... 

Mississippi 

WUiW 

.Vikan.sas  ., 

.lu 

Whito 

<io 

Arkansas. . . 
Wliiio 

do 

(>iiacl\ita  . .. 

Kcil.. 

White 

Arkansas   .. 

Whit^> 

Ouachita . .. 

.\rkansas.. . 
do 

White 

-Vrkansas 

While 

Oiwchila 

Aikansas  ... 

\\hitc  .   .. 

do 

Ouachita  ... 

Kod  

Arkansas.. 

Red 

White 

Arkansas   . 

Wliii,. 

Mississippi 

Onilc,;i[i[   .. 

lied  

Ouaciiiia  . 

do....; 

Cache 

White ; 

Ouachita  ... 

Red 

Arkansas..  . 

..do 

Ouncliita    .. 

Wliite 

Mississippi  . 
ist.  Francis. , 

While 

Ouachita   .. 

White ; 

Ouachita  .  . 

do ■ 

White 

do 

Arkan.sas   .. 
Mi.vsissippi  ..', 
Arkansas 

do  .....■"■ 

White 

Ouachita    

do 

Ouachita  ... 

do 

Arkansas.. . 

Wliite 

Oui!c:;iiii... 

Ked 

ArUaii.-^as.. . 

do 

lied 

Arkansas 

Ouacliita.. '. 

Red ; 

Si.  Francis.. 


xcept  as  otherwise  indicated  obse 
ition.  ♦••  Regular  Weather 

Precipitation  included  in  the  n, 
r-   I'race,  or  less  thai!  0.01  inch. 


>tions. 


'ith... 

ock.. 

-Iff 

ock  .., 
!ock  . 
le  .... 

t 

3vvn . . . 
on  ■  . . . 

IS  City! 


Rivers. 


Arkansas... 

do : 

do....... 

do....... 

Black 

White 

do ;; 

do 

do....... 

do 

Mississippi. .. 
do 

Ouacliita 


1-9   2.1 
2.0^  3.0 

*  :  J I 

6.7'  V  .! 
3.7    :i  7    :j.  s 

l.Ti   2.2    3  «J; 

i».2l  9.  Si  10. 2: 10  i| 
2  5:U.5Ul.8.')2  6: 
'■Oi  7.0t  B..i    8  (i 


•1  -i  4.r.  9.6 
S  J  12  3  13.4 
10.112.3  11.4 
1I-011.4  Ii  ■) 
1^^  13.3  13  7 
I '  -'.15.3  1-so 
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L.  S.  Dl'JWRTMKVr  OF  ACiRICI'LTl  Rj 
\VEATII1<:R    lU'RliAL' 

CflARlJ:S  F.  MARVIN,  Chihi' 


CUMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS    SECriOiN 


FEBKIAKV  1918, 


B>- 


HARVEY  S.  COLE 


Si:CTIi_)\   DIRl^CTOt^ 


LITTLE  ROCK,  ARK. 
WEATHER  BUREAU  OFFICE 
March  22  1918.^ 


tj 


UARV    .IIMS. 


CLIMATOI.OCaCAI.   DATA:      AKKAN8AH  SECTION. 


S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE.  WEATHER  BUREAU 

ARKANSAS    SECTION- 
HARVEY  S.  COLE,    MetorolofriBt. 


MIHCELLANKOUH  DATA 


Will.     Little  KocK,    Akk.,  Fkhkuauy,  .1918.  No.    2 


GENERAL  SUMMARY. 

e  \u;ithor  for  Ft'l)ruary  was  dry  and  warm,  wliicli  is  in  de- 
contrast  to  that  of  tho  proceeding  month.  Tlie  cold  con- 
d  the  first  week  and  the  snow  did  not  disappear  in  the 
ern  half  of  the  State  until  the  7th  or  later;  but  during  the 
indcr  of  the  month  the  temperature  was  decidedly  above 
al.  The  weather  was  favorable  for  farm  work  and  by  the 
f  tlie  month  considerable  oats  had  been  sown  and  plowing  for 
and  cotton  was  in  progress.  The  wheat  crop  was  protected 
le  snow  and  is  in  excellent  condition.  Poneh  buds  were 
1  by  the  low  temperatures  in  .January;  Imt  other  kinds  of 
lare  in  good  condition. 


TEMPERATURE. 

e  monthly  temperature  for  0.5  ^Jtations  was  44.4  \  the 
s  ranging  from  55..')-  at  ITuttig.  ii\  the  soutiieast.  tn  40.5 
ntonville.  in  the  northwest.  The  mean  for  r)!")  .-tations 
,ig  a  record  for  ten  or  more  years  was  4t).7  above  normal, 
[opartures  being  positive  at  ail  stations.  The  lov»'cst  temp- 
re  reported  was  -1°  at  Bentonviile  on  the  1st,  lowest  temp- 
res  occurring  at  nearly  all  stations  on  that  date.  Tlie 
•3t  temperature  recorded  was  'J3~^  at  Pine  Bluff  on  the  'iTth 
1  is  tht.'  highest  February  temperature  on  reeord  in  the  past 
'■ars.  Highest  temperaiures  occurred  at  nearly  all  stations 
the24th  to  the  "iTth. 


PRECIPITATION. 

lemean  mr.nthly  iirecipitationi'or  70  stativUis  was  1.17  inches 
Hits  ranging  from  4.44  at  Risen  to  none  at  iMurfreesboro. 
dcv)ariures  were  negatavc  at  all  slatiop.s  having  a  record  for 
ir  more  y(>ars  except  Ri.«on.  the  average  amount  being  "2.43 
es  be  low  n-irnial.  I'recipitatlou  was  geiieral  on  the  ■2d,  12th 
19th  ur  •iOih,  t.nd  occurr;-d  at  several  piacis  on  olh.or  dates, 
^reatest  24  liour  aiu  umt  was  2. .58  inches  at  Rison    on    the 


PHU8.SUKK 

(Hca-leral). 

WlNU 

Kki.aiivk 

IIUMIblTV. 

■0 

Stations. 

a 
8 

V 

Si 

tui 

3 

21 
21 
21 

0^ 

3 

a 

14 
14 
14 

a 

eQ  t«.  0) 

11% 

1.^ 

1 

H. 

w. 
11  w. 

I 

8 
26 
25 

a 

1- 

a 

d 

Is 

Boiitoiiville 

l'"ort  Smith 

Little  Rock 

30. 04 
30.09 
30. 12 

30.80 
30.77 
30.81 

29-43 
29.63 
25.52 

5,  .585 
6.788 
7.431 

28 
S9 
61 

74 

72 
78 

82 

58 

6:{ 
59 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Tkmidmtmr^.—  8th,   1;    12th,  4;  18th,  1;  16th,  3;  19th.  4: 
Solar  Halo^.-  14th,  1;  17th,  1. 
Lunar  Halos.—  17thj  1;  24th,  1. 
Sleet— 2d,  3;  20th,  1;  21st,  4. 

29th.  1. 

Aurora.  —  None. 

Fog.-Gth,  1;  7th,  9;  8th.  I;  22nd,  2;  23d.  3;  24th.  2, 

Fro^is  Light.  —  Not  record(>d. 

Fro.ft."^  Heavy. — Not  recorded. 

F/W'M'  Killhig.  —  Not  recorded. 


COMPARATIVE  DATA  FOR   ARKANSAS—  FEBRUARY 


Year. 


Temperature. 


1891... 
1S9'2 . . . 
1S93... 
1S94... 
1895... 
1890... 
1897... 
1898... 
1S99... 
1900... 
1901... 
1902... 
1903... 
l'.KH... 
1905... 
1906... 
1907... 
190S... 
1909... 
1910... 
1911... 
1912... 
1)13... 
.914... 
.915... 
.916... 
i917... 

ms  .. 


PRECiPITATION. 

..^ 

2  ^ 

ll, 

0 

at 

li 

A 

^A 

-^      . 

Number  of  Days. 


-5    '   ffl  — 


— :   .r>-^ 


o    =-  = 


46.5 

49.0 

il.i  \ 

40.5 

S.'J.a 

45.2 

415.6 

•ti.S 

31. H 

39.7 

40.  S 
35.0 
41.0  : 
44.9  : 

32.3  : 

41.  S  1 
44.9  I 
41.2  I 
47.3 
39.0  • 

49.8  ; 

37.9  ; 
41.0 
411.4 
4.5.9 

43.4  ; 

43.4  i 
Iri.*)  I- 


+3.2 

80 

6 

2.92 

+2.2 

85 

18 

3.47 

-4.4 

74 

2 

4.05 

-6.3 

75 

0- 

6.32 

-13.3 

78 

'-17 

0.71 

-1.8 

79 

11 

3.30 

+3.2 

89 

8- 

2.59 

+i.e 

83 

"  7 

2.03 

-11.9 

76 

-25 

2.18 

-.i.3 

74 

-  .5 

•5.06 

—^.■2  , 

79 

10 

2.1s 

-6.4  1 

72 

-  2 

2.  6.) 

-0.4  \ 

79 

-12 

7,63 

+2.9  ! 

86 

I'l 

2.47 

-9.4 

82 

2.  55 

+0.1  . 

75 

2.21 

+4.0 

S3 

4 

0  77 

+3.0  ■ 

78 

0 

5.26 

+6.5 

82 

0 

5.41 

-2.2 

75 

-13 

3.  66 

+S.6  ! 

87 

7 

4.31 

-3.3 

73 

—  7 

•J.  80 

-0.7 

82 

1           0 

3.  74 

-1.1  ■ 

79 

—  2 

1         4. 23 

+4.3. 

76 

11 

1         4.47 

+  1.8 

.82 

K. 

1.7s 

+1.7  ' 

89 

l.iW 

+5.1  i 

93 

117 

-2.03  : 
-D.S7  , 
-0.29 
-1.98    . 
-3.63,1 

-1.50 ; 

-1.91  ^ 

-1.S2 

-1.72 

+1.03 

-0.91 

-0.53 

+4.  ifi  ■, 

-1.38 
-1.01  i 
-1.62 
-0J?9 
+  1.35 
^1.86 
-(1.01 
-0.65 
-0.71 
-0.09 
+0.57 
^0.  97 
-l.-^n 
I.Ti 


10 

ol 

9  : 

s 

11 

9 

9 

7 

9 

6 

13 

< 

8 

7 

13 

< 

10 
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11 

t 

15 
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0 

10 

7 

11 

4 

15 

0 
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■"> 

12 

6 

10, 

1°, 

9 

1 

12 

s 

10 

1 

11 

Ij 

9 

% 

11 

•■> 

10 

i\ 

12 

10 

12 

3 

9 

.■> 

9 

6 

13 

7 

15 

5 

■s 

6 

12 

fi 

10 

1', 

12 

5 

12 

<i 

13 

6 

9 

^ 

11 

(•) 

11 

7 

i| 

s 

11 

<\ 

12 

s 

9 

1) 

11 

6 

11 
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7 
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CLDIATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


February,  1 


I 


Climatological  Data  for  the  February,     1918. 


Observers. 


DodJ  City 
Dumas  — 
Dutton  — 
Eldorado 
KiigUuid 
Kureka  Spriii; 
i'ayetteviUe 
Fordyte  — 
Foreman  . . . 
Fort  .Smith 

Fulton 

(iiiorgetown  . 
Uravotte 

Hardy 

HeltMia 

Hemp  Wallace 

Hope it.. 

Hot  Springs  ,. . 

Huttig   

Jelks 

Jonesboro 
.lunetionii. . .. 

Li-uisvilli'  — 
Link-  I'vock... 
LulliiTviUe  tt 

Malvern    

JIaramoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshal] 

Mena 

Jlounlain  Home 

Mount  Ida 

Muvfreesboro. .. 

Xail  

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas... 

Portland 

Preseott 

Princeton  .... 

Rison 

RoKens 

.Si-arcy 

Sheridan 

Springbank  tt 
Stuttgart 

Subiaeo 

Texarkana  . . . 
I'niphers  tt... 

Warren 

Whilecliirs .  . . 
Wynne  . . 


Julius  CJuelck . 
S.  C.  Yarbrough. 
F.  .1.  Carpenter. 
Geo.  E.  Payne.  ; 
Miss  Lelia  I .  TetewJ 
.I.E.  Scanlan . 
U.S.  Weather  Blinii' 
.John  T.  Maxey . 
S.J.  Howe. 
S.  P.  McConnoll.y 

H.L.P.Whitson'!  ' 
J  .  W  Wray  . 
Zeb.  n   Watson. 
C.  MHuddlesron. 
Mrs..  B.  E.  Bishop' 
E.  E.  Conlrey. 
J.  N.   Cnitchticld. 
A.  Trediek. 
J.  R.  A  vera. 
C.  E.Hall. 

Neal  Dodd. 
B.-n.  Johnson . 
.].  M.  Kicki'Us. 
Paul.  Uabb. 
I.e.  Chenault. 
George  \\".  Niclioali 
rniversity  olArkaii 
J.  B.  Atkinson. 
W.A.  JUitlock. 
U.S.  Wiatlier  Bur, 

T .  .1 .  Logan  . 
Cha^lo^  Ililburil'. 
A.  F.  sievens. 
C.A .  Cayuood. 
T.  J.  Mii(lii-Il. 
E.  F.Slriiklen. 
X.  P.  OWcal.         , 
A.  AN.  Gen.Hosi). 
C.A  Berry. 
W.  E.  Baker. 

Beurdi'thu!  Slsle:,-. 
.  A  .  Loudcrback. 
Dr.  .1.  K. -Smiih. 
U.S.  \Veat!ierHiii 
H.  Kanlielrl. 
Mis.    Kate  L.  Siiiit 
W.  s.  ViMiMit. 
Mrs.  Mary  Spaine. 
C'luipieaii  .V    Uj»\'  ) 
W.  F.   Keeve.,. 


The  .iepartures  from  normal  ten^perature  and   precipitation  are  eon.puted  only  tor  su..h  stations  as  have  t,.,  o>-  more  V--;  --;-|  ■  ,|::;,;:';,:n'ImKu"r"'  '"  ' 
determining  see,ionn,eau,.  T.     l-reciphauou  is  less  than  U.U,  inch  rain  or  n.elted  snow  .         n        -■•■^;^'^']^'''^^;\^^^^^^^^ 

Kefurence  letters  "   »  <•,  appearing  in  the  table  in-licaU'  number  ol  days  mi~.-n.g:  ua- exanii.!,..  "  represents  tu  o  da.v  s  nusMug.  i  u  . 

l.Piecipi<ali.m  is  less  than  0.01   inch  rain  or  u.■U,,lsno^^.         +  Also  <m  oU,..^  dales  or  months.        ^     _ Ark .  ;    of  Spnutflonk.    t.„.l.:,  i.lu.^.  Ark- 


It  Po-st-odice  addre-ises  Of  .lunction.  Randolph  La. of  these  -latious  are  as  follow 
i;iiiDli-*rs    Kover.Ark. 


ij.-\ille.  b.F.D.    No.  ■-'.   l.aniar. 


^^^^^^^^^^^^^^^B 
^^^^^^^^^^J 

BBhl AKV. 

I'JIS. 

(M.lMAroi.OClCAI.   DAIA      AKKANSAS  SK(TI(>N 

1 

Dally  Frecipitatiou  for  February,  1S18. 

S(a(ion<. 


WniiT^ilufls. 


n«)r  of  month. 


;.Iii»    !  I. 


11 1 


I  !. 


•  1  '. 

iio  ;; 


\o  r,!i 


>prinss 
villi-.... 


:ih' 


7iiiB>. .. 


TO 

.1 

vill,. ; 

ih  SpriUK 
a        

T:  V 

.  ::  Home. 


-t-.-.ro 


■aiik;i!'. 


lie  .  i   


Whito 

Otinchita  — 

.1o 

.Mls>i>sippi  .. 

Wl.il- 

.Vikaii>a.«   ... 

ilo 

White 

.lo 

.VrkHii.<«s.  ... 

While 

do 

Oiiiii'hita 

i:.-.! 

Wliiio 

Arkan.^M;^   ... 

While 

OuiU'hiia  . . . 
.Vrkaiisas-. .. 

<lo 

White 

Ark»iisa.< 

White 

Ouachita 

.\rkaii.««A  ... 
White  .... 

ill) 

(^iiiiihila 

R.-<l   

Arkansas 

Ke.1 

While 

.\rkaiisa:$   ... 

White 

Mi»i<sippi  .. 

Diiiiehita 

I  ;e.1 

Oiiaohita  . ... 

.lo 

Caehe..'. 

White 

Oiiaehila 

Ke.l 

Arkansas 

ilo 

(">ua<-hita    . . . 

White 

Mississippi  . . 
?i.  Fraiuis  . 

White 

Oiiaeiiiia    ... 

White 

Oiiai-hita 

rto 

Wllite 

...do 

Arkansjis  ... 
Mississippi  .. 
\rk:iii>«.-    ... 

...  do 

While 

Uuael.ita    ... 

do 

tiiniriiila 

<lo 

-Arkansas 

White 

Ousehita 

R-d 

Arkansas 

do 

K.a 

.Arkansas  .. 
Ouaohiia- 

lU.'d 

St.  Kr.\nci>.. 


.10 


T. 
.10 


.10 


T. 


T. 
.•JO 


. I  .  IJ  . 

.!  -oe'. 


10 


15 


16 


IT     18 


19 


» 


a  i  -2*  :   ib  I   .T, 


.16 


.10 


.5e. 


.30   .40 

.Ul    .50 

. .      10    .36 

...I  .M  . 


.eo 


.•.M|. 
.1 .53I. 


.201 

'   .39: 

1.60I 

.i3i 

i  .23, 
.651 


....i  .20 
....1  .RS 
'....■  .73 


I....    .53 
.021  .50 


•  Oil.. 
.061.. 
.■All . . 


-OS^ 


.11. 

T.  ' 
T. 

.04 
T 

.  It 


.40 


.61 
.37 

•5? 

.To 

.16 

I. IT 


1311 

I 

.or.' 


115 



.is 


45 


..I  .0 


ISO 

.03  .sa 

.03 


61 


.43  .. 
50  .. 
45  . 


T.    r. 


.04 


i.sai;.!! 

,-:i9!:::: 


T.     T. 

.'i2 


T. 


.06 
.05 
.63 
.3.5 
.52 


.60 


Si  .10 


56 


.3s 


T. 


!» 


.m 


.091. 


.aoj  T. 


.16 


.06  ...J 
-fo'  .01 


>:i 

....'T. 

.06.... 

■151  .50 

... 

T. 

".se!"! 

■r. 

.ot) 

r. 

.  V"^ 

.21  ....■ 

.0-. 


"1 
J    .'TI 

-5! 


.     .40  ... 

.j.-.l  ..; 

.^  T.  •  .•i 


T-  •    Iti'....'    (rt 


>       Except  as  othemriseindicatt-dobsenations  are  generally  made  late  in  the  altemoon.  near  sunset,  and  preoipitatioi 
I  serration  *  *  *  Regular  Weather  Bureau  station :  ptveipitation  is  for  the  24-hour  period .  midnight  to  midnight . 


11 
III 
-1 

'r> 

...  1. 77 
...  0.  S5 

--  1.  71 

..  i.;s 
...  o.m 

J.  67 

ii.m 

2  IT 
0.94 
0.-52 

o.'Js 

U.T1 

I.4.T 
I.  Hit 

1. 

ill 

11. 

IT 

11 

lU 

It 

N, 

ii 

1.J 
41. 

.44 
l-MT 
4.44 


Preeipitation  included  in  the  ii>-xt  follow  iiig  measun-meiit . 
T.    Trace,  or  less  than  0-01  inch. 

Daily  River  Stages  for  February. 


Preiipiuirion  mea.sur.xi  in  uic  nionuna 


1918. 


ra.-*i  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  01 
T  -Separate  dates  of  falls  not  recortled. 
amount  tli-ii  r.ri  ..r.ied  is  for  the  preeeiiing  H  hours. 


Kivers. 


Flood     1 
■stage. 


10  I  11  !  12     13 


I 


14  ■  15     16     IT  ;  IS  i  19  TAl  !  21   j  22 


23 


•2S      29      30      31 


irt.'miih.  .. . 

-'■■:?!!e... 
<  k . . . 

->»  .;oik  .. 
liicoltock  . 
ueivilie  .... 

wport 

K)rgetown . . 
aieiidou . .. 

ilcna 

kausas  City 
iMuen 


. ..   Arkansas... 

...  do 

do..... 

do..... 

...    Black 

....  While 

do 

...I do 

...i do... .. 

...! do 

. ..'  Mississippi. 

do 

. . .    Ouachita  .. . 


•20 
•23 
•25 
14 
Is 
•23 
26 
22 
30 
42 
42 
39 


3-4 
6-2 
8-4 
;  4-i) 
6.9 
I3.T 
9.2 
134 
16-0 
12.0 
14.1 
IT.li 


3.4  3.4 
3.8  3.4 
T-6  6.9 
4.0:  40 
0  5i  6.2 
12. 010. i; 
y.5;  y.  1 
13.413-5 
IT.O.iT.ti 
15.  Cl 16.^1 
1-3.5  18.-..  1 
13.&lr2.i ; 

I 


•2.S  2.5; 

30  -2. 5 

6-4  601 

2-0  2-1) 

5-T  5.4 

10.-5:  y-S| 

S-li'  9-2 
13  i 1 13-1 
IS-l|lS-4 
iS.I,l9  2 
A>.:,:..2 


4.4 
3.4 
•2.0 
5.5 
2.11' 
5! 
91 
9-1 
12-:. 
iS-^ 
•2:J-4 


2  4- 

1  3- 

S  -2. 

-5  6- 

O  2- 


•I  10 


4 
10. 

y.lll  y 
ll..ill 
!9.  1  19 

IS. -2:30 

26  0:» 


4. 

3 

3 

6- 

9. 

9    6- 

9  14- 

2'  9. 

3|l-2- 

3;  19 

^:^ll- 

4  32. 

0.  6. 


9  4.9 
1  3-0 
T  3-7 
0    7-1 

411-3 
4!  6  2! 
114. 7 
4I13.2 

oii4  e 

4|l9-2; 

0  29. 4i 
C|52.  i 
11 


4.9 
3.0 
3.6 
6.!! 
12.3, 
.iS' 
13.7 
15. 1 
15.9 

JO  1 : 

29.4; 
32. II 


3.4 
31 
6-5 
13-2 
-5-3 
12 -S 
15- 3 
16.3 
•-•0.6 
30.6 
32.3 
6.5 


7  4. 
6  3. 
9    2- 

2  6. 

3  15- 

7.  5. 

yjia- 

4'i-5- 

r  17- 

C-21- 

m: 

^  '• 


O!    4- 

6  3- 
5    3- 

3  6- 

1  14- 
5  5. 
4jl2- 

2  17- 

4  21. 
13i. 
0^5. 

0:  S. 


6!  4. 
4    3 

4  3 

5  7 

0  13. 

1  4. 
7  12. 

4;  16 
6il7. 
7l22- 
3!34- 
Uj:i5- 
.3)  9. 


-51  4- 
ll  -2- 

lii    3. 

ll  6- 
0  12. 
S  4. 
0  11 
2  1-5. 
s  17 
1'22. 
6i35. 
736. 
2i  9. 
1 


4.5    4.4     4.2    4 

29    2.S    26    2 

3.3.  3.0    3.0:  2 

6.1;  5.Sj  5.5'  5- 

5:11.510.4!  y.6i  9. 

61  4.3    4.1    3  2i  3 

5  11. 1  106  10  2    9 

Mlo  1  U.S  14.614. 

y|I7.9  IT-S  IT. 7;  17. 

4|22.6-22.9  23-l|2:l 

1:35.-5  :i5  5:15  53.5. 

4l56.y37.2  37.6;:l7. 

fj  9-^  9-2   y.ij'  j. 

I 


-31 


4-2'  4. 
■26  -2. 
l.S  I 
5.21  5 

H. 

3. 
9.7,  9 
3I13-5U3. 
4.17-116. 
3123  4-23 
5  35- 5  35 
S  37  8:3s 
4'   8.4:   * 


2  4  0 
5  2  4 
7    1.5 

0  4.9 

2  T.S 
0;  2.S 

3  S.T 

1  U  » 

4  15  T 

5  23.  6 
.>;:36.o 

1  3s  2 
0    T.5 


3.9    3.9    3.S  .. 


2-3    -J.-! 
1-5    1 
4-T    4- 


2-1 
1-4 

4  4 


2-0 
1-0, 


>-l 


>--31  S-4 

9  1 

14- y  14.1,131 
■23-6-2-*-9'23-2- 
:K.4  ;«  6;».y ; 
:js.4  38-6:3*  s; 


tBcL.w  Z~TO     *  Kriuie!; 


u 


,..„.,.=CL1MAT0L0GICAL  DATA;     ARKANSAS  SECTION,, 


Febuary,  l^l^'.' 


Daily  Temperatures  for      February,  1918. 


^4'l 


stations. 


Alicia ••■ 

natesville  5$ 
BeeBrauch  ■ 
BeutonviUe 

Bergman 

Brintley   45 

CaUco  Rock  55  . .  ■ 

Oauaden 

Csuterpoiut 

Couway  

v^rossett 

Dardauelle  $J 

Dumas 

Dutton 

tldorado  W 

Englaud  5$ 

Eureka  Springs  . 

Kayetleville 

Fort  Smith 

Uravelte 

Hardy 

Uemp  Wallace  ... 

Hope 

Ilot  Strings 

Uuttig 

Jonesboro 

Junction 

Little  Rock 

Luthorville 

Malvern  W 

Mammoth  Spring 

Marianna'5"5 

Marked  Tree  W... 

Xlarsliall 

Mena$5 

Mountain  Home . . 

Mount  Ida    

Nail 

Newport  5$ 

Okay 

u.sceolaW 

Ozark  *$ 

Hne  Bluff  W... 
I'ocahontas — 
I'ortlandW.   . 

lT..-scott*4 

Uogurs 

Searcy 

Stuttgart 

.^uljiaco 

Texarkana'JJ. 

I'uipUers 

Warren  W  . . . . 
Wyini''S'>'J       . 


s  Maximum 
i  Minimum 
^  Maximum 
1  Minimum  . . 
j  Maximum.. 
i  Minimum  .. 
j  Maximum.. 
!  Minimum  . . 
\  Maximum.. 
(  Minimum  . . 
\  Maximum . . 
i  Minimum  .. 
)  Maximum.. 
i  Minimiun  .. 
)  Maximum.. 
(  Minimum  . . 
\  Maximum., 
i  Minimum  . , 
\  Maximum., 
(  Minimum  . , 
)  Maximum, 
i  Minimum  . 
J  Maximum. 
(  Minimmu  . 
\  Maximum. 
1  Minimum  . 
)  Maximum. 
(  Minimum  . 
)  Maximum. 
(  Minimiun  . 
\  Maximum. 
I  Minimum  . 
)  Maximum. 
)  Minimum  . 
)  Maximum. 
(  Minimum  . 
i  Maxinmm. 
\  Minimum  . 
i  Maximum. 
I  Minimum  . 
\  Ma.ximiuu. 
i  Minimum  . 
\  Maximum, 
i  Minimum  . 
\  Maximum. 
I  Minimum  . 
\  Maximum. 
(  Minimum  . 
\  Maximum, 
i  Minimum  . 
i  Maximum. 
1  iiinimum  , 
\  Maximum, 
i  Minimum  , 
Maximum 
i  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
Maximum 
i  Minimum  . . 
j  Maximum.. 
(  Minimum  . . 
i  Maximum . . 
i  Minimum  . . 
\  Miiximum. . 
I  Minimum  . . 
j  Ma.vimum. . 
i  Minimum  . , 
j  Maximum. , 
,  /  Minimum  . 
)  Maxinmm. 
,  i  Minimum  . 
s  Maximum. 
.  1  Minimum . 
i  Maximum. 
.  i  Minimum  . 
)  Maxiunim . 
.  (  Minimum  . 
i  Maximum. 
(  MiuHuum  . 
)  Maxiiuum, 
.  (  .Minimum  . 
)  Maxiumm, 
.  (  .Minimum  . 
)  Ma.vimum. 
.  /  Minimum  . 
)  .Maximum. 
.  i  Minimum  . 
j  Maximum. 
.  (  .Minimum  , 
)  Maxinmm, 
.  (  .Minimum  , 
>  Maximum, 
.  (  Minimum  , 
)  .Maxinmm 
.  )  Minimum 
J  Maximum 
..  I  ,\linunum 
)  .Maxinmm 
..  (  Minimum 
)  Muximinn 
..  I  Mimmuni 
)  .Maximum 
, .  (  Minimum 


. -—. — —r-.  1  I  ,   ...,,, I iJiTTlTi  ii,,.  nroci'dina'  il^v  on  wnicli  it  usuallif  occurs 
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XXIII.     Little  Rock,    Auk.,  Mai;(ii,    lUIS.  No.    3 


OENERAL  SUMMARY. 

Mar*'h  was  an  unusually  dry  lunntli,  tlio  uumtlily  mean  i)rc- 
litation,  which  was  l.:U  iui'lu'S,  hciufj;  tlu'  least  on  rcrnnl  for 
ly  March  (Un-ing  the  past  "28  years.  It  was  also  an  unusually 
inn  month.  liii;her  monthly  moans  having  been  recorded  but 
reetimes  in  the  same  [xTiod.  The  higliest  temperature  recorded 
lich  was  d6"- ,  lias  been  equaled  but  once,  and  lower  tempera- 
res  than  the  lowest,  U)"-.  have  b(>en  reeonled  but  four  times, 
le  dry  weather  was  favorable  for  farm  work,  but  it  was  too 
y  in  some  portions  for  winter  grains,  meadows,  potatoes,  and 
rly  truck.  Corn  was  being  planted  in  all  but  the  northwestern 
rtion,  and  was  coming  up  in  the  southern  counties,  the  acre- 
e  being  large.  The  soil  was  being  prepared  for  planting  cot- 
1  and  some  had  been  planted  in  the  southern  portion.  Pota- 
>3  were  being  planted  in  the  northw^est  and  were  coming  up 
a  good  stand  in  other  portions.  Early  trvick  and  fruit,  except 
aches,  were  good  to  excellent. 

TEMPERATURE. 

{The  monthly  niean  temperature  for  -^o  stations  was  .")7.9^. 
|?means  ranging  from  03.4^  at  Huttigto52.0"at  Dutton.  The 
i»an  for  44  stations  wi  h  a  record  for  ten  or  more  years  was  5.2^ 
jove  normal,  the  d(  pa  'tures  benig  positive  at  all  stations.  The 
llhest  temperature  rej  ort  d  was  9(5^  at  ('enter  Point  on  the. 
.th,  highest  temperatures  occurring  at  most  places  on  the  loth; 
{e  lowest  was  \()^  at  Batesville  on  the  14th,  lowest  temi^eratues 
icurring  at  mo-st  places  on  the  lOth,  11th,  or  17th. 

PRECIPITATION.  | 

I  The  mean  precipitation  was    1.31  inches,    the  amounts  rang- 
"  from  0.24  inch  at  Calico  Rock  to  5.64  inches  at  Center  Point-  i 
uean  for  the  59  stations  having  a  record   for   ten    or    more 
;ir- was  3.29  inches  less  than   normal,    the    departures   being 
■,u'ative  except  at  two  stations   in  the  southwestern  portion.  A- 
lounts  of  less  than  an  inch  occurred   from  the    eastern    half  of 
nithern   border   northward    to    the    northern    border    with 
iii-  amounts  in  other  portions,  the  heaviest  occurring  in  the 
'iwestern  ami   southwestern    portions.      Light    to    moderate 
crs  occurred  from  the  1st.  to  the  4th.  from   the  19lh    to  th-^ 
I.  anb  from  the  and  from  tlic  29th,  to  the  end  of  the  month, 
largest  24    hour  amount  being  2.30  inches  at  Ti'xarkanu  on 
Ut. 

ERRATA. 

•hutuary,  1918. —  Bentonville.  highest  prressure  should  be 
')  inches  on  the  31st.  Crossett,  monthly  mean  temperature 
lid  be  30. (i°  departure  froni  normal  sh.ould  be  — 8.0°  Dumas 
•  of  highest  t(  nipeiatfre  flouxl  1  eolh.  1  utton;  total  sviow- 
-hculdbe2(i.4  inces'  Eldorado;  'otal  [  recipitaticn  should  be 
~K  inc!  (sde]  arliire  fr(  ni  nomial  should  be  +  0.89.  England, 
;   '   liiKh(St    tfnij)eratiiie  should  l)e25th.  JlotSprings;  number 


of  days  will)  .HI  or  more  should  lie  II.  .Monnlnio  I  lomi'.  iiji'.iii 
maximum  temperature  shoulil  be  33.7;^^  menu  minimum  lem- 
perature  should  l)e  9.(i'^,  monthly  m(an  temperature  HJiould  be 
21.()  .  Mount  Ma;  mean  maxinmm  lemperaturf  should  be40.fi''' 
monlhl.N  mean  temperature  should  i>e  28.0.  Newj)ort;  total 
snowfall  should  be  32.0  inches,  mean  maximmu  temperature 
should  be  34. 5-",  mean  niinimmn  temperature  should  be  13.3'-, 
monthly  mean  tem|)erature  should  be  23.9^,  departure  from  the 
normal  should  be  — 15. 3°. Osceola ;  mean  maximum  tr'rnperalure 
should  be  35.0'^,  mean  minimum  temperature  should  Itc  13.2' 
monthly  mean  temperature  should  be  24. 4~^,  departure fro7n  nor. 
mal  should  be — 15.0  '  dateof  liighest  temperatun!  should  bf>  25th 
MISCELLANEOUS  DATA. 


Pressube 

(Soa-lovel). 

Wine 

Relative 
hu.midity. 

o 

Stations. 

■g 

3  . 

o 

o 
? 

R 

g 

J3 
bo 

ce  t>  flj 

c  C3 

B 

c3 

a 

S  ; 

s 

K 

O 

.3 

M 
9 

^5g 

-S  -^ 

c 

w. 

9 

f* 

'- 

Boiitonville 

30.02 

30.  66 

10 

29. 54 

5.459 

27 

73 

.35 

Fort  Smith 

30.02 

30.  55 

10 

29.51 

13 

C,T67 

42 

w. 

9 

74 

51 

61 

Little  Kook 

3C1.04 

30.58 

10 

25.62 

13 

7,352 

40 

sw. 

' 

72 

50 

57 

MISCELLANEOUS  PHEilOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thundnstorms-  3d,  1;  4th,  2;  13th,  2;  22th,  5;  23d,  9;  27tl, 
1;  28th,  3;  29th,  2;  30th,  1. 
Solar  Halos-  IGth,  2;  28th,  2. 
Lunar  Halos.—  2()th,  1. 


Hail-  23d,  3. 

Aurora.  —  7th,  ti;  8th.  0. 
Fog—4{h.  4;  17th,  1  ;  19th, 
Frosts  Light .  —  l:soi  recorded. 
Frosts  Hcam/.  — 'Not  recorded. 
Frnst.^  Killhu/.  —  ^ot  recorded. 


1;  20th,  1;  23d.  1:  Slsi,  1 


COMPARATIVE  DATA  FOR   ARKANSAS—  MARCH. 

Year. 

Temperature. 

Precipitation. 

NII.VBER  OF   DaV.«. 

Is 

s  > 

o 

—  S 

a-  o 

s 

£=  = 

1891 

1H92 

1893 

lf!9l 

!   1S95  

46.7 

-3.9 

82 

10 

5.10 

+1.06 

11 

9 

u 

in 

47.9 

-3.2 

90 

9 

3.44 

-1.54 

14 

.      8 

9 

50. 1 

■     -1.0 

82 

0 

3.55 

-1.43 

16 

6 

9 

*\ 

54.6 

+2. 5 

88 

8 

9.84 

+4.86 

14 

/ 

10 

9 

51.8 

+0.7 

91 

10 

5. 39 

+0.41 

13 

7 

11 

111 

ISOfi 

1897 

1S98   

48.7 

-2.0 

85 

12 

5.28 

+0. 47 

10 

7 

14 

s 

Oo.  9 

+52 

88 

13 

9-76 

+4.  95 

10 

7 

14 

]■"> 

54.5 

+3.4 

88 

18 

5.96 

+0.43 

10 

9 

12 

18')9 

.50.  6 

-0.4 

87 

1 

2. 97 

-2.21 

12 

9 

10 

7 

1900 

51.2 

+0.2 

90 

7 

2.50 

-2.5fi 

15 

7 

9 

7 

19111 

5i.  0 

H-0.5 

86 

4 

4.67 

-0.2.5 

11 

s 

9 

i; 

lOO-' 

52.  6 

.     +1-3 

89 

14 

'        5.34 

+0.02 

12 

.       10 

0 

7 

1 903 

54.  f< 

■     +3.2 

85 

11 

5.56 

-■('.22 

10 

9 

12 

s 

mo-i 

55-3 

+3. 2 

90 

12 

5.64 

-;-'!.  42 

11 

11 

9 

s 

HKJO  

57.1 

+4.8 

92 

26 

5.31 

-10.03 

10 

10 

11 

9 

19IJ6 

45.-' 

—  7.2 

8S 

10 

1         5. 69 

-HO.  04 

8 

6 

17 

11 

1907 

61.9 

^     +9.7 

-        96 

25 

-I. SI 

14 

8 

9 

r. 

iqOS   

59.5  !         +7  1 

93 

■J] 

;;.  . '.) 

1.43 

11 

9 

11 

.< 

1   1 909 

52. 7 

+0.2 

84 

ii; 

:;.  ,  i 

-i.45 

13 

8 

10 

J^ 

1910 

60.7 

+8.4 

92 

■S-i 

l..j'.: 

-:..  rs 

20 

7 

4 

3 

I'jll    

56.6 

+3.7 

94 

15 

2.17 

16 

9 

6 

6 

vn'^ 

45.  S 

-7.0 

86 

10 

7.86 

7 

/ 

17 

12 

rns  

49.7 

-3.2 

88 

8 

4.74 

,  ■•■. 

14 

9 

8 

', 

igu 

5n.0 

-2.  6 

SH 

4 

5. 13 

-.'..  l:J 

12 

8 

11 

9 

HH.'i     

42.5 

-1".H 

73 

14 

3.54 

-1.1! 

U 

/ 

\h 

7 

ISilfi 

54.5 

-ri.7 

91 

11 

1.93 

-•_'-  '.>'. 

ir. 

6 

9 

•T 

1917 

53.0  1             O.ii 

S7 

9 

5.  3-' 

-I'll 

!  i 

0 

12 

I 

1'1'i 

.=;- 9         ^h' 

t'fi 

1« 

I.  31 

R 

12 
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OLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SIXJTION. 


March,  1[8 


Climatoloeical  Data  for  the  March,     1918. 


St&Uoni . 


Alicia 

Amity 

Arkadelphia  . 
Arkansas  City 
Batesville  — 
Bee  Branch  .. 
Bentonville  .. 

Bergman 

Black  Rock 


Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Centerpoint 
Clarendon  .. 

Conway 

Corning 

Crossett..  . .. 

Danville 

Dardanelle  . 


DoddCity 

Dumas 

Duiton 

Eldorado 

England 

Eureka  Springs. 
Kayetteville  — 

Fordyce 

Foreman 

Fort  Smith 


Fulton 

Georgetown  . . . . 

Gravette  

Hardy 

Helena 

Hemp  Wallace 

Hope Jt... 

Hot  Springs  — 

Uultig   

Jelks 


Jonesboro 

Junctiontt 

L,ertisville 

Little  Rock 

Lutherville  tt  — 

Malvern   

Mammoth  Spring 

Marianna  

Marked  Tree 

Marshall  


Couutlts. 


Boone ville Logan 


Lawrence 

Clark 

do 

Desha 

Independence . 
Van  Buren  . . . . 

Benton 

Boone  

Lawrence 


Monroe... 

Izard 

Ouachita  . 
Howard  . . 
Monroe . . . 
Faulkner . 

Clay 

Ashley — 

Yell 

Yell 


Marion 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington 

Dallas 

Little  River  . 
Sebastian 


Mena Polk 

Mountain  Home  Baxter 

Mount  Ida '  Montgomery  . 


Hempstead . . 

White 

Benton 

Sharp  

Phillips 

Garland 

Hempstead- . 

Garland 

tFuion 

Woodruff 


Craighead.. 

Union 

Lafayette . . . 

Pulaski 

Johnson 

Hot  Spring  . 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 


Murireesboro. 

Nai!  

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark 

Pine  Bluff  .... 


Pike. 
Newton  . . . 
Jackson  . . . 

Pope 

Mississippi 
Franklin  . . 
Jefferson  .. 


Pocahontas 

Portland 

Presoott  

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Sheriilan 

Springbank  tt. 
Stuttgart 


Randolph  , 

Ashley  

Nevada . . . . 

Dallas 

Cleveland  . 
Benton  . . . . 

White 

Grant 

Miller 

Arkansas .. 


suliiaci)    I  Logan 

Texarkana Miller 

rniphersJt Yell 

Warren  Bradley 

Wliileiliffs !  Little   Hiver. 

Wyniw Cross 


btatetnieaiis  ami  exlr<'iries. 


254 
250 
250 
145 
277 


1.303 

1,324 

259 


226 
361 
158 
470 
171 
309 
293 
175 
337 
330 

1.175 
162 

1,590 
265 
229 

1,465 

1,451 
300 


481 

264 
200 

1,250 
643 
182 

1,500 
377 
600 


196 

345 
132 

26-2 
286 
775 
277 
512 
235 
229 
1,083 

1.284 
800 
730 
367 

2 ,233 
231 

1,700 
240 


215 

300 
122 
327 
287 
243 
1.385 
236 

'240 
228 

1.050 
382 

2,000 
206 

"ihb 


Temperatvire  (  Degrees  Fahrenheit) . 


3  O 


13 
25 
22 
34 
19 
26 
12 
21 
16 
4 

36 
14 
32 
22 
14 
34 
26 
15 
3 
32 

37 
10 
16 
14 
11 
16 
32 
6 
1 
36 

32 
5 
20 
21 
47 
24 
46 
26 
11 
2 

23 
25 
17 
39 
21 
35 
13 
7 
14 


57.5 
58.6'" 


53.5 

58.8 
53. 7 
54.6 


59.6' 

55.9 
52. 6 
61. 6 

58.7 


57.4 
63!6 
67.' 4 


60.7 
52.0 
61.0 
60.0" 
54.7 
55.8 


580 


54.6 
57.6 


57.8^ 
60.2'' 
62.3 
63-4 


+  6.0 
+  3.6 


82 


+  0.5 
+  6.2 
+  6.4 

+  6.8 


+  2.3 


+  5.6 

+  1. 


+  4.7 

+  i.o 


58.8 
62.5 


58.8 
58-3 
60.0 
55. 6 
58.0 
59.4 
58-8 

56.0 
55.6 
56-8 


+  5.2 

+  4.5 
+  5.4 
+  3.4 
+  6.4 


+  6-7 


13+ 
13 


27 

27h 


81 


84 


+  4.5 
+  7.5 


+  3.1 
+  5.5 
+  8.9 
+  63 


+  5.8 
+  5.3 


53.2 
57,3 
54.8 
55. 2 
57. 6' 
62.8 

57.5 
60. 6 
60. 4 


+  6.1 

+  5.9 

+  6.2 

+  5.8 


+  33 


+  4. 
+  5.7 


55.2 

58.0 


+  4.4 

+ 

+  3.3 

+  6.1 
+  3.9 

+  5.0 


82 


5+ 

5 

5+ 
12 
17 


13+ 


13 


5+ 


13 
13t 
13 
14 
13 
22 


22 


Precipitation,  inches. 


a  . 


Number  of  days . 


.2  2 

5a 


Observers. 


29 


32 


26 


31 

20 

31 

27'' 

22 

24 


17 
11+ 
17 
17 


1.32 


42 


32 


14 
13 
5+ 
13 


76 

85 
83 
82 
858 
96 

85 
85 
89 


+  6.5 


59.2    +5.4 


56.3    +  48 
60-4    +  4.0 


58.2    +2.4 
57!2'j  +  '6;4 

157.9  i+  6.2 


82 


96 


13 

5+ 
13 

6 
13 
13 
13+ 

13 

5+ 
5 


13 
22 
14 

5+ 

5 

5 

22 
9+ 
13 


13+ 
13 


25» 

37 
31" 


29 


16 
10+ 


45 


2.90 
0.63 
0.66 
1.05 
3.05 
1.11 
0.75 
1.23 

0.91 
0.24 
0.62 
5.64 
0.55 
1.04 
1.07 
0.30 
0.76 
1.63 


-3  37 


-2.21 
4. 93 
3.36 

-36' 
0.7' 
2.  16 

-3.  32 


1.16 
1.02 
0.46 
1. 00 
2.39 
2.20 


U» 
32' 
44 

48 


10 
10 
17 
11 
12 
17 
10 

101 
10+ 
17 


10 
11 
10 
16 

10+ 
17 

11 
17 
17 


28 
'28' 


16  i       14 


-4.64 
-3.04 
-4.55 
+0.  82 
-3.91 
-3.56 
-3.74 
-5.32 


070 


0.0 


-2.85 


-3.85 
3.62 
5.04 

-3.56 
1.41 
1.82 


1.69 


1.07 
0.33 


1.49 
1.11 
2.89 
0.41 
0.29 
0.81 
0.79 


1.93 
0.44 
1.17 
2.13 
1.60 
0.97 
1.32 
42  |0.  53 
45610.96 
51  10.49 


-1.93 

-2.33 

-i'55 
-3. 89 
-6.44 
-3.31 
-2.35 
-2. 46 
-4.94 


1.55 
0.20 
026 
0.40 
1.  12 
0-46 
0.55 
0-68 

0.49 
0.14 
0-29 
2.00 
0-22 
0.38 
0.80 
0.15 
0.48 
0.60 


1.78 
0.44 
0.1' 


0.83 
0-81 


0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 

0.0 

o.n 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0. 82      0. 0 


-3.66 

-5.22 


-3.4.') 
-2.  70 
-2.  13 
-2.  63 


1.13 
0.34 
0.69 
0.20 
1.20 
0-84 
096 
0.98 
0. 20 
0.76 

0.50 
0.83 


0  92 
0. 70 
0.95 
0.21 
0.11 
316  0.43 
0-23 


-3.29 


40 


0.72 
0.37 
1.75 
0.31 
0.46 
1.88 
104 
IrfO 
12.08 
jO.39 

1.40 
l4.ll 


50  0  65 
....  1.90 
41    1.37 


CO 


1.31 


-3.94 
-3.73 

-5.' 04 
-3.. 59 
-4.81 


0.96 
0.15 
0.62 
111 
0.74 
0-90 
0.70 
0.50 
0.64 
0.25 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 


-4.11  0.40 
-5.021  0.16 
-2.901  0.77 
-3.89;  030 
-4.57  0.25 
1.70  0.81 
0-70 
0.60 
1.25 
0.18 


-2.10 
-5.23 


-2.42 
+0.04 


0.63 
2.30 


-5.  16  0. 45 
-2-27|  1.50 
-2. 69    0.6' 


-3.29i  2.30 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 


u.o 

0.0 
0.0 


0.0 


0 

2 
10 
10 

2 
15" 

5b 
15 
17 

0 

4 
6 


se. 
sw. 
w- 


ne. 

ne. 


23 

17 

14 

11 
1' 
9" 


11 


12 
2 
12 
14 
10 
15 

5 

2 

0 

0 

6 
23 
12 

1 

8" 

0 

12 
10 
3 
9 
11 
12 
3 
1 
4 
17 

17 

1 


23 


17 
14 
13 
■22 

7 

2 
12 

8 

4" 
19 

12 
18 
19 

6 
10 
U 
16 
16 
15 

3 


sw. 

sw. 


sw.  ■ 

s. 

sw. 


S\V. 


12 


Julius  Guelck . 
S.  C.  Yarbrough. 
F.J.  Carpenter. 
Geo.  E.  Paj-ne. 
Miss  Lelia  I .  Tete; 
J .  E .  Scanlan . 
U.S.  Weather  Bum, 
John  T.  Maxey. 
S.J.  Howe. 
S.  P.  McConnell. 

ILL.  D.Whitson. 
.1 .  W  Wray . 
Zeb.  H   Watson. 
C.  M.Hnddleston. 
Mrs .  B .  E .  Bishot 
E .  E .  Cordrey . 
J.  N.  Crutchfield. 
A.Tredick. 
J.  R.  Avera. 
C.E.Hall. 

Neal  Dodd . 
Ben. Johnson. 
J.  M.  Rioketts. 
Paul .  Babb . 
J.  C.  Chenaiilt.    • 
George  W.  Nictioai. 
University  of  Arkiu 
J.  B.  Alkin.son.  • 
W.A.Matlock.    - 
U.S.  Weather  Bui 

T.J.  Logan. 
Charles  Hilburn. 
A.F.Stevens. 
C.A.  Cay wood. 
T.J.  .Mitchell. 
K.  V.  Stricklen. 
N.  P.  OXeal. 

A.  ife  N.  Gen.  Ho!i 
C .  A  Borry . 

W.  E.  Baker. 

Benediftine  Siste: 
.1 .  A.  Lowflirbac! 
Dr.  J.  K.  Smith. 
U.S.  Weather Bu  11 
II .  KautfcUl. 
Mrs.   Kate  L.  Sini 
W.  S.  Vinc(;nt. 
Mrs.  Mary  S paint' 
Chapman  &  Uewi  J( 
W.  F.  Reeves. 

V.  W.  St.  John. 

B.  S.  Halbert. 

G.  A.  Whilliiigtoi 
Henry  A.  Davis. 
Charles  Pa.xton. 
George  L.  Robins. 
U.S.  Forest  .Servii 
At  wood  P.  Sniitli. 
L.  M.  Guthrie. 
W.  P.  Mctieoi-ge. 

Benedictine  Sistei 
T.  A.  Corson. 
Mrs.  <r.  (Jresliam. 
Foote  Coleniiiii. 
Geo.  H.  Ti.-idale. 
C.iil  \.  Slarck. 
Miss  Sarah  C.vpcr 
Miss  S.  E.  Asiicra 
G.  FifM. 
II.  A.  Itueikle. 

New  Siibiaro  Xhh 
U.S.  Urashoar. 
U.S.  Forest  Sori'ii 
K.  R.  L'lsk. 
K'il-la.\l  Si'tiirMi'i 
E.O.  Allen. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  of  record,  but  all  compleie  reports  An  ■' 
detfrrainiiig  section  means.  T.     Precipitation  is  less  than  0.01  incn  rain  or  ineltr'd  snow  .         ++    Received  too  laie  to  l)e  included  in  mean-  and  Mimmarics. 

Keferoncelelter>,  «."','=.  appearing  in  the  table  indicate  numi)er  of  d:lv^  missing:  ior  exanmle.  '•  represents  two  da.vs  missing 
1 .  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  united  sno«  .         +  Al^o  on  olhe-  dat.>  or  monllis. 
Jt  Po'lHjfJice  addr.!.sses  Of  Jinictioii.  lUudolph  La.ol  these  station*  are  as  follows:     ,;  01  Liitlierville,  R.F.D.  .\o.  2,  Lauiir.   Ark 
I  .,,i,ii,.i>  Rov.T   Arh. 


+  .\!.-.()  on  orhi'i-  (laii's. 
of  Spriiiirb.knk.    I)  >  I  ln.l.r'.  \f'i- 


.lAwn,  lyis. 
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Daily  Preclpitution  for  March,  1018. 


Slatiniis. 


\Viiti>rshoils . 


AIli-ln 

Amity   nil 

Vrknarlpliia  !  il . 
ArkHii.-HS  City  I!  1! 

Butosvillo!!  H 

R«f  Hmiich 

Bi'iitonvilli-  •••.. 

Boivninn 

KliU'k   K.K'klllJ-.. 

Hooiievillf- 

Briukli'y  IMI 

I'nlii-o  KiH-k  nil.. 

l>.HI\llt'U  II  II 

J;'iiteri)oii\t 

Jlftromlon  II  il  — 

Coiiwiiy 

Cuniine  1  ! 

.'rov-ott 

i>«iiviiii>  :,  !i 

DHrilnnrlU'  ||||... 

l)o« 111  City  

[luinii.-i  

Dnlton  

EMonuIn  III! 

Snstlandll  II 

Ktireka  Sjuings  . 

Fayetleville 

"onlyco 

Foreman 

Fori  Siiiitli  •*•  . . 

^■ullonllll 

Icorgetown  l!  ||.. 

iravette 

3ardy  

lelena  II  || 

lomp  Wallace . . . 

iope 

lot  Springs 

luttiR 

e!ks  1  !  

onesboro  

unction 

jewisville 

ittle  Rdck  •••.. 

Aitherville 

lalvern  ||  || 

laramoth  Spring 

larianna  II  11 

larked  Tree  ||  ||  . 

larshall 

lena  c  II 

lountain  Home. 

louiit  Ida  

lurfreesboro  II  II 

;ail 

iewportil  II 

ikay 

isceola  

izark 

'ine  Bluff  ||1| . . . . 

'ocahoutas 

'ortlandll  || 

'rescott  11  II 

tinceton  ||  || 

:ison|||| 

lOKcrs 

earcy   

heridan  II  B 

pringbank  ||  II . . . 

tuttgart 

ubiaco 

'exarkana  ||  ||  ... 

'inphers  

i'arren  l|  l| 

VhiteclitTs  ||  ||  .  . . 
Vyune  II  II  


Day  of  month. 


White 

Ouachita 

do 

Ml.-^.sis.-iippi  .. 

While 

Arkansas  ... 

do 

White 

do 

Arkansas.  . . . 

While 

do 

Ouachita 

Ked 

White 

.\rkansas   ... 

Wlule 

Ouachita  ■ . . . 
.Arkansas. .  .. 

do 

White 

Arkansas 

White 

Oiiachiia 

.\ikan.sas  .. . 
White.... 

do 

Onachila 

Ked  

Arkansas .... 

Red 

White 

Arkansas  

White 

Mississippi  .. , 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

do 

Cache 

White 

Ouachita 

Red 

Arkansas 

do 

Ouachita   — 

White 

Mississippi  . . . 
St.  Francis... 

White 

Ouachita   

White 

Ouachita 

do 

White 

do 

Arkansas   

Mississippi  . .. 

Arkansas   

do 

White 

Ouachita   

do 

Ouachita 

do 

.Arkansas 

White 

Ouachita 

Red 

Arkansas 

do 

Red 

Arkansas 

Ouachita 

Red 

St .  Francis . . . 


.7() 


.30 


.14 

.•29 
1.62 


75 
.02    .03 


1.13 
.16 


.45 


.17 
.96 
.09 
.62 
1.  U 
.33 
.90 
.35 


.63 
2.30 


1.50 
.23 


.09 


.25' 


.!  T. 


...I  .24 
.50    .60 


•  78 
.44 


76 


.04 


.0' 
1.20 


.70 


.18 


.38 


.08 


10 


n 


14 


18 


18 


19 


30 


21 


22 


28 


24 


26 


26 


27 


2S  I  29  I  30     81   'h 

I  I 


T. 


T. 


.02 


.40 


.20 


.18 


.13 


.01 


.()■ 

.  15  2.0(J 

.22 

.25 


.18 


.03 


.09 


.40 


1.55 

T. 

.10 

.10 

49 


.lo;. 


.16 


.28 


.40 


.23 


.03 


.57 


.41 


.45 


.50 


.13 


.62 


.50 


.03 


.33 


.22 


.55 


.04 


.67 


.59 


.04 


.08 


T. 


.09 


.02 


■  20 


.66 


.22 


.10 


,06.. 


2, 

o. 
0, 
1 
3 

,..,11, 
....  0 
T.    I. 


1.32 


-35:.... 
...I  .05 


.27  ... 
.38    .06 


.46 


T. 


.■32 


.45 


.72 


.06 


.03 


.02 


1.25 
.08 

'.'si 


.45 


.  a 

1.47|5 
.  0. 

.  1. 
.  1 

.!<». 
.|o. 


ft 
...  0. 
,...i. 

,..!2 
T.  !2. 


T.  1 1. 
.08  2 

0, 

1. 

0. 

I. 

2. 

2. 

2, 

0. 

0. 

1. 

0. 


64 


T. 


1. 
1. 

2. 

0. 

0. 

0 

0. 
02il. 
..  0. 

..11. 


...  0 
. . .  :0. 
...  10. 
...0. 
...  1. 

,...lo 

:;:;! 

.6011, 


T. 


:::■!?: 

....il. 


Except  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  tim?  of 
bservation .  "  *  Regular  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  the  24-hour  period ,  midnight  to  midnight .  t  Separate  dates  of  falls  not  recorded 

*  Precipitation  included  in  the  next  following  measurement.  Ill  Precipitation  measured  in  the  moniing;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  H  hour* 

T.    Trace,  or  less  than  0-01  inch. 

Daily  Biver  Stag'es  for  Harch,  1918. 


Stations. 


'ort  Smith.  ... 
I  'ardanelle . . . . 
(.ittle  Rock 

•iue  Bluff 

I  {lack  Rock  ... 
Kalico  Rock  . . 

jiate^ville 

I  Newport 

]  ieoi-getowu . . . 
vlarendon  .  ... 

[lelena 

krkausas  City. 
1  .amden 

> Billow  /.  I,, 


Rivers. 


Flood     1       2 
stage. 


Arkansas... 

do 

do..... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
do 

Ouactalii ... 


10      11 


12 


14  i   15 


16      17 


19 


22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
42 
39 


8    3. 
9-1. 


3  10. 
5'22. 

4l37 
■2!  39. 
2'  6. 


3  7.' 
5  9. 
121. 


3.8 

4.0 

2.0 

2.2 

0.6 

0.9 

3.9 

3.9 

5.0 

4.2 

2.41  2.2 

7.61  7.4 

7.0;  6.9 

9.1!  8.0 

21.0 

20.5 

4.0 
2.9 
1.0 
3.9 
3.7 
2.6 


4.2 
2.5 
1.2i 
3.S 
4.0' 
2.5' 

S.O,  8.3 
0.91  6.7 
7.9|  7.4 
19.  9;  19.31 1,S.  8 
ft,37.3'36.9  36.4l3>.  6 
'  7i.J9.,i:39-ti39..SJ3J-5 
.01  8. 0|  8.0;  6-8i  7-2 


6. 
IS. 
.J3, 

-\ 
.01  6, 


3.9 
2.4 
2.3 
5.2 

2.8 
2.71 
8.6' 
6.4! 
81  6.  Si 
0  17.7 
9J31.r 
.9|3:*.4 
a\  6.0 


4.0 
2.5i 
1.9 
4.9 
26 
2.6 
8.7 
6.2 
6.7 
17.4 
32.1 
37.8 
6.2 


4.0 
2.4 
1.5 
4.5 
2.6 
2.5 
8.1 
6.0 
6. 

17.2J17. 
Jl.43.). 

0.11  ■). 


3.9 

3.8 

2.2 

2.1 

l.O 

0.9 

4.  1 

4.0 

2.4 

2  4 

2.1 

2.0 

7.8 

7.  7 

5.8 

0.  / 

5.9 

.■>.  0 

16.7 

IS.) 

<!9.7  2i.b 

3i.8  3>.  1 

5. 6|  5 

3.6  3 
2.0    1 

0.8  0 
3.9  a 
2.4I  2 
1.9  1 
7.6'  7 
o.  6  5 
5.11  4 
1  J.  i'  15 
is. 2:27, 

!1.  l\.ii. 


.3.4 

1.8 
0.5 
3.8 
2.4 
1.6 
7.4 
5.2 
4.5 
14, ,S 


j|32. 


20   .21 


22      23 


24 


25 


26  i  27 

i 


28  ,  29      30      31 


4i  3. 

71  1. 
31  0. 
71  3 
4|  2, 
41  1. 
3j  7. 
1  4. 
3'  4. 
Iil3. 
9  27. 
2;3L 

I 


I 
5 

4 
3 
1 
9 

1!  3, 
9  1.}. 
527. 
7130. 
I!  .5, 


I  1- 
0]  6. 

s'  4. 

81  3. 
4' 13. 
5  28. 
8  3). 

II  5. 


3    3. 

51   1. 

0'  0. 

2|3. 

i      i- 

21  1. 
9    7. 

0112. 

429. 
8!3l. 
Oi  5. 


1  3. 

51  1. 
01*0. 
21  3 
4|  2. 
li  1, 
0!  6 
G  4, 
3i  3. 
6  12. 
1129. 

2  31, 
0    4, 


0 
4 
2 
1 
4 

0;  0. 

8  6. 
5  4. 
1!  3. 
3: 12. 
930 
8^32. 
91  8. 


0'  3. 

4  I. 

2*0 

0  2. 

11  2. 

9;  I 

9  7. 

'1  *■ 

1  3. 
0, !  1. 

5  3'J. 
5  33 
0'  7. 


30:  3.0  2.9    3.5 

!.2i  l.l  1.2    1.2 
»0.3  »0.  3*U.4*0  4 

2.8,  2.8  2.6    2  5 

2.11  2.1,  2.  1 

1-2^  1.1|  1.4 

7.1:  7.1i  7.1 


7i  4.8;  4.8,  4.9 
0'  2.S'  2.8!  2.* 
■^ill.  7:11.  7111.6 
9;  :i.23I.331.i 
0;3!.3|3.:!,6'.3!. - 
5    6.0    5. 7    J  I 


2.1 
1.3 
7.1 
4  8 
2.8 
li.6 
!0  0 
J-i,  9 

•5  e 


n 
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Daily  Temperatures  for      March,     1918. 


Stations . 


AJlicia 

Amity 

natesville  $'> 

BeeBranch  

Beutonvllle 

Eergmau 

Brlnkley*'ii 

Calico  Rock  $5  • . 

Daindea 

Centerpoiut 

Conway 

Lrossett 

Dardanelle  $5 — 

Dumas 

Duttou 

Kldorailo  % 

Knglaud  %  

Eureka  Springs  . 

Fayette  ville 

Fort  Smith 

Gravette 

Hardy 

Hemp  Wallace  ... 

Hope 

Hot  Springs 

Hultig 

Jouesboro  

Junction 

Little  Rock 

Luthcrville 

Malvern  W 

Mammoth  Spring 

Marianna  % 

Marked  Tree  >J'5... 

^)ar^hall 

Mena  '■3^ 

Mountain  Uome.. 

Mount  Ida  • 

Sail 

>'e"'porl  % 

i.ikiiy 

(As<;eola  % 

0/.ark^$ 

I'iueBlulT^S^ 

J'ocahontas 

I'.,rtlaii<l^^ 

l'r..-stott# 

KoKLTS 

.S.-arcy 

riluttgnrt 

5Ut)iaco 

Te.xiirkana^'J 

Warren  SH 

Wynne  %  


(  Maximvun. 
1  Minimum  . 
)  Maximum, 
i  Minimum  . 
j  Maximum. 
1  Minimum  . 
S  Jlaximum. 
1  Minimum  . 
\  Maximum. 
)  Minimum  . 
i  Maximum, 
\  Miniumm  , 
\  Maxiunun 
1  Minimum 
i  Maximum 
\  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximmn 
i  Minimum 
\  Ma.ximum 
I  Minimum 
)  Maxiumm 
/  Minimum 
S  Maxiunun 
i  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
)  ilaximum 
i  Minimum  .. 
\  Maximum . . 
'  )  Minimum  . . 
)  Maximum. . 

•  )  .Minimum  . . 
\  Maximum . . 

■  )  Minimum  . . 
)  Ma-Kimiun. . 

'  I  Miiiimiuii  .. 
\  Maximum. . 

•  )  Minimum  . . 
\  Maximum .. 

■  t  Minimum  . . 
\  Ma.ximum. . 

■  (  Minimum  . . 
J  Maximum. . 

■  (  ..Minimum  . . 
j  Maximum. . 

.  t  Minimum  . . 
j  Ma.ximum . . 
i  Minimum  . . 
S  Ma.ximum. . 
i  Minimum  . . 
\  Maxiunun. . 
i  Minimum  . . 
)  Maximum. . 
(  Minimum  , . 
)  Maximum. . 
i  Minimum  . . 
)  Maximum. , 
(  Minimum  . , 
)  Maxunum. , 
(  Minimum  . , 
)  Ma-xiinum . 
i  Minimum  . 

)  Maximum. 

i  Minimum  , 

)  Maximum. 

(  Minimum  . 

)  Maximum. 

!  Minimum  . 

\  .Maximuui. 

\  Minimum  . 

)  Maximum. 

(  Minimum  . 

)  Maximum, 

i  .\liuiiaum  . 

)  Maximum. 
.  )  Minimum  . 

)  Maximum. 
.  (  Minimum  . 

)  .Maximum. 
.  (  .Miiiimuiii  . 

1  Maximum. 
.  '  Minimum  . 

)  Maximum. 
.  '  Minimum  . 

)  Ma.ximum. 

(  Minimum  , 

)  Maximum. 

'  Minimum  . 

)  Maximum. 
.  '  Minimum  . 

^  Maximum. 
•  '  MiuimuMi  . 

)  Ma.\imum. 

■  '  Mitiimuu)  \ 
)  Maximum [ 

■  *  Miuimuiii 
)  Maximuii!' 

■  '  Miiiimuiii 
\  .Maximum. 

'  (  .Minimum  . 
)  Maximum. 

■  !  Minimum  . 


66  74 
48  43 


55 

31 

51 

35 

53 

4(i 

52 

39 

65 

32 

6' 

42 

69 

49 

76 

45 

76 

46 

71 

31 

70 

54 

62 

43 

61 

41 

68 

44 

62 

27 

71 

40 

70 

3' 

60 

36 

6o 

40 

61 

3u 

65 

45 

57 

35 

62 

37 

62 

3' 

80 


68 
35 
70 

48 

50 

45 

55 

45 

75 

39 

66 

31 

82 

48 

70 

47 

72 

48 

78 

47 

68 

45 

77 

46 

52 

43 

82 

48 

80 

40 

54 

45 

51 

47 

52 

49 

50 

40 

64 

46 

76 

51 

75 

48 

78 

54 

82 

59 

75 

45 

75 

56 

72 

53 

64 

48 

72 

54 

63 

46 

71 

33 

70 

41 

64 

46 

55 

44 

62 

45 

75 

.50 

69 

42 

71 

38 

63 

35 

79 

42 

68 

45 

91 

45 

67 

46 

79 

46 

79 

54 

53 

46 

72 

48 

72 

50 

61 

60 

75 

48 

79 

45 

73 

37 


60 
70 

40 

72 

46 

75 

44 

71 

42 

74 

44 

78 

50 

78 

53 

81 

55 

81 

54 

75 

45 

83 

58 

77 

54 

73 

45 

75 

55 

73 

39 

79 

54 

80 
52 
71 
45 
75 
49 
75 
39 
77 
41 
62 
42 
78 
46 
75 
44 
81 
46 
76 
42 
93 
52 
75 
45 
HI 
56 
81 
50 
71 
43 
77 
47 
78 
52 
75 
43 
80 
52 
70 
50 
78 
52 


63 

30 

62 

34 

66 

39 

63 

31 

60 

32 

67 

35 

73 

46 

67 

42 

78 

44 

68 

38 

80 

53 

68 

43 

68 

38 

70 

41 

62 

28 

69 

38 

80 

39 

58 

34 

70 

34 

59 

30 

64 

34 

53 

34 

67 

33 

55 

35 

68 

35 


53   68| 
39  34 


64 

27 

68 

30 

64 

24 

64 

29 

63 

33 

67 

27 

55 

29 

67 

25 

70 

30 

75 

46 

64 

29 

69 

36 

68 

31 

68 

35 

61 

28 

69 

32 

70 

28 

67 

23 

63 

36 

68 

37 

67 

27 

64 

28 

63 

27 

64 

40 

79 

40 

84 

36 

76 

26 

68 

33 

65 

36 

65 

31 

72 

32 

64 

23 

69 

34 

70 

31 

67 

34 

61 

311 

6b 

26 

65 

25 

57 

2' 

C' 

2s 

61 

31 

69 

4U 

66 

3d 

76 

33 

67 

26 

72 

36 

67 

34 

64 

32 

66 

2: 

66 

29 

66 

33 

68 

38 

69 

30 

67 

32 


19 


20   21 


22 


23  24 


25 


26 


29  30 


82 

68 

88 

63 

82 

61 

82 

63 

79 

67 

83 

64 

56 

29 

80 

61 

90 

61 

80 

65 

84 

66 

86 

66 

84 

61 

85 

66 

81 

60 

87 

63 

87 

60 

86 

6' 

79 

67 

83 

70 

80 

68 

84 

66 

86 

02 

85 

61 

85 

66 

88 

64 

85 

60 

8' 

63 

84 

66 

84 

65 

84 

65 

83 

56 

86 

6/ 

89 

62 

80 

66 

84 

59 

85 

63 

86 

62 

76 

62 

84 

63 

82 

32 

58 

37 

83 

61 

93 

62 

83 

63 

85 

63 

89 

65 

81 

6( 

84 

65 

80 

65 

84 

69 

88 

62 

87 

62 

86 

60 


67 

78 
46 
77 
45 
78 
48 
70 
45 
80 
48 
82 
55 
79 
61 
85 
59 
84 
66 
78 
41 
80 
66 

51 

7S 

52 

75 

68 

81 

53 

76 

65 

79 

58 

76 

61 

60 

60 

78 

49 

81 

53 

72 

46 

74 

6 

83 

33 

58 

34 

68 

60 

75 

65 

81 

57 

8a 

67 
72 

6(5 

72 

44 

S2 

.64 

79 

5 

83 

54 

72 

65 

78 

64 

78 

66 


56 

35 

83 

40 

69 

36 

64 

33 

50 

30 

54 

28 

60 

35 

57 

31 

67 

38 

78 

50 

58 

34 
69 

44 

60 

38 

64 

42 

63 

29 

73 

43 

63 

36 

69 

29 

53 

28 

56 

38 

57 

29 

66 

32 

59 

35 

61 

43 

64 

5» 

70 

44 

76 

31 

72 

45 

55 

39 

5S 

35 


55 
33 
75 
32 
55 
29 
57 
34 
55 
28 
57 
27 
59 
34 
64 
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45 

5' 
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59 

43 

65 

32 

56 

39 

66 

23 

61 

37 

65 

35 

6' 
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59 

28 

58 

38 

67 

23 

58 

30 

69 

25 

5b 

42 

62 

49 

61 

41 

76 
38 
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38 
55 
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58 
36 
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38 

3' 

70 

38 

55 

36 

72 

31 

57 
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5S 
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58 

28 

51 

29 
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35 

58 

32 

6S 

28 

60 

33 

61 

38 

58 

33 

60 

42 

68 

38 
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27 

57 

36 

65 

35 

59 

35 

62 

39 

58 

35 

49 

31 


67 

28 

82 

27 

69 

26 

67 

30 

67 
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68 

31 

70 

28 

69 

25 

68 

21 

90 

30 

66 

30 

66 

32 

69 

26 

66 

31 

6'. 

20 

6 

31 

70 

2 

681 

27 

68 

31 

69 

35 

69 

28 

69 

30 

6b 

34 

65 

36 

76 

49 

6' 

31 

70 

28 

64 

30 

65 

37 

6' 

35 

68 

30 

77 

40 

61 

30 

69 

30 

69 

43 

67 

36 

71 

25 

69 

24 

64 

31 

71 

30 

64 

3' 

74 

34 

6b 

30 

72 

30 

7i 
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6b 

32 

70 
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69 

29 

67 
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32 
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28 
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67 
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74 
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42 
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66 
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28 
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40 
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34 

06 
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48 
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64 

70 
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71 
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64 

48 

69 

44 
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78 
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06 
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39 

73 

36 

69 

34 

63 

40 

69 

3f 

63 

46 
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34 


64 

39 

64 

35 

61 

34 

62 

38 

69 

44 

68 

38 
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37 
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73 
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47 
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43 
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41 
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63 

39 
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36 

5i 
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39 

66 

44 

69 

42 

71 

40 

60 

34 

68 

40 

68 

46 

56 

4 

70 
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61 

3' 

69 

42 

65 
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59 

48 

5b 

43 

57 

40 


70 

49 
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38 

71 

37 

73 

42 

73 

41 

76 

40 

71 

45 

75 

36 

81 

40 

78 

46 
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44 

72 
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40 

70 

41 

71 

30 

74 

45 

68 
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37 
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39 
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39 
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4b 
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54 
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46 
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37 
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34 
69 
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40 
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46 

64 

38 

80 

42 

76 

45 

74 

52 

82 

46 

83 

46 

83 

37 

76 

54 
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50 
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79 

50 
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40 
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44 

80 
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47 

78 

65 

73 

55 

74 

52 

li 

45 

83 

42 

72 

50 

74 

62 

61 
73 
46 
68 
35 
82 
46 
86 
41 
80 
61 
71 
45 
83 
44 

40 

74 

51 

84 

4 

8(J 

62 

72 

40 

44 
84 
4; 
81 
44 
8-1 
46 

46 
74 
52 
80 
44 
80 
48 
78 
4b 
78 
45 
81 
43 
80 
42 


59 

42 

SO 

42 

82 

57 

80 

55 

85 

52 

83 

46 

76 
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79 

42 
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SO 
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48 
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53 
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63 
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69 
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84 
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60 
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GENERAL  SUMMARY, 
'he  priiuMpal  features  nl'  the  wenither  for  April  were  the  lienvy 
\fall,  tornadoes,  aiul  liail  storms.     TTie  iDOiitlily  mean   tem- 
:iture  was  sliylitly  below  normal,  ami  the  liaily  temperature.s 

0  unseasonably  low  from  the  oth,  to  the  1  tth.  anil  from  the 
;,  to  the  "24111,  with  freezing  temperatures  in  the  north  por- 
;  and  frost  in  the  central  portion.  The  mean  precipitation  for 
state,  which  was  7.6B  inches,  was  the  heaviest  recorded  in 
■  ears  except  1911  and    1912.       Monthly    amounts    of    from 

14  inches  occiu-red  over  an  area  extending  from  the  south- 
:  to  the  northeast  corner  of  the  state,  amounts  decreasing 
)oth  sides  of  this  area  to  less  than  five  inches  in   the    south- 

and  less  than  three  inches  in  the  northwest.  Tlie  rains  were 
);ral  from  the  4th  to  the  Gth.  from  tlie  14th,  tothe2t)th,  and 
he  2Sth,  with  local  showers  on  a  number  of  other  dates. 
:  heaviest  rains  occurred  on  the  5th,   and    <ith,    16th,    17th, 

1  19th.     The  wet.  cold  weather  was  very  injurious  to  cotton, 
(somewhat  injurious  to  corn,  rice  and  truck.     Planting  was 
le-what  delayed  and  in  .some  instances  cottonseed,    corn   and 
jrotted  in  the  ground,  and   in    cases  where    the    cotton    did 
le  up  the  stand  was  so    poor  and  the    plant  so    weak    that  a 
1'  portion  of  it  was  plowed  up  and  the  ground  planted  to  cot- 
pr  to  corn.     The  cgrn  that  come  up  made  slow  progress  bu^ 
■m  to  improve  during  the  last  week.      Tru<'k  was   backward' 
I  wheat,  oats,  and  potatoes  were  good  to  excellent, 
lornadoes  were  reported  at  Newport  on  the  3rd,    at    Kenset. 
ielo,  .Jonesboro.  anil  Amity  on  the  1 7th,  at  Hope  and    .Jelks 
ihe  lUth,  and  at  Mc  Neil  on  the  27th.    the    storms    reported 
iCenset,  Tupelo,    and    Jonesboro    probably    being    the    same 
im.     One  person  was  killed  at    Newport    and    persons    were 
te  or  less  injured    at  six  of  the  other  places  named,  the  total 
iiber  injured  being  31.     Property    valued  at    over    $140,000 
;  destroyed,  the  greatest  damage  occurring  at  Mc  Neil, Tupelo 

1  Kenset.     The  tornado  through  Kenset,  Tupelo,   and  .Jones" 
p  was  the  only  one  of  large  proportions. 
lail  storms  occurred  at  Eureka  Springs  on  the  5th,    Junction 
ithe  15th,  Stuttgart  and    Wynne   on    the    t6th,    Pre^^colt    on 
(j  3d   and    18th,    Malvern    on    the    7th,  Hope  on    the    19th, 
:rdy   on    the    22nd.    Black    Rock    and    Favetteville    on    the 
Ijd,  Eureka  Springs  on  the  24th  and  25th.  and  Fayetteville  on 
J  27th.     Considerable  damage  was  done  to  field  crops,  truck, 
jl  fruit  by  the  hail.   On  the  2;'r  1  hail  stones  1.75  inches  in  dia- 
ler were  found  at  Fayttteville,  and  some  4  inches  in  length  at 
ck  Rock. 

TEMPERATURE. 

The  monthly  mean  temperature  for  55    statitms     was  59.6^. 

means  ranging  fmm  64.6'-  at  Huttig  to  52.6^  at  Okay.  The 

irture  for  43  stations  liaving  a  record  for  ten  nr  more   years 

\,>  —1.2'^,  the  departures  being  negative  at  all  but  seven    sta- 

ifis.      Thi-  highest  temperature  reported  was  96-  at  Dardauellc 


on  2nd  and  .3rd,  the  dates  on    wliicli    the    highest    occurred    "t 
nearly  all  stations.  The  lowest  temperature  waH  25^^  at  (Jrovettf; 
on  tile  lOth  and  lllli,  lowest  temperatures  occurring  ut    nearly 
all  stations  from  the  10th,  to  the  13tli. 
PRECIPITATION. 
The  mean  monthly  i)recii)ilation  for  72  stations  wa.s  7.G3  in- 
ches, the  monthly  amounts  ranging  from  14.34  inches  at  JJrink- 
ley  to  2.68  inches  at  (Jravctte.     The  departun!  for  60   .stations 
having  a  record  for  ten  or  more  years  was    +2.63    inches,    the 
departures  being  negative  except  at  five  stations  in    the    north- 
west counties.    The  greatest  24  hour  rainfall  was  5.86  inches  at 
Cent(>rpoint  on  the  5th,  12    other    stations    reporting    24    hour 
rainfalls  of  four  inches  or  more. 

MISCELLANEOUS  DATA. 


Sta  rio.N.s . 


Bentoiiville  . 
Fort  Smith. 
Little  Rock. 


Pkessurs  (Sea-level). 

c 

g 

J3 

V 

v 

29.92 

X 

s 

o 

a3 

30.  M 

9 

29.49 

1 

29.92 

30.49 

9 

29.50 

1 

29.94 

30.45 

9 

25-56 

1 

Wind. 


a  . 


4,874 
7,059 
7,901 


a  . 


Rei.ativeI 
Humidity. 


78 
80 

77 


£5 


59 
54 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms.  —  2th,  2;  3d,  5;  4th,  8;  5th,  10;  6th,  4;  13th, 
2;  15th,  11;  16th,  13;  17th,  16;  18th,  6;  19th,  9;  20th  3,'  23d  3- 
24th  10;  25th,  4;  26th,  1;  27th,  12;  28th,  4;  29th,  1. 

Solar  Halos.—  8th,  2;  13th,  2;  23d,  1. 

Lunar  Halos.—  4th,  1  23d,  1. 

Hail.-  23d,  3. 

Aurora.  —  None 

Foy. —  \st,  2;  12th,  1  ;  25th,  1. 

Frosts  Light.  — 7th  1;  .Sth,  2;  9th,  3;   10th.   14;  Uth.  15;  12ih 
6;    13th,  4;  21.st,  4;  22tii.  2;  23rd.  1;  26th,  2 

Fro.^ls  Heavt/.—  9th,  1;   12ih.  1;  22nd  1. 

Frosts  Killing.—  9th,  2:   lUth,  7;   11th,  7;   12th.  1;    21si.  4. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS—  APRIL. 


Tempkratdre. 


Year. 


1891.... 

imi.... 
1893.... 
1894.... 
1895.... 
1896.... 
1897.... 
1898.... 
1899.... 
19110.... 
1901..,. 
1902, ,.. 

1903 

1904 . , , 
1905, . 
1906     , , 
1907,    ,. 
r.io> ,  .  . , 

19".) 

1910... 
19U      .. 
lylJ., 
l'..U,,,. 
,9U,  , 

i;)i,), , 
lyic 

i917 

I'.i- 


61.4 
64.9 
63.1 
63.1 
67.8 
61.4 
59.2 
60.7 
62. 2 
58.1 
61.2 
60.6 
56.8 

:6i.i 
'm.  7 

151. 9 
|63.3 
i6u.  9 
59.8 
6u.  5 
61.9 
61.  2 
61.0 
64.3 
:.")9.  9 
60.  4 
■-=i7.  6 


+0.2 
-1.7 
+  1.8 
0.0 
0.0 
+5.0 
-1.4 
-4.6 
-3.2 
-0.6 
-4.7 
-0.8 
-1.2 
-4.8 
-0.7 
+  1.9 
-6.6 
-1.9 
-0.4 
-1.4 
-0.9 
-0.  8 
+0.1 
0.0 
t3.  3 
-1.2 
-II.  •< 

-i.aa 


PRECIPn-ATIO-X. 


Number  of  Days. 


f  a 


93 


90 
93 
96 
96 
96 
96 
91 
89 
96 
97 

89  ■ 
93 

83  I 

90  . 
9!)  , 

93  I 

94  i 
94 
96 
92  [ 
90 
96  ' 


22 
22 
29 
29 
30 
24 
27 
19 
19 
24 
22 
25 
26 
24 
25 
27 
24 
24 
24 
22 
29 
26 

19 
19 
24 
2:! 


2.75 
6.98 
7.16 
6.18 
1.99 
3.65 
4.14 
3.09 

3. 28 
4.98 
3.82 

2.87  I 
1.86 

3.88  j 

6.29  I 
2.55  ! 
•5.44 
G.  32 
4.  52 
5.14 
9.86 
8.  14 
4.91 

4.  .57 
2.  96 
3.65 

5.  69 
7. 63 


S  «  "^  t. 


-1.87 

15 

10 

5 

8 

+2. 30 

12 

9 

9 

10 

+2.  48 

11 

10 

9 

H 

+  1.50 

14 

8 

8 

9 

-2.  69 

15 

8 

6 

-1.15 

12 

12 

6 

5 

-0.  66 

12  ] 

11 

y 

-1.91 

14  , 

8 

H 

s 

- 1.  30 

10 

11 

9 

+0.18 

10 

12 

.•^ 

u» 

-0.71 

14 

8 

8 

6 

-1.37 

11 

11 

8 

^ 

-2. 20 

13 

10 

6 

-0.3,5 

n  , 

y 

111 

8 

+2. 13 

9  ■ 

10 

11 

11 

-1.85 

15 

7 

8 

6 

+  l.i« 

10 

7 

13 

y 

+  2.  14 

y 

9 

12 

12 

+0.  27 

15 

7 

K 

.< 

+0.  82 

12 

9 

9 

y 

+  5.  4S 

10 

9 

U 

12 

+  3.59 

9 

11 

10 

12 

+0.  .53 

17 

f. 

ti 

-^0.  15 

11 

li. 

y 

-1.39 

14 

> 

-. 

-1.25 

13 

7 

1(1 

+('.92 

14 

7 

9 

9 

-'2.  fiS 

11 

(1 

11 

y 

28 


CLIMATOLOGIOAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION. 


April,  1918. 


Climatolog-ical  Data  for  the  April,     1918. 


BUUoas. 


Alicia 

Amity 

Arkadelphia  . . 
Arkansas  City. 

Batesville 

Bet*  Branch  ... 
Beutonville  ... 

Bergman 

Black  Rock  ... 
Booneville 


Erlakley 

Calico  Rock 

Camden  

Centerpoint 
Clarendon   .. 

Conway  

Corning 

Crossett 

Danville 

l)ardauelle  . 


DoddCity 

Dumas 

Duuon 

Eldorado 

England 

Eureka  Springs.. 

Eayetteville 

Fordyci 

Foreman 

Fort  Smith 


Fulton 

Georgetown 

Gravette 

Hardy 

Helena 

Hemp  Wallace 

Hope it. .  ■ 

Hot  Springs  — 

Huttig   

Jflks 


ionesboro  

Junctiontt 

Lewisville 

Little  Rock 

Lutlierville  tt  . . . 

Walvern    

Mammoth  Spring 

Marianua 

Marked  Tree 

Marshall 


Meua 

Mountain  Home  . 

Mount  Ida 

Miirfreesboro 

Kail 

Newport 

Okay 

(isceola —  . 

Ozark 

Pine  Bluff 


Pocahontas  — 

Poitlaud 

I'l.-cott 

Princeton 

Ki>on 

KoK-TS 

.Searcy 

tili-ridan 

si>ringl.iank  tt. 
Sliiugart 


C»uutl«l . 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit). 


Subiaco Logan 

Texiirkana Miller 

('i]ipher>it Yfll 

Warren Bradley 

Whileclilfs i  Liltle   River. 

Wynne I  Cross 


Lawrence 

Clark 

do 

Desha 

Independence . 

Van  Buren 

Benton 

Boone 

Lawrence 

Logan 


Monroe . . . 

Izard  

Ouachita  . 
Howard  . . 
Monroe... 
Faulkner  . 

Clay 

Ashley. ... 

Yell 

Yell 


Marion 

Desha  

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Dallas 

Little  River  . 
Sebastian 


Hempstead  . 

White 

Benton  ..   . . 

Sharp  

Phillips  .... 

Garland 

Hempstead- 

Garland 

Union 

Woodriilf ... 


Craighead.. 

Union 

Lafayette . . . 

Pulaski 

Johnson 

Hot  Spring  . 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 


Polk 

Baxter 

Montgomery  . 

Pike 

Newton 

Jackson  

Pope 

Mississippi  . . 

Franklin 

.leffnrson 


Randolph  , 
A.shley  .... 
Nevada  . . . . 

Dallas 

Cleveland 
Benton  .   . 

White 

Grant 

Miller 

Arkansas  .. 


Stale  means  and  extremes. 


254 
250 
250 
145 
277 


1,303 

1.324 

259 


226 
361 
158 
470 
171 
309 
293 
175 
337 
330 

1,175 
162 

1.590 
265 
229 

1 ,465 

1,451 
300 


481 

264 

200 
1 ,250 
643 
182 
1.500 
377 
600 


196 

345 
132 
262 
286 
775 
277 
512 
235 
229 
1,088 


,284 
800 
730 
367 

,233 
231 

,700 
240 
377 
215 

300 
122 
327 
287 
243 
1.385 
236 


240 

228 

1.050 
332 

2.000 
206 


■250 


13  i60.0 
25  61.6 
22 
34 
19 
26 
12 
21 
16 
4 


57.6 
60.4 
54.2 
55.4 


60.4° 


60.0 
55-3 


6L3 


59.8 


63.7 


58. 8 


37 
10  62.2 
16  54.4 
14  '62.3 


60.0 
55.7 
57.2 


59.9 


5.'5.0 
58.0 


59.9 
63.0 
6-1  5 
64-6 


60-7 
63-5 


60-7 
59.8 
61.9 
57.8 
60- 0 
60.4 
59-4 

57.5 
56  3 
59.9' 


53.  8'' 

59-1 

52-6 

.TO-  9' 

57-2' 

62-2" 

59  1' 
62-2 
62-6 


56-1 
60- 8 


+  0.1 
-0.6 


-2.5 

-  0.4 
-2.7 
-1.0 


1.6 


—  1.7 
-'2;2 

+  '6.' 7 


1.7 
1.0 
2.6 
2.7 
13 


-  1 

-0.8 


-  0.8 

-  0 
+   1 

-  0.7 


-0.4 
+  0.1 


-  2.0 
+  0.6 
+  0.6 
+  0.1 


4.5 


60. 9 

611.6 
62-4 
6-30' 
60-8 


59  0 


59.6 


1-5 
5-3 

0.8 

06 
14 
0  2 


-    17 


13 


0.2 
15 


1.8 


1.2 1 


Precipitation,  inches. 


5 


S  3 


Number  of  days . 


Observers. 


95= 


92 


90 
94 
88 
92 
92 
91 
90 

90 
93 
92» 

■87'' 
93 
89 
S9'' 
S5f 
94*' 

84" 
88 
92 


96 


2+ 


10+ 


12  38 

11+  39 

10  38 

10  36 


11 

12+ 
10 
10 
10+ 


33 


36 


12 

lot 

U 
11 
10 
21 


10+ 
9 


11- 

11 

10+ 

11 


39 
34 
33 
33 
33 
33 
31 

33 
31 

28' 

'36b 
36 
31 
30' 
32' 
35 

:M» 
33 
34 


11 
21 
11 
13 
12 
13 
9 

21+ 

12 

10+ 

•Zl 
9+ 
10 
10 
10+ 
11+ 

9 

11+ 
11 


lOf 

12+ 


12.  35 
6.84 
9.8! 
5.57 
5.76 
5.90 
2.90 
5.98 
7.51 
4.21 

14.34 
6.64 

8.88 
12.83 
11.82 
8.15 
8. 80 
6.59 
4.94 
5.62 


6.82 
3.48 
6-38 

10.  02 
4.99 

■4.4 


36 


38 
35  • 


46 
27 
40 
36 


4.12 

7.23 

8.17 

2 

6.95 

6  70 

8.22 

9.49 

905.D 

7.  59 

8.62 

7.24 
4.96 


35 
34 

32' 
30 


11+ 

101 
10+ 
20 
11 


31 
33 
35 

44 
40 
42 
30 

42 
35 
39» 

40^ 
36 
43 
42'' 
37' 
40 

SS' 

35 
38 


32 


8.42 
5.17 
9. 61 

5.  3K 
8.SS 
6.72 
6.39 

9.94 
5.97 
9.12 
10.54 

6.  l!6 

7.  72 
9.83 
5.8' 
4.24 

12. 15 

6.10 

--.52 
111.82 
13.57 
1 10.  01 
3.34 
5-32 
11  50 
9.80 
11.45 


33 


25 


10+ 


+  6.171  2.10 
+  1.021  -2.02 
+4.  36|  5. 18 
+0.94; 
+  1.03 
+  1.52i 
-0.  99, 
+  1.73i 
+  1.46i 


2  0» 
1  80 
1.75 
0.85 
1.76 
1.75 
1.62 


+7. 17 
+  1.47 
+4-17' 
+8-07 
+4-74 
+3.76 
+  4-22' 
+2.  76, 


+  1-59 


+2.32 
-1.75 

+0.63 
+4.  29 
+  0.44; 


5.82 
1.30 
3.21 
5.  8e 
2.73 

i.'go 

1-94 
1.98 
2. 25 


1.79 
1.10 
2  20 
4,00 
0.90 


+O.32I  0.84 


-0:22'   1.42 


+3.09 


-1.14 

+2.23 
+  1.11 
+2.15 
+  4.17' 
+3-40 
+  3.00;  1.92 
2.10 


3.50 
1.9.1 
1.  m 
1 

I  20 
2.43 
3.94 
4  00 


0-0 
0-0 
0.0 
0.0 
0.0 
0-0 
0.0 
0,0 
0.0 
0  0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 

0,0 

0.0 
0.0 


0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 


+2-60 
+0.20 


1.96 
1.75 


+3.91 
-tO-H9 
+  4-53 
-0-08 

+-i'63 


+4-40 

+.s'37j 

+0-72: 
+  2-  86 

+2.  23 
+0.  14 
+  6.67 

■H.41 

+2.  82 
-t(;-.59 
+  7-39 
+  7.  03 
-0-86 


+3-  3t" 
t6  45 


+0-80 
+3.6( 


37  4-76 
38 

36'|  6-30 

42   '  6 -35' +0.76 

...    i  9  99, +2. 77 

40  I  7.94  +2. 57 


46 


4.18 
1.12 
4.  l.> 
1.65 
1-84 
2.30 
1.98 

2.  .58 

1.88 

2. 02 

4.11 

1.  10 

1-9! 

2-('l 

2-0« 

1.7 

4.0^ 

1-80 
2. 16 
4.12 
5. 5(' 
2-3." 
1-27 
l.iC 
4.  7( 
2-  Ot 
3. 11' 

1 .  -21 
2-0i 

2.  12 
I 

4  w 
I .  W 


7-63  +2.63    5.8f 


0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
(■  11 
ti.O 

0.0 

11.0 


0.0 


II 

16  i 
12 

'u 

15 


16 
17 
14 
14 
16 
16 
IV 
15 

13  ' 

,»l 

15 
20  i 

14  i 


4 

4 
0 
6b 
12 

18 

0 
U' 

0 


14 


11 


sw. 
nw. 


nw. 
ne. 


s. 


Julius  Guelck. 

S.  C.  Yarbrough. 

F.J.  Carpenter. 

Geo.  E.  Payne. 

Miss  Lelia  I.  leter. 

J .  E .  Scanlan . 

U.S.  Weather  Bureau . 

Jobn  T .  Maxey  . 

S.J.  Howe. 

S.  P.  McConnell. 

H.  L.  D.Whitson. 
-J .  W  Wray  . 
Zeb.  H   Watson. 
C.  M.Huddleston. 
Mrs.  B.  E.  Bisboi>. 
E .  E .  Cor(ire\  . 
J.  N.  Crutchlield. 
A.  Tredick. 

J.  R.  A  vera.  | 

C.E  Hall.  I 

1 
Neal  Dodd . 
Ben,  Johnson. 
,1.  M.  Ricketts. 
Paul.  Babb. 
.I.e.  Chenault. 
George  W.  Nichoalds. 
University  of  Arkansas. 
J .  B.  .Ukinson. 
W.  A.MatJocfe. 
U.  S.  Weatlier  Bureau. 


T.  .1.  Logan. 

Charles  Hilburn. 

A.  F.  Stevens. 

C.A  .  Cay wood . 

T.J.  .VHtchell. 

E.  F.  Stricklen. 

X.  P.  O'Neal. 

A  .  &  N  .  (ieu  .  Hospital 

C .  A  Berry . 

W.  E.  Baker. 

Benedictine  Sisters. 
J .  A.  Lowderback. 
Dr.  J.  R.  Smith. 
U.S.  Weatlier  Bureau 
n .  Kaufteld. 
Mrs,    Kate  L.  Sinitli 
W.  S    Vii  ceiii  . 
Mrs.  Mary  Spaine. 
Cliapnian  J;  Dewey  Co. 
W.  F.  lieeves. 


V.  W,  St.  John. 
U.S.  Halb«rt. 
0.  A.  Wliitti:igton. 
Henry  A.   Davis. 
Charles  Pa.xion . 
(iforiJe  L    Robinson 
U,  S.  Forest  Service. 
.\t  wood  P.  Smith. 
L.  M.  Guthrie. 
W.  I".  Mc(;eorge. 


I  BeJiedtitiiie  Si.sters. 
I  T.  A.  Corson. 
}  Mrs.  G  .  Greshani. 
:  Foole  Colemau. 
I  Geo.  H.  lisdule. 

Carl  .A.  Staick . 
I  Miss  Sarah  Cypert. 
I  Miss  S.  v..  Aslicralt. 

(..Field. 
i   H.  A.  lUierkle. 

I  New  Subiaco  .Abbey. 
;   U.S.  Hnislieai  . 
I   U.S.  Kore;|  .'iervii*. 
j   R.  R.  I,u-k. 

Etilelii  M  Sihiriiier. 

E.G.    Allen. 


i1 

i 


i  bi 


The  departures  from  normal  teniperaiiire  and   precipitation  are  compunii  Diily  for  such  stations  iis  i)iive  ti-n  or-inor 
determining  section  means.  T.     Prucipitfition  is  less  tliaii  ii.Ol  iiicii  rain  or  melted  snow  .         +t     R,.,' -ived  too  laie 

Reference  letlert,  ".  b.  i-.  appearing  in  the  table  indicate  niimiicr  of  days  missing:  for  example.  "  reiiresent-  two  liin  >  mi-sing,  eie 
'I     Pr.-i'ii>il»tiuii  is  less  than  0,01   inch  niin  or  melted  snow.         +  Also  on  ollie-  diites  or  months 
It  Pos^ot1u•e  addresses  Of  Junction .  liaixlolph  La. of  these  station-s  are  as  follows:    .:  of  LutherviUe.  R  F  l>    .'''io 
Umuberi-  Kiver  Ark. 


■s  oi  record,  but   all  complete  reports  are  used 
included  in  iKea)is  and  sumniaries. 

+  .\ljo  on  oilier  .uiles. 


Laiii.u-.    Art:    ;   of  Spi  iui^l>aiik.    Doddridge.  .Vrk 
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Dally  Precipitation  for     April,    ISIB. 


Watprsheils . 


Day  of  month. 


White 

Oimcliita 

<1o 

Mlssis.siv)pi  .. 

Whllf 

.\i'kansns  . . . 

<lo 

Whilo 

ilo 

Arkansas.  . . . 

White 

do 

Oiiiic-hita  . ,. . 

K.'.l 

Wliito 

.\rl<Hnsas   ... 

Wliilr 

tiimchitu  . . . 
.VrkrtTisns.  ■  .. 

lio 

White 

.Vrkaiisas.. . . 

Whit.   

Oiiuchita 

.\iknii>as  ■. . 
White  .... 

ilo 

Kim)    

Arkansas... . 

K.'d     

VVIiitP 

.■Vrkaiisas   - . 

do 

White 

Mississir)pi  .. 

()\mchiia 

Ived 

Ouachita  . . .. 

do 

Cache 

White 

Ouachita 

Kv.t     

.\rkaiisas. . .. 

di. 

Oiiiicliita   ... 

White 

Mi-si^.-ippi  . . 
St.  I'niiicis. . 

While 

Ouachita    ... 

White 

Quae  lita  .... 

do 

White 

do 

-irkansas  . . . 
^Ii,>^issi^^pi  . . 
.Arkansas    ... 

do 

White  

Ouachita   ... 

do 

Ouachita 

do 

Arkansas 

White 

Ouaciiita. . . .. 

Red  .    

Arkansas 

do 

Ked 

Arkansas 

Ouaciiita 

Ked 

St.  Francis.. . 


.06 


.04 


.05 


.66 

'ou 

.07 

.12 

1.00 


.10 


108 


.35 


.31 


.52 
.361 

.701 

.15: 
1.00 


.30 
1  S5 


.25 


1.01 


1.73 
i.05 


2.  10  . 

2.  lyi  . 

6  IH  . 

.SO 

l.SO  . 
1   75  . 

.07  . 
l.ffii. 
1.20  ' 
1.21|. 
2.71  . 
1.30;  . 
3.21!. 


2.73    .27 
4.251.. 
1. 10  .. 

1  abl.. 


1    14 
36 

2,  00 


08 
3.50 
1.90 


1.751 

.  S.3 

2.  43| 

4.  OOi 

1 .  74 

i.  3.5 
175 


.20 


.'.ul 
I.  OS 
4.10 
02!l.e-:^ 


.  75  . . . . 
.55  l.U 
...  .80 
.61  . 


.25  .  !0' 
.6;*  l.ilb  . 

1. 10  2  58! . 
46  I.mI. 

l-52'2  02 

....U.  II 

.881  .88 
.07  1.6v 
135  1.72 
.12 
1.71 
4.05 
1.80 
1.06 
4.  12 
5.50 

i.ys 

T. 

4.  70 
2. 06 
2.31 
i.lS 
2.01 


.52 
T. 


40 


.05 


1.75 
4.02 
1.96 


2.12 


.10 


T. 


n 


u 


19 


20 


1.30 


.09 


22 


28 


24 


26 


2« 


27 


.12 


1.20 


T 

1.00 
.51 
.72 

i.'fri 

.06 

i'27 
03 

■  79 


T. 

.72 

T. 

'.'96 
.84 

i.'42 


146 
.6(1 
.37 
.13 
.54 

"54 

.'93 

5 '82 
110 
.25 
1.32 
1.70 

i.30 

.44 
.52 

f 
.03 
.05 
.90 


.65 
1.05 

i.'39 
1.02 
1.39 


1.96 
■  .40 

ll.63 

111 

'    .  10 

.23 


.44 

•  72 
1.  17 

'.{•'. 

.02 

1  06 

.21 
.12 

2.'  io 

.67 
1  '08 

54 

I  65 

.  BU 

1.841 


2.10 

i 
2.00 

60 
.60 

i.76 
.95 

.91 

I   12 

■67 

.'% 
173 
1.20 
1.94 

.78 
1.16 

i.'33 
1.10 
.4' 
.80 
•  60 
.82 


.80 
.93 
.73 

l.'i3] 
1.92 
1.40 


.211 
1.12: 
.85: 
.Slj 
.71 
2.  3u: 


,.H6 

1.30 

T, 

1.24 

.07 

-.70 

l.llO 

.45 

■r. 

16 

.46 

.88 

.26 

1.52 

18 

2-95 

1.85 

T. 

1.90 

.72 

.80 

.69 

.76 

.28 

.35 

T. 

1.79 

T. 

.44I 

2»     ■» 


SO 


2. 20 

2.48 
.23  , 
.31 


2. 10 


T. 


1.76 


170 

.06 

1.90 

.05 
.10 

'.'92 

r. 

20 
52 

03 


.18  .66,  ' 
. ..  2.02  . 
. ..  1.10il.80 


.03 


.96 

.78 

.18,1.25 

.87 

2. 56 

....j  .81 

1.14 

....2.00 

[•60 

.36'.... 

1.65J 

•  101.10 

.45 

1.94 

.80 

2.01 

1.35 

1. ;»! 

2.00 

.90 

1.36 

.34 

.  03  . . . . 

.15 

1.45 

.25 

.10 

.80 

T. 

.08 

2.16 

•  21 

1.83 

1.22 

.20 

1.87 



.25 

2.. 35 

•  1  1 

1. 27 

.68 

j 



.40 

.70 

1.00 

1,20 

1.00 

.77    T. 

1.02 

.  .06 

....1  .12 

1.17 

.96 

.03  1.26 

.75 

.76    .35 

.58 

.28 

....:i.l3 

1.92 
1.20 

.80  .... 

.50 

1.30! 

....j.... 

1.35 

.95 

■  24 


.38 
1.84 


66 


•  56 


20 


'•65!; 

•  70 
■  S  7 

•  50 

•  02 

•  95  . 
1.28!  .71 
l.OO;  .92 
....1.12 


■27! 

1.70: 

.20 


T. 


.62 


.25 


1.3i|  LOO    .... 

»2,1.4U| 

.  63  ' .03 

•34  .... 

•30  .... 

3.U8  .... 

1^ 10  .... 

.70  1.30 

•  33    .03 

.90    .95 

....j    .54 

.01 

3.901    .90 

.90i   .50 

•63|1.22 

2.42!  T. 

2.9011.00 

2.28  1.18 

.12    .02 

150    .-06 

2  40    .80 

2^04    T. 

3.12    .95 

.... 

i'56  '.'.'.'. 

.51].... 

l-80i  .70 

2. 85  ... . 

115    .73 

1.70 


.33: 


.05 
1.10 


T. 


.18 


.32 

.20i 


.02 


1.10 


.18 


.68'  T. 


'.'42 

■:^i\ 

.32: 

.40 

.05 

.66 

•  30 

.60 

.05 

i.'oo 

■■03 

.82 

'io 

.24 

•  05 

.92 

tv 

.66 


.09 


2.  11 


122 
.'26 


.66 

'.'66 
.78 
.10 
.20 

''48 
.37 

•  23 
1.08 

.80 
.03 
.73 
1.45 
•61 

•  50 

.'28 

•  45 


.40 

100 

.42 

.52 


.67 

.6' 

•  65 
1.20 

.74 

.46 
•70 
.73 

•  92 
.74 

•'62 
70 
.7u 

•  44 

•82 


.38 

.69 
.32 

1.04 


.  90| . . . . 


.50 

.40 

23 

1.55 

.45 

..56 

1.42 

1.40 

1.15 

55 

.43 

.06 

1.40 

2.06 

1.17 

V. 

.45 

1.30 

.56 

.70 

1.40 

'.'45 

t. 
i.23 

'.'76 
'.'68 

i.'i2 

.... 

.14 
.■•26 

'.'69 

"  1 

81  ■& 


.1. 


12.36 
6.84 
981 
6.67 
6  76 
6.90 
2.90 
6.1>8 
7.61 
4.21 

14.34 
6.64 
8.88 

11.83 

11.82 
8.  15 
8.80 
6.59 
4.94 
5.62 

6.82 
3.48 
6.38 
10.02 
4.  99 
4.47 

4.12 
7.28 
8.17 

2.6» 
6. 95 
6^70 
8.22 
9.49 
9.55 
7..i9 
». -ii 
7.24 
4.96 

8.42 
5.17 
9.61 

5  38 
S.88 

6  72 
6.39 
'.I.  "j4 
6.97 
9.12 

'.0.  64 
«  C6 
7.72 
».83 
5.87 
4. 24 

12.15 
6.10 
7. 52 

11.82 

13. 57 

10.01 
334 
5.32 

11.50 
980 

11.45 
4.76 
8^38 
6. 30 
6.35 
9.99 
7.94 


.ceptas  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late  111  the  aueriiuou.  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of 
tiou  Kegular  W  eather  Bureau  station :  precipitation  is  for  the  24-hour  period ,  midnight  to  mi.lnight 

Precipitation  included  in  the  next  followii 


measurement. 


Trace,  or  less  than  U.ul  inch. 


»! 


:  .Separate  daces  of  falls  not  recorded . 
Precipitaiion  measured  in  the  moniing:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hour 


Daily  Kiver  Stages  for  April,   1918. 


Rivers. 


Flooil 
I  stage. 


Arkansas... 

do 

do..... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
do 

Ouachita ... 


■22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
42 
39 


10      11 


16      17 


20      21 


22 


23 


■24      25 


71  4.1 
6  2.i 
51 11.; 
4|2S.; 
533. 
6    6.- 


6.0 
3.8 
to.  5 
2.5 
•2.1 


1 
13    1.5 

8 
2 


7.1 
4.2 
2.3 
11.4 

27 


32.4  31. 
5.2    5 


5.3 

3.8 
0.8 
■2.7 
2.1 
1.7 
7.1 
4.2 
3j  ^2.3 
3  11.1 
l'26.  7 
931.4 
2    5.2 


0    7.3 

5  3.8 
5    7.5 

4  9.5 

5  4.1 
2'  ,5.7 
7  12.5 
4:10.1 


26     27     28 


29 


30  I  31 


6.71  5.9 
3 
6 

0 
0 


14.6 


6.1'f2.5!lo.-J 
13. 
•26. 
30. 
15. 


•26.  2 
30)4 
24.0 


54 

4.9 

5.5 

9.3 

4.9 

4.4 

10.7 

8.6 

14.9 

19.8 

26.2 

30.6 

32.0 


5.0 
4.3 

4.8 

9.  1 

4.7 

4.7 

12.5 

8.2 

14.3 

•20.5 

26. 2 

30. 8 

3^2.0 


4.7 

3.8 
4.8 
9^1 
4.2 
3.9 
10.1 
8.  1 
13.5 
21.0 


4.5 
3.4 

4.8 
8.2 
3.8 
3.7 
9.7 
76 
13.3 
21.2 


■26. 1 '26.  4 
30.9  30.9 
31.0128  4 


I 


3  4. 
31  3. 
01  3, 
1]  6. 
.6  3. 
6'  4. 
5'  9. 
2i  7. 
Ijll. 
2I2I. 
6  27. 
0;31. 


57 

41 

4.1 

6.6 

4.5 

4.3 

9  9 

6.9 

11. 7 

21.6 

■27.8 

31.7 

20.0 

8.0  7. 

5.1  6. 
5.0  5 
7.8|10 

7.5  7. 

7.6  7. 
I'2.6il3 

8. 4110. 
13. 4: 15. 
21. 7  r2^2. 
27.9''28 
32.0  3'2. 
•23.0I26 


6|  9.6 

4    6.8 

s!  9.1 

■6|11.7 

6|ll.9 
9;  8.4 
0|13.8 

4  13.  8 

5  16.9 
l'22.7 
4  28.7:29.0 
3  32.  7I33. 2 
2  29.0  32.1 


8.0    7. 

7.0|  7, 

9.  9'  10. 

12.  6|  12. 

13.6  13. 

7.7    6. 

14.  1  14. 

15.3J15. 

17.8118. 

■23.  Ol^iS 

29. 

33. 

34, 


65 
9.2 
12.  7(12  • 

12.  942. 
5.6|  4 

12.  8  [12. 
9;  16.  7' 16. 
I'lS.SilS. 
3  •2.3.  6l23. 
2^29.4lo0. 
6:34.0:34. 
1:34.8:.34. 


2    5.6 

1  6.9 

2  11.1 

3  13.8 

9    4.5:  4, 

1  ll.sll, 

2  1.5.  7!  15 
5  18.7;18, 
9-24.  1  24, 
2  31.  1:31 
5  35.0'35, 
0  33. 0  31 


.  0  5.5  5. 
.1!  4.8  4. 
.31  5.6  6. 
.21  9.4  8. 
.5;  13.0  12. 
,8  9.5!ll 
.5  14.0116. 
.l|l5.lU7. 
. 7!l8.7|18. 
.2r24.3^24. 
.5|31.531. 
.  5  .35.  9  36 
.3129.0  26 


61  5.  7: 

41  4.8, 
ll  4.41 
7l  8.1! 
7 1 13. 5 
8,12.9 
5'l8.4 
2|l8.o 
7I18.  7 
5|24.6 
7  31.^ 
2:36.3 
7124.2 


5.5 

4.7 

4.1 

7.6 

14.0 

11.8 

19.7 

•20.0 

18.9 

•-'4  6 

!2. 1 

!6.5 

23.0 

30 


CLIMATOLOGICAL  DATA:      ARKANSAS  SECTION. 


Apkil, 


Daily  Temperatures  for      April,     1918. 


Stations . 


i 


li 


J  Maximum . . 

Alicia. i  Minimum  . . 

i  Maximum.. 

A.mity (  Minimum  . . 

)  Maximum . . 

HfttesviUe  5$ (  Minimum  . . 

)  Maximiun. . 

BeeBranch (  Minimum  . . 

\  Maximum. . 

Bentonville )  Minimum  . . 

j  Maximum.. 

Cergman )  Minimum  . . 

)  Maximum.. 

Brinkley   ** /  Jlinimum  . . 

\  Maximum. . 

Calico  Rock  W  •  •  •  (  Minimum  . . 

\  Maximum.. 

c;ainden 1  Minimum  . . 

i  Maximum. . 

C-juterpoiut  j  Minimum  . . 

)  Maximum. . 

Conway *  Minimum  . . 

S  Maximum.. 

Crossett i  Minimum  . . 

\  Maximum.. 

Dardanelle  W }  Minimum  . . 

\  Maximum . . 

Dvuaas i  Minimum  . , 

)  Maximum.. 

Duttou t  Minimum  . . 

i  Maximum., 

tldorftdo  ^^ )  Minimum  . 

)  Maximum . 

Eneland  %  (  Minimum  . 

S  Maximum . , 

Euiektk  Springs  . .  J  Miuinfum  . 

S  Maximum . 

Fayetteville \  Minimum  . 

)  Maximum. 

yort  Smitli (  Minimum  . 

j  Maximiun. 

tiravette )  Minimum  . 

S  Maximum. 

Hardy >  Minimum  . 

S  Maximum. 

Hemp  Wallftte  ...  >  Minimum  . 

j  Maximum . 

Hope (  Minimum  . 

j  Maximum. 

Hot  Springs (  Minimum  . 

)  Maximum. 

Huttig f  Minimum  , 

)  Maximum, 

Jonesboro (  Minimiuu  . 

\  Maximum. 

Junction >  Minimum  . 

)  Maximum, 

Little  Rock ( Minimum  . 

)  Maximum. 

laitherville }  Minimum  . 

\  xMaximum. 

Malvern  ^^ (  Minimum  . 

)  Maximum. 

Mammoth  Spring  (  Minimum  . 

j  Maximum. 

Marianna  W t  Minimum  , 

)  Maximum, 

Marked  Tree  W. . ,  (  Minimum  , 

)  Maximum , 

Marshall (  Minimum  . 

)  Maximum. 

Mena4^ i  Minimum  . 

)  Maximum. 

Mountain  Home,    (  Minimum  . 

S  Maximum, 

Mount  Ida (  Minimum  . 

\  Maximum, 

Sail I  Minimum  , 

)  Maximum. 

Newport  5^ (  Minimum  , 

\  Maximum 

Okay I  Minimum 

s  Maximum 

OiCeola       (  Minimum 

)  Maximum 

Ozark '54 (Minimum 

j  Maxunum 

Pine  Bluff  ^ (  Minimum 

)  Maximum, 

Pocahontas (  Miniumm  , 

)  Maxiumm, 

Portland  $>^ (  Minimum  , 

*  Maximum, 

Prtscolfj^ '  Minimum  , 

'  Maximum, 

llogers '  Miniumm  , 

>  Maxiumm . 

Searcy '  Minimum  , 

\  Maximum , 

Stuttgart (  Miniumm  , 

'  Maximum. 

subiaco ■        '  MiuiDmm  , 

\  Maximum, 

'iuxarkaua  W —    (  Miniiimui  . 

;  Maximum. 

Warren  W i  Minimum 

)  .Maximum, 
\S  >  nne  '>'>  (  Minimum  , 
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51 
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57 

83 

56 

88 

52 
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50 

80 

45 

86 
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81 

52 

80 

55 

8' 

56 

81 

55 

8' 

52 

86 

62 

83 

59 

86 

59 

85 

50 

86 

64 

86 

69 

84 

60 

87 

54 

80 

61 

84 

43 

85 

61 

90 

63 

83 

57 

85 

55 

»5 

50 

»B 

49 

79 

54 

86 

56 

88 

60 

82 

49 


65 

90 

64 

88 

60 

94 

61 

87 

63 

90 

63 

90 

66 

90 

51 

93 

63 

88 

60 

90 

62 

86 

67 

96 

63 

89 

62 

89 

58 

92 

57 

92 

62 

89 

59 

88 

66 

92 

72 

88 

56 

91 

61 

90 

64 

88 

62 

90 

65 

91 

64 

90 

64 

91 

63 

89 

65 

94 

64 

85 

62 

92 

61 

87 

56 

91 

5* 

89 

6' 

90 

56 

93 

69 

9-2 

68 

83 

62 

93 

57 

89 

50 

89 

60 


84 
52 

84 

52'  61 

87 1  95 


65 
92 
57 

85;  91 
48  49 
89  88 
54 '  56 


.50: 

88' 


90 
70 
90 
62 

89 
65 

94 

62 

77 

51 

85 

59 

90 

62 

84 

63 

92 

66 

85 

66 

91 

64 

86 

68 
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62 

90 

62 

90 

69 

90 

64 

93 

65 

86 

51 

86 

69 

85 

63 

79 

52 
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89 
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85 

70 

90 

6' 

90 

67 

89 

63 

88 

62 

90 

68 

94 

66 

88 

64 
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57 

92 

63 

89 

66 

90 

67 

90 

63 

81 

59 

92 

69 

8' 

60 

9. 

62 

83 

60 

89 

63 


10 


13 


16 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


31 


63 1  60 


64!  54 
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56 

33 

35 

66 

64 

39 

31 

56 

60 

37 

35 

63 

60 

38 

35 

66 

66 

34 

30 

59 

59 

32 

29 

55 

62 

36 
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50 

48 

36 

32 

72 

69 

48 

41 

72 

67 

40 

35 

58 

61 

40 

37 

62 

61 

41 

35 

60 

63 

40 

34 

63 

68 

40 

37 

59 

69 

32 

27 

62 

64 

43 

35 

63 

60 
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36 

58 

69 

33 

26 

57 

57 

34 

31 

63 

62 

44 

38 

57 
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58 

32 

33 
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60 
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30 

60 
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30 
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34 

31 

54 

61 

36 

36 

56 

55 

35 

31 

49 

5S 

31 

30 

68 

66 

3t 

32 

6( 

65 
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67 

55 

34 

35 

6h 

60 

42 

37 

62 

64 

■i'. 
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67 

68 
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58 
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33 
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33 
66 
31 
67 
33 
72 
64 
70 
45 
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34 
68 
36 
79 
36 
64 
33 
68 
30 
70 
35 
65 
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71 
32 
67 
38 
71 
42 
68 
36 
62 
38 
70 
32 
64 
41 
73 
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71 
35 
6' 
31 
64 
34 
63 
40 
70 
38 
70 
35 
60 
44 
64 
33 
00 

70 
41 
69 
37 
65 
31 
72 
35 
63 
35 
64 
3' 
56 
33 
68 
3 
70 
42 
71 
35 
58 
43 
6e 
33 
71 
38 
69 
3 
64 
32 
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34 
70 
38 
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69 
31 
59 
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53 
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53 
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46 
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77 
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43 

43 

75 

61 
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40 

76 

70 

42 
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71 
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41 

44 

72 
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41 

42 
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41 

83 
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59 
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45 

55 

77 
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46 
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73 

53 

54 

73 
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53 

52 

71 

62 

43 

51 

(0 

6^ 

4,T 

OS 

73 

7^ 

39 

61 

77 

78 

50 

54 

46 

48 

71 

6f 

50 
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74 

60 

55 


61 
49 

77 

45 

55 

51 

59 

41 

44 

35 

55 

31 

60 

47 

51 

50 

70 

56 

67 

46 

58 

44 

63 

49 

46 

42 

75 

49 

53 

33 

55 

46 

66 

46 

58 

37 

59 

36 

47 

40 

61 

29 

58 

42 

58 

43 

62 

52 

6! 

44 

70 

4' 

73 
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6 


66 

63 

51 

45 

72 

78 

42 

44 

68 

70 

61 

50 

73 

79 

52 

40 

M 
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41 

34 

52 

73 

44 

42 

80 

76 

55 

43 

59 

69 
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48 

86 

85 

66 

63 

76 

80 

56 

50 

66 

75 

53 

42 

81 

82 

63 

63 

68 

74 

54 

38 

84 

82 

57 

60 

60 

76 

47 

32 

80 

84 

60 

50 

74 

75 

55 

43 

52 

71 

43 

33 

52 

74 

43 

35 
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76 

48 

44 

65 

72 

43 

34 

60 

68 

46 

47 

88 

84 

65 

40 

73 

75 

59 

59 

80 

76 

58 

45 

84 

83 

60 

52 

76 

69 

46 

45 

83 

84 

62 

64 

69 

71 

54 

47 

77 

76 

49 

40 

79 

77 

59 

i^ 

68 
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47 

48 

81 

77 

67 

47 

78 

67 

63 

51 

60 

73 

43'  63 
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60 
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581  55 

86 1  85 
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45 
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0.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 


ARKANSAS    SECTION. 
HARVBT  S.  OOLB,    Meteorologriat. 


Vol.  XXIII.     Little  Rock,   Ark.,  May,   1918.  No.    5 


GENERAL.  SUMMARY. 

The  monthly  mean  temperature  was  72.2°  wliich  has  been  ex- 
ded  but  three  times  in  May  in  tlie  past  28  years,  and  the 
best  temperature  reeonh^l  in  the  State  during  the  month  was 
.'°,  wliich  is  tlie  highest  May  temperature  on  record.  Excea- 
,'  preeipitation  occurred  in  the  valleys  of  tlie  White  and  the 
ek  Rivers  on  the  11th,  and  V2th,  causing  destructive  floods 
n-hich  property  valued  at  over  $1,223,000  was  destroyed .  De- 
lotive  hailstorms  occurred  at  Pocahontas  and  Walnut  Ridge 
the  7th,  at  .lonesboro  on  the  10th,  and  at  Russelliville  on  the 
jh,  the  hail  being  reported  two  inches  deep  at  Walnut  Ridge 
il  the  hailstones  from  one  to  two  inches  in  diameter  at  all 
iW3.  Property  valued  at  $61,000  was  destroyed  at  Pocahon- 
land  .Jonesboro,  and  no  figures  were  given  at  Walnut  Ridge, 
>re  the  greatest  destruction  occurred.  Light  hailstorms  were 
e  reported  at  Jonesboro  on  the  8th  and  1 2th  and  at  Siloam 
lings  on  the  loth.  A  small  tornndo  in  wliich  property  va- 
\\  at  $8,000  was  destroyed  was  reported  at  Mulberry  on  the 
irnoon  of  the  10th,  moving  from  the  southwest,  covering  a 
ih  80  rods  wide  for  a  short  distance.  The  weather  was  favor- 
;>  for  all  crops  except  in  tlie  area  of  excessive  rainfall  and  at 
end  of  the  month  all  crops  were  in  good  to  excellent  condi- 
1. 

TEMPERATURE. 

'he  monthly  mean  tt-mperature  for  54  stations  was  72.2-. 
!■  means  ranging  from  f)2. 9^  at  Okay  to  77.6'='  at  Camden. 
Jf  departures  were  positive  at  all  ^tations.  the  mean  for  the 
[stations  liaving  a  record  for  ten  or  more  years  being  3.4°  a- 
ij-e  normal.  The  highest  temperature  reported  was  102° at 
hity  on  the  30th,  highest  temijcratures  being  reptirted  <m  the 
ij,  and  9th,  and  from  the  20th.  to  the  end  of  the  month.  The 
rest  temperature  was  29"  at  Dutton  on  the  1st,  the  tempera- 
lebeing  low  from  the  1st  to  :-'■,<[  and  fr.un  the  12th  to  the  loth. 

PRECIPITATION. 

ifhe  monthly  mean  precipitation  for  71  stations  was  3.01  in- 
|-'3,  the  inenn  for  tlie  6(;  stations  having  a  record  for  t^n  or 
»)rey(ars  being  2.02  inches  le.-^s  than  noi^iial.  The  rainfal^ 
s  excessive  from  Madison  County  eastward  and  i:ortheast- 
ird  to  the  border  of  the  State,  where  monthly  amounts  of 
>-en  to  ten  inclies  were  recorded:  but  in  other  portions  the 
infall  was  less  than  normal,  the  amounts  l)eing  les^^  than  two 
?hes  in  the  .southern  half  and  several  eastern  counties.  The 
eatest  amount  reported  was  10. oO  inches  at  Mountain  Home; 
e  least,  0.15  inch  at  ArkadeJphia.  Nearly  all  of  the  precipi- 
tion  occurred  from  the  8th  to  12th  and  from  the  17th  to  tin 
'th,  the  excessive  amounts  occurring  on  the  1  Itli,  and  12th 
ie  greatest  24  hour  amount  was  H.-ti'  in<'he.<  at  Batesvilie  on 
(6  11th    and  i2th.  ten  ^taiioii.-  reporting   four  inelies  or  more. 


ERRATA. 

December,  1917. —  Alicia,  number  of  days  with  .01  or  more 
of  precipitation  sliould  be  4.  Hoonevillc  mean  maximum  tem- 
perature should  be  46.3^;  mean  monthly  temperature  should 
be  35.3"^.  Brinkley  mean  montlily  temperature  should  be  33.7'' 
departure  should  be,  —9.4°.  Dutton  mean  minimum  tempera- 
ture should  be  14.7°.  Monthly  mean  temperature  should  be 
26.2°,  d(>parturo  should  —11.2°.  Okay,  mean  maximum  tem- 
perature should  be  40.9°  monthly  mean  temperature  should  be 
31.9°.  Subiaco,  mean  maximum  temperature  should  be  44. 9*^ 
monthly  mean  temperature  should  be  34.6°;  departure  ahould 
be  -6.9°. 

MISCELLANEOUS  DATA. 


Stations. 


Pressure  (Sea-level). 


Bentonville ^9.98 

Fort  Sraitli '29.97 

Little  liock 30.02 


.M 

be 

n 

d 

K 

O 

>-] 

30.41 

2 

29-  52 

30.  42 

2 

29.43 

30.48 

2 

29.55 

VTlND. 


H  . 

tf  >.  CJ 

El  S  n 


5.231 
6.30T 
7.020 


1 


24 
39 
35 


Rblativb 
Humidity. 


So 

c  a 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Tnunderstorvu.—  6th,  2;  7th,  4;  8th,  4;  9th.  2;  10th,  5;  11th 
10;  12th,  9;  13th,  2;  16th,  2;  17th,  5;  18th,  1;  19th  1;  20th.  lU 
23d,  1. 

Solar  Halos-  22d,  1;  25th.  1. 

Lunar  H<dos.—  24th,  1. 

Aurora.  —  None 

Fog.—  24th,  1. 

Frosts  Lifjht.  —  lsi  8:  2d,  11. 

Frosts  Heavy. —  1st,  1;  2d,   1, 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS—  MAT. 


Monthly 
average . 

rBWHBRATURK. 

Precipitatio.n.  1 

1 

Number  of  Days. 

YE.4R. 

Depar- 
ture . 

12 

& 

C 
-1 

Is  1 

as 

u 

CS 

3 

5«| 

>• 

•o 
5 
5 

1S91    

67.0 

-2.4 

97 

36 

2.78 

-1.17 

15 

9 

- 

1       17 

1S92 

67.8 

-1.3 

100 

32 

9.52 

+4.65 

8 

11 

v 

1       1- 

1893     

68.6 

-0.5 

94 

38 

9.71 

+4.84 

14 

8 

9 

1 

1894 

70.1 

+  1.0 

95 

35 

3.40 

-1.47 

12 

12 

7 

7 

1896 

69.0 

-0.1 

97 

36 

3.91 

-0.96 

13 

U 

S 

!  89G  

74.3 

+5.4 

98 

46 

3.54 

-1.34 

15 

10 

6 

1897 

6S.  3 

-0.7 

98 

33 

2.13 

-2.75 

17 

9 

n 

!        o 

1898     

72.1 

+3.4 

100 

30 

6.44 

+  1.37 

16 

9 

6 

1         7 

1899 

72.9 

+3.0 

96 

44 

6.45 

+  1.97 

10 

1-2 

9 

1       '" 

1900 

69.  J 

-0.7 

97 

37 

3.69 

-0.90 

12 

12 

U 

19()1 

68.2 

-1.8 

100 

31 

2.95 

-1.65 

12 

13 

6 

1902 

73.2 

+3.1 

100 

42 

^34 

-0.  57 

12 

12 

7 

1         * 

1903 

67.5 

-2.4 

96 

24 

7.47 

+2.  36 

9 

U 

11 

1       32 

iy(>4 
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-2.3 

9o 

31 
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13 

12 

6 
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38 
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9 

-     11 

11 

12 
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1         4. 71 
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8 

9 

B 

1407 
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91 
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+4.  .32 

13 

11 

;     lu 
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+0.3 

96 

30 

1         7.05 

+2. 00 
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10 

Ki 
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-2.S 
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CUMATOLOGIOAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


May,  1918'. 


Climatolog-ical  Data  for  the  May,  1818. 


BmUoiu. 


Alicia 

Amity  ••■•;••• 
Arkftdelphia  . 
Arkansas  City 
BatesTille 
Bee  Branch 


Bergman.. ra?vrlnce 

Black  Rock Lawrence 

Booueyille 


Observers. 


Brinkley . .  ■  • 
Calico  Rock 
Camden  — 
Centerpoint 
Clarendon 
Conway  . .  • 
Corning  . .  • 
Crossett. .  . 
Danville... 
Dardanelle 

Dodd  City 

Dumas 

Button 

Eldorado  

England 

Bureka  Springs.. 

Fayetteville 

Foreman 

Fort  Smith 
Fulton 

Georgetown 

Gillette 

(iravette 

Hardy 

Helena 

Hemp  Wallace 

Hope ii-- 

Hpt  Springs 

Huttig   

Jelks 

Jonesboro 
Junctiontt. 
Lewisville 
Little  Rock 
Lutherville  Xi 
Malvern 

Mammoth  Spring 
Marlauna 
Marked  Tree 
ilarahall 

Uena 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Murfreesboro 

Nail 

Newport 

Okay 

Osci-ola 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 
Portland 

Prescott  

Princeton 

Rison 

Roijers 

Searcy 

Sheridan  ...... 

Springbanklt. 
Stuttgart 


.Tulius  (iiielck. 

S.  C.  Yarbrough. 

F.J.  Carpenter. 

Geo.  E.  Payne. 

Miss  Lelia  I.  Teter. 

J.  E.Scanlan. 

U.S.  Weather  Bureau. 

.lolm  T.  Maxuy. 

S.J.  Howe. 

S.  P.  MtCoiiuell. 


H .  L .  D  .Whitsou . 
.1.  W  Wray. 
Zeb.  H   Watson. 
C.  M.Huddlcston. 
]\rrs.  B.  E.  Bishop. 
E.  E.  CorUrey. 

N.  tt'utchlield.      I 

Tredifck. 

R .  Avera.  » 

E.Hall. 

Neal  Dodd . 
Ben.  Johnson. 
.1.  M.  Riclci-tts. 
Paul .  Babb . 
J.  C.  CiVMiauU. 
Geors?e  W.  KichoaldSi 
University  of  Arlvaiisas] 
W .  A .  Matlock . 
U.S.  Weatiier  Bureau< 
T.  J.  Logan. 


Charles  Hi! burn. 
H.  A.  Sirourt. 

F.  Stevens. 

A.  Cay  wood. 

J.  Milfhell. 

F.  Stricklen. 
P.  O'Neal.  ' 

.  tfe  N .  Gen .  Hosplto 

A  Linrry  . 

.  E.  Baker. 


Benedictine  Sistersa 
J.  A.  Lowdcrback." 
Dr.  J.  K.  Smith. 
U.S.  Weather Bure«a 
H .  Kautfeld. 
Mrs.   KateL.  Smitft. 
W.  S.  Viiiceul  .  • 
Mrs.  Mary  .Spaine.  ^j 
Chapiiian  \.  Dewey# 
V.  Keeves. 

W.St -John.  . 
S.Halbert.  i 
A.  Whittiiigfoiii 

Henry  A.   Davis. 

Charles  Paxlon. 

Giorgu  L.  KobiuSOft. 

U.S.  Forest  siervice. 

Atwooii  P.  Smith. 

L.  M.  Guthrie. 

W.  P.  McGeorge. 

BiMiediftJne  Sister». 
'1' .  A  .  Cors  ju . 
Mrs.'G.  (iresliam. 
Koote  Coluiiiau. 
GfO.H.  tisdale. 
Ca  rl  A  .  !<uircl; . 
Mi.-'S  Sai-ah  t'yi'CVI 
MissS.  IC.  Ashti-M 
(,.  Field. 
U,  A.  Biierkle. 

New  Subiitco  Abb 
U.S.  llrasliear. 
V.  S.  Ft;ies.  >iei-\\ 
K.  K.  Lii.sk. 
Kiih'lu  .M  Schiril-( 
E.  O.  Allen. 


:^^;;:^nnr.,  .rom  normal  temperature  and  preeipitation  are  computed  only  for  such  stations  as^iiavc  ten  or  uioro  y^: 
^  '^  T.    Precipitation  is  lo.ssthau  0.01  inch  ram  or  meltodsu<,-.>.     _tt     R. 

-       •  -  the  table  indicate  luimbor  of  days  missing;  for  cvample,  "  repic-ent.  tuo  .laN  .. 

now  +  Also  on  oth'Tlale.^  or  months. 

of  Lu;herv'ille.  K  F.U.   So. -2,   L.iin.ir 


det'^rmiiiing  section  means, 

Kelereuce  letters.  »."."=.  appearing  n 

1  .  Pncipitalifin  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted 


ars  (Ji  record,  but  all  complete  reports 
•ivcd  too  late  to  b.-  iMchi'led  in  means  an<i  snminanes. 
f.ete.        +  AI.'O  on  other  dates. 


tt  Post-office  addro.sses  Of  Junction,  Randolph  T^iof  these  stations  are  as 
riiiplier.t  Hover,  Ark, 


follows' 


Ari 


of  Spriu; 


■h.uvk,    DoUri.U 


.A  rl£. 


K,  ltH8. 


(MJMATDl.OCilC'AL   DATA:    ARKANSAS  SIOCJ'ION, 
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Daily  Freeipitation  for    Hay,  1918. 
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....  1.2; 
.37..  . 

! 

1.-25 

1 

1  -  -  • 

I.0-! 

.     .0' 

c\ 

1  ... 

i 

"k 

1   ■■ 

.8( 

'  '!o. 

.Of 

) ... 
1 '.'.'. 

.25 
.Oi 

( 

j... 

!••• 
.i... 

... 

0.  84 

i 

8 
S 

•Is 

cy  

■idan  si 

aguank  II  ll . . 
igurt  

l.K'O 

•rksnaill!  .. 

ihers  

-•■nilil 

-ilVsilt, .. 
i  li   

Arkansas 

White 

Ouacliita 

ll.d 

Arkansas  — 

do 

.    Hod 

... 

... 

T. 

f. 
1  T. 

T. 

'.'is 

I  ... 

.2'. 
.0 

>  1.6. 
.01 

't. 

T. 
.3( 
T. 

)    -8 
n 

r-,.41 
.    ('.  16 

1   '^0' 

1 

.     I  90 

.6 

l.l 

)4.9 

2 

J,  .  .  . 

' 

.     1.33 
.     1.14 
.    5.25 

fe 
c 

4|... 

T 

T. 

,...':... 

i::. 

T 
I 

\ 

6|::: 

.  I 

Tl'.i 

1 

I ... 

1    _ 

!'■• 

•  1 

.  1  0  77 

1       1 

1 

-     4 

1 

' 

.' . . . 

.  1 

0.  J5 

.    Red 

St.  Francis.. 

T. 

' 

f 

".'3 

.     .3 

>    .4 

i ... 

.    T. 

•:56|::: 

!'" 

.  1 . . 
■1- 

1 
1  ■  ■  ■ 

"1" ' 

1.  7^ 
-4 

!    Except  as  otherwise  indicated  observations  arc  generally  made  late  in  the  a  Iternoon .  nea  r  .-^vinset .  and  precipitation  recorded  is  lov  the  24   hours  cndingr  at  the  time  if 
•>[  rvation.  •*'  Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  the  ■24-hour  period,  midnight  to  midnight.  t  Separate  dates  of  falls  not  recorded. 

*  Precipitation  included  in  tiie  next  following  measuieuieui.  I!  I'recipitation  measured  in  the  niorniiig;  amoiuit  then  recorded  is  for  the  preceding  21  hours, 

i     T.    Trace,  or  l«>s  than  0-01  inch. 

Daily  River  Stages  for  May,   1918. 


Stations. 


Jii Smith.  . 
ti  lanelle .  . 
^  le  Rock  . . 
lilutf . .  . 

-k  Rock  . 

CO  Rock 

.•sviiie  ... 

"port 

igetown . 

■eiidon  .  . 


.-iisas  City. 
t  ideu 


ow  Zero 


na. 


RiTsrs. 


Flood 
stage. 


Arkansas... 

do 

do..... 

do..-.. 

iilack 

While 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 

do 

Uuaciiiia ... 


22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
42 
39 


10       11 


12      13 


18      19 


20      2!      22 


23      24 


25      26 


28      29 


30      31 


9.6 
4.4, 
4.4' 
7.31 
14.1 
10. 2i 
18.0 
20. •. 
19.  i 
24.6: 
32  U 
36.1 
21  b 


8.9  7.3 
5.  3  7-3 
4.4  40 
7.4  7.2 
14.2  14.2 
8.9  7.1 
16.  6114. 8 
20  7  28.0 


19.3 
24.  (■ 
:J2.  7 
.;6.8 
19. -i 


19.6 
24 
33.0 
37  U 


6.7  6.2| 
6.3    5.2 

5.8  6-5' 
7.0i  8-8 

14.0 
00 
13.2 
19.1 
14.;^ 
24.1 


13.5 

00 

12.1 

Is.U 

•20.1 

21. 6 

33.  3 

37.4 

13.1 

0    5. 
7    4. 


8  5. 
3|  4. 

9  4. 
51  7, 

15. 
4 
10 
14. 
19. 
24 
U. 


5!ll. 

8|  4. 
4 1  2. 
91  6. 
5  18. 


12. 
10. 

2 

6.2 
17.5 

3.7 

9.7 
13.3 
19.1 
25.0 
27.9 
35.6 

6.5 


9,15. 

3  17. 

9    7, 

6. 

19. 

28. 

•27. 

15. 

18. 

25. 

■26 

34. 
6 


0  17. 
51-20. 
1|16. 
0  13. 
5I-25. 
0'33. 
3  35. 

■24. 

19. 
0'25, 
5-25. 
6  34. 
3    6. 


7  11. 
•3  14. 
1  15. 
9  19- 


7124, 
4  21 


■23. 

18. 

•27. 

31. 

23. 
7^24. 
3i26. 
2I33. 
3    6. 


7110.3 

0  11.5 

14-1 

18.2 

■23.8 


10-5 
23.3 
31.1 
25.  2 
•24.8 
•27-6 
34. 2 
6.1 


1  8. 
3  8. 
5  9. 
9  15. 
5'23. 
1  8. 
8  15. 
5'28. 
G[27. 
3  26. 
si  30. 
8  35. 
1    6. 


0  7. 
4  7. 
8  7. 
312. 
6^24. 
5'13. 
6!21. 
026. 
2'2S. 
7128. 
21.32. 
0  36, 
0|  5. 
I 


6 
0 
2 

6 
9 

5127. 
5129. 
2|32. 
5|37. 
9!  6. 
1 


1       1 
s.oi  8.1I 

6.1 

6.3 

6.8 

6.0 

S.  1 

10.0 

■23.  7^23.21 

7.3i   7,21 

16. 31 15. 1| 

27.  4.27. 0 

■27,6,27.i 

■29.6i29.9 

33. 1133. -2 

:i7.5,B7.!<| 

6.4 

6.2| 

71  9. 
8!  6. 
6|  5. 
2I  8 
6^21. 
4|  5. 
4112. 
4:25. 
9j26. 
2  30. 
1|33. 
0l38. 
li  5. 


5.5. 
21" 


8 

1 

9 

8 

6|  4, 

2ill. 

6!24 

6;26. 

3130. 

1)32. 

2  38 

8i  5 


8.8l 

7.5 

5.3; 

8.71 
1J20.2 
7  4.1 
5  10.  7 
7S-23.7  22.0 
2l25.9r2.5.3 
4|30.4  30.4 
1131.S|:il.(. 
2  Ins.  ■J 


7.4;  7.0 
6.61  5.5 
6.5  6.5 
9.8110.0 


19.2 
3  8 
10.2 


18.5 
3.4 
10.0 


6.4 
0.0 
■-'^.  7 
9.5 
17.5 
3  1 
9.7 
21.ai-20.2 
■24.8124.1 
3O.3'30.1 
30.5;29.9 
C7  9-137,7 

;   5. 1 


m 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:      ARKANSAS  SECTION 


May, 


1918 


Baily  Temperatures  for   May,     1918. 


Stations. 


Alicia i 

natesville5$ j 

BeeBranch \ 

Bentonvllle } 

Bergman j 

Booneville J 

Brinkley  «$  ) 

Calico  Rock  ^  ...\ 

Camden i 

Centerpoiut 

Conway 1 

(.rossett 

Dardanelle  $5 

Dumas 

Button 

l.ldorado  $* 

Kiujlaud  5^  

Eureka  Springs  . . 

Kayeileville 

Fort  Bmitli 

Oravette 

Hardy 

Ilemp  Wallace  ... 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro 

Junction 

Little  Rock 

Luthcrville 

Malvern  $* 

Mammoth  Spring 

Marianna^i 

Marked  Tree  W.. 

Marsliall 

Mena$$ 

Mountain  Home. 

Mount  Ida  ■ 

Nail 

Newport  $^ 

Okay 

Osceola  

Ozark $$ 

Fine  Bluff  W 

PocalioutttS 

Portland  % 

Frescott  U 

Rogers 

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco 

'luiarkana  W.  •  ■ 

Warien  W 

VS  ynne  i^  


Maxim  vun . . 
Minimum  . . 
Maximum.. 
Minimum  . . 
Maximum . . 
Minimum  .. 
Maximum.. 
Minimum  . . 
Maximum . . 
Minimum  . . 
Maximum . . 
Minimum  . . 
Maximum. . 
Minimum  . 
Maximum. . 
Minimimi  . . 
I  Maximum.. 
!  Minimum  . . 
I  Maxiiumn . . 
I  Minimum  . . 
Maximum . . 
'  Minimum  . . 
)  Maximum . . 
I  Minimum  . . 
j  Ma-vimimi . . 
I  Minimum  . . 
)  Maximum. . 
(  Minimum  . . 
)  Maximum. . 
I  Minimum  . . 
j  Maximum. . 
(  Minimum  . . 
\  Maxinuun. . 
I  Minimum  . . 
\  Maximum. . 
(  Minimum  . . 
J  Maximum.. 
\  Minimum  . . 
i  Maximum . . 
(  Minimum  . . 
S  Maximum. . 
i  Minimum  .. 
)  Maxim  inn. . 
)  Minimiun  . . 
i  Maximiun . . 
)  Minimum  . . 
S  Maximum. . 
(  Minimum  . . 
S  Maximum. . 
(  Minimum  . . 
S  Maximum . . 
i  Minimum  . . 
S  Maximum. . 
(  M  inimum  . , 
\  Miximum. 
'  iUinimum  . 
)  Maximiun. 
(  Minimum  . 
S  Maximum, 
i  Minimum  . 
)  Maximuui . 
I  Minimum  . 
)  Maximum. 
I  Winiumm  . 
i  Maxiumm . 
i  Minimum  . 
S  Maximum . 

•  I  Minimum  . 

\  Maximum. . 

■  I  Minimum  .. 
S  Maximum. . 

■  i  Minimum  . . 
i  Maximum. . 

•  (  Minimum  . . 
i  Maximum. . 

•  <  Minimum  . . 
)  Maximum . . 

•  <  Minimum  . 
S  Maximum . 

■  <  Minimum  . , 
)  Maximum. . 

■  I  Minimum  . 
S  Ma.xinmm. 

•  <  Minimum  . 
)  .Maximum. 

■  '  .Minimum  . 
)  Maximum. 

•  '  Minimum  . 
)  Maximum. 

■  '  Minimum  . 
j  Maximum. 

■  '  Minimum  . 
j  Maximum. 
'  Minimum  . 
!  Maximum . 

•  '  Minimum  . 
!  Maximum . 
'  Minimum  . 

*  Maximum . 
'  Miuiumm  . 
)  Maximum . 
'  Minimum  . 

*  Maximum . 
•  ■  '  Mininumi  . 

j  Maximum. 
"  .viiiumum  . 
S  Maximum. 
'  Minimum  . 


65 
35 
67 

35 

73 

42 

69 

37 

70 

35 

70 

30 

70 

42 

67 

35 

7.-i 

54 

VO 

45 

66 

4-2 

6(5 

46 

67 

48 

6S 

48 

68 

29 

71 

44 

66 

48 

72 

32 

71 

36 

68 

41 

7( 

32 

6t 

37 

71 

32 

68 

4i 

71, 

46 

71 

4i. 

7t 

3t, 

7t 

46 

6f 

4t. 

71. 

4-i 

6' 

41 

6^ 

3i, 

71 

42 


73 
35 
75 
34 

80 
37 
74 
42 
78 
48 
77 
39 
76 
37 
77 
36 
79 
60 
76 
45 
74 
36 
73 
43 
75 
35 
74 
41 
74 
30 
76 
42 
73 
36 
8(i 
35 

4 

7i 

4 

7a 

41 

7t. 

36 

79 

3-2 

74 

48 

7; 

41 

74 
44 


42 
79 
35 

84 
42 

79 
43 

82 
44 
81 
43 

81 
39 

79 
37 
80 
61 

77 

48 

*. 

38 

79 

46 

73 

35 

80 

H 

78 

34 

82 

44 

78 

4C 

8S 

4t 

79 

46 

l<t 

48 

8( 

41 

80 

4' 

82 

37 

1^ 

5i 

8( 

7( 

81 

4f 

78 

4f 

8o 

5f 

78 

51 


31 

80 

42 

7.' 

41 

79 

46 

77 

4£ 

8C 

38 

80 

3' 

7i 

36 

84 

44 

74 

38 

81 

40 

76 

40 

84 

41 

82 

41 

78 

45 

78 

45 

78 

41 

78 

40 

77 

45 

81 

44 

80 

45 

77;  80 

38!  40 

76  80 

411  43I 


82 
47 
83 
36! 
85 
46 
78 
53 
84 
48 
82 
48 
85 
43 
75 
40 
81 
61 
74 
45 
84 
46 
81 
50 
84 
41 
83 

49 
77 
40 

81 

51 

83 

.50 

82 

45 

77 

51 

78 

53 

75 

49 

82 

50 

82 

37 

80 

5f 

83 

52 

82 

49 

81 

52 

85 

6:? 

81 

57 

81 

52 

81 

6( 

82 

43 

85 

44 

8' 

40 

81 

53 

78 

50 

81 

43 

82 

44 

75 

48 

86 

45 


72 

52 

76 

61 

74 

62 

77 

63 

76 

59 

82 

67 

85 

60 

79 

57 

85 

71 

81 

45 

76 
62 
84 
65 
82 
60 
84 
61 
73 
6(1 
85 
59 
84 
65 
77 
60 
78 
62 
82 
65 
80 
62 
71 
63 
81 
64 
82 
64 
78 
64 
84 
63 


10 


13 


15 


16 


18 


20 


22 


23 


24  25 


26 


27 


28 


29 


37 

85 

41 

80 

48 

83 

45 

88 

45 

81 

45 

81 

.52 

75 

48 

81 

46 

81 

51 

83 

50; 

83; 

471 

83! 

42' 

82 

43 


6( 

81 

61- 

7( 

65 

7t 

61 

!< 

61 

81 

.5: 

71' 

5b 

87 

4£ 

'ii 

62 

68 

59 

74 

53 

71 

59 

72 

58 

8(1 

•50 

71 

85 
50 
78 
3fi 
S3 
50 
79 
54 
81 
52  i 
731 
62l 
70 
58 
80 
56 
78 
60 
74 
62 

;  70 

>     58 

I  79 

I  46 

79 

48 


66 

76 

6S 

8( 

64 

75 

61 

82 

60 

88 

611 

74 

64 

62 

70 

62 

79 

60 

84 

59 

81 

64 

71 

50 

83 

55 

80 

60 

86 

62 

77 

63 

84 

60 

83 

63 

78 

62 

77 

62 

80 

64 

80 

66 

84 

64 

84 

58 

81 

64 


64 

90 

68 

91 

69 

94 

65 

95 

6' 

87 

71 

87 

65 

91 

76 

89 

69 

87 

66 

90 

72 

95 

65 

91 

71 

90 

64 

9^2 

70 

85 
68 
93 
6' 
90 
70 

.95 
70 
92 
70 
92 
64 
9(1 
66 
86 
68 
88 
72 
91 
70 
89 
59 
93 
71 
86 
71 
9f 


6, 

8.' 

66 

86 

68 

91 

(9 

8' 

63 

9( 

60 

89 

66 

87 

6C 

8(- 

65 

86 

60 

83 

66 

93 

62 

89 

66 

85 

63 

87 

65 

89 

71 

88 

69 

84 

70 

84 

69 

93 

66 

89 

65 

'61 
83 
64 


69 
91 
65 

89 

68 

84 

63 

90 

66 

80 

66 

88 

66 

89 

68 

88 

65 

86 

69 

88 

67 

88 

6' 

8' 

69 

87 

7( 

91 

6( 

88 

66 

92 

71 

87 

7( 

88 

71 

8^ 

6' 

88 

64 

8! 

70 

91 

67 

8f 


87 

58' 

79 

56 

84 

57 

71 

44 

76 

71 

83 

55 

83 

70 

73 

52 

90 

76 

87 

70 

79 

60 

85 

70 

88 

60 

88 

65 

78 

45 

87 

68 

80 
70 
84 
43 
81 
43 
73 
51 
81 
45 
8(' 
62 
84 
67 
84 
7( 
84 
74 
8! 
67 
83 
65 
88 
68 
78 
68 
79 
5f 
8.' 
72 


76 
61 

78 

58 

81 

66 

63 

58 

6' 

69 

78 

55 

83 

64 

67 

51 

86 

74 

81 

71 

79 

66 

83 

65 

73 

68 

88 

70 

69 

52 

84 

69 

8( 

68 

69 

57 

74 

49 

71 

6;^. 

68 
58 
6i 
5" 

8;- 

Of 

81 
7( 
8( 
7( 
84 
67 
8.= 
67 
8f 
6', 


74 
50 
75I 
40! 
77 
45 
75 
45 
76 
40 
79 
43 
80 
45 
76 
47 
82 
62 
81 
47 
79 
46 
78 
51 
70 
35 
82 
70 
76 
36 


0; 

72 

6( 

74 

61 

61. 

59 

7» 

66 

641 

45 

8(^ 

62 

77 

50 

80 

64 

78 

68 

81 

71 

73 

5' 

83 

69 

8.', 

69 

68 

58 

82 

65 

80 

68 

8(. 

63 

80 

7(i 

84 

67 

82 

6. 


5; 
64 
49 

50 
76 

6, 
74 
07 
79 
72 

8;^ 

6( 

81 
68 

6.: 
71: 
67 
7( 
61 
72 
72 
72 
5' 

70 
81 
69 
73 
50 
65 
60 
60 
55 
78 
51 
60 
49 
75 
66 
77 
50 
83 
47 
82 
58 


74 
46 
7^ 
5(' 
75 
42 
76 
4:-. 
82 
41 
72 
51 
81 
54 
7' 
41 
78 
5f- 
72 
41 

63 

■4( 

79 

46 

73 

44 

81 

48 

78 

51 

76 

48 

78 

47 

74 

42 

82 

41 

69 

45 

78 

48 

70 

44 

81 

52 

81 

46 

83 


48 

83 

47 

86 

65 

83 

55 

83 

51 

83 

51 

83 

48 

82 
68 
79 
43 
84 
5i 
84 
50 
84 
4f 
81 
5( 
8(. 
5t 
81 
4V 
81 
41 
9( 
4( 
81 
52 
8i 
6£ 
83 
51 


68 


" 


5: 
8f 
51 

67 
82 
61 
82 
59 
84 
52 
81 
61) 
86 
55 
8' 
54 
80 
51' 
83 
5' 

49 
86 
47 
72 
58 
86 


84 

82 

69 

67 

82 

83 

.52 

65 

85 

86 

66 

64 

77 

80 

64 

61 

80 

83 

60 

61 

84 

84 

68 

64 

90 

87 

57 

65 

78 

83 

63 

66 

90 

89 

69 

65 

85 

86 

60 

58 

83 

84 

68 

64 

85 

8(; 

68 

68 

80 

76 

60 

55 

86 

88 

61 

58 

76 

78 

6! 

57 

88 

89 

6f, 

65 

88 

88 

62 

65 

71 

82 

fi. 

51. 

80 

78 

6( 

6) 

82 

8;; 

67 

«4 

S(. 

67 

60 

8'. 

82 

66 

64 

8; 

8( 

65 

6:f 

45 

8' 

54 

82 

57 

91 

52 

82 

53 

85 

.52 

87 

55 

80 

54 

81 

64 

83 

55 

82 

56 

88 

62 

88 

48 

84 

54 


60 

90 

57 

74 

44 

87 

66 

86 

59 

94 

53 

87 

55 

86 

66 

91 

55 
81 
.02 
86 
63 
85 
56 
8' 
59 
89 
57 
90 
52 
87 
65 


69 

83 

68 

84 

68 

83 

63 

88 

66 

80 

65 

84 

68 

78 

60 

82 

61 

83 

66 

70 

59 

88 

67 

70 

44 

83 

63 
83 
68 
90 
66 
84 
60 
88 
67 
87 
67 
79 
67 
84 
63 
87 

6:. 

83 
60 
85 
6:j 
91 
62 
88 
18 


6'/ 

85 
71 
8( 
61: 

83 

eo 

82 

6! 

7» 

60 

76 

66 

76 

60 

80 

6' 

70 

6(1 

79 

66 

71 

45 

87 

63 

82 

70 

91 

71 

70] 

62 

88 

67 

87 

69 

IS) 

62 

86 

61 

84 

76 

80 

68 

84 

71 

91 

64 

81 

71 


85 
65 

85 
62 
87 
65 
82 
64 
84 
63 
88 
67 
91 
65 
87 
61 
90 
66 
88 
67 
8(i 
66 
88 
67 
90 
74 
9i 
66 
83 
6( 
91 
65 
86 

'84 
60 
82 
63 
87 
67 

8:-'- 

63 

86 

64 

92 

63 

84 

68 

8' 

68 

81. 

62 

9( 

78 

90 

66 

86 

71 

88 

67 

87 

68 

85 

63 

90 

65 

96 

64 

84 

65 

85 

66 

83 

62 


94 

68 
84 
71 
81 
66 
84 
65 
86 
64 
77 
04 
89 
68 
78 
46 
91 
69 
88 
67 

9e 

08 

87 

69 

9 

62 

92 

67 

83 

67 

87 

67 

89 

64 

82 

69 

88 

66 

94 

68 

10 

68 


68 
92 
66 
94 

6; 

57 
61 
9;- 
60 

y( 

71 

90 

0." 

9( 

64 

83 

64 

95 

66 

91 

70 

89 

66 

88 

66 

86 

62 

9! 

69 

80 

64 

92 

70 

83 

40 

92 

6' 

90 


89 

72 

91 

71 

93 

67 

92 

(,', 

94 

67 

90 

72 

91 

C9 

81 

68 

81 

65 

96 

69 

99 

6' 

78 

71 

87 

6:- 

87 

66 

91 

63 

81 

66 

92 

69 

84 

47 

92 

68 

94 

67 

98 

68 

90 

66 

93 

6(' 

95 

68 

85 

65 

91 

66 

92 

68 

92 


98 

68 

81 

67 

92 

64 

95 

06 

85 

66 

91 

63 

92 

64 

93 

64 

93  i  93 

65   65 


981 
59| 
92 
68 1 


71 

91 

62 

94 

63 

93 

65 

88 

70 

92 

68 

90 

68 

86 

63 

92 

71 

98 

69 

89 

71 

87 

67 

86 

61 

90 

65 

81 

64 

93 

70 

84 

60 

93 

70 

92 

66 

96 

69 

1)0 

66 

9i' 

64 

94 

67 

86 

66 

92 

04 

8V 

06 

91 

Ot 

92 

07 

91 

62 

SI 


63 

94 

62 

86 

65 

89 

62 

92 

68 

94 

67 

9-2 

62 

93 

69 

91 

68 

92 

64 

92 

71 

91 

62 

94 

67 

85 

60 

93 

68 

93 

64 

88 

59 

86 

64 

90 

69 

80 

66 

8! 

63 

97 

60 

88 

72 

9( 

69 

92 

64 

94 

64 

94 

67 

88 

71 

91 

67 

89 

69 

88 

61 

91 

67 

98 

73 

89 

70 

88 

69 

881 

59 

90 

61 

80 

67 

94 


90 
64 
93 
64 

86 
65 

89 

63 

92 

70 

96 

65 

92 

62 

91 

67 

91 

70 

92 

62 

94 

70 

87 

66 

93 

78 

85 

60 

93 

66 

91 

65 

88 

64 

88 

64 

90 

71 

87 

66 

88 

64 

9 

66 

88 

72 

90 

70 

90 

65 

93 

61 
93 
06 
89 
71 
89 
71 
90 
67 
89 
63 
92 
68 

100 
69 
90 
68 
88 
69 
88 
I  62 
90 
63 
80 
67 
93 
69 
78 
53 
92 
70 
90 
70 
96 
69 
93 
66 
90 
05 
93 
68 
86 
66 
91 
64 
9( 
65 
93 
7C 
92 
7( 
97 


87 

90 

70 

69 

88 

92 

64 

66 

95 

96 

68 

67 

86 

89 

69 

65 

89 

92 

63 

64 

87 

94 

73 

72 

91 

95 

67 

67 

91 

94 

65 

66 

91 

92 

69 

70 

90 

90 

71 

70 

90 

94 

68 

66 

91 

92 

70 

71 

90 

88 

60 

67 

92 

95 

86 

70 

83 

88 

63 

60 

12 

96 

69 
93 

09 
44 
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69 

67 

90 

80 

73 

73 

87 

93 

70 

71 

89 
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90 

95 
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95 

67 
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88 

90 

71 

73 

90 

92 
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GENSRAL  SUMMART. 

The  temporature  for  Juno,  like  that  of  May,  was  unusually 
gh.  Higher  monthly  means  have  been  recorded  but  twice  in 
Line  in  the  past  29  years,  80. y^  being  recorded  in  1911  and  82.3 
J  1914.  rhehighest  temperature  in  the  State  was  1 10°  which 
90  equals  the  highest  June  temperature  on  record.  The  pre- 
pitation  was  nearly  half  an  inch  less  than  normal  and  was 
uevenly  distributed,  Searcy  reporting  half  an  inch  for  the 
lonth.  and  stations  in  nearby  counties  reporting  five  or  six 
iches.  A  severe  hailstorm  on  the  19th,  covering  a  small  area 
ear  Crossett,  did  some  damage  to  roofs,  gardens  and  field 
•ops.  The  weather  was  very  favorable  for  all  crops  the  first 
aif  of  the  month,  and  for  cotton  the  remainder  of  the  month; 
ut  from  the  loth  to  the  27th,  it  was  too  hot  and  dry  for  early 
)rn,  meadows,  potatoes,  truck,  and  vegetables  which  were  in- 
ired,  especially  early  corn,  as  it  was  tasseling  and  earing.  The 
ry  weather  also  increased  the  difficulty  of  irrigating  rice  and 
i)ine  fields  were  not  being  watered  at  the  end  of  the  month. 

TEMPERATURE. 

The  monthly  mean  temperature  for  54  stations  was  80.5° 
•hich  was  about  4.1°  above  normal.  The  means  ranged  from 
1.3°  at  Hot  Springs  to  74.7°  at  Okay,  and  the  departures 
ere  positive  at  all  stations  having  a  record  for  ten  or  mt)re 
'iars,  being  greater  in  western  than  in  eastern  portions  of  the 
:ate.  The  highest  temperature  reported  was  110°  at  Bee 
ranch  on  the  20th,  temperatures  of  97°  or  more  being  record- 
i  at  all  stations.  The  dales  of  highest  temperatures  ranged 
era  16th  to  29th.  but  were  usually  on  the  17th  or  18th.     The 

west  temperature  reported  was  49°  ai  Okay  (m  the  13th,  the 
le  lowest  temperatures  occurring  at  most  places  on  the  13th, 
•  14ih. 

PRECIPITATION. 

;  The  mean  monthly  precipitation  for  71  stations  was  3.55  in- 
les,  the  monthly  amounts  ranging  from  0.50  inch  at  Searcy  to 
J. 07  inches  at  Fulton.  The  mean  for  the  60  stations  having 
record  for  ten  or  more  years  was  0.42  inch  less  than  normal, 
he  greatest  24  hour  rainfall  was  4.56  inches  at  Stuttgart  on  the 
5th.  Local  showers  were  general  from  the  1st  to  lOih  and  on 
16  last  3  days;  but  during  the  remainder  of  the  month 
;tle  rain  was  reported  and  it  was  unevenly  distributed. 

ERRATA. 

December,  1917:—  Marshall,  maximum  temperature  on  the 
h,  should  be  49° ;  mean  maximum  temperature  should  be 
1.7"-';  monthly  mean  temperature  should  be  34  2°. 
Annual  Summary,  1917:  —  December:  Booneville.  moan 
onthly  temperature  should  be  35.3°;  Brinkley  mean  monthly 
imperature  should    be    33.7°.     departure    should    be    — 9.4    . 


Dutton,  liiean  montlily  temperature  should  be  26.2°;  depar- 
ture from  norinal  .should  be  —  11.2^  Okay,  mean  monthly 
temperature  should  be  31. 9^  Subiuco,  mi'an  montlily  tem- 
perature should  be  34.6°;  departure  from  normal  should  be 
—  6.9°.  Marshall,  mean  monthly  temperature  should  be  34.2°. 
Dutton  annual  mean  temperature  should  be  53.3°;  Alicia,  to- 
tal number  of  rainy  days  for  the  year  should  be  70. 

MISCELLANEOUS  DATA. 


Pb 

ISSURE 

(Sea- level). 

WlNB 

Relative 
Hdmidity. 

"S 

Stations  . 

d 
It 

0) 

be 

K 

s 

o 

a 

a  . 
Has 

a  . 

§ 

1 

O 

w. 

nw. 
n. 

2 

a 

».0 

Beutonville 

Fort  Smith 

Little  Rock 

29.92 
29.90 
29.92 

30.17 
30.17 
30.18 

17 

17 
17 

29-62 
29. G4 
29.68 

28 
28 
25 

2. 124 
4.286 
4.976 

20 
31 

38 

29 
30 
25 

79 
83 
76 

60 
60 

76 
77 
74 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms.—  1st,  7;  2d,  4;  3d,  1;  4th,  3;  5th,  11;  6th, 
7;  7th,  9;  8th,  2;  9th,  4;  10th,  3;  11th,  1;  12th,  7;  13th,  1; 
18th,  5;  19th,  3;  20th,  1;  21st,  6;  22d,  1;  25th,  7;  26th,  3; 
27th,  7;  28th,  6;  29th,  12;  30th,  9. 

Solar  Hcdos.—  2d,  1;  8th,  1;  21st,  1. 

Hail-  12th,  I;  19th,  1;  25th,  1. 

Lunar  Halos .  —  None . 

Aurora.  —  None 

Fog.  —  None. 

Fro»ii  Light.  —  None. 

Frosts  Heavy .  —  None. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS—  JUNE. 


Year. 


Temperature. 


.-1  a> 

o  ? 


J 


Precipitation. 


r-  la 


sg 


Number  of  Da 

vs. 

Clear. 
Partly 

t» 

o 
5 

0.0  g 

1891. 

1893., 
1S94., 
1895., 
18y«.. 
1897.. 
1898., 
1899.. 

lauo., 
\mi.. 

19IJ2.. 
1903.. 
1904.. 
1905.. 
1906.. 
19U7.. 
191)8.. 
19;  J9.. 
1910.. 
I'JIl.. 
1912.. 
1)13.. 
IHU.. 
i:)15.. 
191«. . 
i917.. 
1918.. 


77.9 
76.9 
76.3 
76.6 
76.9 
77.7 
78.7 
78.8 
77.3 
76.6 
79.4 
77.5 
70.5 
75.3 
77.9 
76.2 
75.2 
76.0 
76.9 
74.1 
80.9 
73.1 
77.0 
82.  3 
76.0 
75.4 
75.2 
80-0 


+  1.1 
0.0 
-0.6 
-0.3 
0.0 
+0.8 
+  1.1 
+2.3 
+0.1 
-0.6 
+2.8 
0.0 
-6.4 
-1.4 
+  1.6 
-0.4 
-1.2 
-04 
+0.2 
-2.6 
+4.2 
-3.3 
+0.9 
+6.1 
-0-4 
-1-0 
-1-3 
+4.1 


103 
106 

99 
106 
UIO 
103 
106 
100 
102 
IM 
110 
105 

99 

99 
104 
101 
103 

98 
104 

99 
106 

97 
103 
109 
106 

09 
105 
lUi 


3.71 
3.87 
5.20 
1.39 
5.94 
1.91 
3.46 
4.86 
2.74 
7.10 
1.44 
5.27 
2.53 
7.14 
5.90 
4.60 
4.48 
3.85 
4.08 
4.85 
2.53 
6.83 
1.68 
1.00 
4.62 
5.16 
4.87 
3.55 


-0.30 

11 

11 

8 

-0.38 

16 

10 

4 

+0.95 

12 

12 

6 

-2. 86 

17 

10 

3 

+  1.69 

12 

10 

8 

-2. 14 

14 

10 

6 

-0.59 

12 

13 

6 

+0.80 

8 

14 

8 

-1.22 

13 

12 

5 

+3.22 

7 

14 

9 

-2.62 

16 

12 

2 

+  I.a7 

16 

9 

5 

-1.27 

13 

10 

7 

+2.  95 

11 

13 

6 

+2.  01 

12 

10 

8 

+0-  33 

14 

10 

6 

+0. :« 

14 

11 

5 

-0.  26 

13 

11 

6 

-0.17 

12 

12 

6  1 

+0. 43 

12 

13 

5  i 

-1-77 

16 

11 

3  1 

+  1.82 

11 

12 

7  1 

-2.53 

16 

11 

3  i 

-.3.  13 

19 

10 

1 

+0.77 

12 

9 

9  i 

+  1.10 

12 

10 

8  1 

I       +0. 76 

18 

7 

4  i 

-0  42 

1.5 

9 

6  ! 

13 
4 
6 

7 
10 
10 
8 
8 
8 
10 
10 
6 
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Cl.IMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION. 


June,  1.9, 


Climatologrical  Data  for  the  June,   191S. 


Btatloai . 


Alicia 

Amity 

Arkadelphia  . . 
Arkansas  City. 

Batesville 

Bee  Branch  ... 
Bentonville  ... 

Bergman 

Black  Rock  ... 
Booueville 


Brinkley 

Calico  Rock 
Camden  .... 
Centerpolnt 
Clarendon  . 

Conway  

Corning 

Crossett 

Danville 

Dardanelle  .. 


DoddCity 

Dumas 

Button 

Eldorado 

England 

Bureka  Springs. 
Fayetteville  — 

Foreman 

Fort  Smith 

Fulton 


Oeorgetowu  — 

Gillette 

Gravette  

Hardy 

Helena 

Hemp  Wallace 

Hope «... 

Hot  Springs  — 

Huttig   

Jelks 


Joncsboro 

Junctiontt 

Lewisville 

Little  Rock 

Lutherville  tX  ■  ■  ■ 

Malvern   

Mammoth  Spring 

Maiiauna 

Marked  Tree 

Marshall 


Mena 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Murfreesboro 

Nail  

Newport 

Okay 

Osceola — 

Ozark 

Pine  Bluff 


Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

Searcy 

Sheridan 

Springbank  U. 
Stuttgart 


Eubiaco 

Tezarkana  . 

Umphers  t$. 

Warren 

Whitecliffs . 
Wynne 


Couutiss. 


^ 

Q> 

t» 

■o 

t 

i 

« 

§ 

o 

X 

a 

n 

a 

H 

;s 

Temperature  (  Degrees  Fahrenheit). 


Lawrence 

Oark 

do 

Desha 

Independence . 

Van  Buren 

Benton 

Boone 

Lawrence 

Logan 


Monroe... 

Izard  

Ouachita  . 
Howard  . . 
Monroe. .. 
Faulkner  . 

Clay 

Ashley. ... 

Yell 

Yell 


Marion 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington . 
Little  River  . 

Sebastian 

Hempstead .. 


Wliite 

Arkansas  . . 
Benton  . .   . . 

Sharp  

Phillips  .... 

Garland 

Hempstead. 

Garland 

Union 

Woodruff... 


Craighead.. 

Union 

Lafayette . . . 

Pulaski 

.Tohnson 

Hot  Spring  . 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 


Polk 

Baxter 

Montgomery .  . 

Pike 

Newton 

Jackson 

Pope 

Mississippi 

Franklin 

Jefferson 


Randolph 

Ashley  

Nevada 

Dallas 

Cleveland  , 

Benton 

White. 

Grant 

Miller 

Arkansas  . . 


Logan  

Miller 

Yell 

Bradley 

Little  River. 
Cross 


Etate  means  and  cztremes. 


254 

250 
250 
145 
277 


1,303 

1,324 

259 


226 
361 
158 
470 
171 
309 
293 
175 
337 
330 

1,175 
162 

1,590 
2C5 
229 

1,465 

1.451 


481 
264 


200 


1 ,250 
643 
182 

1,600 
g77 
COO 


196 

345 

132 
262 
286 
775 
277 
512 
235 
229 
1,083 

1,284 
800 
730 
367 

2 ,233 
231 

1,700 
240 
377 
215 

300 
VM 
827 
287 
243 
1,385 
236 


240 
228 

1,05* 
332 

2,000 
296 


250 


79.0 


20 
21 
47 
24 
46 
26 
11 
2 

23 
25 
17 
39 
21 
35 
13 

7 
14 

3 

30 

4 

17 

2 

25 

34 

3 

18 

22 

34 

26 
12 
36 
11 
16 
27 

5 

5 

6 
30 

21 
36 
2 
23 
13 
10 


78.8 
83.1 
77.4 
77.0 


o  o 


Precipitation,  inches. 

» 

^ 

.c 

o 

C 

S 

— 

.^,^ 

S9 

<D  G 

G 

&s 

^  0 

c  S 

11 

»E 

a 

§. 

s 

ci 

c 

o 

V 

u 

o 

fH 

a 

O 

H 

Number  of  days . 


+  3.3 


81.9 


80.9 
79.5 


81.4 

86!6' 

83.' 3' 


3 

83.6 
76.6 
83.0 
81. 0 
77.6 
79.3 


+  2.0 
+  6.8 
+  3.3 
+  4.5 


+  3.4 


+  2.6 
+  '2!8 
+  '5'2 


+  2.3 


81.9 


81.8 
8L7 
8-1.0 
82.2 


79.5 
83.1 


80.5 
82.1 
81.4 
77.8 
81.6 
82.8 
79.8 

80.2 
77.8 
80. 4» 


77.0 
80.8 
4.7 
9.4 
82-8 
83.3 

79.8 
8L9 
83-4 


+  4.9 
+  4.1 
+  3.2 
+  3.6 
+  5.2 


99 


102 

no 

100 
102 


106< 

103 
102 
103 
105 


101 


+  5.1 


+  4.0 
+  3.2 


+  5.8 
+  4.6 
+  6.9 
+  3.1 


103 

99 

103 
101 
IOj 
100, 
102 
101 


26 

17 
16 

18t 
18 


17t 


101 


100 
101 


+  2.0 
+  4.7 


+  3  3 
f  6 
+  4.0 
+  3 


3.5 


77.3 
81.5 


81.0 


81.8 
83.4 


83.2' 


80.5 


5.2 
+  3.2 


+  2.3 
+  4.9 

+  4.4 

+  3.8 
+  3.3 
+  4.9' 


108 
99 
106 
102 


101 
104 


99 

104 
101 

99 
104 
104 

99 

103 
99 
103a 


18 

17 

25t 

IS 

13t 

18 

29 


62  i 


65 


60 


62 


36 


28 
16t 


21 
18 

18 
17+ 


97 

101 
100 
100 
103" 
107 

102 
105 
106 


+  3.9 


+  3.6 


+  4.5 
+  4.4 


+  4.6 
+  ■3:1 


99 
104 


100 


103 
106 


108« 
162' 


17 
20+ 
21 
17+ 
18 
4 
27 

20+ 

18 

26 


66 


60 


23 


23 


13+ 


14+ 


14+ 


14 

13+ 

14 

13 

14 
22+ 
13 
13 


2.90 


341 


35 


32 


27 


26 

19+ 

18 

17 

17 

20 

17 

17 
18* 


20 

18+ 
18 


20 


16+ 


+  4.1   110 


64 
66 
61 
54 
58 
58 
65 

63 

57 
S8« 


668 


23 

12 
14 
23 
14 
23 
9f 

9 
14 
13 


4.41 

2,51 
1.72 
1.55 
3.57 
2.21 
3.25 
3.03 

3.39 
3.64 
2. 52 
3.49 
4.32 
5.66 
3.60 
5. 63 
2. 63 


1.86 

5.19 
1.54 
3.77 
3,42 
3.93 
4.50 
3.61 


L.30  1.05  0.0 


-1.06 
-2.96 
-2. 25 
-1.9' 
-0.99 
-1.6' 
+0.25 


+0-06 
+0. 15 
-2. 26 
-0.99 
+  1.26 
rl.92 
-0.45 
+0.13 


5.87 
12.  07 


-1. 

+0.99 
2.32 
131 
0.33 

+0.41 
1.62 
0, 


+  1.87 

+  8.42 


3.55 


4.52 
4.78 
3.12 
4-65 
3.88 
6.20 


-0.76 
+0.21 
-0.87 
+0.30 
-0.10 
+  1.42 


14 
23 
13 
14+ 
13 
14 

14 
14 
14 


14+ 


65 


13 


35 


4.96+0.80 
3.37 


3.06 
2.11 


2.65 
l.fiO 
1.01 
9. 40 
1.26 
0.60 
0.98 
1.15 

1.22 
0.95 
0.82 
1.45 
1.21 
2.06 
1.30, 
2.33 
0.83 
0.45 

1.12 
0.52 
1.49 
0.96 
1.20 
1.35 
1.54 


2.33 
3. 14 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0-0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


CO 
0.0 


1.401    0.0 


401 


-0.65    0.88 
-1.78    1.40 


1 

1 

1.04 

1.38 

1.60 

1.80 

2.59 

1.75 


6.77+2.68 
2.82  -1.65 


5.3' 
2.98 
1.44 
1.44 
1.75 


+  L39 
-1.48 


-1.68 


-2,68 


2.14 
5.64 
5.55 +1.16 

2.271 
3.  82i-1.08 
3.37^-0.26 
2.  39i , 


4.00+1.23 
8.31-1.08 

2.  25! -1-63 

3.  46' -0.30 
3.91I+O  02 
3.69i+0.03 
1.35-2.90 
1.78i+2.41 
3.78-0.74 

0.50 

4. 20 

1.1 9, -2. .52 
7.45,+3.47 


3. 70] -0.37 
3.00|-0.49 


1 

1.75 
3.50 
1.26 
0.52 
0.60 
0.60 

0.  .53 

1.88 
2.70 
0.  96 
1.8' 
2.72 
1.74 
2.r,0 
1.2' 
1.70 

1.25 
1.46 
0.93 
0.60 
0.73 
1.11 
0.25 
1.30 
0.45 
4.56 

1.65 
0.90 


2.05-1.95  1.30 
3.  00! -0,38  2.00 
1.55 -l.»9    1.10 


3.56 


-0.42 


4.56 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 

0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 

0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0,0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 


0.0 


(I 
6 
0 
18 
6 
8 
0 
5" 

4 

0 
13 

10 

8 

0 
13 

4 

2 

21 
22 
10 

6 

9 
13 


16 
9 
10 
13 
16 
4 
18 

9 

8 

9a 

4 

I  OS 
10 
22 

10 
3 

20 
14 
5 


21"; 
18  1 
16 


15 


se. 
nw. 


sw. 

sw. 

s. 

s. 

t. 


6 
3 

II 
2 
3 

11 
1 

8 
6 
5" 
10 

IE 

3 

1 

9 

4 

10 

3 
6 
9 
12 
5 
4 

11 
6 
1 


w. 


sw. 


s. 

uw. 
s- 
sw. 


sw. 
sw. 


sw. 
n«s. 


se. 
ne. 
sw. 


sw. 
s» , 


sw. 

s. 


s. 

sw. 

sw. 
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The  departure.^  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  a.s  have  ton  or  more  years  of  record ,  but  all  complete  reports  are  use 
determining  section  means^  T.     Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.         ++    Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries. 

Reference  letters,  a,  c.  c.  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days  missing;  for  example.  "  repro--ents  two  days  mi.ssing.  etc.        +  Also  on  other  dates. 
J.  I  recipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.         +  Also  on  otho- dales  or  monllis 
r  Post-omce  address,«Of  Jnnetiou,  Randolph  La. of  ttiu.«  sutious  ar«  as  follow,:     .:  of  LuUierviHe,  K.r.D,   No   2,  Lasiar,    Ark   .  of  Spiingbank,   Doddridge    Ark. 
Umphers  Kover   Ark. 
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Sally  Precipitation  for    Jmin,   1918. 


.SiiKioim. 


Wnlorslipds. 


I'ny  nt  month. 


8       9 


licl» 

Wliit." 

luiiy  III! 

-kaarlplila  t  I 

Uuaehilu  . . 

do.... 

rkMisiis  I'itjr  11  \ 

Mississippi 

u«>svilU>l!l! 

\Vliit.> 

•e  Bmiicli  

.Vikimsivs  . 

•iitonvillo  ••'.. 

do.... 

•lynuin 

Wliitf 

,Rck  K..cklll|... 

do.... 

Hitifville- 

Arkansas. . 

riukli-y  nil 

Wliito 

ili.'o  Kook  III!.. 

do.... 

uiidrii  il  il 

Uiiaehita  .. 

•utorpoliit 

Red 

sromlon  II II  •  •  ■  • 

White 

>u»»y 

Arkansas   . 

irning  1  I 

White 

ossflt 

Ouaehita  • . 

inville  II  1  

Arkansas.. 

inlnnpUe  11  il . . . 

do  ... . 

iiUlCity 

White 

imas  

Arkansas.. 

uton  

Wliite 

>lon»(lo  hi! 

Oiuu'hitft  . . 

iglaiidllll 

Arkansas  . 

iroka  Springs  . 

White  .... 

lyelioville 

do.... 

ireninii 

Red  

)«  Smith  •••  .. 

.\rkivnsas.. 

iltonjlli 

Red 

•orsetown  li  l|.. 

Wliite 

ilette  

Arkansas   . 

do.... 

inly 

White 

>lona  il  li 

Mississippi 

uuiiUalliiee.. . 

Ouaihita  ... 

)pe 

Red 

11  Springs 

Ouachita .  . 

ittig  .  

do.... 

lk^n 

Cache 

nosboro  

White 

iiction 

Ouaihita  ... 

wisville 

Red 

tiln  UocU  •".. 

Arkansas.. . 

ithervillf 

do.... 

Uvoiii!;  i, 

Ouaehita    .. 

unraoth  Spring 

White 

triaiiim  !  il 

Mississippi  , 

.rked  Tree  11  il  . 

St.  Francis. 

ir>.lian 

White 

'•iiai  1 

Ouachita   . . 

tinitain  Home. 

White. 

unit  Ma  

Ouachita  . .. 

iriretsboro  I:  i 

do 

,ii 

White 

wportll  II 

do 

ay 

Arkan.sas   . . 

ceolft  ...!lli.... 

Mississippi  . 

ark 

Arkansas   . . 

>ne  Bluff  nil.... 

do 

oahoutas 

White 

'■(iandllli 

Ouachita    . . 

•scott  II II 

do 

mcelon  11  H  — 

Ouachita  .. . 

.on  11 11 

do 

i?ers 

Arkansas... 

ircy   

White 

■ridan  15 

Ouachita . . . 

■  •■iiigbank  II  II . . . 

Red 

iHgan 

Arkansas.. . 

jiiioo 

do 

^lirkana  1!  II  ... 

Itcil 

iphers  

Arkansas  ... 

irenli  |i 

Ouachita. . . 

Red 

"ue  i  i  

St .  Francis . 

.So 


1.10 
.52 
1 .41) 


1.35 
1.54 

■2.33 

i.'io 

I'.kb 
.■2i 

'.'us 

.U6 

.68 

"iis 


30 
2.70 


1.05 

'.'io 

.30 
.•11 
.30 


.76 

i.'i'j 
24 
.20 
■  40 
.70 
2.00 
1.10 
.40 
.48 
.35 

.03 

'.'•il 

.(>S 


T 
2. 46 


06 
1.04 
.10 
.11 
.98 
■70 
140 
.73 


1.12 

'iV 

.02 
.28 


.39 


.10 
.  2.'i 
1.01 


.79 


.03 


1.30 
2 


.20 


.25 

l.OM 

.06 

'•38 

.90 
•  27 

.18 


.30 
.60 
1.13 
.1' 
.20 
.20 

'.'6« 


.25 

•  401 
1.  10| 


.43 

3.' 50 

'.'is 

'.'62 
'.'65 


.50 
.13 
.2u 

.01 
.06 

02 


52 


1.45 
.25 


.43 


.36 


T.. 


.60 


.22 

i!29 
.58 
.65 

'.'21 
1.7o 


.60 


.88 


.«3 


.03 


1.02 


53 
.20 
1.04 


.20 


.15 


.20 


... 

'."so 

.03 

.23 

!23 

■;6i 

.27 

.19 

.26 

'.'i9 

.02 

.US 

.57 

.15 

.'51 

.25 

'.'ei 

.88 

.28 

41 

.25 

.36 

.07 

.20 

.25 

.30 

.80 

.4u 

1.80 


,32 


.32 


.19 
1 

1.00 


|2.00 


.40 


iO 
1.60 


.63 
.20 

.40 

1.60 

.37 

.2' 


.26 


1.51 


.34 
2.69 


1.40 


.40 


I-       18      H      15      le 


17 


.Qf2 


62 


.08 


.13 


.06 


T. 


■131.. 


.50 


.03 


19 


20 


33     23     '24     26 


30 


27     3«     ?9     30     ai 


.60 


1.12 


T. 


.25 


.37 


1.20 


1.00 
T. 


.29 


.28 


.40 


1.88 
.0 


.30 


.09 


.18 


.53 


1.46 
57 


Except  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late 
)  rvation.  ^ 


.27 


.06 


.02 


.36 


.02 


.08 

i.'is 


T. 


.70 


.18 


.201.... 


1.30 


.07 
1.00 


1.76 
.05 


1.79 


.30 


1.20 


.90 


.86 
1.13 


.11 

.70 

1.21 


.36 


•  25 


'f.' 

.ii 

i.36 

.20 

1.20 

.04 

'f.' 

'.'26 

'.'16 

.33 

'.'68 

3.14 


1.27 


,65 


1.30 

'.'■ii 


.66 

■2.  hi) 
'  .'(to 

.30 

1.18 
.40 
.98 
.10 
.09 
.70 
.04 

•  69 
1.40 
1.30 

.04 

45 

1.09 


■  10 

108 

.43 

''68 
.48 
.20 

'!9S 

.7u| 
.06' 


.23 
1.75 

1^26 

'.'55 
.42 
.03 

.38 


.20 


.49 


•3-5 


1.74 

.65 

1.17 

1.711 

"i 

.80 

25   .93 

'•09 

••i   .60 

60.... 

..  j 

i.ii 

.  .i 

.25 

..:1.3S 

.... 

.46]    .04 

. . .  |4. 56j 

/75''.'86{ 

...  * 

T.  J2.06 


.02 
■  75 

'^45 
.20 
36 

.16 

'.'46 

.■73 
.54 
T. 

.'69 

.05 

.'62 

2.80 

4.°4i 
2  51 
I  72 
1..06 
3.67 
2. -21 
3.26 
3.03 
3.3U 
3.64 
2.52 
3. 49 
4.32 
5  66 
3.60 
5.63 
2.63 
1.86 
5.16 
1.54 
3.77 
3.42 
3. 13 
4.56 
3.61 

5.'87 
12.07 
3. 58 

i.S2 
4.7s 
3.  12 
4.66 
3.8S 
6  20 
4-96 
3.37 
3.06 
2.U 

6.67 
2.82 
5.37 
2.98 
1.44 
1.44 
176 
2.14 
5.64 
6.55 
2.27 
3.82 
3.37 
2. 39 
4.60 
3.31 
2.25 
3.46 
3.91 
3.69 
1.36 
1.78 
3.78 
0.50 
4.20 
1.19 
7.45 
0.70 
3. 00 

i'os 

3.00 
1.66 


■  Regular  weather  Bureau  station ;  precipitaUon  is  fol"thf24loTr"peri;,rmi"^^^^^^^^ 
•  Precipitation  included  in  the  next  following  meas.rement  III  Precinifrrinr^     midnight  to  midnight.  t  Separate  dates  of  falls  not  recorded. 

T.    Trace,  or  less  than  0.01  inch.  asmrement.  1 1  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  then  rec.rded  is  for  the  preceding  24  fconrs 


Daily  River  Stages  for  June,  1918. 


Stations. 


PtSmlth.... 

-  ianelle.  ... 

-  ie  Rock 

fi ;  Bluff 

EI-'kKock  ... 
-I  CO  Rock  .  . 

Bhsville 

Ijl  port 

5|  .'getowii . . . 
-iBudon .  .. . 

im 

k|  iusas  City . 
-,  den 


RiTers. 


Arkansas . . . 

do 

do..... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 

do 

Ouacnita ... 


Flood 
stage 

22 
20 
23 
26 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
42 
39 


12      13 


16 


16      17 


18      19     20     21 


B>w  Zaro. 


22 


23 


24 


25 


26 


0  10.9 

6,  9.6 

8.0 

8.9 

10.1 

2.0 

8.4 

13.1 

20.6 

28.3 

■27 .4 

;4.» 

5.  .J 


9.5  8. 
8.3 
8.9 
U.5 
9.0 
2.8 
8.6 


3, 
8, 
11.9  11, 


20.1 
28.0 
27.  ^ 
J4.'. 
6.-. 


31  9.8 
11  6.4 
l|  6.4 
3  10. 2 


6.6 
2.9 
8.9 
lU.O 
17.  c 
26.  ^ 
27.1 
35.1 


9.2 

7.2 

6.0 

9.9 

6.0 

2, 

8.3 

y.B 

16.3 
m.i 

;ti.  5 

J4.S 
5.1 


7.5 

5.8 

5.2 

9.7 

4.3 

1.8 

7.6 

7.4 

10.9 

24.2 

24.3 

32.0 

5.8 


27     28     29     30 


5.4 
3.2 

2.9 
6.5 
3.5 
1.2 
6.9 
4.2 
5.6 
18.3 
22.3 
28.3 
5.0 


4.7 
2.4 
1.0 
5.0 
3.2 
0. 
0. 

3.8 
3.9 
13.2 
18.7 
24.2 
4.3 


4.5 
2.41 
0. 
4. 
3.2 
0.4 
6.2 
3.6 
3.t 
12.  t 
18.'. 
23. 
4.: 


4.4 
2.5 
0.8 
4.5 
3.2 
0.6 
6.4 
3.5 
3.3 

12.2 

17. 


4.4 
2.4 
0.7 
4.6 
3.2 
1.2 
7.4 
3.3 
3.1 
11.6 
16.9 


!2.  020.9 
4.2    4, 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 


June,  19li 


Daily  Temperatures  for  June,     1918. 


Stations. 


10   11 


12   13   14   15 


17  18   19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


^i 


w 


j  Maximum.. 

Alicia. (  Minimum  . . 

_  .„    -,  (Maximum.. 

BatesviUeW j  Minimum  .. 

„    „        ,  j  Maximum . . 

BeeBrancn )  Minimum  . . 

_  ...  i  Maximum.. 

Bentonville j  Minimum  . . 

(Maximum.. 

Bergman J  Minimum  .. 

„.,,.,  i  Maximum . . 

Bnnkley  45  j  Minimum  . . 

„  ,,      ^     ^  ^x         (Maximum.. 

Calico  Kock  5*  . . .  j  Minimum  . . 

j  Maximum.. 

Camden J  Minimum  . . 

„  .   ^  j  Maximum . . 

Centerpoint )  Minimum  . . 

j  Maximum.. 

Conway j  Minimum  . . 

j  Maximum.. 

(Jrossett )  Minimum  .. 

^     J       ,,    ^.  )  Maximum.. 

Dardanelle  55 i  Minimum  . . 

„  S  Maximum.. 

Dumas j  Minimum  . . 

^   J  J  „-^  J  Maximum.. 

Dodd  City )  Minimum  . . 

)  Maximum . . 

DuWon i  Minimum  . . 

... ,       J    <K  )  Maximum.. 

Lldorado  55 )  Minimum  . . 

_     ,      ,  ^,  (Maximum.. 

EnKland  55 )  Minimum  . . 

„      ,     c     i  Maximum.. 

Eureka  Springs  . .  j  Minimum  . . 

„       ,       .,,  )  Maximum.. 

Fayetteville J  Minimum  . . 

„     ,  „     .^.  i  Maximum. , 

Fort  Smith j  Minimum  . . 

_  J  Maximum. . 

Oravotte )  Minimum  . . 

,,     ,  j  Maximum. , 

Hardy )  Minimum  . . 

„  „,  ,,  )  Maximum.. 

Hemp  Wallace  ...  j  Minimum  . , 
j  Maximum . . 

o-ove )  Minimum  . , 

„   ^  „     .  )  Maximum.. 

Hot  Springs \  Minimum  . . 

_,  )  Maximum. . 

"""!» i  Minimum  , . 

,         .  )  Maxim\ini . 

Jonesboro \  Minimum  . 

,       ^.  )  Maximum. 

Junction j  Minimum  . 
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ARKANSAS    SECTION- 
HAKVKY  S.  COLE.    Meteorologist. 

;  VoK.  XXIU.     Little  Rock,    Akk.,  .li  i.y,    1918.  N' 

OENKBAL  SUMMAKY. 

1  Tlio  light  prpoipitiUion  and  tlu>  high  toniperaturos  tlio  latter 

f  the  iiuuUh  caused   very    unfavorable  conditions    for  all 

,'Xivpt  in  the  northeast  and  in  a  few  central   and  south- 

a  counties  where  rains  relieved  the  drouth  to  some  extent. 

■Dtion  \vasb(>t?inninp  to  shed  in  central  and  .southwestern  por- 

ons,  and  earlj-   corn,    which  was  nearly    ripe  in    central  an<l 

Hithern  counties,  was  badly  injured,  being   nearly   ruined    in 

.me   localities   in    the    southeast.     Rice  was  in  good  to  excel- 

•nt  condition  where  watered;  but  the  drouth    interfered    with 

i-rigation   and   a  large  portion  of  it   was   lost  for  lack  of  water. 

leadows,    pastures,   and   truck   were   nearly  ruined   in   most 

laces  and  sweet  potatoes,  melons,    canteloupes,   peas,   peanuts 

nd  sorghum  were  badly    injured  except    in   the  more  favored 

ortious.     Peaches  were  shipped   from  Pike   County  and  there 

•ere  a  few  for  local  market  in  some  places   south  of  the  Arkan- 

X3  River. 

Very  light  hail  storms    were    reported  at  Searcy  on  the  18th 

nd  at  .Junction  on  the  29th. 

Abright  meteor  was  seen  at  12:50 A.  M.,  normal  time,  July 

>Oth.     Its  course  was  south  of  Little    Rock    from    southwest  to 

ortheast.     No  noise  was  heard.     Few   saw  it  because   of   the 

ime. 

TBMPER  ATUEE . 

The  monthly  mean  temperature  for  53  stations  was  79.6°, 
le  means  ranging  from  75.4°  at  Dodd  City  to  83  7°  at  Hot 
prings.  The  mean  for  stations  with  long  records  was  0.1°  below 
ormal,  the  departures  being  negative  in  the  northeastern  half 
I  the  State  and  positive  in  the  southwestern.  Temperatures 
•ere  high  from  the  3rd  to  the  7th  and  from  the  21st  to  the 
9th.  The  highest  temperature  recorded  was  111°  at  Bee 
Iranch  on  the  2oth,  all  but  seven  stations  reporting  100°  or 
acre.  The  lowest  temperature  recorded  was  49°  at  Eureka 
prings  on  the  1st.  Higher  temperatures  have  been  recorded 
ut  once  in  July  in  the  past  27  years ;  lower  temperatures  five 
imes. 

PBECIPITATION. 

The  mean  monthly   precipitation    for    seventy   stations   was 

.53  inches,    which  is  the   least   precipitation    for   July  in  the 

)ast  27  years.     The  amounts  were    unevenly   distributed   and 

anged  from  5.93  inches  at  Mountain    Home    to    0.U6    inch    at 

'onway.     The  mean  for  the  60  stations  having  a  record  for  ten 

■r  more  years  was'2.53  inches  less  than  normal,  the  departures 

)eing  negative  at  all  but  two  stations.     Moderate  amounts  were 

•  pnrti  d  in  ihe  north  central  and  northeastern  portioris,  and  in 

itral  and  southeastern  counties;  but  in    the    remainini. 

a-:  were  very  light.  The  greatest  24-hour  amount  vas  4.5" 

■s  at  Mountain  Home  on  the  !8th.  the  second  largest  bein;. 

12  indies  at  Center    Point.     Showers  were  general   from  t!i. 


null  to  ihi'  rjlh  and  fnmi  Ihr  IC.lii  to  tlic    1S(||,    but    were  dc- 
cidely  local  al-  other  times. 

EKBATA. 

Fel)rurary,  1018:  -  Alicia,  moan  niinimiitn  tetnpii 
should  l)e  38.7°;  monthly  m<an  teniperatun- should  be  ,m!).; 
departure"  from  normal  should  be  |)lu.-i  H.8.  Mounevillc.  moiilh- 
ly  mean  ti'mperature  should  bi;  45.1°.  Flot  Springn,  niaxi- 
mum  temperature  on  the  Gth  should  l)e  58°;  mcaii  maximum 
temi)erature  shou'd  be  (15.5°.  Marianna,  datf:  of  maximum 
temperature  should  be  25th.  Okay,  monthly  mean  tempcratiin: 
slioidd  be  44.8"*.  Newport  ilatcof  maximum  temperature  shoulrl 
be  25th. 

March,  1918:-  Centerpoint.  maximurn  on  the  17th  should 
be  76°;  ni'>an  maximum  temperature  should  b.j  70.1°,  monthly 
mean  temperature  should  be  58  4°;  departure  should  be  plus 
1.6°;  highest  temperature  should  be  86°  on  the  5th, 

April,  1918:-  Mammoth  Springs  mean  temperature  should 
be  58.2°;  departure  should  be  plus  0.5.  Mena,  total  precipita- 
tion should  be  9.92  inches;  departure  frOm  normal  should  be 
+4.38  inches. 
May,  1918:-  Dardanclle,  mean  maximum  temperature  should 
be  83.6°  monthly  mean  temperature  should  l)e  70.1°. 

MISCELLANEOUS  DATA. 


Pressure 

(Soa-level). 

Wind 

RKLATrVE 
liUJUDITY. 

o 

Stations. 

S 

a  . 

3  >, 

o 

J3 

o 

s 

d 

£>M 

S.t: 

g 

S 
<9 

S 

d 

s 

tS 

ft 

I-] 

P 

h3S 

si 

ft 

r- 

r- 

is 

Bentonville 

29.99 

30.20 

1 

29.82 

28 

,    3,153 

li 

25 

74 

72 

Fort  Smith 

29.98 

30.18 

5 

29.76 

17 

4,596 

30 

n. 

27 

72 

41 

77 

Little  Rock 

30.00 

30.20 

11 

29.76 

18 

4,677 

33 

n. 

29 

72 

46 

78 

MISCELLAIJEOXJS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms.  —  1st,  1;  6th,  1;  11th,  3;  12th,  2;  16th,  1; 
17th,  6;  18th,  6;  21st,  2;  22d,  4;  23d,  6;  26th,  2;  27th,  5; 
28th.  2;  29th,  6;  30th,  2. 

Hail.  -  18th,  1;  29th,  1. 


COMPARATIVE  DATA  FOE  ARKANSAS—  JULY. 

TSMPERATURe . 

Pkecipitation. 

Number 

DP  DaVS. 

Year. 

g3 

■s 

ID 
O 

Monthly 
avorate . 

DepM- 
tuie . 

o 

5 
6 

.3-- 

1891 

189-2 

1893 

1894 

1895 

1S9C 

1897 

1898 

1839 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

190S 

1909 

1910 

1011 

76.5 

-4.6 

103 

50 

7.24 

+4.14 

13 

«1 

10 

10 

79.0 

-1.3 

104 

50 

3.58 

-0.44 

10 

u  1 

10 

10 

80.9 

+0.6 

103 

59 

2.94 

-LOS 

17 

a 

3 

6 

78.4 

-1.9 

108 

51 

3.98 

-0.04 

17 

9 

5 

6 

78.9 

-1.4 

104 

55 

7.34 

+3.  32 

12 

10 

9 

12 

83.4 

+3.2 

110 

52 

1.61 

-2. 30 

16 

11 

4 

4 

82.4 

+2.2 

109 

50 

3.25 

-0.66 

16 

11 

4 

5 

79.9 

-0.1 

105 

50 

4.25 

-0.38 

12 

13 

6 

8 

79  0 

-1.1 

100 

52 

5.14 

+1. 97 

15 

11 

5 

8 

79.7 

-0.7 

102 

51 

4.46 

+0.63 

10 

15 

6 

9 

83.  7 

+3.5 

n6 

50 

2.49 

-1.36 

15 

13 

3 

6 

79.4 

-0.7 

105 

50 

4.49 

+0.26 

14 

12 

5 

6 

79.6 

-0.6 

105 

53 

3.  86 

+0.06 

13 

i.i 

77.9 

-2.0 

104 

49 

4.43 

+0.59 

13 

76.7 

-3.3 

106 

51 

-.60 

+3.67 

10 

76.7 

-3.4 

99 

48 

5.96 

+2. 17 

13 

;:- 

I'j 

81.4 

+  1.2 

-      108 

53 

1.96 

-2.08 

21 

8 

•2 

1       4 

79. 2 
81.9 
79.4 

7S  4 

—0.9 

103 

inr. 

48 

50 
41 

3.  on 

2.51 
5.46 

-0.97 
-1.73 
+  1..50 

16 
19 
15 

12 

4 

1       » 
5 

10 

1. 

43 

4.83  i     +l).97 

9 

11 

iUi 

_'  <'  '     -1.61 

15 

.-. 

1.6 

10! 

+0. 35 

13 

14 

'.S 

lia 

-1.05 

11 

15 

1.8 

107 

-\  'i 

..  2 

lOcl 

_ .  1  ,         -  ■ . 

'.■i 

Hit; 

52 


CUMATOLOGIOAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


July,   1918. 


Climatological  Data  for  th«  July,   1918. 


•Utlaoi . 


Alicia 

Amity  •••  ■: 

Arkadelplna  .... 
Arkansas  City  . . . 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonyille  

Bergiuan  •• 

Elack  Kock 

Boonevill* 


Cvuutiei . 


Brinkley 

Calico  Hock 
Camden  — 
Centerpoint 
Clarendon  . 

Conway 

Corning 

Crosselt..  .  ■ 

Danville 

DardaneMe  . 


DoddCity 

Dumas 

Dutton 

Eldorado 

England 

Jlureka  Spring!. 

Fayetteville 

Foreman 

Fort  Smith 

Fulion 


Oeorgetowu  — 

Gillette 

Qravetts  

Hardy 

Helena 

Hemp  Wall»o« 

Hope 

Hot  Springi  .... 

Huttlf   

Jelks 


Jonesboro 

Junctionti 

Lewisville 

Little  Kock... 

Lutherville  XX  — 

ilalvern   

Mammoth  Sprnig 

Mariauna 

Marked  Tree 

Marshall 


Mena 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Murfreesboro  — 

NaU  

Newport 

Okay 

Osceola — 

tJiark 

I'ine  Bluff 


Pocahontas 

Portland 

Prescott  

Princeton 

Rison 

hogers 

Soarcy 

Slieridan 

apringbank  tX-- 
Stuttgart 


8ubi»co 

Te:]carkana 

Umphers  t* 

Warren 

Whiteclitl*  .  . . . 
Wynne 


Lawrence 

Clark 

do 

Desha 

Independence . 
Van  Bureu  — 

Benton  

Boone  

Lawrence 

Logan 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Faulkner 

Clay 

Ashley 

Yell 

Yell 


Marion 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington . 
Little  River  . 
Sebastian  — 
Hempstead  . . 

White 

Arkansas  . . . 

Benton 

Sharf  

PhilUpn 

Garland 

Hempstead- 

CJarland 

Union 

Woodruff... 

Craighead.. 

Union 

Lafayett* . . . 

Pulaski 

.lohnson  — 
Hot  Spring  . 

Fulton 

Lee 

Poinsett  — 
Searcy 


Polk 

Baxter 

Montgomery . 

Pike 

Newton 

,Iack»on 

Pope 

Mississippi  . . 
Franklin  — 
Jefferson  .... 


Randolph  . 

Ashley  — 
Nevada  — 

Dallas 

Cleveland 
Rputon  . . . 

Wliite 

(irant 

Miller  .... 
Arkansas  . 


Logau  

Miller 

Yell 

Bradley 

Little  River. 
Cross  


State  means  and  extremes. 


254 

250 
250 
145 
277 


1,803 

1,324 

2S« 


22« 
3fil. 
158 
470 
171 
30? 
293 
175 
337 
330 

1,175 

162 
1,690 

2C5 

229 
1 ,405 
1,451 

"48i  I 
264 

200 

'  i  ',250 
643 

182 

1,500 

877 

GOO 

"i96' 

345 
132 
262 
286 
775 
277 
512 
235 
229 
1,083 

1,284 
800 
730 
867 

2  ,233 
231 

1,700 
240 
377 
215 

800 
122 
S27 
287 
243 
1.SS5 
236 

'  '246' 
228 

1,05» 
332 

2,000 
296 


260 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit). 


Precipitation,  inches. 


3  O 


■a  1; 


13 
26 
22 
84 
19 
2« 
12 
21 
16 
4 

SR 
14 
32 
22 
14 
34 
26 
15 
3 
32 

37 
10 
16 
14 
11 
10 
32 
1 
36 
82 


20 
21 

47 
24 
46 
26 

n 

2 

23 
25 
17 
39 
21 
35 
13 

7 
14 

3 

SO 

4 
17 

2 
25 
34 

3 
18 
22 
34 

26 

12 

36 

11 

16 

27 

5 

i 

6 

30 

21 
36 
2 
23 
13 
10 


77.4 
8L8 
76.4 
76.7 


79.5 
76. 6 


80.3 


82.  C 


78.0 

75.4 
81.4 
79.1 
82.0 
7S.7 
76.8 
78.7 


—  3.0 
+  2.1 
-2.3 
+  0.8 


-0.5 

-'o.'s 

+  1.5 


-  4.0 


99 


102 
111 
100 
103 


107 
101 
105 
1*3 

108 

'160 

'ioo 


+  4.0 

+  0.7 

-  2.!- 

-  o.<. 

+  1.1 


82.2    +  l.'i 


77.0 
78.2 


80-8 
Si. 5 

83.7 
81.8 


77.8 
82.1 


01 
07 


+  0. 
+  L2 
+  2.t 
O.f 


-86 

+  LC 


80-4 
81.2 
SO.  5 
77.0 
80. 6 
80.8 
78.6 

80.2 
7.5.5 
79.2 

75^  6  J 
79. 0 
74.4 
78.1 
S2.0 
8.'?.2 

79. 8' 
79.8 
82.0 


76.4 
80.0 


79.4 


82.2 
82.8 


-  0.2 
+  2.1 

-  04 
-0.8 


25 

27 

26 

8+ 


25 


104 


102 
106 


56 


56 


57 


108 

99 

106 

1«5 


102 
106 


25t 
28 
28 
24t 


12 


33 


+  l.C 


+  0.8 
2.C 


2.1 
+  0.5 
+  L2 

0.0 
--  1.6 

+  0.4 


0.3 


+  1.4 
+  0.5 


+  0.3 


78.8 


79.6 


0.1 


101 
105 
104 
103 
109 
109 
99 

103 
98 
107 

"99'^ 
100 
lUO" 
98 
107 
109 

103« 
102 
107 


101 
105 


103 


106 
105 


110 


25 
26 
28 
27 
25 
25 
261 

25 

r 

28 

"28 

7 
261 

7t 
28 
26 


28 


2ot 

28 
25t 

'26' 


Number  of  days 


Observers 


33 


2.95 

i.'ss 

0.74 
2.42 
0.80 
1.18 
2.06 
1.66 


0.46 
4.45 
1,44 
4.12 

o.g- 

0.06 
1.50 
0.72 
1.70 
0.85 

2.34 

0.21 
3.04 
1.60 
0.53 
M4 
1.52 


-1.4f 

-2'81 
-3.3:' 
-0.8« 
-3.01 
-3.1. 
-2.8 
-2.  S 


-3.8' 
+0  !i 
-2.  5 
-O.f 
-8.2 
-3.6 
-2..S 
-4.3 


-3.0' 

—2  4 

-3.2'; 

2.0c 
2.4,'-. 
3.3: 
2. SI 


64 

60 
56 
54 
57 
56 
56 

61 
53 
52 

'56^ 
58 
54 
56 
59 
58 

58= 
.55 


13 

1 
2 
13 

2-1 

13 

1 

12 
It 
3 

"i' 
1 

1 

9 

2 
2 


0.50 
L70 

l.t3 

o'es 

211 
0-96 
2.31 

1.89 
15.') 
0.90 
2.25 

3.14 

1.2i 


-3.3J 
-1.86 


-4.52 
-Lli 
-2.81 
-3.2f 
-2.71 
-3.2.1 
-3. 2] 


1.25 

•'so 

0.42 
2.16 
•  .30 
O.S!' 
0.96 
0.83 


0.19 
2.8c 
0.7.' 
4.12 
'1.  71 
0.  Ot' 
1.20 
0.49 
1.58 
0.30 

1.55 
0.19 
!.04 
1.00 
0.4s 
0.  40 
0.60 


-0. 1; 

-2.  8'- 


9t  39s 
14  40 
",       37 


38 


102 


111 


25 


52'l 

"     T 

55 

ll- 

58' 

"'is' 

59 

1+ 

58 

3 

54 

■  ■ '  '2t 

55 

It 

49 

' 

0.94 
0.7(1 
0.55 
0.76 
0.40 
5-08 
0.69 

0.68 
5.39 
0.36 
L52 
1.28 
2.27 
1.66 
2.  20 
063 
0.49 

0.4.^ 
2.75 
0.92 
2.40 
2. 14 
1.34 
1.40 
2.40 
0.87 
0.37 


-3. 05 
-3. If 
-3.01 
-3.2J 

-2.Vc 


-3  9J 


0.46 
1.44 

0.76 

'o.m 

1.10 
0.54 
1.90 
1.02 
0.80 
0.36 
2.25 

1.40 
1.20 


0.0 

0.0 
9.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


o.n 
on 
0.0 
n  0 
0  n 
0,0 
0.0 

0.i> 
0.0 
0.0 

0  0 
0.0 
0.0 
0-0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 

0.0 

'6.0 

0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 

0.0 
0.0 


36     1. 57 
39     0. 75 


LOO 
1.20 
1.67 


89 


-3.6t- 

0.  9 

-'i'4f' 

-3.  1? 

3.4;- 

-4.42i 
-2.  02: 

-2.39 

- 1.  68 
-1.60 
-3.35 


-2.13 
-4.11 


0.57 
0.18 
0.40 
».37 
0.401 
2.73 
0.30 

0.50 
4.55 
0.86 
1.24 
0.43 
1.90 
0.64 
2.10 
0.31 
0.27 


0.30 
1.54 
0.  92 
L40 
0.84 
0.  42 
0.  65 
1,80 
0.87 
0.15 


1,53 


-2.20  0.96 
-2.46]  0.6.0 

-J.' 65'' 6.  30 
-0.741  L20 
-1  81     1.50 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 

0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 

0.0 
0.0 

"o'.o 

0.0 
0.0 


12 
20 

0 

6 

1 

4 

21a 

5 

1 
3 


-2. 53    4.55      0.0 


13 
17 
U 
23 
11 
14 
21 

10 
22 
22 
21 
18' 
21 
11 
19 
21 
23 

0 

n 

25 
26 
31 
19 
18 
25 
25 
20 

16 
23 

"iV 

27 
20 


10 
10 
13 

5 

4 

9 

8 

9 
3 

8 
3 

6.1 

16 
6 


17 
9 
3 
f. 
0 
6 
9 
4 
2 
0 

2 
4 

4 
1 


n. 
ne. 


sw, 
sw 


liiliti':  (^lu'lck. 

S.  C.  Yarbroiigh.  ] 

F.  .1.  Carpr-uter. 

Geo.  E.  Payne. 

Jliss  L"lia  I.  Teter. 

.I.E.  Si';inl!in. 

U.S.  Weathor  I!ur.>»u. 

.lohu  T.  JIaxey. 

S..I.  llnwfi. 

S.  P.  McCoiniell. 

H.L.  D.Whitsou. 
.1.  W  Wniv. 
Zeb.  H   Warson. 
C.  M  .lliiddleston. 
Mis.  B.E.  Bishop, 
li.  1:.  Cordivv. 
.1.  N.  Crutchlield. 
A.Trt'dick. 
J.  R.  A  vera. 
C.E.Hall. 

Neal  Dodd . 
B.'ii.  Joliiisoii. 
.KM.  Kiel;. 'lis. 
Paul.  Babb. 

.1.   C.  t;M.Ml;Ullt. 

George  W.  .Vk'ho:ilds     ' 
University  olArkaii.«a>. 
W.A.Mai  lock. 
U.S.  Weatlier  Curoftrt.' 
T.J.  LogiiH. 


CI 

II 

arles  Hilburu. 
A.  Siroud. 
F.  Stevens. 

c. 

T. 
E. 
N. 
A 

r 

W 

A.  Cay wood. 
J.  MitcliPll. 
F.  Striekleii. 
P.  O'Neill. 
&.  N .  Gen .  Hospital 
A  H.'irv. 
E.  Bakar. 

Benedictine  Sisters. 
.1  .  A.  Loudfr'iinck. 
Dr.  J.  K.  Smith. 
U.S.  Weather Bnivau  , 
H.  KaulK-ld. 
Mrs.   Kate  L.  Smith 
\V.  S.  X'iueeut. 
Mrs.  jMary  Spaiiie. 
Chapman  A  Desvey  Co 
W.F.  Reevss. 

V.  W.St.  John. 
B.  S.  Halbsri. 

G.  A.  Whiiiingtou. 
Henry  A.   Davis. 
Charles  Pa.vtoii . 
George  L,  Kobiii.soii. 
U.  S.  Forest  Sei-vice. 
Alnot.d  P.  Smith. 
L.  M.  Guthrie. 
W.  P.  Mcijeo;ge. 

Benedictine  Sisters. 
T.  A.  Corson. 
Mrs.  G.  Gresham. 
Koo'.c  Coleman. 
Geo,  H.  Tisdale. 
Ciirl  A.  Stiirck. 
MifS  Sarah  Cywrt. 
Mis>  S.  E.  Aslicrait. 
t; .  1  ield . 
11.  A .  Buerkle. 

New  Snbiaco  Abbny. 
U.S.  Bra.»hear. 
U.  S.  1-oresi  Herviie. 
U.  K.  LnsU. 
E.ilela  .M  Seliini.LT. 
E.  U.   Allen. 


The  deBirtures  from  normal  temperature  and   precipitation  are  eomputed  only  for  sti.'h  sUitions  as  have  ten  or  more  years  ot  record  ,  but  all  complete  r  pons  .ii.  u»e 
inininc  section  means  T.     Precipitation  is  less  than  0.01  ineh  rain  or  mell^ed  snow.  tt     Reeeive.l  too  late  to  be  included  in.weaivs  and  summaries. 

Reference  letters  »  ^  «    appearing  in  the  table  indicate  number  ot  days  missing;  for  example,  b  represents  two  days  mi.sme,  etc.        t  Also  on  other  dpi>i. 


determiainK 


T    Precipitation  is  less  than  0.01  ineh  rain  or  melted  snow.         t  Also  on  oth^v  dates  or  monUis 
n  Post^omce  addresses  Of  Junction.  Randolph  La. of  these  sfcitions  are  as  foliows:     ,;  of  Lutherville.  RK.D.   No.  2    Lam^r,    Ark   ;   o.  Spri^.^bank     Dod<l,i  l.-e    Au. 

Umphers  Rov«r.  Ark, 


Im.Y,  li)lS. 


n.IMA'roi.OCICAI.    DATA      Ai;KA\SA.> 


I'.CI  ION 


Daily  ProcipitiiUon  for    July,    19 IH. 


StAlloliR. 


WntcrshoiU. 


Day  ol  month. 


1      2       S       4       S       8       7       »      9       10     II      12      13     U     IS      It     17     18     19     20     21     'i2     28     24  h»     20     27     2«     V9     30     31     S 


A'lrla 

A-iiiy  l!li 

Ar.uilrlpliia  I  I. 
Ar.aii^s  I'ily  II  1; 

Ba.>vilK.|:il 

her  Itraiu-h 

B-'i!l..iivillo  •".. 

~         \«ii 

.   K...-kl|l|... 


.•lUf. 


i.niiKl.'y  III! 

(.uliio  Kookjlll.. 

Onmilfii     II 

cVnlt'iiioint 

Clarfiuloii  nil  — 

Con««y 

Ooniiiis  I  i 

C"io«ett 

DaiiTille  i  i 

Diinlnn.'lle  II  II... 

DoiUU'iiy 

Dunms  

Uuuon  

EUloiiido  III! 

Euglnm.!  II  II 

EurrLa  Springs  . 

Fayouoville 

Foi  eiimii 

Fort  Smith  **•  .. 

Fiilton  I'll 

Georeotown  II  || . . 

Gilk'tte 

Cravette.  r 

Ilanly 

Heloimi:  II 

Hemp  Wallace . . . 

Hope 

Hot  Spriuifs 

HuttiK 

Jelks  .,  II 

Jouosboro  

Jumtion 

Lewisville 

Little  Kuek  *".. 

Lutiicrvillo 

Maiverii  11 II 

Mammotli  Spring 

Mariauna  il  ii 

Marked  Tree  ||  II  . 

Mar^liali 

Mena  i  II 

Mountain  Home. 

Mount  Ida  

Murireesboro  II  Ii 

Kail 

Newport,!  || 

Okay 

Osceola  ...  lis  — 

Ozark 

line  Bluff  IIH. 

Pocatioutas 

i'ortlandii  II 

'  Pi-escott  1, 11 

Viiiiceton  II  l| 

1  liison  ij  il 

Rogers 

Searcy   

Sheridan  Ml 

Springbank  |||| . . . 

Stuttgart 

Subiaeo 

Tixarkana  II  ||  ... 

I  uiphers  

Warren  I!  II 

Whitecliffsllll... 
Wynne  II  II    


White 

Oiiaohita .. . 

do 

Mis,-ii,>isippl  . 

While 

Arkansas  .. 

do 

Whito 

do 

.Arkansas. .. 

Whit* 

do 

Ouaeldta  . .. 

Ufd 

White 

.\rkansas   .. 

White 

tHiaehita. .. 
Arkansas..  . 

. .      do 

Wliite 

Arkansas... 

White 

Ouachita  . . . 
Arkansas  .. 
Wliito  .... 

do 

Ked  

Arkansas... 

Red 

Wliite 

Arkansas  . . 

do 

White 

Mississippi  . 
Ouachita  ... 

Red 

Ouachita .  . . 

do 

Cache 

White 

Ouachita  .. . 

Red 

Arkai 


do 

Ouachita   . . 

White 

Mississippi  . 
St.  Krancis. 

Wliite 

Ouachita   .. 

White 

Ouachita . .. 

do 

White 

do 

Arkansas  . . 
Mississippi  . 
Arkansas   . . 

do 

White 

Ouachita   . . 

do 

Ouachita  . . . 

do 

Arkansas... 

White 

Ouachita... 

ited 

Arkansas...- 

do 

Red 

Arkansas  ... 
Ouachita.. . 

Red 

St.  Francis. 


1.80 


.25 


4 


.05 


.20 


T. 


■30 


.82 


1.1 
.10 


.05 


.46 


.28 
l.(J2 
.5.5 


.03 


.13 


.SO 


.02 


T. 


.03 


.25 


1.  -M 


.65 


.30 
1  20 
T 


.IG 


1.26 


.•9 


.03 


.03 


.02 


1.20 


.29 


18 
2.85 


.16 
1.10 


2.25 
53 


.40 


.83 


03 

i.'io 


.10 
.30 
1.55 


1.04 


.80 


.13 
.40 

2.73 
.06 
.01 

4.65 


41 

1.90 

.44 

2.10 


.65 


1.50 


1.58 
10 


.15 


.26 


•20 


1.40 


.13 


•  04 


.25 


.45 


•  92 


.04 


.04 


.30 


.09 


.06 


•  S6 


.04 


.02 


.86 


T. 


.49 


.30 


1-90 
T 


.07 


T. 


T. 


1.24 


.09 


.10 


.05 


13 


.02 
1.20 


.03 


.00 


.05 


.06 


.04 


0  74 
2  42 
e.HO 
18 
2.M 
1.66 


.74 


0.46 
4.46 
144 
4.12 
0.96 
006 
150 
0.T2 
1.7» 
0.8& 
2. 34 
0.21 
3.04 
1.60 
0.53 
1.14 
152 


0.50 
1.7» 
1. 08 


0.68 
2.11 

o.ge 

2.31 
1.89 
1.55 
0.90 
2.25 
3.04 
120 


.25 


.07 


0.94 
0.70 
0.55 
0.76 
0.40 
5.08 
0.69 
0.68 
5.89 
0.36 
1.52 
1.28 
2.27 
1,56 
2.20 
0.63 
049 
0.45 
2.75 
0.92 
2.40 
2.14 
1.34 
1.40 
2.40 
0.87 
0.37 
1.57 
0-75 


I 


1.00 
1.20 
1.67 


Except  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon ,  near  sunset .  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  timt  oi 
sbserration.  **'  Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midniffht  to  midnight.  t  .Separate  d*te«  of  falls  not  recorded. 

*  Precipitatioir  included  in  tiie  next  following  measurement.  H  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  them  re<«rdMl  is  for  tie  »r«e«diug  24  hours. 

T.    Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

Daily  River  Stages  for  July,  1918. 


Stations. 


I  Fort  Smith 

Dardai.eiie. ... 

Little  Kock 

'  tine  Bluii 

Black  Rock  ... 
I  Calico  i\otk  .  . 

iBatesviUe 

'Newport 

iGeorsjetown. . . 
jClarenUon  . . . . 
I  Helena 

Aikaiiias  City . 

Camden 


RiTfers. 


Arkansas... 

do 

do..... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
do 

Oukcuiia... 


Flood 
stage. 

22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
22 
30 
42 
42 
89 


15 


17  I!  * 


19 


20     21 


22      23 


34 


25      26      27 


28 


29      30      31 


1|  4. 

2'  2. 

0. 


4-0 

2.0 

O.r, 

i.-2 

32 

1.4 

7.6 

3.2 

3.8 

10. 8' 10. 

»rl9. 0  20.2 

3  21. 1122. 1 

1|  5.5    5.4 


4.0   4.3' 
2.0.  1.9 


4.4 


0.2 
3.9 
2.8 
0.7 
7.0 
3.2 
42 
11.0 
20.5 
22.7 
5.C 


5. 
0    2. 


5. 

2. 

0. 

3. 

2. 

0. 

6. 

3. 

3. 

10- 

21. 

Si24. 

8    4. 


4.4 

2.7 

0.0 

3.5 

2.5 

0.7 

6    6.4 

Ol  2.9 

3    2.9 

Sllo. 6 

6  21..; 

2,24.  i 

7|  4.5 

I 


4.2 

2.  7 
0.8 
3.6 
2.5 
0 

6.3 
2 

2.5 
10.3 
28.  C 
24.3 
4.5 


4.1 

2.0 

0.6 

4.1 

2.4 

0.4 

G.I 

2.5 

2.1 

9.b 

8,19.  c 

9  23.£ 

4!  4.t 

I 


4.0 
1.8 
0.5 
4.2 
2.4 
0.3 
60 
2.5 
2.1 
9.5 
18.5 
J2.5 
4^6 


3. 
1. 

31  0. 


I  3. 

i   1- 
0*B. 


219. 
41  4 


3.3 

L4! 
*0.5, 
3.0 
25 
23 
7.1 
4  0 
3.9 
8.9 
14.0 
18.  :s 
4.4 


3.31  3.3 
1.3|   1.3 


*0.8 
2.9 
2.5 

1.4 
6.8 
8.8 
45 


0.9; 

2.8. 
2.5 
1.1 
6.5 
3.6 
4.1 

9.7  10.«H0.8 
13.Q  12.b!u.7 
17.5  16.7.15.8 
4.4,  4.4  4.4 
'         i 


3.2 
L2 
•1.2 
2.9 
2.5 
1.4 
6.6 
3.6 
2.8 
10.5 
10.7 


3.2 
1.2 
*1.2 
2.6 
2.5 
1.1 
6.8 
3.6 
2.1 
10.0 
10. 1 


15  0114.  1 
4.31  4.2 

I 


11,1 
3.1    31i  3.01  3.0i  3.0 

1.1  1.2;  1.2!  1.3  1.3 
•L2*1.2t*1.6;n.  61*1.6 
2.51  2.51  2.4i  2.41  2.3 
2.41  2.4j  2.4i  2^21  2.0 
0.9|  0-81  0.7i  O.oi  0.2 

6.2  5. 9|  5.7i  5.51  5.5 
8.5  3.5  3. 41  3.2|  3.1 
1.8  1.6  1.51  1.41  1.2 
9.5  9.2]  9.ol  8.8i  8.6 
9.5,  9.1!  8.8;  8.5i  8  2 

13. 5;13.o;i2.6  12.2111.9 
4.2|  4.2    4.2i  4.ll  39 


*Below  Zero 


54 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION. 


July,   15)18 


Daily  Temperatures  for   July,     1918. 


Stations . 


# 


Alicia i 

Hfttesville  5^ \ 

BteBranch j 

Bentonville j 

Eergman ) 

BrinUley  4$  ) 

Calico  Eock  $$...) 

Camden ) 

Ceiitevpoiut i 

Conway j 

Crossett j 

Pardanelle  5$ ] 

Dodd  City 1 

Dumas ; 

Duttou j 

KldoradoM | 

England  W  ; 

Eureka  Springs  . .  : 

Fayetteville i 

Fort  Smith 

Oravette ; 

Hardy 

Eemp  Wallace ... 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro 

Junction 

Little  Kock 

Lutliorville 

Malvern  % 

Mammoth  Spring 

MariauuaJ'S 

Marked  Tiee  55... 

Marshall 

Mena  M 

Mountain  Homo. . 
Mount  Ida  • 

Nail 

Newport  $$ , 

Okay , 

Osceola  

Ozark 

Pine  Blun  U 

Pocahontas 

Portland  U 

I'rescottW 

Uogers 

Seiircy 

Stuttgart '... 

Subiaco 

IV.xarkana  W 

Warren  W 

\\ynne45  


Maximum . . 
Jliniiuum  .. 
Maximiun.. 
Minimum  .. 
Maximum.. 
Minimum  .. 
Maximum . . 
Minimum  . . 
Maximum. . 
Minimum  .. 
Maximum.. 
Minimum  . . 
Maximum. . 
Jlinimum  . . 
Maximum.. 
Minimmu  .. 
Maximum.. 
Jliniuuim 
Maximum 
Minimum  . . 
Maximum.. 
Minimum  . . 
I  Maximum.. 
'  Minimum  . . 
j  Jlaximum.. 
I  Minimum  . . 
I  Maximum.. 
I  Minimum  .. 
,  Maximum.. 

•  Minimum  .. 
I  Maximiun.. 
!  Minimum  . . 
I  Maximum.. 
I  Minimum  . . 
\  Maximum . . 
!  Minimum  . . 
j  Maximum. . 
I  Miuimum  .. 

Maximum., 
i  Minimum  . . 

Maximum.. 
I  Jlinimum  . . 
i  Maximum . . 
(  Minimum  . . 
j  Maximum . . 
(  Minimum  . . 
S  Maximum . . 
(  Minimiun  . . 
)  Maximum.. 
)  Minimum  .. 
i  Maximum 
(  Minimum  . . 
j  Maximum.. 
I  Minimum  . . 
j  Maximum . . 
I  Miuimum  . . 
j  Maximum.. 
(  Minimum  . . 
j  Maximum., 
i  Miuimum  .. 
j  Maximum. . 
t  Miuimmn  . . 
i  Maximum.. 
(  Minimum  . . 
j  Maximum.. 
1  Minim\ira  . . 

j  Maximum.. 

1  Minimum  ., 

i  Maximum. 

i  Minimum  . 

j  Maximum. 

(  Miuimum  . 

\  Maximum. 

(  Miuimum  . 

i  Maximum. 

I  Miuimum  . 

S  Maximum . 

i  Miuimum  . 

i  Maximum. 

■  1  Minimum  . 
j  Maximum. 

■  I  Miuimum  . 
<j  Maximum. 

•  j  Miuimum  . 
i  Maximum. 

•  I  Minimum  . 
)  Maximum. 
(  Miniumm  . 
i  Maximum. 

•  )  Minimum  . 
j  .Maximum. 

■  )  .Minimum  . 
)  Maximum. 

•  (  .Minimum  . 
)  Maximum . 

•  (  .Minimum  . 
(  Maximum . 

•  (  Miuimum  . 
j  Maximum , 

•  I  Minimum  , 
)  Maxinmm 

•  (  Miiiimuui 
J  Maximum 

•  (  Minimum 
\  Maximum 

•  '(  Miruinum 
j  Maximum 

•  i  Minimum 


11      12 


14      15 


19      20 


il      22 


90 
60 
9i 
57 
98 
59 
88 
59 
93 
66 
96 
58 
9-1 
60 
95 

'96 
57 
92 

58 
73 
57 
90 
57 
88 
55 
99 
561  58 


90 
67 

86 

57 

8S 

49 

84 

53 

85 

62 

89 

57 

86 

55 

92 

51 

84 

73 

91 

63 

95 

71 

91 

52 

90 

70 

83 

66 

90 

60 

87 

60 

83 

55 

90 

60 

89 

58 

82 

56 

9U 

64 

83 

53 

88 

57 

81 

50 

88 

58 

74 

54 

88 

57 

86 

67 

92 

65 

8.0 

60 

87 

69 

8» 

68 

83 

52 

90 

55 

83 

62 

88 

59 

90 

70 

89 

65 

89 

55 


57 

85 

57 

89 

52 

88 

54 

91 

62 

87 

55 

90 

57 

93 

53 

83 

62 

90 

62 

91 

66 

94 

55 

84 

55 

84 

65 

91 

63 

88 

56 

86 

58 

90 

57 

100 

59 

91 

58 

88 

58 

87 

55 

89 

59 

76 

61 

92 

59 

74 

57 

88 

57 

92 

69 

97 

5S 

89 

59 

8' 

5 

8' 

59 

84 

54 

89 

56 

88 

60 

91 

59 

90 

59 

89 

54 

941 

55 


95 

55 

90 

58 

91 

51 

89 

56 

94 

61 

89 

58 

92 

60 

98 

55 

89 

60 

93 

60 

93 

54 

94 

56 

90 

61 

87 

65 

90 

63 

93 

55 

88 

60 

94 
62 

102 
60 
92 
61 
93 
58 
90 
57 
93 
52 
82 
62 
95 
61 
76 
68 
90 
63 
95 
60 

100 
59 
92 
60 


96 

63 

92 

60 

93 

5' 

92 

66 

96 

67 

92 

59 

94 

62 
100 

5 

93 

69 

95 

65 

95 

60 

9' 

5' 

9; 

63 

90 

69 

95 

65 

94 
61 
80 
60 
97 
61 

102 
61 
94 
70 
94 
64 
92 
58 
98 
56 
85 
65 
96 
63 
79 
58 
93 
60 


101 
62 
95 
62 
91 
61 
97 
62 
90 
61 
9o 
59 
91 
65 
99 
64 
97 
68 
104 
.'.8' 
98 
62 


91 

70 

91 

61 

93 

67 

96 

69 

91 

62 

98 

61 

98 

64 

93 

70 
10 

69 

98 

62 

91 

60 

96 

64 

92 

72 

95 

70 

98 

65 

88 

66 

100 

65 

100 
62 
92 
70 
95 
66 
94 
60 
98 
60 
84 
63 
98 
64 
82 
59 
94 
63 

100 
70 

100 
65 
95 
62 
9' 
63 
69 
66 
89 
61 
100 
60 
94 
66 
9.) 
67 
97 
6i 
101 
59 
101 
63 


100 
65 
96 
70 
95 
62 
95 
68 
98 
71 
93 
61 
100 
69 
104 
62 
94 
69 
101 
68 
99 
62 
100 
64 
99 
66 
93 
71 
9' 
70 
100 
64 
91 
68 
103 
66 
107 
68 
93 
68 
98 
69 
94 
65 
100 
62 


85 
58 
90 
60 
94 
59 
89 
68 
92 
55 
92 
69 
89 
70  56 


99 
65 
82 
76 
94 
64 
98 
67 
102 
65 
9' 
71 
96 
62 
101 
66 
93 
64 
101 
62 
94 
65 
100 
68 
101 
66 
108 
61 
101 
65 


102 
70 
98 
70 

100 
64 
96 
69 

100 
70 
97 
66 

103 
69 

101 
63 
94 
69 

103 
71 

103 
62 

100 
69 

104 
64 
96 
78 

100 
72 
99 
66 
94 
66 

103 
67 

105 
67 
97 
73 
100 
71 


64 

101 
fll 
89 
68 

100 
70 
86 
70 
98 
66 

100 
67 

102 
07 

100 
67 

100 
66 

102 
67 
96 
66 
98 
68 
98 
68 
102 
71 
IOj 
66 
10(i 
61 
102 
67 


95 

60 
93 
54 
89 
58 
94 
68 
89 
57 
91 
58 
99 
59 
91 
71 

103 
65 

•102 
65 
88 


70  55 


104 

67 

90 

72 

88 

75 
101 

68 

94 

71 

98 

70 

90 

71 

88 

73 

96 
73 
86 
65 

102 
62 
82 
60 
85 
74 
86 
75 
94 
68 
98 
63 

101 
70 
97 
62 

102 
71 

106 
69 
98 
67 
91 
58 
92 
70 
97 
78 
102 
6' 

100 
65 
9l) 
69 


93 

66 

87 

68 

94 

63 

98 

63 

83 

56 

92 

59 

97 

60 

89 

60 

96 

66 

88 

55 

96 

58 

86 

60 

90 

61 

79 

58 

94 

66 

95 

67 

95 

66 

97 

58 

91 

63 

94 

66 

92 

59 

91 

65 

88 

60 

94 

03 

95 

68 

99 

60 

91 

57 


83 
66 
90 
65 
85 
63 
90 
63 
78 
60 
81 
66 
93 
67 
82 
64 
95 
59 
74 
63 
76 
63 
79 
59 
91 
58 
88 
6' 
95 
65 
81 
65 
98 
60 
98 
65 
82 
63 
76 
60 
88 
65 
85 
6' 

100 
6S 
103 
58 
79 
58 


63  62 


84 

64 

95 

66 

84 

54 

99 

64 

75 

64 

82 

631 

84 

66 

83 

60 

78 

64 

84 

63 

81 

63 

74 

63 

76 

60 

76 

62 

75 

59 

78 

65 

75 

58 

91 

59 

90 

65 

82 

66 

86 

58 

75 

64 

71 

63 

78 

62 

94 

60 

8u 

63 

83 

04 

85 

70 

75 

63 

80 

63 


92 

65 

87 

65 

86 

57 

94 

60 

99 

60 

86 

61 

90 

«1 

87 

56 

91 

62 

88 

63 

91 

62 

85 

58 

91 

61 

93 

65 

951 

63 

87 

61 

90 

64 

88 

65 

86 

61 

93 

5S 

89 

63 

94 

67 

88 

61 

95 

62 

92 

55 


95 
57 
94 
55 
91 
55 
92 
66 
92 
68 
91 
65 
94 
56 
99 
55 
89 
67 
95 
64 
95 
65 
94 
58 
95 
56 
89 
65 
95 
65 
92 
58 
89 
57 
100 
57 
99 
5 
8' 
60 
93 
63 
90 
64 
94 
65 
8' 
6. 
93 
60 

"62 
90 
59 
95 
66 
99 
59 


100 

61 

94 

67 

92 

68 

95 

66 

98 

70 

92 

64 

99 

60 
105 

56 

91 

66 

99 

66 
100 

60 

97 

57 

99 

60 

S3 

70 

97 

68 

96 
61 
92 
59 

102 
63 

100 
60 
96 
78 
95 
65 
95 
64 
99 
56 
87 
66 
96 
63 
90 
62 
9' 
59 
97 
66 

102 
62 


99 

65 

93 

60 

89 

64 

91 

69 

93 

74 

86 

66 
100 

67 
101 

61 

92 

71 

100 

68 

100 
65 
97 
66 

101 
70 
93 
73 
96 
71 
99 
67 
92 
68 

104 
63 

102 
69 
90 
72 
97 
67 
97 
68 

102 
59 
80 
63 
99 
64 
88 
64 
94 
59 
90 
70 
96 
62 


101 
75 
94 
60 
90 
68 
92 
68 
96 
76 
89 
70 
84 
70 
99 
74 
94 
78 
98 
75 

102 
72 
92 
65 

104 
75 
84 
75 


94 

66 

94 

58 

92 

55 

87 

60 

92 

68 

88 

54 

91 

65 

98 

62 

89 

71 

95 

67 

95 

67 

89 

60 

94 

63 

88 

69 

92 

6S 

92 

66 

8G 

65 

91 

63 

93 

63 

85 

65 

91 

67 

84 

62 

90 

61 

85 

63 

90 

65 

86 

65 

91 

65 

95 

65 

9' 

68 


101 
63 
94 
58 
95 
56 
92 
59 
93 
69 
92 
59 
82 
64 
99 
66 
92 
71 
95 
66 
96 
60 
93 
60 
97 
64 
91 
70 
93 
66 
SO 
64 
89 
62 
99 
60 
100 
63 
87 
62 
90 
6' 
90 
61 
91 
61 


74 

86 

71 

95 

75 

99 

73 

8Ji 

701 


69 
95 
60 
97 
67 
92 
61 
98 
69 
94 
60 
90 
64 
102 
58 
94 
70 
98 
67 
97 
65 
91 
61 
101 
69 
93 
69 
99 
67 
96 
62 
88 
61 
95 
60 
85 
62 
90 
63 
98 
71 
91 
61 
98 
58 


100 

65 

97 

62 

97 

66 

96 

73 

98 

74 

95 

70 

96 

68 

101 

85 

94 

73 

95 

72 

100 

66 

94 

64 

102 

70 

92 

69 

98 

67 

94 

69 

88 

64 

105 

64 

101 

08 

96 

72 

9f 

70 

88 

65 

98 


92 
66 
88 
64 
91 
61 

100 
65 

102 
S3 
92 
63 
95 
59 
96 
67 
89 
59 
95 
68 
95 
65 
96 
65 
98 
68 


9Si  104 

64,  59 

85  91 

64  6J 


100 
70 
101 
65 
91 
67 
97 
72 
92 
74 
85 
70 
97 
68 
99 
67 
95 
74 
99 
75 
99 
68 
96 
67 
113 
72 
93 
73 
89 
71 
95 
70 
93 
65 
101 
64 
102 
70 
94 
72 
94 
70 
89 
64 
99 
70 
89 
67 
96 
70 
84 
64 
94 
70 
93 
67 
102 
70 
95 
71 
94 
69 
100 
72 
83 
69 
97 
67 
97 
75 
91 
69 
101 
70 
106  1(5 
()3i  65 
95|  9' 
691  69! 


103 

72 
104 

68 

92 

70 

92 

72 

97 

76 

89 

74 
100 

69 
101 

67 

9 
■74 
100 

76 
105 

68 
100 

68 
106 

71 

97 

77 
100 

73 

98 

71 

93 

69 
109 

70 

103 

71 

98 
77 
97 
72 
89 
68 

100 
65 
89 
71 
99 
7') 

91 
63 
91 
64 
99 
70 
103 
72 
98 
7 

99 
70 
103 
71 
88 
72 
102 
70 
101 
6S 
99 
72 
103 

ii)6 
70 
101 


105 

70 

103 

68 

103 

72 

101 

76 

103 

77 

101 

73 

101 

72 

108 

67 

98 

75 

104 

75 

105 

67 

100 

63 

106 

70 

101 

76 

104 

77 

102 

70 

96 

72 

104 

72 

109 

70 

98 

76 

103 

72 

90 

71 

104 

69 

94 

70 

99 

70 

98 

62 

94 

72 

105 

74 

107 

72 

102 

75 

101 

69 

105 

70 

101 

74 

100 

70 

103 


104 

72 

103 

76 

104 

61 

101 

68 

103 

70 

101 

61 

105 

73 

10' 

61 

97 

77 

105 

74 

104 

68 

102 

72 

103 

6' 

99 

76 

105 

72 

103 

67 

100 

70 

91 

70 

106 

73 

99 

73 

102 

74 

92 

64 

104 

59 

96 

78 

100 

77 

100 

64 

94 

72 

106 

65 

10'.1 

72 

101 

77 

90 

71 


103 
71 
98 
70 

103 
95 

101 
72 

103 
79 

101 
71 

106 
68 

108 
66 
98 
76 

103 
75 

100 
69 

100 
74 

100 
70 

190 
70 
102 
74 
99 


72 

10: 

65 

105 

71 

104 

73 

99 

76 

100 

74 

98 

65 

104 

60 

98 

76 

100 

74 

100 

66 

91 

74 

100 

75 

106 

74 

103 

71 

99 

71 


103 
73 
97 
70 

105 
63 

103 
66 

104 
71 

102 
65 
96 
71 

103 
«7 
99 
76 

106 
72 

102 
72 
96 
82 
9S 

n 

91 

101 
73 

104 
70 
9' 
71 

100 
72 
91 
70 
93 
71 

103 
71 
94 
69 

107 
65 
99 


1041  102 

71   70 
1011  101 

63   58 
103!  105 

69' 
I113 

77 


1114 
68 
104 
70 
110 
631  64 
100;  100|  ion 
73  73 


100 
68 
95 
68 
100 
67 
100 
6' 
95 
78 
92 
62 
86 
70 
99 
63 
94 
74 
100 
71 
90 
68 
93 
68 
99 
72 
92 
73 
95 
73 
99 
71 
94 
70 
100 
71 
92 
701 
86 
72 
96 
73 
89 
68 
98 
6' 
88 
65 
93 
73 
90 
70 
92 
71 
95 
75 
104 
74 
93 
71 
96 
70 
100 
70 
88 
68 
lOOl  100 


96 
73 
97 
67 
92 
71 

107 
72 

105 
74 
97 
74 
92 
70' 

107, 
70 

101 
66' 


69; 

97 

71' 

1051  106, 

74 


69 
96! 
71 
96 

721  73 
105  102 
72:  72 1 
100  lOSi 
(W  67 
94  93 
70   71 


96 
71 
94 
67 
81 
60 
87 
65 
94 
67 
88 
63 
94 
66 
99 
67 
94 
74 
99 
88 
96 
71 
92 
66 
93 
69 
90 
74 
95 
71 
98 
70 
97 

66 

93 

72 
100 

72 

88 

67 

96 

70 

87 

67 

99 

65 

90 

62 

94 

71 

90 

68 

90 

62 

93 

75 
102 

74 

91 

71 

92 

72 

98 

70 

86 

05 

95 

69 

94 

701 

''■"■ 
(19 

101! 
70; 

ll>ol 

oy; 

92 

71' 


94 
09 
91 
60 
94 
53 
89 
67 
94 
73 
80 
6,S 
9ii 
59 
98 
65 
93 
75 
97 
72 
95 
68 
89 
69 
92 

70 

88 

71 

96 

69 

95 

71 

98 

60 

90 

67 

87 

66 

84 

60 

96 

71 

84 

68 

96 

61 

87 

60. 

89" 

6*3 

90; 

621 

90  i 

541 
951 
70 1 


ii  liii«trumeiiti>  are  ruud  lu  Hie  uiuiuiiiif;  tl>«  maximum  utmKCiaunv  uiei.  mui  is  changed  to  the  pracedinsr  day  on  which  it  usually  occurs 
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D.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 


Af?KAlMSAS    SECTION. 
HARVSY  S.  COLE,    meteorologist. 


oi..  XXIII.  LiTTLi  Rock,    Auk.,   Art.irsT,  1<)1S.   No.  8. 


aKNiSRAL  SUMMARY. 

Flu>  dry  woathor  during  tho  latt(>r  portion    of    .Inly    und    the 

first  20da.ys  of  August,  in  connection  with  tlie  unusually    high 

trnipcraturcp  during  that  time,  caused  a  severe  drought  in    all 

f-ortions of  the  State.     The  weathi-r  was   more  favorable  during 

the  remainder  of  the  month,  but  all    crops    iiad     Iwen    greatly 

d;iin;VRed.     Cotton  had  ceased  puttingon  squarts  and  was  shed- 

iug  inidly  when  the  ilrought  ended.  Tli,e  stalks  were  dead  in  much 

of  the  highlands,  and  growth  had  nearly    ceased,    leaving  but  a 

?uial[  portion  of  it  in  condition  to   put  nn    more    fruit.     Early 

corn  was  ruined  in  some    portions   of    the    State     and    badly 

damaged  in  all  portions,  the  rains  occurring  too  late    to    benefit 

much  of  it.     Late  corn  was  greatly  benefitted   in    .some    of    the 

more  favored  portions,  but  slighiiy  in  most    portions.     It    was 

found  impossilile  to  irrigate  a  considerable  portion    of  the  rice, 

•  owing  to  the  hot,  dry  weath-.-r,  but  the  remainder  of  the  crop    is 

j  in  very  good  condition.     Meado-.vs.  pastures,  truck,    fruit,    and 

I  sorghum  were  seriously  injured  and  the  acreage   of    late   white 

'  potatoes  was  materially  reduced. 

TBMPEE  ATURK. 

I  The  monthly  mean  temperature  for  55  stations  was  82.9° 
I  which  equaesthe  highest  mean  on  record  for  the  past  28  years, 

the  same  mean  having  been  recorded  in  1896.  The  means  were 
1  considerably  higher  in  western  than  in  eastern  portions  of  the 
I  State  and  ranged  from  77.6°  at  t^key  to  88.5  °  at  Booneville. 
I  The  average  departure  from  'the  normal  for  the  44  stations 
i  having  a  record  for  ten  or  more  years  was  +3.2°,  the  departures 
I  being  positive  at  all  stations  and  ranging  from  O.!'  at  Center 
(Point  to  6°  at  Bergman.  Temperatures  were  high  from  the  1st  to 
;:the  20th,  after  which  they  were  slightly  above  normal.  The  high 
jest  temperature  reported  was  115°  at  Searcy  on  the  4th,  which  is 
!the  highest  August  temperature  on  record  in  the  past  28  years, 

and  is  within  one  degree  of  the  highest  for  any  month. 

PRECIPITATION. 

The  monthly  mean  precipitation  for  71  stations  was  3.90 
inches,  the  mean  for  the  60  stations  having  a  record  for  ten  or 
more  years  being  0.37  inch  greater  than  normal.  The  monthly 
amounts  were  unevenly  distributed  over  the  State,  being  light 
in  Arkansas,  lower  White,  and  Sc.  Francis  valleys,  with  larger 
imounts  in  other  portions,  The  greatest  monthly  amount  was 
12.17  inches  at  Ozark;  the  leastO.99  inch  at  Fort  Smith.  The 
greatest  24-hour  amount  was  3.42  inches  at  Ozark  on  the  23d. 
The  showers  were  light  and  scattered  from  the  6th  to  the  16th, 
ifter  which  they  were  heavier  and  more  frequent;  but  the 
he  drought  was  not  effectively  liroken  until  the  20th. 


MJ.SCRLLANJSOUS  DATA. 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 
Thnndrrstor,n.-<.-7t\u  I;      8tli,  1;      10th   1;      12th,   2;     1.3th 
6;      14th,  8;     1.5,th  15;     16th,  10;   17th,  4;     18th,  6;     'l9th7' 
20th.  3;     21st.  4;      22d,  2,       23d,    4;       25th,    7;  '26th     2- 
27th,  1:     2yth.  3;     SOih,  8;     31st,     6. 
Fog.-24th.   1;      29th.  1. 
Soiur  Haloes.-  dth,  1;      9th,  1;    19th,  1. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS—  AUGUST 


Veae. 

TBMI'ERATUBK. 

Precipmatjo.n. 

Number  or  Davs. 

—  s 

"5 

4* 

V 

0 

Is 

«5 

.i 

0 

>> 

-3 

3 

_o 

0 

1891 

is'.e.  ..  . 

1893 

1S94 

1895 

1896 

1897 

189S 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1SI8 

76.4 
78.3 
77.3 
78.1 
79.4 
82.6 
79.6 
79.4 
82.2 
83.1 
80.5 
80.7 
78.7 
78  1 
79. 1 
77.9 
82.0 
79.3 
82.4 
79.2 
78.0 
78.  7 
82.1 
78.5 
74.7 
81.8 
77.1 
82.6 

-1.9 
+0.1 
-0.9 
-0.1 
+  1.2 
+4.5 
+1.5 
+0.6 
+3.6 
+2.3 
+  1.5 
+  1.1 
-0.4 
-1.1 
0.0 
-1.4 
+2.7 
-0.4 
+3.0 
-0.4 
-L6 
-0.4 
+3.0 
-0.8 
-4.9 
+2.8 
-2.1 
+3.2 

108 
106 
102 
104 
102 
112 
111 
108 
112 
108 
109 
108 
105 
105 
103 
ICO 
113 
103 
111 
104 
107 
105 
107 
104 
102 
107 
104 
115 

39 

40 
48 
48 
55 
48 
45 
54 
54 
57 
52 

l\ 
46 
51 
42 
54 
52 
47 
43 
45 
45 
46 
57 
40 
46 
43 
52 

2.75 
4.39 
3.08 
4.63 
2.M 

2.  32 
2.59 
4.35 
2.04 
2.S5 
2.95 
2.55 
4.34 
2.81 
3.73 
4.92 
2.92 
4.48 
1.27 
3.92 
8.19 

3.  .30 
1.62 
6.81 

10.44 
2.63 
4.10 
3.9f) 

-a  06 

+L03 
-0. 28 
+  1.27 
-0.  72 
-0.90 
-0.  63 
+1.01 
-1.13 
-0.15 
-0.25 
-0.56 
+  1.39 
—0.57 
+0.60 
+  1.04 
-0.30 
+  1.40 
-2.21 
+0.81 
+4.37 
-0.17 
-2.07 
+3.19 
+7.37 
-1.05 
+0.59 
+  U.37 

21 
13 
18 
12 
18 
17 
17 
13 
19 
16 
14 
19 
15 
16 
18 
14 
16 
15 
20 
13 
11 
15 
20 
8 
9 
17 
16 
15 

8 
11 

9 
11 

9 

9 
10 
13 

9 
12 
13 

9 
12 
12 
10 
10 
10 
10 

1^ 
11 
10 
10 

11 

9 
9 

7 
8 

2 
7 
4 
8 
4 
5 
4 
5 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
3 
7 
5 
6 
3 
6 
9 
6 
1 
12 
13 
5 
8 
7 

5 
9 
5 

8 
4 

I 
7 
4 

5 
6 

4 
8 
6 
8 

'I 
8 
4 

8 
12 
7 
3 
12 
U 
3 
8 
7 

ERRATA. 

July,  1918.-  Okay,  mean  minimum  temperature  should  be 
63.0  degrees.  Mean  monthly  temperature  should  be  74.4  de- 
grees. Bentonville,  monthly  percentage  of  sunshine  should  be 
70.     Monthly  mean  pressure  should  be  30.02. 

June,  1918.-  Portland:  Precipitation  on  the  27th  should  be 
1.43  inches;  total  precipitation  should  be  5.34  inches;  depar- 
ture from  normal  should  be  plus  1.45  inches;  number  of  rainy 
days  should  be  7. 


n 


CLIMATOLOGIOAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


August,  1918 


Climatolorical  Data  for  th*  Aug^ust,   1918. 


•Utianf . 


CauutUi. 


Temperature  (  Defrees  Ffthreuheit). 


3  O 


Precipitation,  inches. 


S 


Number  of  days . 


a.  - 


*o 


Observers. 


s  llcia 

mity 

rkadelphia  . . 
\rkftnsas  City . 

;alesvllle 

;ee  Branch  . . . 
lientonvill*  ... 

lierrnian 

Klaclc  Kock  ... 
i3oon*Till* 


Brlnkley 

(.-'allco  Hock 

Camden 

Centerpoint 
Clart'udon  . . 

Conway  

Corning 

Crosselt 

DiiMVllle 

DardautMe  .. 


DoddClty 

Dumas 

Di.itlon 

fJlilorado 

Enifliuid 

Kuroka  Springs. 
Fayetlt^ville  — 

Foriiuian 

Koii  Smith 

Ful»on 


Geortev»wn  — 

Gilletie 

Gravett*  

Hardy 

Helena 

H«mp  Wallac* 

Hop* 

Hot  Syilngi  .... 

HuUig   

Jelk» 


Jonesboro 

Junctiontt 

LewisTille 

Little  Kock 

Lutheryille  tt  ... 

Halyern   

Mammoth  Spring 

Mariauna 

Marked  Tree 

Mariihall 


Mena 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Uiirfreesboro 

Kail  

Newport 

Okay 

Osceola — 

Ozark 

Pine  Bluff 


Pocahoutai 

Portland 

Pre.scolt 

Princeton 

Kiaou 

HoitiTS 

e.'ttny 

Sl.eri'lan 

Springbuiik  tt- 
Stuttgart 


8ubiaco 

Texarkana , 
L'mtiliers  tt. 

Wairen 

\Vliii!cUtIs. 
Wynne 


Lawreuee 

Clark 

do 

Degha 

ln<lependence . 

Van  Buren 

Benton  

Boone 

Lawrence 

Logan 


Monro*... 

Izard  

Ouachita  . 
Howard  . . 
Monroe. . . 
Kuulkner  . 

Clay 

Ashley. ... 

Yt-11 

Yell 


Marion 

Desha 

Madison 

Tnion 

Lonoke 

Carroll 

Washintflon  . . 
Little  Kivcr  . . 

.Sebastian 

ilwmpiiiead ... 


Whit* 

Arkansas  .. 
Btnton  . .    . . 

Sharp  

Phillip!  .... 

tiarland 

Hempstead- 
Garland  

I'liiuu 

Woodruff... 


Craighead.. 

Union 

Lafayette... 

Pula.--ki 

.lohiiaon 

Hot  .Spring  . 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 


Polk 

Baiter 

Moiagoni«ry 

Pik« 

Ke^fton 

.lackcon 

i'oiie 

Mississippi  . . 

Franklin 

Jefferiion 


Randolph 

Ashley   

Nrvada 

Dallas 

Cleveland 

Benton 

White 

(irant 

.Mill.T 

.^rkaiiiias  . 


Lilian 

Miller 

Yell  

BiaJley 

Little   Kiver. 
Croiis 


8t»fe  means  and  extreifie-. 


254 

'J50 
■250 
140 
277 


1.1(03 
1.324 

26a 


32S 
S61 
168 
470 
171 

tot 

293 
175 
337 
330 

,176 
162 

.syu 

2C5 
229 
,405 
,461 

'48i 
264 

30* 


1,250 

182 

1,506 

177 

600 


1»6 

S45 
132 
2fi2 
286 
776 
277 
512 
235 
229 
,083 


1 ,2S4 
800 
780 
S67 

2  .233 
231 

1.7U0 
240 
»77 
215 

»00 
122 
S27 
287 
243 
1,385 
236 


240 
228 

1.058 
332 

2.000 
200 


260 


13 
25 
22 
34 
19 
28 
12 
21 
18 
4 

16 

14 
S2 
22 
14 
34 
26 
16 
3 
32 

87 

10 
16 
H 
11 

It; 

32 

1 

36 

32 


81.8 


+  1.7 


105 


81.8° 
84.2 
80.8 
81.4 


Hi. 8^ 

8S.0 
80.6 
81.  lo 
82.0 


84.8 
S3!4 

8i]8' 


79.8 
83.2 


83.3 
82.4 
81.8 
83.0 


85.0 


81.4 
83.3 


82.8' 
82.8 
85.0 
«2.4* 


82.6 
S».5 
i4.4' 
d2.8 
84.1 
82.2 
81.0 
83.6 
82-4 
S3.f 

82.4 
SU.O 
81.8 


82.2 
83.8' 
81.7 

8:i.  1 
Si. 8 
84.2 


81.  1 
S3. 6 


83.  3 


8-1.8 
84-1 


82.  :> 


+  1.2 
+  4.8 
+  4.3 
+  6.0 


109' 
114 
103 
109 


3 
3+ 
3 
11 


+  3.2 


+  0.7 
+  O.I 


llOe 

109 
107 
106 
105 


11 

4 
10+ 

4+ 


+  4.7 
+  2.S 


113 

ios' 

iog' 


10 


+  2-0 


106 
105 


+  2.2 

+  2.4 

+  3.8 

+  5.8l 


105 
106' 
107 
105 


+  5.6 


+  4.0 
+  4 


+  3.2 

+  3.5 

+  5.5 

+  L6 


106 


105 
112 
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107 
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110 
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4+ 
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17 

4 

4 

4 
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17 

4 

3 

3 
4 
3 
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11 

4 
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2 

3+ 


3+ 


55 
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.54 
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68 
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31 
1 


2+ 
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27 
31 


56 


58 


52 


1 

2 
28 

1 
31 

2+ 

1 

1 

1 

1 

31 
1 
1+ 


35      3.85 


53<: 
47 
34 
42 


82 


42 


4-60 
2.49 
2.76 
3.95 

4. 88 
3.77 
4-80 
L,35 

1.30 
4-98 
4.26 
4.03 
1.61 
2.13 
3.  ,50 
5.27 
4.36 
2.05 

4.88 
5.46 


2.8S 
1.05 
5.30 
3.02 


0.99 
3.67 


2.11 


26+ 

2 

1+ 

1 
31 

11 

1 

1 

24) 


6.71 
7.13 
3.44 
3.82 
4.90 
6.09 
4-70 
1-46 

2. 38 
6.44 
3.77 
L42 
2.88 
4.43 
5.11 
2.  72 
1.63 
3.75 

6.10 
4.70 
2., 80 
4.05 
4.39 
4.31 
3.54 
2.  13 
12- 17 
4.39 


-1.41 


+0.13 
-1  36 
-1.'25 
+0.48 
+0.  84 
+0.64 
+0.85 


-2.  05 
— 0.  23 
+  1.0' 
+0.68 
-3.16 
-1.21 
-0.04 
+  1.66 


-1.45 

+0.47 
+  1.63 


1.26 

3.96 

+0.91 

0.88 


1.91     0.0 


2.  #0' 

i.ioi 

1.  22 

1.251 
1.92' 
0.97 1 
MOl 
0  55: 

0.46! 
1.90 
1.45 
1.55: 
0.  ,50 
1.67 
2.00 
3.05: 
2.05 
0.65 

L4ll 
2.721 


0.80 
0. -18 

1.79: 

1.75: 


0.0 
8.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
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2.07    O.5.'      0.0 
+  1.32    0.90      0.0 


•  •82      0.0 


+3.34 

+3. 33 
0.48 
0.28 
1.54 

+2 


+0 

43 

-1 

25 

+3 

11 

1  +  1 

01 

-2 

23 

-1 

■i2 

+  1 

13 

+0 

60 

-2.33 

+  1 

73 

~0 

16 

:+0.77 

+o.'y4 

-6.'68 

+8.26 

1.33 


9.55 
5.7.) 
3.01 
3.80 
5.85 
■5.13 
2.10 


'2.38 
3.30 

1.  32 
2.21 
1.60 

2.  17 
1..U 
0.50 

1.23 

2. '20 
2.02 
0.461 
0.90! 
2-  10 
1.75 
1.05 
L25 
1.75 

1.81 
0.  77 
i.65! 
1.56 
1.06' 

2.  10' 
0.86, 
1.88 

3.  42 
1.35 


+.5.57,  2.40 

+0.90  2.30 

0.00,  1.00! 

+  0.54,  1.20 

+2.9Si  2.35 

+  1.90;  ».  27 

1  0.51 

3.50  i i  1.70 

3.61   |+H.26i  1.33: 

I..54    -2.06^  0.70 
I 

+0.25|  L40 
+0.60    O.bi 


3.39 
3.21 


4. '25 
3.10 
3.84. 


3. 90 


+0.  46  1.  30 
+001  1.70 
-0.58    1.68 


+0.  37 


3.42 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 

0.0 
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0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 


0.0 


9 
18 
18 

8 
17 
17 
22 
11'' 

19 
19 

17 
14 
12 

15 
20 
9 
19 
15 
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■26" 
13" 
16 

12 

4" 

23 

21 
16 
17- 
11 

17 
111 
14 
9 
15 
14 


13 
18 
17 
14" 
10 
U 
13 
13' 
18 

I'l 
U 
19 
23 
18 
17 
17 
24 
IS 
14 

I 
11 
17  i 


12 

6 

2 
14 

7 

6 

1 
13'' 

11 

0 

6 
11 
11 
14 

0 
17 

I 

5 

2(1 
0 


2i.a 

19 
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.luliiis  Giielck. 
S.   C.  Yarbroiigh. 
F.J.  Carpenter. 
Geo.  E.  Payne. 
Jliss  Lelia  I.  Teter. 
.1.  E.  Scanlan. 
U.S.  Weathor  Buroa 
.lohn  T.  Maxey . 
S.  ,1.  Howe. 
S.  P.  McConnell. 

H.  L.  D.Whitson. 
.1 .  W  Wray  . 
Zeb.  H    \V«tson. 
C.M.Huddl.'ston. 
Mrs.  B.  E.  Bishop. 
E .  K  .  Cordrej  . 
.1.  N.  Crnlchlield. 
A.  Tredick. 
J.  K.  Avera. 

C.  E.Hall. 

NealDodd. 
Bt-n.  Johnson. 
.1.  M.  Kick. 'Its. 
Paul .  liabi"! .  ■ 

J  .  C.  C-ii'iiuiilt . 
tioorge  W .  N'ichoalils 
I'niversity  01  Aikans. 
W.  A.  MatiiM-k. 
U.S.  VVi'atii.-r  Biirc!: 
T .  .1 .  Logan . 

Charles  HUburn. 
H.  A.  Stroud. 

A.  F.  Stevens. 
C.A.  Cay wood, 
T.J.  .Mitchell. 
E.  F.  Stricklen. 
N.  P.  O'Neal. 

A  .  it  N .  Gen  .  Hosplti 
('.  A  Berry. 
W.  E.  Baksr 

Benedictine  Sisters. 
J  .  A.  Lowderback  . 

D.  Patton.Sr., 
U.S.  Weather  Bureai: 
n.  Kaulleld. 

Mrs.    Kate  L.Smith. 
W.  S.  Viiicent. 
Mrs.  Mary  Spaine. 
Charles  Walton 
W.  F.  Keeves. 

\'.  W.  St.  .loiin. 

B.  K.  Hrilber;. 

G.  A.  Wliittii.jftoi). 
Hemy  A.   Davi». 
Charles  I'axton. 
George  L.  Robinson. 
U.  S.  Forest  Service. 
.Mwood  I'.  Snhih. 
L.  .VI.  Guthrie. 
W.  r.  Jlou'orge. 

Ui'ueilictine  Sisteis. 

T.  A.  Corson. 
j  Irwin  A.  U.akpl.v 

Fooie  Coleman. 

(ieo.  II.  lisdale. 

Carl  A.  Stanlc. 
!  .\I;,-s  Sarah  (,'yiiert. 

.Mi>-S.  E.  Ashcraft. 

G.  Field. 

11.  A.  Buerkle. 

Xcu  Subittco  .-Vbhey. 
U.S.  Brashear. 
U.S.  Foi-ct  Service. 
K.  K.  Lu.sk. 
Eulfla  M  Schirmor. 
E.  O.    .\lleii. 


1 ...  iici^ii.urus  u,;m  iii/iiuai  it;iiipera-uie  and    lire.  i,)itation  are  computed  only  lor  such  stations  as  have  ten  or  more  years  of  recoril,  but   all  compieie   reports  ar«  use  j 
det<;nuiuin^iiec::on  means,  X.     Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow  .         ++     Keciived  too  late  to  be  includeii  in  means  ami -^inumaries.  j 

Reference  letters.  »,  »,<:.  appearing  in  the  table  iiidicaie  luimber  of  days  missing;  for  eiample.  t>  represents  two  days  missing,  etc.        +  Also  on  other  dates.  1 

1.  Precipiialion  i-  :■  se  t   nii  ii.i-l  ineli  rain  or  melted  snow,         +  Also  on  oti.e- dales  or  months. 
It  Pcst-office  addressei  Of  Junction.  Randolph  La. of  these  gtatious  are  as  followt:    ,;  of  Lutherville.  K.F.D.   .\o.  2,  Lamar.   Ark.  :  of  Spriitgbank     Do<idr)dge,  .\rk. 
I'lm  h>  rs  Kn\  cr   Ark. 


l-.ilST,    19IS 


(M.IMATOI.OCKWI.   DATA:    ARKANSAS  SECTION. 


CI 


Cally  rracipilakion  f«r     AuKUHt,   181M. 


Except  as  otherwise  indicated  obse 
►.  rvation  ••*  Kegular  Weather 

'    *  Precipitalion  inchvWd  in  tlie  lu- 
T.    liuce,  or  i«»a  tiiaii  0-01  inch. 


rvations  are  generally  made  late  in  the  aftenioon,  near  suns'^t,  and  precipitation  recorded  is  for  the  H  hour*  cndin.'  at  theti,n« 

Bureau  station:  precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnisht.  t  Separate  ,l»tes  of  Mh  not  recorded 

•xt  loUowmg  mea>=urem.nt.  11  Precipitation  uieanirBd  in  the  morniue;  amount  then  rscsr^.*  is  <or  tiie  kroL^diae  '*  hou™ 


Daily  River  Stnfres  for  Ai::g-i;s'-,  1918. 
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1. 

0*0 
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4 
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7  11. 
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r 


4  3.4 
0  0.9 
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0.4 

5.2 

2. 

.2 

.3 

9.i 
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12 
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Diiiiy  Te.aueratures  foi    AtrStTST,     1918. 
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Mammoth  Spring 
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Marshall 

Mena  W 

Mountain  Home. 

Mount  Ida  ■ 

Nail 

Newport^ 

Okay 
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Ozark  

Pine  Bluff  M 
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Portland  M 
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Subiaco 
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\  Mii.xiiiuiin. 
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/  .Mininuiin  . 
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(  .Mini mum  , 
j  MiiMiuum. 
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111'  112 
66  84 
1,03 
75 
109 
79 
106 
69 

im 

75 


100 

64 

95 

56 

102 

.63 

lOli 

71 

103 

71 

102] 

64 

lOll 

60 1 

100 

58 

96 

67 

105 

67 

103 

61 

99 

.54 

99 

65 

96 

68 

103 

70 

104 

60 

90 

57 

99 

63 

9'2 

57 

100 

70 

102 

72 

90 

56 

104 

56 

92 

65 

99 

59 

96 

67 

» 

58 
109 


101  11,7 

61  61 

92  100 

56  58 


100 

70 
104 

60 
107 

75 
104 

76 
106 

75 
105 

76 
108 

71 
105 

54 

98 

75 
106 

102 

74 

106 

66 

102 

72 

101 

74 

108 

74 

103 

60 

106 

63 

106 

70 

100 

59 

108 

78 

105 

75 

102 

64 
107 

62 
100 

76 
104 

61 
100 

79 

98 

61 
108 

70 
109 

82 
108 

67 
101 

64 
107 

89 
104 

74 
105 

6' 
105 

69 
108 

73 
106 

65 
i  108 

59 
104 

70 


102 1  102 


105 

6i 
10 

7« 
105 

80 
106 

76 
104 

75 

nu 

76 
101 
68 
9' 
74 
103 
78 
101 
71 
107 
74 
104 
75 
102 
771 
109 
79 
105 
«8 
106 
66 
105 
75 
109 
69 
106 
83 
104 
75 
106 
67 
106 
66 
99 
77 
106 
61 
102 
68 
96 
70 
105 
72 
109 
72 
109 
75 
97 
73 
107 
72 
105 
77 
115 
74 
96 
74 
110 
80 
106 
72 
109 
65 
105 
■9 


99 


98 


13  !  ,4 


19   20 


26 


68 

65 

96 

94 

70 

73 

85 

100 

76 

75 

107 

95 

74 

7(1 

104 

95 

75 

70 

94 

93 

65 

70 

102 

90 

70 

69 

96 

89 

73 

70 

101 

100 

79 

73 

100 

93 

70 

76 

104 

11 

78 

71 

100 

90 

71 

69 

106 

99 

68 

65 

104 

'7^ 

102 

101 

70 

99 

74 

95 

78 
100 

71 

97 

75 

96 

73 
1031 

76| 
104! 

71 
100 

76 

97 

72 

96 
70 

95 
73 
89 
66 

101 
73 
93 
61 
96 
72 

103 
70 

104 
74 
99 
79 
99 
71 

100 
74 
97 
69 

100 
74 

102 
72 

101 
71 
99 
69 

105 
70 
96 
76 


102 

72 

103 

70 

101 

70 

100 

71 

99 

78 

98 

72 

105 

73 

100 

70 

94 

75 

100 

75 

102 

72 

103 

71 

100 

75 

99 

76 

102 

74 

99 

74 

98 

69 

106 

73 1 

103 

74 

105 

78 

93 

71 

98 

68 

99 

71 

90 

70 

102 

76 

71 

64 

98 

74 

105 

70 

105 

76 

102 


74 

Iff 

75 

102 

74 

100 

76 

105 

75 

103 

68 

104 

65 

105 

74 

104 

63 

106 

76 

97 

73 

103 

63 

100 

65 

94 

72 

105 

70 

73 

63 

101 

73 

106 

73 

105 

74 

106 

68 

101 

71 

104 

71 

102 

74 

106 

75 

105 

71 

105 

75 

10» 

73 

1(J8 

60 

106 

4 


103 

70 
106 

7( 
10' 

72 
104 

76 
195 

75 
103 

78 
110 

73 
106 

68 

96 

76 
103 

78 
102 

66 
107 

78 
100 

73 
IOO 

77 
105 

74 
104 

105 

68 
106 

70 
104 

72 
106 

78 

98 

75 
102 

65 
102 

68 

97 

73 
107 

69 
100 

63 
101 

73 
101 

70 
109 

74 
108 

74 

93 

72 
105 
73 
104 
70 

107 
70 

105 
73 

108 
74 

102 
74 

104 
60 

108 
74 


9:< 
71 
93 
70 
102 
73 
102 
78 
100 
7« 
100 
73 
101 
73 
101 
70 
93 
75 
101 
75 
90 
70 
103 
74 
97 
75 
94 
76 
102 
76 
104 
71 
102 
71 
102 
71 
104 
71 
100 
78 
96 
73 
98 
68 
99 
69 
91 
76 
100 
72 
94 
63 
99 
72 
99 
79 
106 
74 
103 
72 
91 
70 
101 
71 
99 
74 
101 
73 
97 
70 
103 
77 
99 
74 
99 
59 
103 
73 


99 
69 
105 
70 
93 
67 
96 
66 
103!  U6 
70  68 
98 '  97 
68  [  69 
991  101 
72!  71 


96.  100 

681 


102!  104 

52  j  65 
95 

69 1  66 

98  102 

72  71 


90 

74 

91 

72 

94 

67 

99 

76 

95 

74 

90 

72 

95 

71 

90 

72 

98 

70 

99 

71 

95 

71 

95 
73 
96 
71 
97 
68 
97 
69 
88 
66 
97 
72 
91 
64 
98 
72 
99 
76 
89 
74 
98 
72 
95 
68 
95 
74 
94 
72 
9t 
69 
97 
71 
97 
74 
97 
73 
98 
69 


101 
70 
93 
73 

961  100 


95   901 
67   70! 


103 
70 
102 
65 
99 
65 
95 
70 
101 
76 
93 
68 
104 
68 
102 
S8 
99 
74 
100;  102 
791  72 
1031  104 
68:  68 


71 


99 
68 
91 
67 
99 
72 
94 
63 
99 
72 
100 
77 
102 
71 
96 
72 
98 
68 
101 
72 
93 
69 
99 
68 
99 
70 
100 
71 
100 
71 
102 
59 
101 
72 


71 
98 
67 

103 
67 
90 
67 

102 
71 
94 
64 
99 
71 

100 
76 

105 
71 

103 
79 

101 
70 

102 
73 
98 
72 

103 
71 

103 
70 

102 
70 
99 
71 

108 
59 

104 
70 


103 
65 

103 
75 
97 
75 
98 
71 
99 
70 
98 
70 

105 
71 

102 
68 
90 
65 
96 
70 
9' 
69 

192 
69 
80 
66 

102 
70 
94 
60 
99 
70 

"73 

104 
72 
98 
70 

103 
70 

102 
71 
94 
69 

100 
68 

105 
70 
96 
71 

103 
71 

107 
61 


68 
104 
69 


95   92 
72   i.8 


103 

10' 
66 
98 
65 
96 
69 
99 
73 
9' 
72 

103 
70 

1ij6 
65 

loo 
74 

102 
74 

103 
70 

100 
70 
98 
72 
93 
7» 
98 
70 

100 
68 

100 
69 

102 
72 
99 
70 
98 
77 
99 
71 
99 
70 

104 
65 
93 
69 

100 
71 
93 
73 

101 
71 


lOS 

72 
100 

71 
104 

68 
1U5 

63 

97 

69 
102 

76 
103 

70 
100 

72 
104 

71 
106 

57 
105!  100 
69;  69 


106 

72 
98 
71 
98 
73 

104 
71 
94 
70 

100 
70 

105 
68 

103 
71 

107 
71 

107 
59 

11)7 
70 


101 
72 
89 
70 
97 
71 

101 
71 
93 
68 
95 
69 
91 
73 
99 
71 

103 
72 

101 
71 
95 
69 


89   88 


90 
70 
98 
68 
93 
6' 
92 
70 
91 
72 
91 
70 
91 
6 

95 
70 
82 
74 
88 
71 
86 
68 
94 
65 
87 
71 
86 
72 
90 
70 
85 
70 
83 
67 
95 
65 
91 
66 
91 
70 
88 
70 
89 
66 
90 
70 
80 
65 
93 
69 
82 
60 
95 
73 
92 
65 
89 
71 
91 
69 
88 
69 
84 
71 
90 
69 
88 
t9 
91 
70 
93 
72 
87 
72 
92 
.  70 
90 
711 


92 

70 

90 

67 

91 

67 

94 

71 

91 

74 

89 

71 

92 

67 

93 

69 

83 

73 

84 

72 

90 

69 

98 

58 

89 

72 

88 

72 

93 

72 

89 

69 

91 

64 

95 

66 

96 

60 

91 

70 

86 

70 

92 

65 

92 

68 

83 

66 

94 

67 

85 

63 

93 

68 

92 

72 

89 

70 

93 

66 

89 

69 

89 

70 

86 

69 

90 

67 

93 

68 

92 

74 

86 

72 

93 

70 

92 

67 


HI 

;o 

92 

70 

83 

67 

87 

6!) 

86 

72 

82 

61 

9; 

70 

89 

70 

86 

73 

89 

72 

90 

69 

93 

64 

80 

73 

87 

74 

90 

69 

87 

72 

88 

70 

95 

71 

95 

64 

84 

70 

85 

70 

89 

70 

93 

70 

82 

65 

91 

67 

81 

65 

91 

68 

90 

71 

73 

70 

89 

71 

91 

69 

92 

72 

79 

67 

89 

69 

93 

70 

89 

71 

87 

72 

95 

71 

89 

71 


94 

71 

92 

72 

88 

«7 

85 

67 

90 

72 

H3 

68 

93 

68 

90 

71 

89 

74 

91 

70 

94 

71 

90 

67 

91 

71 

88 

71 

91 

70 

89 

71 

88 

69 

94 

72 

96 

67 

87 

70 

90 

70 

90 

70 

86 

68 

83 

66 

86 

73 

83 

64 

90 

74 

92 

6» 

87 

71 

86 

72 

92 

71 

93 

71 

84 

68 

90 

70 

93 

74 

90 


ii  instruments  are  read  in  the  morning:  th«  maximum  UmperaUire  tl.en  read  19  changed  to  the  preceding  day  on  which  it  usuall  oceurrs 
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U.  S.  ULPAKTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 

ARKANSAS    SECTION. 
HARVKY  S.  COLE,    Meteorolotfist. 

'1      XXlll.  l.rnin;   Ko.k,  .\i;k.,   Ski'ik\ii!i:i;,  1!)18.   No.il. 
GENERAL  SUMMARY. 

'ho  woathor  during  Scpti'uilxn-  was  very  favorable  for  farm 
k  and  for  crops,  giMU-rally,  oxcopt  that  it  was  too  cool  and 
for  cotton  to  ri|)on  properly  in  sonu^  portions.  In  the  low- 
Is  of  central  and  northern  i)ortions  cotton  began  putting  on 
xrcs  in  many  section.-^  and  a  fairly  goodjop'crop  has  devel- 
.1,  hut  will  not  mature  except  under  most  favorable  cnndi- 
3.  In  the  soutiiern  counties  the  greater  portion  of  the  crop 
icked,  a  large  portion  of  it  is  picked  in  central  sections  and 
ing  is  well  under  way  in  northern  portions.  The  weather 
very  favorable  for  rice  which  recovered  consideral)ly  after 
3  began,  also  the  preparation  of  the  soil  and  sowing  wheat 
lereago  being  much  larger  this  year  tlian  last.  Corn  was 
g  gathered  and  pastures,  forage  crops,  potatoes,  sweet  pota- 
,  sovgluun,  peanuts  and  fall  truck  made  excellent   progress. 

TKMPEKATUKB. 

lie  mean  temperature  for  52  stations  was  67.3°  which  is 
lower  than  any  other  September  mean  for  Arkansas  in 
past  29  years,  the  means  ranging  from  61 .8°  at  Dodd  City  to 
°  at  Camden.  The  departures  were  negative  at  all  stations 
rahged  from  —1.6°  at  Camden  to  —9.9°  at  Dodd  City, 
highest  temperature  reported  during  the  month  was  104° 
luudeu  on  the  loth,  highest  temperatures  occurred  at  near- 
1  stations  on  the  14th  or  1.5th.  The  lowest  temperature 
rted  was  29°  at  Dodd  City  on  the  21st,  lowest  temperatures 
U  reported  at  most  stations  from  the  20th  to  the  22d. 
Aver  temperature  was  recorded  but  once  in  September  since 
j'ds  have  been  kept  and  on  one  other  occasion  the  record 
(he  past  month  was  equaled.  The  difference  between  north- 
|md  southern  stations  was  greater  than  usual,  the  high 
|')eratures  continuing  inuch  longer  at  soutiiern  stations 
1  at  northern. 


PKECIPITATION. 


le  monthly  mean  precipitation  for  68    stations    was    4.63 

?s,  the  amounts  varying  from  1.80    inches  at    Crossett    to 

)  inches  at  Alicia.     Tlie  mean  for  ,57  stations  having  a    re- 

of  ten  or  more  years  was  0.9.5  inch  al)Ove    normal,  the  de- 

?ire  being  positive  except  in  two    southern  tiers  of    counties 

ije  they  were  negative.     The  rainfall  was    well    distributed 

nghthe  month,  good,  soaking  rains  occurring  from  the    3rd 

?5th,  from  the  16th  to  the  2!.)thand  from  the  2,5th  to    the 

t      The    greatest    24-liour    rainfall     was     5.03    inches    at 

!'  dan  un  the  liGth. 


UISCELLANEOUS  DATA. 


8TiTI0.Ni. 


BontonvIUe . . 
Kort  Smith... 
JJttlo  Rock... 


I'RKHHURic  (RcA-lnvel). 


30.06 
30.04 
30.06 


30.47 
30.46 
30.46 


29.03 
29.70 
29.71 


\TIND. 

KiCI.ATIVF. 

IIOMIDITY. 

o 

C 

i^ 

i 

t| 

B  ■ 
o2^ 

B-n 

"71 

2 

a 

a 

p 

Has 

»iS 

a 

H. 

A 
2 

r- 

«» 

a^ 

2.  920 

18 

8t) 

so 

4. 759 

48 

SW. 

10 

84 

66 

07 

6.  CC9 

28 

s. 

2 

75 

51 

61 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA. 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 
Thunderstorms.-     1st,  3;     2d,  5;  3rd,  8;  4th,  7;  5th,    1;  15th 
2;  16th,  8;  17th,  6;  18th,  5;  19th,  13;   25th,  10;  26th,    2- 
28th;  1. 
Fog:-     4th,  1. 

Solar  Hat  ox:-     lUh,  1;   13lh,  3. 

Fjosts,  Liyht:-     20th,  7;  21st,  19;  22d,  2;  28th,  1;  2yth,  1. 
Hail:-     19th,  1. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS—  SEPTEMBER 


Year. 

Tbmperatubk. 

Precipitation. 

NU.MBKR  OF  DaY8. 

.So 

go; 

I2 

0 
0 

fa 
SI 

li 

0 

11 

>> 

s 

0 

0 

2.-0 

1891 

1892 

1893 

1894 

189.T 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

19ul 

1902 

1903 

1904 

1905 

19'J6 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

73.4 
70.8 
74.0 
73.1 
77.1 
73.3 
76.6 
75.2 
71.9 
78.0 
72.6 
68.4 
70.7 
7.5.4 
74.2 
75.7 
73.9 
73.4 
74.7 
76.4 
79.0 
78.5 
71.7 
71.4 

71.  ■■J 

72.  5 
71.8 
67.3 

+0.8 
-1.7 
+  1.5 
+0.6 
+4.1 
+0.4 
+3.7 
+  1.9 
-1.5 
+  4.7 
-1.2 
-5.3 

+-Il 
+0.2 
+2.5 
+0.5 
0.0 
+1.5 
+3.1 
+5.4 
+  1.0 
-1.6 
+  !.l 
+  1.3 
-1,6 
—  0.  y 
-6.2 

102 

96 
103 
100 
105 
106 
108 
104 
109 
104 
101 

99 
102 
101 
100 
100 
106 
101 
108 
101 
102 
106 
108 
101 
100 
102 
99 
U14 

40 
32 
36 
38 
32 
35 
.33 
40 
28 
48 
32 
30 
34 
37 
44 
47 
38 
29 
31 
44 
46 
32 
33 
38 
34 
30 
37 
29 

0.94 

2.14 
3.75 
3.56 
1.36 
3.25 
0.60 
7.35 
1.21 
4.25 
3.08 
5.06 
2.47 
2.46 
3.90 
6.24 
2. 22 
4.00 
2.84 
2.41 
3.67 
2.  40 
10.10 
3.19 
1.43 
3.40 
1.76 
4.63 

-2.49 
-0.28 
+0.63 
+0.44 
-1.76 
+0. 19 
-2.46 
+4.  07 
-2.19 
+0. 98 
-0.22 
+2.  02 
-1.09 
-0.77 
+0.  42 
+2.  88 
-0.96 
+0.  98 
-0.77 
-0.87 
+0.65 
-0.94 
+6.38 
-0.24 
-1.G2 
-0.29 
-1.H7 
-rO.95 

22 
23 
19 
14 
19 
11 
21 
15 
20 
12 
18 
15 
18 
15 
16 
11 
19 
13 
18 
18 
18 
18 
9 
16 
IG 
19 
IS 
IG 

6 
4 
5 
8 
7 
9 
7 
6 
7 
12 
8 
8 

9 
7 
9 
8 
8 
7 
8 
9 
8 
9 
9 
8 
6 
7 
9 

2 
3 
6 
8 
4 
10 
2 
9 
3 
6 
4 

5 
6 
7 

10 
3 
9 
5 
4 
3 
4 

12 
5 
C 
5 
5 

2 
3 

5 

6 
4 

10 
2 
8 
3 
7 
4 
8 
5 
5 
8 

10 
4 

5 
5 
6 
4 
13 
5 
3 
6 
4 
7 

68 


BtAtioua . 


Mountain  Home 

Mount  Ida 

Marfreesboro  — 

Nail  

Newport 

Okftj 

Oaci.ol* — 

Ozark 

Pine  BUilI 


Po(;»,liout»» 

Portland 

Proscoit 

Princeton 

Kison 

BoKPrs 

Searcy 

Sheridan 

SprinBLiank  Jt. 
atutcgarb 


Subiaco 

Texarkana  

Umphers  tt 

Warren 

Whilecliffs 

Wynne 


Ceuutiei . 


Alicia 

Amity 

Arkftiielphia  

Arkansas  City 

Batesville 

Bee  Branch  

Bentonvill*  

Berjrnian 

Elack  Hock  

Boon«Till« 

Brinkley 

Calico  Rock  

Canidi'n  

Centerpoint 

Clarendon   

Conway  

Corninf  

Cross?  1 1 

Danville 

UardaneMe 

Dodd  City 

Dumas 

Duttou 

Kldorado  

Knglaud 

Bureka  Springs.... 

Fayetteville 

Foreman 

Fort  Smith 

FuUou 

Oeor»etown 

Gillette 

Gravett*  

Hardy 

Helena 

Hemp  Wallac*  . . . 

Hop* 

Hot  Spring! 

Huttig   

Jelks 

Jonesboro 

Junctionit 

Lewisville 

Little  Rook 

Luthorville  tt  

Malvern    

MauimoUi  Spring  . 

Marianna 

Marked  Iree 

Marshall 


Lawience 

Clark 

do 

Deslia 

Independence . 
\an  Buren  — 

Benton  

Boone  

Lawrence 

Logan  


Monro*. .. 

Izard  

Ouachita  . 
Howard  . . 
Monroe. . . 
Faulkner  . 

Clay 

Ashley. ... 

Yell 

Yell 


Marion 

Desha 

Mndisou 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington . 
I,itlle  Kiver  . 
Sebastian  — 
Hempstead  .. 


Whit* 

Arkansas  .. 
B*nton  . .  . . 

Sharp 

Phillipi  .... 

Garland 

Hempstead- 

Garland 

Union 

Woodruff... 

Craighead . . 

Union 

Lafayette . . . 

Pulaski 

.iohnsou  — 
Uoi  Spring  . 

Fulton 

Loc 

Poinsett  — 
Searcy 


folk 

Baiter 

Montgomery . 

Pik* 

Newton  

Jackfon  

Pope 

Mississipi)i  . . 

Franklin 

Jefferson  — 


Randolph  . 
Ashley  — 

Nevada 

Dallas 

Cleveland  . 

UiMiton 

White 

(irant 

Miller 

Arkansas  . 


CLIMATOLOGIOAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


SkpsemlePv,  1918 


Climatolo»ioikl  Data  for  th»  September,   1918. 


Logan  

Miller 

Yell  

Bradley 

Little   River. 
Cross 


State  means  and    extremes. 


254 
250 
■.^50 
145 
•i77 


1,*03 

1 .324 

259 


32« 

S61 
16« 
470 
171 
}09 
293 
175 
337 
330 

1,176 
162 

1,590 
2C5 
229 

1,465 

1,451 

'm 

264 
M* 

1.256 
(43 
1S2 

1,500 

»77 
600 

"196 

345 

132 
2C-2 
28C 
775 
277 
512 
2:!o 
229 
1,083 

1,284 
8U0 
730 
367 

2  .23.^ 
231 

1,700 
240 
J77 
215 

300 
122 
327 
287 
243 
1,385 
236 


240 
228 

1,059 
3.32 

2,000 
20» 

' '256' 


20 
21 

47 
24 
46 
26 
11 
2 

23 
25 

17 
39 
21 
35 
13 

7 
14 

3 

30 

4 

17 

2 

25 

34 

3 

18 

22 

34 

26 

12 

36 

11 

16 

27 

5 

5 

6 

30 

21 
36 
2 

23 
13 
10 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit). 


6.5.0 


64.4 
66.8 
62.8 
64.2 

66.  S 

67.6 
63.  9 
73.4 


68.  4.1 

61.8 
70.0 

69.4' 
68.2 
63. 7 
64.4 

68.6' 


63.4 
65.2 


71.2 
73.4 
70. 2 


65.3 
71.5 


69.  (i 
68.-1 
68.6 
64.2 
00.  s 
66.6 
60.  I 

63.5 
03.8 
66.1 

62-2= 
67.6 
63. 2 
68.4 
08.2" 

70.  3 

06.6 
68.  6 
72.1 


8.3 
7.5 
6.1 
5.7 


6.5 

'i.'e 

'5.' 4 


9.9 


7.4 

8.7 
8.3 


-  4.1 


7.4 
7.4 


2.6 

1.5 
6.3 


9.1 
4.0 

4.1 
5.1 

5.8 
7.5 


93 
97 
89 
88 

'io'ii^ 

101 
91 
104 


95 


95 


90 


69. 


68.6 
71.2 


7.9 

6.0 


3.8 


93 
97 

"95' 
93 

95 
84 
93 
lUO 

S9 

91 
90 
96 

"m' 

96 

88 
90 
99" 
99 

88 
95 
100 


19 
14 
14 
2t 


70.1    - 
'07'i    - 


67.3 


4.4 

6.7 

6.6 

iiA 

'k'.o 

6.2 


100 

97 
101 

'U6 

"99' 

104 


•2 
14 

is' 

14+ 
15 
12+ 
14 
2 
14 

14 
14 
15 

"u 

2 
15 

3+ 
23 
15 


40 


39 


42 


21+ 
22+ 
2J  + 
21 


20+ 

21 

22 


Precipitation ,  Inches . 


S  . 


21+ 
22 

29 


21 

21 

'■})■ 
21 
22 
21 
20+ 
21 
23 

21 
21 
21 

'20 
21 
21 
22 

20 
21 


21 
21  + 

21 

'21 

21 


34    10.  10 


5.17 
4.99 
4.91 
4.25 
4.47 
4.56 


36'|  6.42 

45  I  5.58 
41  I  4.73 
57»l  2.42 


40 


32 


37' 


4.70 
6. 56 
6.60 
LSO 
4.35 
3.40 


+6.25    2.3U      0.0 


+2. 5> 
+2.14 
+0.  50 
+0,91 
+  1.00 
+0.  90 
+3.50 


+2. 23 
+0.05 
-1.01 

+6.'  16 
+2.83 
+2.  85 
-0.83 


-0.18 


43  :  4.72    +0.55 
39     L90    -2.23 


3-46 

5.81 
6.55 
4.27 

'4.'62' 
1-84 

3.39 

4-16 
4.97 
5.65 


31  2.74 
40  3. 20 
44  2. 61 
6.15 


-0.46 
+  L84 
+2.80 
+0.69 

+6.' 85 
-0.76 


+0-58 
+0.  72 
+2.  04 

-6.' 36 
+0.58 
-0.55 


4.00    +0.23 
2.19    -019 


30     4. 03 
36     5.  bS 


6.22 
7.21 
3. 90 
4.63  ' 
6.83 

6.67 

6.54 

4. 95  - 

5.77 

.1.21 

0.31 

.1.9; 

4.37 
5.19 
5.62 

7.  9'1 
2-  7  ' 
2.21 

3.  72 
2.  52 
4.60 

4.  66 
8.73 
2.45 
4.49 

3.79 
2.70 


+1. 
+  1.97 
+;j.  03 


:-2. 26 


+3. 02 


+  1.61 


3.121 
1-55; 
1.  .55' 
1.45i 
1.601 
1.65' 
2.45 
2  70' 

2.26' 
I.IS 
0.67 

i.'go 

2.36, 
2.00' 
0.65 
2.10 
1.10 

1.55 
0.80 

i.'is 

2.65 
2.20 
l.Sfl 

i.'s7 
0.71: 


0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

P.O 

o.n 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

00 
0.0 

'0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'6.' 6' 
0.0 


r.94[    0.0 


1.45 
1.40 
1.66 


0,0 
0.0 
0.0 


1.40 
+2. 26 

+  1:77 
+2.22 
+  1.80 

rl.2r 
~-U.30 
-  -0.  ■^9 
+041 
-LoOi 
+0. 93 


-0.  85 
+0.79 

+0.35 
-0.20 


1.14 
LIO 
0.95 
1.95 

1. 
0.81 

2^36 

2.  l.S 
3-  ;!0 
1.63 
2.40 
1.26, 
1.03| 

2.6l| 
1.53! 
1.65 
2.0s 

i.ooi 

1.43 
1 .2.5 
1.90 
1.9s 
2.  10 

2.10 

1,29 

1.0'J 

1. 20 

2.110 

1.74 

2.0 

5.0:1 

1.25 

2.11! 

L45! 

1.52; 


!.»,■)  i-2.97>  0.50 
2.40  -0.  I2I  1.20 
4.79    +1.29|   1.28 


-I  03    +0.95}  5.03 


Number  of  days. 


4J  o 

.32 
1° 


0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0,0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
00 

0  0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 
0.0 
O.C 
0.0 
0.0 
■0.0 
0.0 

o.n 
0  0 

6.0 

0.0 
0.0 


0.0 


13 

IS 
18 

13  ' 

17 

16 

19 

2' I 

16 

17  1 

23 

16 

IS 

16 

l.T 
'21' 

21 
21 


SO. 

sw. 


9 


Obseryeri. 


.lulius  Guelck . 
S.  C.  Yiirbrough. 
F.J.  Carpenter. 
Geo.  E.  Payne. 
Miss  Lelia  I.  Teter. 
.I.E.  Scanlaii.  . 
U.S.  Weather  BurB 
.lohn  T.  Maxey. 
S.J.  Howe. 
S.  P.  McConnell. 

H.  L.  D.Whitson. 

J.  W  Wray. 
A.B.Qiianprniaster 
C.  M.Huddlcston. 
Mrs.  B.  E.  Bishop. 
E.  E.  Cordrey . 
J.  N.  Cratchtteld. 
A.Trertick. 
J.  R.  A  vera. 
F.H.'.ViLSPr 

Neal  Dodd . 

Ben. Johnson. 

J.  M.  Ricketts. 

Paul.  Biibl). 

J.  C.  Chi-nault. 

(Ji'orsje  W.  Xichoalc 

'Hi'.'  rsily  ui  .\rkai'i, 

W.i  M  ;ori' 

I  .  S .  Wt^ather  Bur' 

T .  .1 .  LoKan . 

Charles  Hi) burn.    ,, 
IJ.  A.  SUiiuil. 
A.  F.  Sti'Vens. 
U.A.  Ca.v\vooii. 
T.  .1.  Mitclicll. 
E.  F.  Stnckleii. 
N.  P.  O'Neal. 

A.  &.  N.  Gen.  Hosp  1 
C.  A  Berry. 

W.  E.  Baken. 

Benedictine  Sisters. 
J  .  A  .  Lowderback." 
1).  Pattoii.Sr., 
U.S.  Weather Bure: 
n  .  Kiuiffeld. 
Mis.    KateL.Smitl 
W.  S,  Vincent. 
Mrs.  Mary  Spaine. 
Charles  Walton 
\V.  F.  Reeves. 

V.  W.  St.  John. 

B.  S.  Halbert. 

G.  A.  Whittington. 
Henry  A.   Davis. 
Cliarles  Paxton. 
George  L.  RobinSOi 
U.S.  Forest  .Service. 
At  wood  P.  Smith. 
L.  M.  Guthrie. 
W.  P.  Mc(;cor!.'f. 

Beueilictine  Sisters. 
T.  .\  .  Corson  , 
li-uni  .\.  Kiakely 
Foote  Coleman, 
(ieo.  li.  lisdale. 
Carl  A.  Slarck. 
Miss  Sarah  Cypert. 
MissS.  E.Ashcraft. 
G .  Field . 
II .  A .  Buerkle . 

New  Siibiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear. 
U.S.  Fore.st  Service 
K.  11.  Lusk. 
Eitlela  M-Schirmer 
E.  O.  Allen. 


The  dei>arturos  from  normal  temperature  and  precipitation  are  comDUted  only  tor  suli 
determining  sec    on  means.  T.     Precipitation  is  less  than  0.01  incn  rain  or  melted  sno^v 

Reference  letters,  ».  b,  c.  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days  missing:  lor  e.\;iuioi 
1.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melt-d  snow 


t  i.i  /lis  as  h  ive    ■  1  mv  more  y    i  ^■-  "i 
tt-     Kjc  .ived  to;)  late  to  b^  nieliid 
•pres  Ml      two  da>'S  'iiissii 
+  Also  on  othe-  iates  or  iponllis. 


i.   iiut  ^tll  complete  reports  areti 
iU"ans  and  summaries. 
c.        +  Also  on  other  dates. 


Po-st-oflice  addressoiOf  Junction.  Randolph  La. of  these  stations  are  as  iollown: 
Umiihics   RovcrArk. 


01  LnthervfUe.  R  I-'  D      So.  7     h-\ru 


Arl;    :   of  SpninrlKniU.    Dod'lridje,  Ark- 


IKMIll  It. 


ills 


()I.IMA'r()l,(>(;l('AI.   DATA      AUKANSAS  SI-iCTION  . 


(ill 


DmiIt  Pr*ripitali  >ii  ! 


iil)iii',    191(1 


Except  as  otherwise  indicated  observations  are  generally  made  late  irf  the  afternoon .  near  ^nnset,  and  pr.'fipitation  recorded  is  for  the  24  hours  endinc  at  i  he  time 

>rvation.  **'  Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnieht  to  midnisht.  ;  Separate  daiei  o!  i»lls  not  recorded. 

*  Precipitation  included  in  the  next  following  measurement.  I!  Precipitation  measured  in  the  morning;  amount  llien  recerds^  ii  for  Uie  iirec«diug  Ui  hours. 

T     Trace.or  lass  tlian  0-01  inch.  „.,.„.  c...  *       o      *.       v.         mio 

Daily  River  Stages  for  September,  1918. 


Stations. 


i:  I  ;^mith .  . . . 
J  ilanelle . . . . 

I!  ie  itock 

i  ■  Bluft- 

jkKock  ... 
J  1:0  llock    .  . 

bsTille 

f|  port 

^1  -end on  .  . . . 

?na 

ij  au>as  City . 
■1  ulen 


RiTers. 


Arkansas... 

do 

do..... 

do 

Black 

While 

do 

do 

do..-.. 

do 

Mississippi. 
do 

Ouachita ... 


Flood 

1 

?. 

.S 

stage. 

22 

4.R 

4.9 

6.1 

20 

2.7 

2.3   2.4 

23 

*2.1 

n.9   0.5 

25 

1.8 

1.6    1-6 

14 

■A.O 

2.0!  5.5 

18 

n.2 

0.1 

tt.3 

■23 

5.7 

5.7 

5.7 

26 

2.5    2.4 

2.4 

22 

1.8    1.5 

1.2 

30 

8.8    8.0 

8.4 

42 

7.5    7.7 

7.6 

42 

lii.UilO.5 

10.8 

19 

4.5 

4.2 

,  a.  9 

6.3 
3.5 

0.8 
3.4 

4.7i 
(1.8' 
6.01 

2.8 
1.1 
S.3 
7.4|  7. 
10.8  10, 
3.8|«i! 
I 


9.; 
4. 

51  2. 

9  4. 

5|  4. 

61  4. 

2  6. 
4I  i. 
3i  2.1 

3  A.' 
0  6. 

7  10. 

8  4. 


12 


3  in.  3 

8.2 

7.i:  6.5 

5.8 

.5.0 

8    5.S 

7.8 

6.9    5.6 

0.0 

4.2 

41  3.2 

:^.5 

4.2    6.5 

5.5 

3.6 

(i    5.7 

t.9 

7.6    9.3 

9.5 

8.6 

6    3.5 

3.0 

2.8 

2.5 

2.0 

2.2 

2    1.5 

1.4j  1.1 

0.8 

0.  B 

0.5 

5    6.8 

6.8l  6.4 

6.1 

5.8 

5.5 

■? 

4  ■?. 

4.4 

4.5 

4.4 

4.3 

4.1 

8 

3  7 

4.0 

3.9 

3.5 

2.9 

2.3 

4 

q.d 

9.7 

10.2 

10.5110.4 

10.  11 

8    6.6 

6.9 

7.4 

10.2in.9 

12.7 

5  10.2 

10.0 

10.0 

11. Ol  12.8 

14.8 

8 

6.1 

13.0 

13  2 

9.1 

7  ( 

6.I' 

14      15 


4.5 
38 
3.0: 
7.41 
2.0 
04 
5.5 
4.1) 
1.6 
9.6 
13.0 
16.3 
5.1 


4.21 
3.4! 
2.5' 
6.5i 
2.0] 
0.3 
5.  7; 
3.9! 
I.2I 
9.2| 
12. 5i 
16. 6i 
4.8 


4.2 
2.9 

2.4 
5.9 
20 
0.2 
5.6 
3.8 
0.9 
8.8 

12.0 

16, 
4.5 


16     17 


4.0 
2.6 
2.0 
5.6 
1.7 
0.2 
5.5 
3.6 
0.5 
8.4;  S 
11.8  11 
15.8115 
4.0    4 


19  I  20 

i 


22 


24 


25 


26  I  27 


25  I  29 


30      31 


3.7,  3 
2.4I  2 

1.2|  1 
4.7 

6;   4.2j 

5]  0.9 

5;  5.8 

6;  3.7i 

3i  0.3' 
.1    7.9!   '• 
.0  10. Ij  9. 

4114.8  13 

0,  3.8    3 


3.6 
2.3 

0.9 
4.1 
3.8 
1.8 
7.0 
4.1 
0.7 
7.8j 
8.0 

1;10  12. 

3.5    3 


3.5! 


^^! 

2-1 

7.1 

4.9 

2.3 

8.5 

7.5,  7. 
4'12.CV11 
5i  3.4!  S 


.8;  2 

.0^  9 
.0:  6 
.6  11. 
4'  3. 


71  5.2|  4. 

5I  1.3|  2. 
5*0.1*0. 

7.  3.3I  i. 

5'  2.3,  2. 

6,  1.51  1. 

6'  7.1!  8. 

6'  4.5'  4. 

7[  2.»  2. 

4;  9.5:  9. 

7i  6.6i  6. 
6111.5' il. 

4I  3.6|  3. 


4.3 

2.7 

0.0 

;^.7 

2.8 

1.8 

51  7.4 

5;  4.7 

3;  2.4 

61  96 

4!  6.3 

:3;il.l 

y'  4.0 


4.0 
2.4 
0.3 
3.1: 


6.0 

2.3  j.„ 
0.5,  0.8,  . 

3.4  411.. 
2.51  2.3;  2.0I.. 
I.5I  1.7>  2.4I.. 
6.8,  6.8  7.1I 
4.9  4.9;  4.8J.. 
2.6|  3.5'  4  31 
9.5;  9.  ,s  10.5  . 
7.0    6.0  6.7 

11.  1  11.3  11.3  .. 

10.0    9.71  8.8  .. 


w  Zero 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:      ARKANSAS  SECTION. 


September  'if 


Daily  Temperatures  for   SBPTEMBEK,     1918. 


Stations. 


1.3 


19      20      21 


22 


23 


)  Muximiun. 

^  li'^i* )  Miiiiinum  . 

„  .       .,,    AA  i  llaximmn. 

Tl.McoYiUe  59 ,  Miiiiumia  . 

.,,  )  Maximum. 

Bcutouville ,  Minimum  . 

_     „         .  )  Maximum. 


Deicman 

Brintiey  4§  . . . 
Calico  RoclcW 
Camdeu 


•■  (  Minimum 

*  Maximum. 
••  i  Minimum  . 
)  Muximiun. 
••  (  Miniiaum  . 
S  Maxim imi. 
••  (  Minimum  . 
)  Maximum. 
••  (  Minimum  . 
„     ^         .    .  S  Muximiun. 

Ceoterpoiut ,  jii„i,m,m  . 

„  4  Maximum. 

Conway j  Minimum  . 

\  Jlaximum. 

Crossett )  Minimum  . 

„      ,       ,,    ^,f  iMaxinuim., 

Dardanelles /Minimum., 

„     .,  ^-^  (Maxiumm., 

Dodd  City 


Xiumas 

Duttou 

Kldorado  $5 


(  Minimum  . 
)  Maximum., 
(  Minimum  . , 
)  Maximum.. 
(  Minimiua  . , 
j  Maximum.. 
!  Minimum  . . 


„      ,      ,  ^x  )  Mjiximum. 

KmclaudM  (Mininnmi. 


)  Maximum. 

(  Minimum  . 

S  Miixiiiuna. 

(  Minimum  . 

)  Miiximum. 

(  Minimum  . 

)  Maximum. 

I  .Minimum  . 

\  Muxiiuuui. 

(  Mihiuniia  . 

)  Maximum. 

)  Minimmu  . 

\  Jl;u';iuuna. 

/  Minimum  . 

)  Maximum. 

)  Minimum  . 

\  Maximum. , 

I  Minimum  . , 

j  Jlaximum. , 

(  Minimum  .. 

j  Mii.ximum . . 

'  Minimum  . , 

S  Maxi  nnun. . 

(  Minimum  . . 

j  Maxinuuu. . 

)  Mininuun  ,. 

i  Maximum . . 

(  Minimum 
-,  4-1,  CI     ■        )  Maximum 

Mammoth  Springs  \  Minimum  [ '. 

\  Maximuui 


Eureka  Springs  . . 

Fayctteville 

Port  Smith 

Garavettc 

Hardy 

Hemp  Wallace  . . . 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro 

Junction 

Little  Rock  .. 
Lutherville  ... 
Malvern  W  . . . 


Marianna$$ — 
Marked  Tree  $$. 

Marsiiall 

Mena  $9 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Nail 


(  Miuinmm 
\  Maximum. 
\  Minimum  . 
j  Maximum. 
t  Minimum 
S  Maximum. 
(  Minimum  . 
j  Maximum. 
/  Minimum 
j  Maximum, 
f  -Minimum 
)  Maximum. 
(  .Minimum 

N-vportW llSr- 


Okay 

Osceola  . . . 

Ozark , 

I'ine  Bluff  $< 

Pocahontas )  Maximum 

'  Minimum 

Portland  W )  Maximum. 

'  Minimmu  . 


)  Maximum, 
•  (  .Miiniiuim  . 

>  Maximum. 
'  '  -Miuimum 

)  Maximum. 
■  t  Minimum  . 

)  Ma.xiiuum. 

(  Minimum 


PrescottW. 

Rogers 

Seal  ty 

Stuttgart  .., 

Subiaco 

Tcxarkana  < 
Warrriii  94  . 
Wyniio»9    . 


)  Maximum. 
t  Minimum  . 
)  Maximum. 
'  Mininiuiii  . 
*  Maximniii. 
'  Minimum  . 
!  Maxinmni . 
'  Minimum 
!  Maximuii: . 
'  Miniinu!!!  . 
'  Maximum. 
'  Minimum  . 
\  Ma.ximuni . 
>  iWJiiiinuni  . 
S  Maximum. 
'   ^iiniinuin. 


84   70 


86 
73 
89 
67 
90 
68 
90 
53 
93 
73 
86 
66 
88 
69 
88 
64 
83 
55 
89 
60 

88 

56 

84 

57 

87 

GS 

87 

52 

89 

65 

77 

60 

90 

59 

82 

70 

88 

67 

S2 

70 

91 

70 

86 

58 

92 

67 

97 

69 

80 

57 

89 

57 

90 

60 

90 

62 

94 

69I 

92  i 

69 

87 

6U 


91 
75 
93 
73 
95 
68 
93 
61 
92 
72 
90 
73 
87 
72 
91 
71 
78 
65 
94 
67 
100 
60 
85 
70 
88 
72 
86 
68 
94 
71 
78 
65 
96 
68 
81 
71 
89 
65 
78 
72 
9' 
67 
83 
64 
95 
6' 
96 
74 
87 
67 
95 
«7 
96 
69 
92 
71 
95 
71 
95 
61 
92 
62 


74  70 


63  59 


75 

90 
75 
95 
71 
88 
65 
91 
73 
82 
73 
80 
68 
85 
74 
83 
65   67 


79 
63 
82 
66 
73 
67 
78 
69 
70 
62 
68 
69 
75 
63 
73 
61 
87 
58 

76 

55 

73 

58 

6' 

60 

74 

59 

72 

62 

69 

52 

80 

63 

65 

55 

86 

71 

72 

63 

75 

64 

73 

63 

73 

67 

77 

64 

68 

57 

75 

61 

75 

63 

72 

62 

78 

65 

72 

06 

68 

63 


77 

62 

79 

60 

77 

57 

73 

52 

77 

69 

70 

60 

68 

68 

72 

58 

72 

55 

75 

56 

78 

56 

69 

56 

68 

60 

70 

53 

69 

58 

60 

52 

75 

59 

64 

54 

85 

61 

74 

59 

78 

59 

71 

58 

77 

68 

77 

59 

63 

53 

74 

59 

7o 

57 

71 

59 

80 

59 

78 

58 

73 

56 


77 
59 
81 
60 
79 
56 
77 
64 
86 
67 
74 
60 
75 
56 
75 
59 
75 
55 
77 
49 
76 
57 
71 
54 
73 
55 


78 

55 

84 

52 

82 

50 

89 

49 

84 

50 

78 

57 

83 

53 

78 

50 

78 

49 

61 

50 

66 

59 

76 

50 

78 

53 

79 

46 

80 

46 

71 

56 

80 

54 

76 

52 

83 

55 

82 

52 

79 

54 

79 

57 

80 

5U 

81 

50 

77 

45 

80 

50 

S3 

51 

79 

61 

85 

49 

83 

53 

79 

47 


Sii  In>[runio,..s  aie  read  in  the  morning:  tli»  n 


60 

88 

52 

88 

51 

86 

62 

84 

62 

84 

56 

88 

53 

81 

54 

88 

56 

86 

49 

83 

55 

84 

53 

84 

52 

86 

48 

77 

57 

85 

53 

81 

54 

83 

53 

85 

55 

85 

52 

84 

58 

SH 

54 

89 

55 

80 

53 

85 

55 

87 

56 

8G 

56 

92 

52 

9J 

65 

80 

49 


87 
61 
91 
66 
91 
55 
86 
55 
88 
63 
85 
66 
81 
66 
87 
56 
81 
60 
86 
54 

8' 

54 

82 

67 

81 

63 

86 

60 

86 

5: 

76 

60 

88 

56 

76 

54 

82 

53 

87 

63 

93 

58 

85 

63 

89 

55 

92 

59 

81 

64 

85 

58 

90 

55 

84 

62 

92 

52 

91 

57 

87 


24 


25   26 


28  29 


86  88 


88 

62 

90 

75 

92 

65 

83 

58 

90 

64 

82 

69 

85 

63 

88 

64 

84 

56 

87 

50 

88 

60 

81 

59 

85 

65 

82 

52 

85 

51 

76 

57 

84 

61 

78 

55 

81 

56 

8' 

60 

91 

58 

83 

62 

90 

57 

92 

62 

SO 

50 

86 

59 

87 

63 

87 

62 

93 

57 

90 

57 

85 


87 
52 
91 
49 
89 
60 
97 
56 
88 
58 
97 
55 
91 
51 
100 
45 


85 
67 
91 
52 
79 
66 
95 
61 
86 
69 

101 
64 
90 
53 

104 
73 


98 

60 

90 

59 

85 

60 

92 

65 

88 

59 

89 

60 

89 

50 

79 

49 

90 

52 

88 

50 

81 

5: 

85 

60 

80 

48 

87 

48 

80 

60 

86 

53 

82 

56 

81 

61 

93 

54 

93 

52 

82 

53 

89 

49 

96 

59 

87 

52 

88 

61 

92 

62 

89 

55 

94 

53 

93 

51 

89 

49 


63 
97 
69 
96 
54 
92 
54 
97 
67 
92 
62 
93 
72 
93 
56 
84 
51 
93 
56 
93 
48 
89 
65 
91 
66 
90 
52 
95 
53 
82 
60 
85 
52 
86 
57 
85 
49 
92 
67 
95 
82 
88 
51 
93 
54 
96 
59 
90 
60 
92 
66 
95 
68 
96 
61 
101 
53 
96 
51 
95 
44 


95 

72 
96 
69 
95 
62 
90 
67 
95 
65 
95 
71 
93 
69 
95 
65 
82 

-' 

65 

90 

48 

86 

71 

90 

70 

86 

63 

96 

68 

81 

66 

91 

54 

88 

58 

8 

49 

67 

68 

9S 

52 

82 

65 

95 

57 

100 
59 
82 
68 
95 
60 

100 
64 
97 
67 

100 
63 
93 
61 
9<) 
55 


8I; 
62  i 

931 
43| 
801 


52   43 


86 
69 
93 
69 

88 
51 
76 
57 
93 
68 
82 
56 
82 
69 
85 
62 
73 
55 
70 
54 
98 
51 
78 
54 
81 
59 
72 
62 
82 
69 
71 
48 
94 
65 
SI 
50 
90 

6!: 

83 
60 
99 
53 
75 
56 
91 
62 
99 
69 
73 
51 
85 
64 
89 
61 
83 
58 
82 
70 
79 
68 
85 
60 


73 

60 

76 

57 

88 

56 

78 

45 

73 

58 

72 

63 

75 

65 

82 

58 

70 

42 

70 

53 

79 

49 

71 

43 

74 

52 

73 

40 

75 

48 

67 

43 

83 

50 

71 

45 

86 

57 

81 

50 

80 

56 

73 

48 

62 

59 

79 

65 

74 

40 

78 

64 

74 

63 

76 

47 

80 

57 

90 

57 

75 

50 


86 
64 
92 
60 
88 
66 
87 
51 
74 
60 
80 
61 
86 
63 
87 
66 
79 
49 
91 
58 
94 
56 

83 

55 

85 

57 

85 

47 

91 

55 

78 

52 

76 

43 

78 

46 

85 

49 

80 

53 

93 

64 

85 

52 

90 

67 

92 

62 

82 

53 

86 

54 

90 

60 

87 

55 

96 

57 

75 

57 

90 

51 


64 
40 
68 
39 


671  71 
.S5|  43 
71  76 
39,  42 
74 
40 
79 
40 
74 
40 


40 


46 


65   80 
44   44 


71 
4' 
73 
i8 
78 
«2 
79 
35 
68 
41 
66 
48 
71 
^J 
6S 
42 
66 

2« 

70 

40 

70 

3 

69 

39 

69 

42 

68 

35 

70 

35 

64 

37 

68 

42 

66 

38 

82 

47 

72 

41 

76 

43 

87 

41 

70 

41 

71 

44 

69 

35 

68 

4(1 

69 

40 

68 

41 

75 

42 

80 

42 

70 

40 


50 


62 
58 
64 
55 1 
64  j 
51 


6fi   68 


64  68 
49|  46 
75 
46 
73 
38 
73 
46 
76 
50 
75 


40|  40 
76 


72  63 

64  39 

80  74 

64  61 


43  49 
75  78 
46 


78 

47 

82 

63 

83 

46 

80 

40 

78 

51 

75 

60 

77 

45 

78 

45 

73 

40 

80 

43 

83 

39 

74 

38 

78 

48 

77 

39 

78 

36 

60 

49 

75 

43 

72 

40 

82 

40 

99 

46 

85 

43 


81 
53 
84 
61 

85 
61 
84 
40 
84 
62 
79 
55 
81 
52 
80 
47 
77 
43 
82 
48 
84 

41 
78 

55 

79 

53 

81 

44 

82 

47 

73 

54 

79 

43 

75 

54 

68 

41 

82 

47 

88 

43 

82 

49 

84 

45 

86 

49 

79 

41 

81 

44 

S2 

49 

83 

52 

87 

47 

90 

47 

83 

5U 


89 


85 
5' 
81 
64 
82 
61 
78 
42 
86 
64 
83 
61 
74 
52 
78 
60 
75 
51 
89 
58 
83 
45 

60 

83 

64 

72 

52 

82 

56 

70 

50 

84 

4 

70 

63 

82 

4 

80 

61 

88 

49 

71 

53 

88 

46 

92 

65 

70 

59 

85 

55 

88 

60 

82 

61 

91 

51 

79 

(i-i 

86 
51 


70 
64 
81 
62 
73 
50 
64 
44 
71 
54 
68 
53 
69 
49 
68 
50 
66 
46 
62 
50 
63 
50 
67 

42 

67 

61 

70 

42 

70 

54 

62 

42 

67 

5o 

66 

43 

81 

52 

74 

50 

75 

61 

66 

60 

58 

56 

79 

54 

67 

42 

68 

50 

65 

51 

72 

5(1 

74 

55 

73 

52 

(i2 

50 


79. 
47  . 
8,3. 
46  . 
82i. 
451. 
80  . 
48l. 
84i. 
44I 
85  , 
50 
80  , 
47 
94 
50  , 


85 


■•' 


laximum  t«mperature  ihmi  read  is  changed  lo  tOe  praci'iliii?  day  on  which  it  u.sual 


48 

48 

64 

8-1 

53 

58 

8» 

83 

45 

4? 

87 

87 

41 

46 

/  / 

79 

56 

57 

71 

83 

46 

46 

79 

81 

43 

43 

80 

81 

48 

47 

76 

49 

60 

83 

88 

40 

46 

83 

83 

47 

60 

84 

85 

42 

46 

88 

90 

45 

53 

79 

83 

45 

44 

83 

83 

61 

55 

83 

83 

46 

52 

84 

83 

52 

52 

87 

91 

44 

44 

87 

87 

43 

52 

83 

81 

56 

48 

UBRARY 
UNIVER  -  TV  ")r  laiNOlS 


ll«'"^!»^!TY  HP  ILLIHOIS  LIBRAIir 


DEC  13  1911 


U.  S.  DEPAR'IMENT  OF  A(  .RlCULll  Rii 
WEA  THPLR     P.I'Rl'AU 

CHAKl.hS   h.  MARVIN,  ChiKF 


:limatological   data 


ARKANSAS    SECTION 


OCTOBER  1918 


BY 

HARVEY  S.  COLF 

METEOROLOGIST 


LITTLE  ROCK,  ARK. 
WEATHER  BUREAU  OFFICE 
DECEMBER  6,   1918 


TOHKK,     HMS 


CI.IM  Al'OI  (H;|(  Al.    |)\rA:      ARKANSAS  SKC'I'ION 


m 


U.  S.  DtiPAKiMKNT  01    AUKlL  ULTUHl-.,  WliAlHLK  BUHLAU. 


miSUKLI-ANKOUH   IJATA 


I 


ARKANSAS    SECTION- 
HARVY  S.  COLE,  Meteorolosrlat 


Vol.  XXIII.  LiTTLK  Rock,  Ark,,  Octobkb.  1918.  No.  U). 


GENERAL  SUMMARY 

Mill!  ut'iither  ami  nniplc  rainfall  chai-aclt'ri/.cd  the  wcuthtT  for 
'dolxT.  1918.  Tlir  teniporature  t'xtiTUH':*  were  within  tlicme  o)^- 
iblishfd  by  the  ivocmxIs  of  the  past  twcnly  nine  years.  The  rain- 
lU,  while  50%  above  nonual,  fell  in  anionnts  so  ilislribnti'd  as  to 
e  the  greatest  benefit  to  jj;rowing  erops.  Sowing  of  wheat  and 
inter  grains  progressed  nnder  favorable  conditions  and  a  large  in- 
-ease  in  acreage  is  rejjorted,  The  rainy  weather  near  tluMdose  of 
le  month  interfered  to  some  extent  witii  the  harvesting  of  corn 
lid  the  liarvesting  and  thresJiing  of  rice.  Cotton  picking  and 
inning  were  about  completed  in  thesonthern  and  central  connt- 
■s  and  nearly  so  in  the  northern.  All  the  top  crop  of  cotton  was 
ilied  by  the  oo!d  weather  of  the  night  of  Octol)er  Hlet-November 
ft.  Pastures  and  truck  crops  continued  in  good  condition  until 
le  close  of  the  month.  Slight  earthquake  shocks  were  felt  at  a 
■w  stations  in  the  eastern  part  of  the  state  on  the  4th  and  13th. 
ight  frosts  were  reported  at  a  number  of  stations,  heavy  at  one 
iation  and  killing  at  two  stations  from  the  28th  to  the  31st. 
jO  hail  nor  destiuctive  storms  were  reqorted. 
i  T.ti.S. 

TEMPERATURE 

The  average  (^ctolier  temijeiature  for  50  stations  in  Arkansas 
as  05.5" .  For  41  stations  having  a  record  of  ten  years  or  more, 
le  average  was  o.S-  above  normal.  The  departures  were  posi- 
ve  at  all  stations  in  the  state  having  normals.  The  highest 
■niperature  recorded  was  lOO'-  at  Marked  Tree,  Poinsett  County 
11  the  5th;  the  lowest  was  30'^'  at  Benton ville,  Benton  County  on 
le  31st.  Neither  of  these  temqerature  extremes  are  unusual  for 
'etuber.  The  means  ranged  from  69.4^  at  Camden  to  61  .4"  at 
'ail  and  Dodd  City.  The  tenqieraturcs  were  mild  until  near  the 
lose  of  the  month,  the  lowest  readings  occurring  from  the  ^Sth 
1  the  31st. 

PRECIPITATION 

The  averag'^  October  precipitation  for  66  stations  in  Arkan.sas 
•as  3.9H  inches.  The  average  foi-  57  stations  having  a  record  of 
T-n  years  or  mon-  was  1 .31  inches  al>ove normal.  The  departures 
rom  normal  were  i)Ositive  at  nearly  all  stations  having  normals, 
i  few  stations  in  the  east-central,  norih-centraland  the  southwest- 
rn  Counties  reported  negative  departures.  The  greatest  niojithly 
ital  was  8.58  at  Kl  Dorado.  Cnion  County;  the  least  was  1.10 
.iclies  at  Osceola.  Mississipin  County.  Tlie  greate.-it  amount  in 
wenty-four  consecutive  hours  was  3. "it)  implies  on  the  Uth.  The 
ains  were  well  disiributed  throughout  the  month  and  generaUv 
?11  in  moderate  amounts,  although  a  few  moderately  iieavy  rains 
p11  near  the  close  of  ili.e  month.  The  average  nujobcr  uf  rainy 
ays  was  8 . 


BuutonviUu  . 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  rej)orting.) 

Thvitdcn^lonn.r.-  7tli.  2:  8th,  1;  12th,  4;  18th,  1;  2Gtli,  6, 
27th,  2. 

Dnwf  Foy:-  12th.  I;  1 3th.  1  ;  IGt h,  1  ;  19th,  1;  2{Jth,  4; 
2lst,  1;  23rd,   1;    25th,  1;   27th.  1;  28th,  1. 

Solnr  Jlnlos:-     11th,  1  ;   2tlth.  1. 

Lunar  Halo^ :  -     21st,  1  . 

Sleft:-     30th,  1;  81st,  2. 

Frosts  Light:-  14th,  1;  15th.  1;  Itilh.  1;  28th,  14;  29th,  1; 
30th,  2;  31st,  2. 

FroHls  Hmxir.-     28th.  1 . 

Frodts  Killing:  -     28th,  2. 
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1  0.  6 

101 

25 

1.67 

-0.84 

14  1 

9 

8 

5 

191-2 

63.  S 

+  1.8 

96 

■22 

2.97 

+0.  7S 

IS 

8 

5  ; 

4 

1913 

60.1  ; 

-■2.1 

95 

18 

5.41 

+2.  67 

13  t 

9 

9  , 

9 

1914 

03.  0 

+  1.1 

93 

21 

1.74 

-0.83 

18  i 

3 

10 

5 

1915 

ai.i 

+  1.5 

94 

2f. 

2.83 

+0.  05 

•22  i 

4 

r> 

4 

19lti 

6-2.8 

+  1.1 

90 

21 

2.30 

-0.  70 

21  1 

4 

6 

4 

V.U7   

.56  li 

-5.3 

99 

12 

1. 89 

-0  88 

21   ! 

ri 

-'• 

5 

1918    

65.  6 

+  3.8 

10!) 

30 

3.99 

+  1.31 

1?, 

» 
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CLIMATOLOGIOAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION. 


October,   1918 


Clim»tologio»l  Data  for  th»  October,   1918. 


Ptatioiis. 


Alicia 

Amity 

Arkadelphift  . . 
Arkansas  City. 

Batesville 

Bee  Branch  ... 
Beiitonyille  ... 

Bergman 

Black  Rock  ... 
BoouovlUa 


Brinkloy 

Calico  Rock 

Camden  

Centerpoiiit 
Clarendon  . , 

Conway  

Corning  

Crossett 

Danville 

DardantHe  . 


DoddCity 

Dumas 

DuUon 

P;idorado 

EngUind 

Eureka  Springs. 

Fayetteville 

Foreman 

Fort  Smith 

Fulton 


Georgetown 

Gillette 

Gravette  

Hardy 

Helena 

Hemp  Wallace 

Hope 

Hot  Springs  — 

Hullig   

Jelkb 


Jonesboro  

Junctionjt 

LewisTille 

Little  Rock 

Lutherville  XX  — 

Walveru    

Miimmoth  Spring 

Mariaiiua 

Marked  Tree 

Marshall 


Mena 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Murfreedboro 

Nail  

Newport 

Okay 

Osceola — 

Ozark 

Pine  Bluff 


Pocahoutaj 

Portland 

Prencott 

Princeton 

Rison 

Hogeri 

Searcy 

Sheridan 

dprlugbauk  XX 

Stuttgart 


Bubiaco 

Texarkana  . 
Lmpliera  tt. 

Warren 

Wliitecliffs  . 
Wynne 


Counties. 


m 

u 

OS 

IV 

f. 

•V 

t 

i 

V 

i 

a 
o 

o 

j: 

> 

c 

2 

Temperature  (  Degrees  Fahrenheit). 


Lawrence 

Clark 

do 

Desha 

Independence . 

Van  Buren 

Benton 

Boone 

Lawrence 

Logan 


Monroe... 

Iiard  

Ouachita  . 
Howard  . . 
Monroe. . . 
Faulkner . 

Clay 

Ashley 

Yell 

Yell 


Marion 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington . 
Little  River  . 

Sebastian 

Hsmpstead  .. 


WhiU 

Arkansas  .. 
Benton  . .   . . 

Sharp 

Phillips  .... 

Garland 

Hempstead- 

Garland 

Union 

Woodruff. .. 


Craighead.. 

Union 

Laiayette . . . 

Pulaski 

.lohuson 

Hot  Spring  . 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 


rolk 

Baxter 

Montgomsry . 

Piko 

Newton 

.Jackson 

Pope 

Mississippi  . . 

Franklin 

.lollerson 


Randolph  . 
Ashley   .... 

Nevada 

Dallas 

Cleveland  , 

Benton 

White 

Grant 

Mille.r 

Arkansas.. 


Logan 

Miller 

Yell 

Bradley 

Little  River- 
Cross 


State  Means  and  Extremes. 


254 
250 
250 
145 

277 


1303 
13'24 
259 


226 
361 
158 
470 
171 
309 
293 
175 
337 
330 

1175 
162 

1590 
265 
229 

1465 

1451 


481 
264 

200 

' 1250 ' 
643 
182 
1500 
377 
600 


196 

345 
1H2 
262 
286 
775 
277 
512 
235 
229 
1083 

1284 
800 
730 
367 

22.33 
231 

1700 
240 
377 
215 

300 
122 
327 
287 
243 
1385 
236 


240 
228 

1050 
332 

2000 
206 


260 


20 
21 
47 
24 
46 
26 
11 
2 

23 
25 
17 
39 
21 
35 
13 

7 
14 

3 

.30 
4 

17 

2 
25 
34 

3 
18 
22 
34 

26 

12 

36 

11 

16 

27 

5 

5 

6 

30 

21 
36 
2 
23 
13 
10 


64-6 


63.2 
65-4 
62.4 
62.2 


65.8 
61-6 
69.4' 
66. 0 


66.0 


a  o 

0.-C 


a; 

J3 

9> 

K 

Q 

+  4-7 


+  1.4 

92 

+  3.4 

»2 

+  4.4 

87 

+  3.1 

91 

+  3.9 


+  5.9 
+  0.5 


+  4.9 


90 


6t 


67.5  +  2.2 


61. 4 
68.7 


66.; 


+  2.5 


63,0 
63.2 


66- 


63-2* 
64-0 


68.6 
68-7 
68-  5'> 


63-9* 
67- 6 


66- 5 
65-9 
66.2 
62.8 
65-2 
66-0 
64-4 

65-2 
63.0 
04-4 


61-4 
65-2 


+  1 


+  3-2 
+  2-8 


+  4-9 


+  3.9 
+  3.1 


+  6.0 
+  5.2 
+  3.9 


+  1. 
+  3  9 


+  3.6 

+  4.9 
+  3.6 

+  4  - 


+  2.9 


+  24 

+  4.4 


+  7.3 
64.8'  +  1.3 
66-7  +  3.5 


67.2 
66.8 
68.4 


«3.4 
65.6 


90 


93 


93 


89 
90 
90 
88 
91 
100 
87 


4+ 


40 


39 


40 
31 
34'' 


35» 


+  6.2 
+  3.4 
+  5.0 


+  4.1 


Precipitation,  inches. 


0,   S 


fes 


Number  of  days . 


3S 


Observers. 


28 


28 


30+ 
27+ 


28 


32 


39 
42 
45>' 
33 


38 


33 


38« 


28 
43 

38'' 


39" 

31 


28 
28 
28 
31 
31 
28 
28+ 

28 
28 


6.85  +3.95   2.20 


+4.  16  2.00 
+2.03:  0.70 
+O.72I  0.91 
+0.07  0  90 
4.93  +2  12f  2.05 
4.42  +1.86;  2.18 
4.17    +I.471  1.60 


6.54 
3.84 
3.43 
2.70 


0.0 


1.99 
1.84 
6.96 
2.07 
2.31 
3. 48 
6.10 
4.30 
3.60 
3.42 

2.55 
5.17 


-0.74! 
-0.56' 
+4  5fi| 
-0.84; 
-0..56 
+0.90 
+3.071 
+1.03I 


.58 


3.75 


2.94 
3.21 

3.79 

3.01 
2.71 
1.58 


2.81 
4.97 
4.45 
3.44 


5.29 

5.78 


4.14 
4.96 
5.97 
316 
3.04 
3.34 
2.60 

4.28 
2.66 
5  31 
3.41 
4.65 
4.42 


+0. 


0.50 
+2.44 


+6.25    3.20 


0.74 
0.65 

3.m 

1.82 
1.3" 
1.16 
2.30 
1.00 
1.20 
1.27 

0.80 
2.00 


+0.73;   1.45 
+0.63    1.13 


+0.11 
+1  33 


134 
LIO 


1.90 


0.00  1.59 
+0  01  1.00 
-0.73    0.70 


057 
+2.19 
+2.25 


+2.31 
+3.00 


1.1 
1.96 
1.30 
1.70 

2.10 
2.25 


+1.59 

+i..ir,i 

+.3.61 
+0.47 

-l'20 


+1.11 


+1. 


+0.  9C. 
+2.01 


1.23 

1.41 

1.90 

1.36 

1.1 

1  20 

0.70 

1.5' 
0.46 
1.82 
1.24 
1-10 
2.00 


1.10    -1.15 

KR     -0  30 

4.88    +2  .59 


31 

28 


40 
36 


67.4  +  5.51 


66.1 
68.0 


+  2.( 
+  2.( 


68.7 
66.' 6 


65.6 


+  5.0 
+  5.2 


+  3.8 


93 


93 


100 


38 


30 


28 


28 
28+ 


31 


25 


5.42 
4.36 
2.96 
6  25 
4.04 
3.23 
3.96 
6.00 
3.78 
4.43 

3.47 
3.10 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


00 
0.0 
0.0 
00 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 


0.0 


0.0 
0.0 


0.0 

eo 

0  0 

'6!6' 

0.0 
00 


0.0- 
0.0 

n.o 
0.0 

0-0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 

O.n 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 


+  2.61 
+1.93 

+0.78 
+3.85 
+1.56 
+0.4(1 


+1.91 
+1.  68 

+0.  30 
+089 


0.  60 

1 .  :!8 
1.85 

2.40 
1.09 
1-40 
3.00 
1 .22 
1.93 
1.01 
1.70 
I.IU 
1-79 

1.02 
1. 15 


0,  0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 


12« 
10 
14 


2 
3 
9 
5 
3 
0 
6 
4 
11 

12  \ 
14  i 


6.35  +3.20  1.451 
1.50  -0  95:  1.201 
3.08    -0.23'   1.26 


3.99 


+  1.31 


0.0 
0.0 
0.0 


3.20      0.0 


20 


13 


ne. 

e. 

nw. 


ne. 

8. 


no. 
se. 
ne. 


ne. 

svv. 


Julitis  Guelck. 

S.  C.  Yarbrongh. 

F.  .1.  Carpenter. 

Geo.  E.  I'ayne. 

Miss  Lelia  I.  Teter. 

.1 .  K.  Scanlan. 

U.S.  Weather  Bureau. 

.John  T .  Maxey  . 

S..I.  Howe. 

S.  P.  McConnell. 

H.  L.  D.Whitsou. 
.1.  W  Wray. 
A.l-i.Quarteruian 
C.  M.IIuddleston. 
Mrs.  B.  E.  Bishop. 
E .  \i.  Cordrey  . 
J.  N.   Crnlchtield. 
A.Tredick. 
J.  R.  Avera. 
F.H.Weiser 

Neal  Dodd . 

Ben. Johnson. 

J.  M.  Rieketts. 

Paul.  Babb. 

J.  C.  Cheiiault. 

Georsre  W.  Nichoalds. 

Univer,->ity  of  Arkansas. 

W.l  .Miiore 

U    S  .  Weather  Buruau  . 

T..I    Lo^an. 


( 

I 


Charl 
H.  A 
A.F. 
C.A. 

T .  .1 . 


es  Hiiburn. 

Slroud 

Stevens. 

Cay wood. 

Mltehell. 

Strickleii. 

O'Neal. 

N.  Gen.  Hospital 
Ren-y . 
,  Baker 


Benediitiup  Sisters, 
.i .  A  .  Li)wd;rba<'k. 
D.  PiiUon.Sr., 
U.S.  Weather  Bureau 
H.  KauftVid. 
Mrs.    Kate  L.  Smith 
W.  S.  Vihcsnt. 
Mrs.  Mai-y  Spaine. 
Charles  Walton 
W.  F.  Keeves. 


\' 

B 

G 

He 

Ci 

G( 

U. 

A! 

L. 

W 


W.  St.  John. 
?.  Hfilbert. 
A.  Whitlington. 
nry  A.   Davis. 
arles  I'axfon. 
orge  L.  Robinson. 
S.  Forest  Service. 
Nvood  P.  Smith. 
M.  Guthrie. 

P.  McGeorge. 


Benedictine  Sisters. 
T.  A .  Corson. 
Irwin  .'V.  Blakely 
Foote  Coleman. 
Geo.  H.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
Miss  Sarah  Cypert. 
MissS.  E.  Ashcraft. 
G .  Field . 
H.  A.  Buerkle. 

New  Subiaco  Abbey. 
H .  S.  Brashear. 
U.  S.  Forest  Service. 
R.  li.  busk. 
Eulela  M  Schirmer. 
E.  0.  Allen. 


4 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record,  but  all  complete  reports  are  u^ed^in  determin- 
ing .section  means.  T.  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  ++Receivod  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  '.  ,«,appeanng 
on  the  table  indicate  number  of  days  missing;  for  example, ''  represents  two  days  missing,  +Also  on  other  dates.  Ki'o^t  office  addresses  of  thes-,;  stations  as  follows:-  Junction, 
Randolph,  La.;  Lutherville,  R.F.D.No.  2,  Lamar,  Ark.;  Springbank,  Doddridge.  Ark,,  Umphers,  Rover,  Ark. 
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18 
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::o 

Jl 

1         1 
JV        ,"■ 

1 
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■a 

■2» 

30 

81 

1 
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.66 

■r. 

T. 

.40 

1 

.•..-e 

1     lo 

.40 

2.06 

!i.(K> 
.■10 
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.07 
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U.H6 
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lUiimi'VilU*. 

liniik'.-.\   nil 

<'iili...  Uockllll.. 

t'iim.li-ii  ;i  II 

('.•ii|.Ti>iiint 

fllllTll  loii  III!  — 

,1.)    

.40 

.70 
.12 

MO 

.20 
.10 
.06 
.15 

'.08 
f  4H 

.0'2 
■62 
.10 
.30 
•  02 

1.02 

.60 
.04 

2.  Ml 
■  60 
.28 
.20 
.11 
.24 
.U8 

'.'74 
.37 
.10 

.18 
.04 

'.'ii 

.02 
.02 

'.iu 

T. 
1.48 

i.'82 

'.'6i 

T.' 
".U 

f. 

"ii 

.•{■8-1 

•2.70 
4.«U 
4,12 

Mi^-is-ippl  ... 

.  io 

.17 

T. 

.91 
.35 
.01 

.60 

.34 

.08 
T. 
.06 
.04 

't'.' 

.31 

J4 
.06 
.48 
.VI 

:i6 

Whil.' 

.Vrkaii.sas   

ilo       

.... 

T.' 

2.06 

Whlti- 

..,lo ; 

T. 

.89 
65 

.10 

'f.' 
.02 
T. 
.16 
.27 

1.20 

.43 
.30 

.Xrkan.sns 

\Vliiu>     

'.'62 

".(U 

'.'22 
.22 
.  95 
T. 
.08 
45 
.20 
.57 
.48 
.5S 
.49 

2.00 

'.'o-i 

.11 
T 
.08 
.15 
.33 
.80 
l.HO 

.... 

.11 

l.iW 
1.84 

«.y6 
2. 07 
2.31 
3  48 
6.10 
4.30 
3  6IJ 

....Ki    

i^lUVt'lutli 

.  4:i 

1.15 
.'05 

t'.' 
'.'09 

.70 

'f  ■ 
.41 
.60 

.02 
.10 
.02 

.16 

'.'63 

.0! 
T. 

.18 

".bi 
00 

■  14 

.'io 

v. 

.... 

!{,.  1          ( 

T. 

While 

Arkansas   .... 

1.30 
1.  16 
2.30 

'.'«! 
.18 

<'on\iuK  ?  1 

While      

'.'72 

'!'. 

O  uu'hitn  • 

.27 

'.'io 

1.00 

T. 

.04 
T. 
.05 

■;: 

.80 

' ;  16 

.10 

I)l\livilll>   II  II   

Arkan-as 

tlo 

White 

.11 
.25 
.14 
.25 

18 
.27 
.80 
.62 

.98 
.60 

.22 
'.'32 

1.20 

1.27 

.70 

.50 

liiinluucUo  II  11... 
l)o.i.l<ity 

3.  42 
2.55 
5.17 

1.7U 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

White 

.70 

Kl.l.n-a.lo  II  II 

'•uaehiia    

.Vrkaiisas 

While  ....       . 
do    

l.UO 

3.20 

'.'15 
.44 

1.15 

.'27 
T 

.20 

.85 

't'.' 
.04 

.25 

'  .''ii 

12 

.15 

'.'69 
.06 

.03 

't.' 

.10 

.20 

'.'53 
60 

.35 

'.'26 
.43 

i!i3 

.50 

l!45 
.70 

8  58 

KiDtlau'lll  II 

Kiiri'k.i  Springs  . 

'.'io 

.13 

's'tio 

3.75 

T. 

Knrt'ituiu 

Kel   

Fori  .><mith  "*   .. 

.Arkansas 

Ueil     

't.' 

f.' 

.64 

'.'06 

".ik 

'.'31 

'.'29 

T. 

.18 

S7 

.21 
T. 
.22 

T. 

.21 

.65 

.21 

.52 
.34 
.22 

.0-2 

T. 

.18 

1.26 

.08 
1.10 
1. 90 

2  94 

].',lllim  j;  I'l 

3  21 
3. 79 

While 

.12 

■  07 

,lo    

T. 

'.'06 

T. 

.17 
.58 

T. 
T. 
.08 

.17 
T. 
.16 

.06 
.08 

T. 

.14 
.06 

.63 

.60 

.25 

29 
.70 

1.59 
.10 

Hanly  

ll>'loiui  '1  II    

White 

Mississippi  . 

1.00 
.58 

T. 

2.71 
1.58 

lli'iii|i  Walliwo.. . 

Hop.'  

Iliit  Spriiisjs 

llmiik' 

ji'ik-  .;  ii 

Oiiaeiiiia 

Kerl 

.75 

.70 
.04 

'.'85 

.12 
.Ob 

'.'65 

.30 

'!42 
1.30 
.13 
.03 

.23 

.22 
53 
.12 
.43 

■  18 
.25 
.08 
.10 
.02 

.08 
T. 

T. 

1.01 

.60 

.'25 

■f  '• 

1.17 
.05 

2.81 
4.97 
4.  1.5 
3.44 
3.29 
5.78 

T. 

1.08 

■.'03 

.25 
.33 

'.'5-2 

1.96 
.80 

2!  ill 

.... 

.lo 

Caehe 

Wh.te 

.98 
.35 
T. 

i!i2 

1.70 

.... 

'i. 

.02 
.23 

1.75 
T. 

.22 
.38 

JUlU'tiiJU    

Oiiaehita 

2.25 

Red 

.... 

l.iMli'  i;o<>k  •••.. 
J.ullii'rvillo 

Arkansas 

do 

T. 
■f.' 

'.'io 

.72 
.03 
■  97 

T. 
21 

'.'65 

.02!.. 
....Il.41 

T. 

.18 
.10 
.21 

.23 
.43 

..311 
.23 

".bh 

.08 

.66 

.21 

70 

.62 
1.01 
.40 
.03 
1.00 
.13 
.52 
.06 
■  46 
.25 

.03 
.03 

.61 
.45 
.17 
.52 

1.10 
.14 
.43 
.22 
.35 

1.82 
.13 
.67 
.16 

".&) 
1.20 
.62 
.10 
.10 
.70 
.63 
.50 

'.'is 

.66 
1.00 

.30 

.58 

i.'eo 

.32 

i.'26 
.11 
4-J 
.44 

■  22 

'.'io 

.51 

'.'60 
1.12 

.55 

.40 

T. 

.20 

.02 

'.'io 
'.'63 

T. 

-27 

'.'80 

'.■30 
T. 
T. 

1.13 
'!i2 

■  10 
1.29 
1.90 
;.36 

.82 
1   Ol< 

■.'65 

4.14 
4.96 
5.97 
3.16 
3.04 
3.34 
2.60 
4.2H 
2.66 
5.31 
3.41 
4.65 
4.42 

'i!io 
2.66 

4.88 
5. 42 
4.36 
2.96 
6.25 
4.04 
3.23 
3.96 
6.00 
3.78 
4.43 
3.47 
3.10 

MalviTiili  1' 

Oiiai  hita    . . 

.10 

MammDih  Spriusr 

Whi  e      

'.'23 
'.'66 

.57 
.10 

'.'63 
T. 

.'in 

Missis  ir.pi 

T. 

T. 

.2.S 
.06 
.01 

.12 
T. 

Jlark.Ml  Tiocini  . 
Marshall 

.25 
.51 
.27 
.40 

While' 

.11 

.05 

.03    .70 
....  1. 57 
45 

.95      60 
....   1.20 

.11  i.in 
....  2.00 

'.'.'.'.  'i"'.' 

1. 38  . . . 

1.85 

19.  .40 

M"na  (   1^ 

(iuachita    .. 

.11 

.25 

Wllile. 

T.  ' 

.08 

.39 
.64 

.38 

.... 

Mm  ireesboro  II  II 
Kail       

do 

5S 

While 

.12 

.18 
.31 

"20 
.04 

.10 
.80 
.17 
.60 

'•'09 
T. 
.68 
.80 
.60 
.08 
.04 
.25 

.94 

T. 
T 

t'.' 

■;22 

.33 

.43 

T.' 

'!48 
.06 
.22 
.05 
■  30 

09 

■  90 
.21 

't.' 
'.'is 
'■'gi 
'.'i'2 
".21 

■  is 
.20 

.50 

.  do 

....|.... 

T. 

.12 

.... 
f. 

Okay 

Oscpola        f  11 

-\  rkansas   

Mi  ^stssippi 

■f.' 

';26 

.10 
.25 
.10 
.10 
.22 

'.'76 

'■'36 

Ozark 

I'ini-  Bluff  11 1|.... 

'.'63 

do 

..     -JO 

.80 
f.' 

'.'25 
T. 

".bk 

White       

.17 
.52 
0,S 



.... 

Princeton  IM|  

Ovuuhi  a    

do 

Ouaehiia 

. .     do 

T. 
.  11 

.20 
1.83 

1.09 

".60 

.30 

'.'io 

T. 

r4n 

.28 

10      'l 

8.00 
.97 
.72 
.90 

1  70 

Kisoul,  11    

1  •» 

.14 

'.'is 

.40 
.18 
■04 
01 
.40 

'.'25 

1-21 
.02 

Kogfrs 

Scarry    

Sh  M-iilaii  II  II     

-Xrl.an^ii .... 

.02 

.07 
.07 

'.'■in 

.30 

.08 
T. 

■f.' 
T. 
.10 
T. 

.09 
T. 

\Vh,,e 

Ouacliita 

Red 

'.'■40 

.45' 1.01 
....jl.60 
.30    .30 
.05' 1.16 
.05    .03 

.•spiiii.sfliankljll... 
.Still  igart 

.50 
.35 

.10 

....ll.lO 

■  031.79 

1.02    -69 

Arkan-as 

do 

Red  

Tcxarkana  1!  1!  ... 

I'liiphers  

Waiivu  1!  11 

■Wliitfclffs  nil... 
^Vyllll^•  nil    

.85 

T. 

.15 

1.15 

.-\rkansrs 

Ouaehita  ...  . 

.40 

1.20 

.... 

.10 
.20 
.04 

^'i6 

.35 

.75 

1.45 
T. 
.13 

.10 

.40 

.30 

1.30 

1.20 

.92 

.... 

6.35 
L50 
3.08 

Red 

St    Francis . . 

.40 

.10 

.12 

.11 

1.36 

.... 

Exeept  as  indicateil  observations  are  g-  n  ^rally  made  late  in  the  aflernoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of  the  observation. 
*•*    Regular  Weather  Bm-eau  station;  precipitation  is  for  24-ho'ir  period,  midnight  to  midnight,    i  Separate  dates  of  falls  not   recorded.    *PrecIpitation    included    iu    the   next 
follow  ing  measurement.    Ii  II Precipitation  measured  iu  the  morning ;  amount  then  rocorded  is  for  the  preceding  24  hours.      T.  Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

Daily  Kiver  Stagres  for  October,  1918. 


Stations. 

Rivers. 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12      13 

14      15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Fort  Smith 

Arkansas 

22 

5.0 

5.4 

4-8 

4.4 

4,2 

4.2 

4.2 

3.8 

3.  .5 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4    4.2    5.0 

■5.0 

5.0 

5.0    4.3 

4.2 

4.2 

4.2    4.0 

4.0 

4.0 

3  8    9.2 

I 
12- 6' 12.  9!  11.0 

Dardanelte 

do 

20 

3.6 

3.1 

2.7 

2.3;  2.2 

2.0 

1.8 

1.6 

1.4 

13 

1-1 

1.  1 

1.0 

1.0    1.0    0-9 

1.1 

2.  6|  2.8|  2.8 

2  6 

2.3 

2.31  2  1 

2.1'  1.9 

2,0    2.3 

2.4    9.011.0 

Litile  iJoek 

do....... 

23 

0.8;  0.7 

1.7 

1  9    1.  6 

0  8 

0.6 

0.4 

0.3 

0.0 

*0.2 

"0.4 

*0.7 

*0. 8*1.0 

*1.2 

"l.-i 

*1.2 

*0.4    0.4 

0.8 

0.7 

II  4 

0.0!  0.5i  ".2 

0  3,  0.5 

•1.6,  0.3    3.8 

J'iiie  Hlutf 

do...... 

25 

4.3|  4  1 

4.0 

4.7    5.1 

4.7 

4.1 

3.7 

3.5 

3  4 

3.2 

3.0 

3,11 

2.61  2.4 

2.3 

2.2 

2.1 

2.1    2.3 

3.4 

3.9i  4.0 

4.0i  3.7i  3.5 

3.6!  3.5 

3.6    3.  S    4.3 

B;aek  iiock  

BLiek 

14 

2.0    2.0 

2.0 

l.s!   1,8 

1.81   1.8 

1.6 

1.6 

16 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6'   1.4 

14 

1.4 

1.4 

1.4    1.4 

1.4 

1.4    1.4 

1.81  2.5i  2.5 

8. 5, 10. 7 

8.7,  8.0    7.2 

White 

18 
23 

2.2,   1.9 
7.1    7.0 

1.6 

C.3 

1.4;   1.1 
6.0!  6.1 

0.9    0.8 
6.0|  5.9 

0.7 
5.9 

0.5 

5.S 

0.4 
5.7 

0.2 
.3.5 

0.2 
5.9 

01 
5.9 

9.0 

5.7 

*0.1 
5.6 

*0.2 
5.5 

»0.2 
5.4 

*0.3 
5  2 

*0.3*0^3 
5.3    5.6 

*0.4 
5.7 

*0.5"-0.3 
5.7'  5.7 

*iJ.2i*0.1!*0.1 
6.6!  5.5;  5.4 

0  21  0  4 
6.0    6.0 

0.5!  0.7    1.4 
60    6.0    6,0 

Biitesville 

do 

Newport 

do 

26 

4,4    4.2 

4.0 

4.0 

3  9 

3,81  3.8 

3.7 

3.6 

3.6 

3.5 

3.4 

3.3 

3.2 

3.0 

3.0 

2.9 

2.8 

2.8    2.7 

2.7 

2.6    2.6 

2.  7!  2. 8!  2  8 

2.9    3.0 

4.6    6.8!  6  7 

Georeetown.  ■ 

do..  .... 

22 

3.9    3.4 

3.1 

2.6 

2.1 

1.7 

1.3 

I  ■^•l 

0.9 

0.8 

O.V 

o.b 

0  5 

0.5,  0.5 

0.6 

0  4 

0.4 

0.4    0.3 

0  3 

0.3'  0.3 

0.3    04:  0.5 

0.7    1.1 

1.6    3.8    5.4 

Claieudon 

do 

30 

10.  9|10.  S 

10.1 

10.3 

10.0 

97 

9.2 

8.8 

8.5 

8.3 

8.1 

V  9 

V.8 

7.6 

■/.G 

7.6 

7  6 

7.5 

7.5    7.4 

7.3 

7.2 

7.1 

7.1    7.  ll  7. 1 

7.4    7.6 

7.9    8.4    9.6 

Helena 

Mississippi.  . . 

42 

6.1 

5.9    5.8 

5-7 

5-7 

5.4 

.5.1 

4.7 

4.9 

4-2 

3.7 

3.V 

3.1 

3.0 

2.6 

2.3 

2.1 

1.7 

1.7    1.7 

1.7 

1.8 

2.0 

2.4    2.8    2.8 

3.6    3.9 

4.0    4.0    3.8 

Arkansas  City 

do 

42 

11. 0 

10.8  106 

10.5 

ln.4 

10.3 

10. 2 

:ln-t 

10.  :>. 

111. 2 

9.8 

9.6 

9.0 

8.V 

8.4 

8.1 

V.S 

7.5 

7.3    7.1 

7.0 

6^9 

7.0 

7.3    7.5    7.7 

8.0    8.2 

8  5    89    9.0 

Ouaeliiia 

19 

7.0 

7.2    5.5 

5.6 

1  4.7 
1 

4  5 

4.? 

i  4.1 

1 

4.5 

4.7 

4.7 

4.7 

4.9 

b.O 

5.21  5.2 

0.2 

4.9 

4.9    5,0 

5.0 

5.0 

4.9 

4.9l  4  6    4.4 

8.0    8-9 

12.8  Ti  0  11  « 

1 



1 

*Belo\v  Zero 


78 


('UMATOLOfiJCAl,   DATA:      ARKANHAS  SKCTJON 


OcTOBKK.    1918 


Daily  Temperatures  for    OCTOBER,     1918. 


Stations. 


12       13 


I 


>licl» 

niHe"*il'eM 

Ew  Brunch 

Bentonvill*' 

r.TRniaii 

r.rinVlPT**  

Calico  Roo>:  ^^  ... 

(■]»inrteti 

C->nterp<>iiit  

ronwoT  

( ;rosset»  

r>avdaiienp  ^* 

Portd  City 

Immas 

Puttoii 

);Mora<1o  5* 

r.nirlaud  $§  

Eureka  Spiiiik«  . • 

FayettevlUe 

Fort  Smith 

(Iravette  • 

Hardy 

Ilpmp  Wallace  . . . 

Hope  

Hot  Springs 

Huiiisr 

J'jnesboro 

Junclioii 

Llttlp  Rook  

Lutherville 

Malvern  W 

Mammoth  Spring 

Marianiia$'J 

Marked  Tre*$$.., 

Marshall 

McnaM 

Mountain  Home. 

Mount  Ida  ■ 

Nail  

Newport  5^ 

Okay 

O«ceola   

Ozark 

I'lneBUiflM 

Pocahontas 

Vortland  H 

PrescottJi 

Kfigcrs 

Hf^aroy 

Stuttgart 

Bubiaco 

TexarkftMa  W      • 

Warren  W 

Wynne  44     


^  Maximum. 
i  Minimum  . . 

>  Mnxinium., 
(  Minimum  . 

t  Maximum . 
)  Minimum  . 
j  Maximum. . 
(  Miniuium  .. 
\  Maximum., 
)  Minimum  ., 
i  Maximum., 
1  Minimum  . 

>  Maximum. 
)  Minimum  . 

*  Maximum. 
(  Minimam  . 
\  Maximimi. 
I  Minimum  . 

4  Maximum. 
(  Minimum  . 
j  Maximum. 
(  Minimum  . 
\  Maximum. 
I  Minimum  . 
)  Maximum. 
I  Minimum  . 
j  Maximum . 
i  Minimum  . 
)  Maxinuim. 
(  Minimum  . 
j  Muximum. 
I  Minimum  . 

5  Maximum. 
'  MininuuQ  . 
\  MaximutD. 
\  Minimum  . 
)  Maxinuiia. 
(  Minimnin  . 
)  Maximum. 
(  Minimum  . 
j  Mnxinnun. 
I  Minimum  . 
j  Maxinumi. 
I  iMinimiim  . 
)  Maxiiniuu. 
)  Minimum  . 
S  Maxinuim. 
(  Minimum  . 
)  Maximimi. 
I  Minimum  . 
j  Maximum. 
I  Minimum  . 
j  Maxinnim. 
i  Minimum  . 
)  Maxiintun. 
'  Minimum  . 
)  Maximum. 
(  Minimum  . 
i  Maxinnim. 
)  Minimum  . 
)  iliixin^am. 
(  Miniuium  . 
j  Maximum. 
)  Xlinimnm  . 

*  Maxiujiun. 
(  Minimum  , 
j  Maximum, 
i  Minimum  . 
(  Maximum. 
I  Minimum  . 
)  Maxinnim. 
/  Minimum  . 
j  .Maximum 

)  Minimum  . 
j  -Maximum 

■  (  Miuinjum  , 
\  .Maximum. 

■  (  .Miniuuna  . 
i  Maximum 

■  i  Minimum 
)  .Maximum 

•  )  .Minimum 
)  .Moximuin 

•  '  .Minimum 

)  Maximum. 

•  (  .Minimum  . 
)  Maximum. 

•  t  .Miuimiiai  . 
{  Maximum. 

•  '  Minimum  . 
)  Maximum 

•  '  .Minimum 
)  Maiimum 

■  '  Minimum 
t  Maximum 

■  (  .Minimum  . 
t  Maximum. 

'  '  Minimum 

j  Maximum 
'  (  Minimum 

)  Maximum. 

'  Minimum  . 

'  Maximum . 

■  (  Minimum 

I  Maximum. 

■  (  .Minimum 
)  .Maximum 

■  '    MiniiiMjri. 


79'  85 

f,\      53 

Hll  87 

47!  47 

83:  88 

63  51 

81 

55 

84 

48 

87 

50 

81 

47 

89 

52 

83 

55,  5' 
85  S9 
6ll  61 
78  8fi 
52  j  56 
86'  86 

56,  61 
81  81 
46  5'.> 
8S 
65 


55 


85 1  88 

591  60 

811  84 

65  6 
83 

48  51 


55 

85 

55 

88 

60  i  60 

86i  91 

52   54 

m     85 

52  i  54 

86  90 

56 


90' 

«oi 

881 
53 
90 
58 
S6 
64 
87 
61 
91 
60 
91 
54 
98 


57 


61 

36 
50 
90 
46 
80 

56|  69 

83 

49  51 


68 
91 
63 
94 

55 
90 
56 
90 
64 
87 
67 
88 
6.S 
89 
58 
88 
56 
88 
62 
100 
52 
84 
09 
86 
64 
90 
57 
90 
53 
81 
63 
92 
55  55 


66l  62 

901  931 

63'  541 

80  86' 


60 

86 

49 

87 

63 

83 

60 

85 

SO 

86'  89! 

621  54| 

84'  88' 

65  65 

90  92{ 

61;  55 

891  9'2| 

6S  53 

861  86i 

61 1  55' 


85  85 
65.  66 


8' 
57 
90 
59! 
901 
50!  60i 
93  94' 
56  67' 
91  92 
54  60 
88  89 
.55   .59' 


!  r, 


68 
87 
62 
85 
63 
84 
60 
98 
591  59: 


52  48 

911  80 

69!  60 

85!  73 


64!  61 

86 

69 


68! 
82! 
60 

86|  80 
541  52 
79!  84 
57 
82 
52 
90 
4.5 
88 
60 
84 
57 


75;  73 
65  65 


81 
58 
84 
61 
82 
68 1  63 
83 
62 

59 


76 1  74 
61   «1 


64   60 


80 

64 

90 

61 

92 

68 

90 

60 

81 

61 

89 

64 

81 

56 

89|  84 

61  67 

91 1  74 

69!  65 


86 
59 
84 
60 
82!  73 
60i  60 


601  57 


fifl!  59 


65 


H  !  16 


16  I  1" 

I 


is   IS  I  20   21 


83 


60 


43 


79,  78 
...  44 
80 1  79 
52.  50 
71 1  75 
52]  51 
74!  74 
48 
75 
48 
81 
41 
76 
44 


50] 

77 

51 

75 

39 

75 

54 

73 

4C|  43 

79 

48  42 

79 

54 1  46 


70 

64 
70! 
65, 


71!  74 
64!  60 


73 
62 
69 
60 
76 
64 
67 
64 
83 
69 
71 
52  65 
74 
65 
76 
69 
74 
67 
M 
59 
80 
64 


48 


75] 
50 1 
75 
45 


69 

60 
75 
65 
73 
61 
74 
64 
76 
59 
72 
61 
73 
C5 
74 
64 
72 
45 
70 
65 
72 
52:  63 


22   23  24   25   2S 


28   29 


30 


s 


59 


58 
65 
60 
70 
67;  63 
60!  65 
55  j  59 
67  60 
46  64 


58 


70 
52 
66 
62 
71 
57 
72 
01 
59 

r-A 

M 
58 
66! 

eoi 

641 
56| 
75 
60'     68 

78|     75 


57 


78 

60 

59 

59 

71 

60 

75 

58 

69 

59 

74 

52 

0' 

53 

74 

57 

76 

59 

70 

58 

76 

55 

76 

61 

71 

58 :     52. 


58  74.6- 
44  54.6 
52  76.1 
61.4 

77. 0 

53.8 
72.3 
52.6 
73.3. 
51-2 
79.2 
52. a 
72.7 
50. 6 
88.0 
51.8 
76.6. 
55.4 
76.8 


50 
37 
80 
43 
62, 
43' 
58 
43    55,2 


75.4 
42  59.6. 
60  77.6 
40  55.7 
57  73.6- 
32  49.4 
63  78.7 
431  58.7 


681  78.0 
43!  56  7 


82 

41 

64 

36 

65 

39 

68      71 

44  45 
64 
S 
7 

42 
64 
50 
04 
41 
75 
46 
69 
47 
75 
38 
75 
44' 
73 
50! 


53;  74. S 
341  51.8 
54!  72. » 
38 !  53.7 
53'  75.* 
40!  57. » 
64!  73.8 
32  52. 6. 
53,  75. 1 
40    63.0- 


65  76.8 
47 1  60.  B. 
74i  81.6 
42;  55.8 
7o|  80.  » 
56.1 
77.1 


41 
56 1 
39'  50.  7 
W\  76.8 
41!  38.4 
74.2 
58.8- 
75.2 


51) 
43 

58.     - 
39!  56.6- 
76.4 

.me 

73.9 
51.8 
76.2 
J4.2 
79.5. 
52.6 
73.  9> 
54.8 
73,9 
.56.  & 
75.0 
51.  ft 
7(3.8- 
62.0 
69.4 
5.1.  3 
v.".  2 

53.  a 


,S2.8 
53. 2- 
76.2- 
0.1 5 
77.5 
55.  9 
75.6 

55.  8 
76. » 

56.  7 
79.6 
57.1 
73. » 
.03.  0 
70. S 
.55.0 
77.9 
56.9 
76,8 
55.4 
80.  t 

42'  65.8 
66!  7y.  .5 
45  .57.9 
68i  77.2 
42    .5.5.9 


insirurae  11^  are  nail  in  the  morning:  the  maximiinrtemperaiure  then  read  is  changed  to  ihe  preceding  day  on  which  it  usually  occurrs. 


UK'IVER  'TY ';r  ILLINOIS 

URSANA 


06  ' 


■  LIBHARY 


U.  S    DRPARIMENI'  OF  ACxRICULlURE 
WICA  rill-R      lURl'.AU 

CHARLfcS   F.  MARVIN,  CHIHF 


,fA'i  ^^     '119 


CLIMATOLOGICAL     DATA 


ARKANSAS    SECTION 


NOVEMBER  1918 


BY 


HARVEY  S.  CX:)LE 


MF.TEOR(rl.O<ilST 


LITTLE   ROCK,  ARK. 
WHATHER  BUREAU  OFFICE 


o.^ 


zili: 


00 
01 


(D 

B 
> 

o  ■' 
^: 

"5 ! 

gi 
c\ 

®  , 

a 

o 
« 

P. 

a 

£h 

d 
ce 
(& 

®  i 

•^  I 

t*-  ' 

o  > 


N^: 


')■■ 


--^,— 

~cq 

±i 

^  >^'- 

s§ 

o 

■u  * 

05 

''  K  '3 

v: 

aJcc 

o 

di 

M 

h'^ 

s> 

O  fc 

<« 

"^  o 

o 

03 

•^ 

CO    (,- 

a 

0  n 

3 

o  X 

o 

'■**  '-^ 

y 

'x  ^ 

m 

S  o 

a.a 

^ 

1^  «>-^ 

0?   o' 

wS 

i  a 
2  a> 

Ph^C 

191S 


0LIMATOL()(.;iC  AI.   1>ATA:      AKKANSAS  SKt  ||(.\ 


k:{ 


lEFARTIVlLNr  Ol-  AGRICULTURE,  WEATHER  BUKLAU. 


ARKANSAS    SECTION- 
HARV7  S.  COLB,  Mstoorolofflat 


[II.  LiTi'LB  Rock,  Ark.,  Novkmukb,  1918.  No.  H. 

aENERAL  SUMMABT 

r,  1918  was  slightly  colder  than  usual  with  a  little 
all  than  normal.  The  means  and  extremes  of  tem- 
d  precipitation  were  within  those  established  by  pre- 
Is.  The  month  opened  with  cold  weather,  freezing 
'3  being  reported  at  a  large  percentage  of  the  stations, 
•ally  stopped  the  growth  of  vegatation,  killing  frosts 
ted  at  about  half  the  stations  on  the  1st  and  at  the  re- 
ps on  the  nth,  19th,  23d,  24th,  29th,  or 30th.  Agri- 
■raticms  progressed  under  favorable  conditions  general- 
eding  of  winter  gra  ins  was  about  completed  and  a 
e  reported.  The  condition  of  stock,  pastures  and 
(Excellent.  Picking  and  ginning  of  cotton  were  com- 
ost  sections  during  the  month.  Rice  harvesting  and 
mtinued  throughout  the  month.  The  streams  of  the 
id  higher  stages  than  have  prevailed  for  some  months 
|»  floods  occurred.  Bateaville  reported  a  hailstorm  of 
tensity  on  the  27th,  but  no  damage  resulted  because 
ilready  gathered.  The  average  snowfall  of  0.1  inch 
laaled  or  exceeded  only  three  times  in  the  past   twenty 


T.G.S. 


TEMPEKATUKE 


imSer  iumu  terapsrature  for  Arkan-^a-^,  49  stations  re- 
u49.7°.  For  39  stations  having  a  record  of  ten  years 
1  average  was  1.5°  less  than  normal.  The  highest 
•an  was  53.8°  at  Prescott,  Nevada  County,  the  lowest 
I iy,  Pope  County.  The  highest  temperature  observed 
month  was  88°  at  Iluttig,  Union  County,  on  the  6th, 
:18°  at  Gravette,  Benton  County,  on  the  30th.  The 
(y  range  was  52°  at  Mammoth  Spring  on  the  12th. 
lires  for  stations  having  normals  were  negative  in  all 
'instances.  The  departures  of  the  maxima  were 
I  those  of  the  minima.  The  cold  spells  were  l8t-2d, 
19th-20th,  23d-26th  and  29th-30th.  The  highest 
1 3  occurred  from  the  3d  to  the  8th  and  from   the    14th 

PBECIPITATION 

!ge  November  precipitation  for  67  stations  in  Arkan- 
.'■  inches.     The  average  for  54  stations  having  a  record 

I  or  more  was  0.43  inch  above  normal.  The  greatest 
Jount  was  6.13  inches  at  Marked  Tree,  Poinsett  Coun- 
sel. 60  inches  at  Marianna,  Phillips  County.  About 
i;f  the  stations  in  the  State,  scattered    over  the    north- 

I I  of  the  state,  had  negative  departures,  the  remaining 
s  ng  positive.     The  rainfall  wa-t  wj[l   distribat^'J    over 


llif  month,  lalliiiK' ill  inudciule  uiin.iiiit.H  at  tit«|innl  inl<;vnlM. 
Tile  avaragc  munbcr  of  rainy  days  was  six.  TlicKreaU'Ht  umouni 
for  twfiily-four  consecutive  hours  was  3.20  incheHat  Okay  on  the 
UUh.  .\boiit  a  IhinI  of  the  stations  rt|)or(«'(l  snow  on  the  25lli, 
Imt  only  .scvt-n  reported  measurable  amounts. 


MISCELLANEOUS  DATA 

l'n*.sKiire      (8ea-lev«l). 

Wind. 

KSLATITB 
HDMI0ITT. 

II 

0. 

TAIIONl. 

1 

M 

K 

30.48 
30.40 
SO.  44 

23 
23 
10 

s 

29  48 
29.62 
29- SO 

1 

e 
i. 

I 

w. 
w. 
w. 

S 

a 

« 
1^ 

» 

• 

t- 

60 
•2 

Bentonville 

Kort  Smitli 

Lttle    Rock 

30.09 
30.09 
30.11 

28 
16 

27 

4.156 
6, 826 

8.874 

28 
37 
34 

17 
17 
17 

80 
tl 
80 

64 

49 
69 

mSCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dales  and  number  of  stations  reporting.) 

Tf, ntKl n >itm-m>< :-  Hth,  1 ;  7th,  1;  8tJi,  1;  14th,  1;  26th,  1;  27th, 
4. 

Fof/:-  12th,  1;  14th,  1;  15th,  1;  20th,  1. 

SIrrt:-  25th,  2:  26th.  2. 

Solar  H'lloa:-  14th,  1, 

H<i;i:-  27th,  1. 

Froxfs,  Hf^ht:-  Ut,  8;  2d,  4;  3d,  1;   14th,  1;  28tli,   1. 

Frosts,  hcamr.-  1st,  10;  2d,  2:  3a,  1;  9th,  I ;  10th,  3;  11th,  4; 
12th,  2;  13th,  2;  14th,  1:  19th,  2;  20th,  1;  21st,  1;  2:^,2. 

/'*06^fe,  i-7//>gr:-  1st,  33;  10th,  1;  11th.  6:  12th,  4:  19th,  2- 
20th,  1;  23d,  4;  25th,  4;  24th,  1;  29th,  2;  30th  1. 


COMPABATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS-—  NOVEMBER 


Yeak. 


Tbmpebatubc. 

Dep»r- 
tur«. 

Hicheil. 

• 
* 
o 
1-9 

Pkecipitation. 


as 


Q5 


1891... 
1892... 
1893... 
1894 .. . 
1890... 
1896... 
1897... 
1898... 
1899... 
1900... 
1901... 
I9e^... 
1903... 
1904... 
1905... 
1906  .. 
1907... 
1908... 
1909... 
1910... 
1911... 
1912 . . . 
1913... 
1914... 
1916... 
1916... 
1917  .. 
1*18... 


49.7 
49.9 
49.3 
50.4 
49.9 
52.8 
51.6 
47.5 
54.3 
51.4 
50.5 
5)15 
47.6 
51.4 
53.2 
.50.2 
49.0 
53.8 
59.3 
51.5 
46.8 
50.5 

.52.6 
54.8 
52.1 
50.7 
4a  7 


-1.0 

87 

-0.8 

79 

-1.4 

84 

-0.9 

81 

-0.8 

82 

+3.0 

88 

+  1.8 

88 

-3.2 

87 

+3.8 

87 

+0.  7 

90 

-0.1 

88 

+.5.3 

90 

-3.0 

89 

+0.6 

89 

+2.1 

88 

-a  4 

88 

-L6 

84 

+2.9 

88 

+8  7 

90 

+0.5 

85 

-4.2 

86 

-0. 2 

89 

+«.7 

85 

+  1.7 

88 

+3.9 

88 

+  1.1 

87 

-0.7 

35 

-1.0 

88 

10 
20 
10 
12 
16 

8 
16 

9 
17 
18 
15 
18 

2 
17 

9 
1.3 
10 

5 
16 
17 

5 
13 
20 
11 
17 
10 
11 
18 


&56 

5.83 
4.21 
1.  12 
4.82 
4.:i4 
2.82 
3.  20 
2.61 
4.28 
2.99 
6.66 
0.«4 
U38 
3.28 
5.90 
5.71 
5.40 
3.75 
0.47 
3.  18 
1.66 
2.47 
2.32 
5.40 
2. 95 
1.^6 
3.  91 


+  1.13 
+0.73 
-0.89 
-3,98 
-0.28 
0.00 
—  1.53 
-0. 98 
-1.51 
+0. 25 
-0.81 
+2.68 
-.3.  42 
-2.34 
-O.30 
+2.30 
+2.08 
+  1.71 

0.  no 

-.3.30 
-0.46 
-2.07 
-1.15 
-1.56 
+  1.50 
-0.  51 
-1.48 
+0.  43 


MuMBaB  or  Dat(. 


a.  V 
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CLIMATOLOGIOAL  DATA:    AKKAxNtiAtt  .SECTlOiN. 


Cliinatblog'ioal  Data  for  th»  November,   1813. 


NoVEMJJER 


Btatioiis 


AllCiB 

Amity 

Arkadelphlit  . . 
Ark&iisas  Cit/. 

Bateavillt) 

Bee  Branch  ... 
BentouyiUe  ... 

Ber^iBftii 

Black  Horic  ... 
Buonuvllla 


Brliikley 

Calico  Rock 

Camden  

Centerpoint 
Clureiidou   . . 

Conway  

Coruhif 

Croeseti 

Danville 

DardauaHe  . 


Dodd  City 

Dumas 

Uutlun 

PJlilurado 

Enelund 

Kureka  Springi. 

KayotleTiUe 

Foreman 

Koit  .Smith 

Fulton 


Georgetown  . . . . 

'iillelle  

Uravetle  

Hardy 

Helena 

H'-mp  Wallace 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig   

Jelks 


Jonesboro  

JuncliuUrt 

LewifcviUc 

Little  liock 

Lutherville   It  ... 

ilalVL-in    

Mammutli  Spring 

.MarittUiia 

.Marki'd  Trei' 

.M.iriliall  


Meua    

Monrunin  Home 

Monnl  Ida 

.Mur/re''sboro 

Nail 

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark 

Pine  BlufT 

Hoc;tthout«i 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Risou 

Kovrg 

Si-arcy 

jjheridan 

■Springbank  U 

Htuttgart 


Counties. 


TsQlperature  (  Degrees  Fahrenheit). 


sl 


Subiaoo  . . . , 
Texurkana 
I' ui pliers  X\. 

Warren 

Whiteclitis  . 
Wynne 


Lawrence 

Clark 

do 

Deaha 

Independence . 

Van  Biiren 

Benton  

Booue  

Lawrence 

Logan 


254 
250 
250 
145 

277 


1303 
1324 
259 


Monroe. .. 

Iiard  

Ouachita  . 
Howard  , . 
Monroe. . . 
Faulkner  . 

Clay 

Ashley. ... 

Yell 

Yell 


Marion 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 
Little  River  . 

Sebastian 

Hsmpstead  .. 


White 

Arkansas  .. 
Benton  . .   . . 

Sharp  

Phillips  .... 

Garland 

Hempblead. 

Garland 

Union 

TV'oodrulT. . . 


226 
361 
158 
470 
171 
309 
293 
175 
337 
330 

1175 
1«2 

1590 
265 
229 

1465 

1451 

"48i' 
264 

200 
643 

182 ; 

1600  I 
377 
600 


Craighead 

Union 

Lafayette 

Pulaski 

.luhnsou 

Hot  Spring 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Baxter 

Montgomery  .  . . 

I'iko 

Newton 

.lackson 

Pope 

Mississippi 

Franklin 

.lellerson 

Randolph : 

Ashley  

.N'evada 

Dallas 

Cleveland 

Benton 

White 

Grant 

Miller 

Arkan.sas 


Logan 

Miller 

Y.-U 

P.radljy 

Liille  Kiver 
Cro.ss 


Slate  .VI''an>  and   Kxtreiiies. ... 


196 

345 

182 
262 
286 
775 
277 
512 
235 
229 
1083 

1284 
800 
730 
367 

2233 
231 

1700 
240 
377 
2l.'i 

300  ! 
122 
327 
287 
243 
1385 
236 

' '240  ' 

228 

1()-tO 

332 
2000 

206 

250 


13 
25 
22 
34 
19 
26 
12 
21 
16 
4 

36 
14 
32 
22 
14 
34 
26 
15 
3 
32 

37 
10 
16 
14 
11 
16 
32 
1 
36 
32 


20 
21 
47  I 
24  ' 
46 
26  I 
11 
2 


49.8 


48.2 
49.4 
46-4 
46.9 


49.6 
46.9 


48.0 
'56.'2' 
'52.'4' 


46.2 
51.0 


52.0 


47.3 
46.8 


0.6 


2.1 
0.3 
1-9 


2.0 


-  02 
-'2!4 


Precipitation,  inches. 


s  c 


Number  of  days. 


SS 


28 


12        38  :  4. 90    +0.96    1.60      0.0 


30 


3. 75 
3.91 
3. 42 
4.05 
3.87 
3.98 
3.50 


1+0.20  1.00 
1+0  1.'  1.08 
-0.09  0.88 
i+LOl  1.20 
+0.88 
+  1.57 
-0.15 


1.181 
1.49 
1.20' 


0.0 

0.0 

T. 

T. 

1.0 

T. 

T 


30 
30 
24+ 
24 


28  :     29+ 


36 


-  L9 

-ai 


-  3.4 

-2.8 


50.7  1+  0.8 


77 
'76' 

75 


29 

30 


24 


33 


22 
29 


30 


30 

24+! 


37 


3  34 
2.28 
5.23 
4.79 
3.04 
3. 95 
3.60 
4.62 
3.11 
3.24 


-l.Oi;  108; 
-0.34:  0.80' 
+  1.10'  1.52' 
,+  i.4o:  1.65 
-0.86  0.861 
+u.05i  0.95! 
,+0.55  2.00. 
'+0.53i  1.61 

0.96 

-0.11    1.00 


0.0 

T 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 


27  I     25 


19 

24 


29  i     24 


47.4 
49. 2 


63.5 
53.1 

63.2'' 


4 

17 
2 
25 
34 
3 
18 
22 
M 

26 
12 
36 
11 

IG 
27 


47.8 
63.2 

'si.'o' 

60.0 
50.6 

48.0 
49.5 
49.2 
50.5 

50.6 

47.4 
49.1 

■45.' 7' 
49.6 
44.2" 

49.'6^ 
51.6 

51.7' 
52.0 
53.8 


47.5 
49.6 


50.2     -   1 


-   L8' 
+   1.2 


+  0.4, 

+  2.0' 

-  i.y 


-3.5 
-0.5 

-b'.b 

-  0.8 

-  1.6 

-  0.5 


1-8 


2.4 
1.0: 


79 
Sfl 
88b 


7(1 
76 
77 
KU 
76 

76 
78 
78 


4+ 

4+ 

'f';' 

5 

7 

6 

5 

:j+ 

6 

6 
6 
6  . 


-  3.0 

-  L3 

+  2.1 

-  1.9; 
0.0! 


51.2 
.52.6 


23      ,52. 8'i 

13     

10      60.  e 


49- 


1.2 
2.6 

i.o 

'i!3 

1.5! 


69 
79 
81« 

""3J 
-It 
8 

74d 
81 

"'ie' 

6 

78 
79» 

82 

4+ 

« 

5 

... 
77 
78 

■"'e' 

5+ 

78 

"'ii' 

80 
S3 

5+ 
7 

81" 

""5+ 

79 

....... 

88 

6 

18 
27 


30 
25 
28" 


25 

28 

'32 
28 
27 
20 
26 
24 
28 

24 
24 
23 


24 

26-' 

30» 

27' 
29 
32 


22 

28 


29 

26 


29" 
25 


30 
27t 


38  I  2.07    -0.89    1  03      0.0 
34  ]  5.76    +2.31.  1.80      0.0 

3?*:  4.43  +6.63   i.ei)     6!o 


40      3.15    +U.r>9   0.70 
32  :  3.23    +0.38   0.76 


T. 

0.5 


7 

16 

6 

"'is' 

5 

16 

7 

13 

7 

14 

10 

15 

6 

16 

6 

15 

6 

17 

5 

14 

6 

16 

/ 

13 

8 

14 

3 

21 

5 

10 

7 

17 

7 

15 

3 

11 

6 

12 

'5' 

13 

'« 

...... 

9 

13 

29  I  3.58    +0.301  1.37      T. 
....     4.70    +1.27!   1.24      0.0 


4.14 


1.531     0.0 


3.73    +1.30,   1.00:     0.6 
2.46    -0.68]  0.70,     T. 
3.00    -1.48;  2.00      0.0 


34 

4.56 

-0.02 

40 

4.62 

+0. 24 

46'" 

3.67 
4.32 

+0-87 

24 
23 

35 
"29'i 

30 

31 

24+ 

33 

30 

62 

30 

35 

30 

47 

3(1 

33 

42      2.82    -0.29   0.78 
4.46  !  +  1.09    1.  18 


,  T. 

5 

)|  U-U 

9 

0-0 

7 

11.(1 

4 

0.0 

~ 

0.(1 

5 

24 
30 
24 

'30' I 
30 
24+! 
30 
30  I 
24 

311 
24 


40 
45 

29' 
42 

47" 

'32^ 

30' 

2b' 
40" 
40 


.11  i-1.48 
.74  +0.^6 
.48  -0.10 
.00    -1,10 

60    

.13     fl.70 

.  U6    

I 

57  -0.79 
.81;    

97  +0.  lo 

28 

38  1  +  1.20 

98  --LoS, 

31  I 

01  (-1.92' 
15  1  +  1.21' 
89    +1.66 


3.  70 
4.37 
4.52 
3.54 
5.  68 
3.51 
3  09 
5.50 
6.07 
3.66 


36 
40 

2.  46 
'5.  JO 

40» 
38 

'5.20 
5.  00 
3.  02 

+  (I.5S' 
+  1),«7 
+  1.18 
-0.59 
+2  27 
+0.»3 


+2.  99 
-0  39 


-0.35 

f2.  40 


1.1'i 
1.20 
1.20 
0.(jb 
108 
2.00 
0.92 

0.97 
0.78 
1  24 
0.98 
1.45 
1.65 
3.20 
1.46 
1..50 
1,75 

1,10 
I  20 

1.  iO 
1.20 
1.97 
1.30 
0.  90| 

2.  30 
1.58' 
1.061 


0.0 

T 

I',  u 

T. 

0  0 

0.0 

0.2 

1.5 

T. 

T. 

1)  (I 
T. 
0.0 
0.  II 
0.0 
0.  1 

on 

0.0 
o.u 

II, u 

0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 

o.u 


0.83      T. 
1.05      0.0 


+  i.:i9|  1.80    (I  0 

+  2  43'    I.  10      0.0 
f0.21    0.  M      0.0 


3.91    i+0.  43    3.20      0.  1 


12 
UI 
23- 

"ifi' 
14 
15 
16 

1« 
15 

"ie 

14 

11 

17 
17 
19 
16 

15 

1« 

It; 

14 

18 
Kr' 
16 
12'' 
IS 

16 
13 
10 
1« 
18 
11 
1(1 
22 
16 
19 

13 
14  ■ 

18" 
15 
15 


8 
2 
5 
1» 

i 

5b 


()l...iHrv(>r' 


0 

15 

4 

10 

1 

16 

3 

13 

13 

2 

2 

12 

3 

12 

2 

11 

0 

16 

i 

1(1 

■i 

10 

4 

13 

6 

11 

nine . 


nw. 
nw. 


15 
10 


17 
13 
12 
6 
10 

10 
10 
13 
16 
II 
II' 


[,, 

1 1  \v . 
nw. 

12 

n\\  . 

0 

nAsi  . 

12 

('• 

13 

n. 

"  '  i  i  ■' 
11 

11. 

.liilius  (.uelck. 
■S.  C.  Yarbroug) 
F.  .J .  Carpenter 
(ico.  K.  TayneJ 
Miss  I.eiia  I.  Te 
.1 .  E  .  Scanlan. 
U.S.  Weather  i 
.lohii  i  .  Maxejf 
S.  .1.  lUnw. 
S.  P.  McCoiuii 

'  II.  L.  D.Whjts;,, 
.1  .  W  W  111 y  , 
A.H.Quarii'riiisul 
C.  il  .llmidleisij^ 
M IS .  H .  K .  Bi^,] 
K.  I..  ( orrlicv. 
.1.  N.  t;rulch(i««l 
A.  'Ji.Mlick. 
JR.  Arera. 
K  H.\Vfi.--..r 


i 


Ncal  l>(.dd. 
B.  11.  Jolnijoti. 
.1.  M.  Kick.  It.?. 
Paul,  liabb. 
.).  C.  Clienault. 
Gi'orKe  W.  .Nichi 
'  iii\  ■r.Mty  of  Ari 
W.I.Mooie 
U    .S.  Weill  her  Y. 
T.  .1     I.ogiin.       , 

ChiicVs  lii.lmnl 
II    A.  Slroud 
A    F   Stevens. 

A  .   (  iiywood. 

I.  Milehi'll. 

I".  Siricklen 

r    (I'Neiil. 

A  N.  (Jen.  lU 

A  Beiry. 

E.  Bake" 
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Tr  M  h     *^'*'™°°"'  "ear  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the 24  hourTe^ingat  the  Um^^^Tti^ 
•for  24-hoar  per.od,  midnight  to  midnight,    t  Separate  dates  of  falls  not   recorded.    ^PreCpiLt^n    hiclu 
I-  morning ;  amount  then  rocorded  is  for  the  preceding  '24  hours.      T.  Trace,  or  less  than  O.OUncTi. 
Daily  River  Stagrea  for  November,  1918. 
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GENERAL  SUMMARY 

>!•,  I')l^  \vi-;a  il\'i.l'lv  mild     iimiuli  willi  inorc   rainfall 


lunnl.  The  iut>;in  tiMiip:  raturc  of  17. (i  '  i.-t  llio  hifilicst  Dec- 
iTinonn  ivctmlotl  here  in  the  past  twenty  ciijlit  years.  The  near- 
ipproaeii  It' this  mean  \va<  1(1. '.»  whieli  oeeurred  in  IS',)]  .  88"^, 
I'VchI  at  ("amden  <m  the  lOth,  is  the  highest  Dtreniher  temper- 
|,  pv,>i.  iveeirded  in  Arkansas  sinee  self-re<!;isterins  thermometers 
i  in  u-;e  here.  Positive  departures  from  the  montlily  means 
nod  at  all  station-^  having  normals  and  temperatures  were 
j  tile  entire  month  exeept  the  first  two  and  last  sin'en  days, 
ivorage  pnvipitation  was  40%  ahove  the  normal  and  nearly 
11a-  rain.  The  stations  in  th"  south'ern  fourth  of  the  State 
ed  negative-  dei)arlures  from  tlie  normal,  while  those   remain- 

ihowed  deeidely  positive.  The  heaviest  monthly  totals  were 
linod  in  an  area  ah  lUt  lifty  mile-^  wide  extending  from  Polk 
ay  Countie-;.  Hentonville  re|)!)rted  hail  on  the  2od  and  Gra- 
[  sleet  on  the2Hd  and  oi^t,  l)ut  neither  reported  any  damage, 
.niltural  operations  consisted  mainly  of  hauling  and  marketing 
oducc.  tcMvling  of  eatth-  o!i  the  ranges  and  clearing  of  land. 
IS  too  wet  for  th;>  pre[)artion  of  the  soil.  The  stagiN  of  the 
ms  were  moderately  high,  flood  stages  heing  reached  on  the 
k  and  Petit  .Jean  Rivers.  No  damage  resulti'd  from  these 
Is. 

T.G.S. 

TEMPERATURE 

10  average  Decemlier  tempei'ature  for  49  stations  in  Arkansas 
IT.H"- .  The  average  for  Hi)  stations  having  a  record  of  ten 
^  or  more  wa~  o.'.)'^  above  normal.  Positive  departures  were 
rted  at  all  stations  havirig  normals.  The  highest  monthly 
1  was  r)2.8^  at  Camden,  Ouachita  County,  the  lowest,  42.4^ 
ail,  Newton  County.  The  highest  temperature  observed  was 
.it  Camden  on  the  lOth.  tiie  Liw'est,9^  at  several  stations  on 
ii!l')tli.  The  greatest  daily  range  was  48'-'  at  Calico  Rock  on  the 
Hid  Camden  on  4th.  The  first  two  and  the  last  seven  days 
inoderatly  (M:d,  during  th.e  remainder  of  the  mild  tempera- 
pro  vaili  (1. 

PRECIPITATION 

10  aviM'age  DeecMuber  precipitation  for  (it  station  in    Arkansas 
o.()2  inches.      For  ■">■'')  ^ta^il'ns  having  a  record  uf  ten  years    or 
I  ■.  tin  average  was  1  .('lO  inches    above    normal.      The  greatest 
j'tlily  total  was  12  bO    iiiebes     rejM.rted     at     Alicia,     Lawrence 
I:  ity,  th.e  lea.^T,  I. C.S  inclu>s  at  Helena.    Phillips    County.      The 
H.ost  amount  f. .r  24  consecutive  Imurs  was  o.'K)  inches  at   Con- 
on  the  18th.      Thi-  has  been    exceeded    in    .\rkansas    <luring 
lubcr  oidy  once  in  the  i)ast  twenty  two   years.      The    average 
lll'fall  for  th(>  State  was  0.2  inch  bir  all  station-,  or  for  the    sta- 
ll 


t  ions  report  ing  O.  I  ineii  or  more  the  avi-iiigc  wns  10  iinh  Dor- 
ring  t  lie  iir.st  decade  very  little  pre(;ipitation  wuh  reported.  On 
the  I2tli,  KUli  and  8ls(  heavy  rains  fell  over  nearly  all  partsof 
the  State. 


MISCELLANEOUS  DATA 


Beutouville 
Fort  Sraitt). 
LUle    Rock 


l'res8ure      (Sett-level). 


a 


30.01 
30.07 
30.08 


30.37 
30.3/ 
30. 40 


29-67 
29.68 
29.67 


Wind. 


S  . 


24       4, 658 

9       6,512 

31        6,725 


a 

H  5 

as: 


21 
43 
32 


■w. 
nw 


RCLATITl 

.^ 

HnMIDITT. 

",- 

SI 

ea 

a 

S 

»  3 

« 

e. 

a. 

t> 

i-^ 

82 

67 

83 

«6 

67 

82 

67 

49 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  luimber  of  stations  ivpftrting.) 

TInnidf'i:-<f»nih-<:—  12th,  2;  13th.");  21st,  1; 

Fog:—  14th,  1;   loth,  1;   Ibth,  1;    20th,   1;     21st.  5;     noih.  2; 
31st,  1. 

Solar  Hoi  as:—  Ifith,  1;  81st,  1 

Lunar  Holas:—  Kith,  2;   17th,  1. 

SInt:-  28d,  1;  81st,  1- 

Hail:-  28(1,  1. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS- —  DECEMBER 


V  K  *  K  . 

TttMPKRATURE. 

Precipitation. 

Nu.MBEK  or  Days. 

n 

as 

♦J 

M 

s 

Il 

|£     1 

«2  ! 

1 

il 

3 
O 

S 

1891 

46.9 

+3.6 

72 

13 

4.69 

+0.  33 

14 

7 

10 

_ 

1&92 

40.  y 

-4.5 

83 

—   / 

8.79 

+4.45 

7 

6 

18 

10 

1893 

45.4 

-0.0 

79 

3 

1.83 

-2.  51 

14 

8 

9 

1894 

44.6 

-tl.9 

:       82 

-11 

3.48 

-0.86 

14 

6 

n 

6 

189.5 

43.  S 

-1.7 

78 

5 

3.96 

-0. 38 

13 

6 

12 

1896 

45. « 

+2.3 

81 

8 

0.84 

-3.81 

8 

7 

Ifi 

8 

1897 

40.3 

-3.2 

86 

10 

6.00 

+  1.35 

10 

5 

16 

8 

189S 

:;y.  5 

-3.9 

76 

-  4 

1.87 

-2.89 

16 

6 

9 

1H99 

41.0 

-2.4 

74 

S 

4.08 

-o.n 

15 

9 

1900 

44.9 

+  1.S 

82 

n 

2.76 

-l.M 

16 

6 

9 

1901 

38.5 

-3.9 

87 

—  6 

4.42 

+  0.  73 

12 

6 

13 

6 

1902 

40.8 

-1.9 

,S6 

0 

5.71 

+  1.68 

10 

6 

15 

8 

1903 

39.7 

-3.1 

74 

1) 

3.44 

-0.35 

18 

5 

8 

6 

1904 

42.  9 

-0.  3 

80 

3 

5.10 

+1.28 

12 

12 

1905 

3S.  5 

-3.7 

70 

7 

4.96 

+0.84 

14 

5 

12 

9 

190C 

46.5 

+  4.1 

83 

10 

.5.64 

+  1.58 

8 

16 

1907 

44.4 

+2. 2 

85 

11 

2.70 

-1.31 

12 

6 

13 

7 

I'.WS 

46.0 

+4.0 

82 

U 

1.50 

-2.42 

13 

11 

5 

1909 

35.3 

-6.8 

82 

1 

5.26 

+  1.35 

14 

6 

11 

9 

I'JlO 

40.8 

-1.7 

10 

9 

3.57 

-0.45 

13 

6 

12 

6 

1911 

43.  0 

+11.7 

78 

3 

7.00 

+2.81 

10 

14 

12 

1912 

41.7 

-0.  0 

76 

ft 

2.63 

-1.46 

14 

7 

10 

191o 

43.6 

+  1.2 

77 

14 

3.20 

-0.26 

7 

7 

17 

9 

1914 

3fi.  1 

-6.2 

7(1 

-11 

6.26 

+2.24 

8 

4 

19 

12 

19IS 

43.9 

+2.4 

78 

U 

4.73 

+0.72 

12 

4 

15 

1916 

42.1 

-0.1 

82 

-16 

3.35 

-0.50 

14 

6 

n 

6 

1917 

34.  S 

-fi.8 

SI 

-21 

1.29 

-2.69 

13 

6 

12 

3 

191S 

47.6 

+5.9 

ss 

9 

5.62 

+  1.60 

14 

5 

12 

7 

U2 


CUMAIOLOUlCAi,   DATA.    ■^KK.\^SA^;   SECTION 
Climatoloffical  Data  for  th»  December.   19ii 


'!-;CKMiili8|| 


Temperature  (  [»..?r^esK«l,r,.,,iheii,.      '    l'.v,.ii>itari-„     •      .        i  

_  ""'P'tatioii,  i.u'hes.j      Number  of  .la  v-i. 


StttUoi: 


Ciiuiitifs. 


I       i 


S    I 


Alioi* 

Ainity 

Arknilelpliia  . . 
Arkifiuas  City. 

Katesville 

Uee  Uraiich  ... 
Beiitoiiville  ... 

Bcrs^niftH 

Klack  Kofk  ... 
Hoouoville 

Briiikloy 

Callcii  Ho>\   ... 

''aiurteii  

L'eiiterpcjiiit  ... 

<'laruiii|oii   

''oiiivay 

Cwniiiif 

Crosien 

I>aiiville 

nariiaueMe 

Doil.l  City 

Utsinas 

i'liltOll 

Kliloraiio 

ijUKlaiid 

Kureka  Spriiifii. 

Fayetteville 

foreman 

Fort  8itiitl] 

Kiiltoii 

'ieorgi  to\%ii 

liravetit!  

Hardy 

H.-lejia 

H-nnp  VVallar-   . 

Hop,. 

Hot  Sprlnif.s  .. . 
HnttiK    

.ie!k» .;; 

loiiesboro 

Jiiiutioiiit 

LcwifTiilc 

Liltle  I'.ock 
Liitlit-rvilli.   t;   ... 

Halverii    

Maiiiinuih  .Spring: 

-Maria  una 

.Markivl  ')'rt-e  . . . . 
■MargliaK .' 

M.-ua ; ; ; 

Mu;iti!aiii  Home  . 

Mouiii  Jda 

Murfree.sboro 

Nenvort.. 

t'kay 

Osceola 

Oi»rk 

!'!n«  Bluff  ... 
Pooalioutai. . 

Ponlaiid 

Preacott 

Priiicetou  .... 

Kison 

Hog'^n 

Siiarcy 

Stieridan 

Spririgliaiik  it 

Stuttyart 

?ubiBco 

Texarkana  

f  luphers  JJ 

Warren 

WhiteeliiTs .... 
\^riin« 


.  I  Lawrence  . . 

. :  CLirk 

■  I do 

.  j  Di'sha 

Indept^iideiiCB. 

Van  lliircii 

Benton 

Boone  

Lawrence  .... ' 
Logan 


254 

18 

2.yj 

2S 

■2M) 

•,"> 

W5 

34 

•-'77 

19 

26 

IWW 

12 

1324 

•'1 

259 

Ifi  1 

.C.I 

M_ 

•"  rt 

^S  , 

^  — 

ax: 

3 

a     1 

I 

47.6 

+  7.5! 

Xj-^crvf 


.Jnliu.>  CiiPliok 

C.  '^arbroui 

•' .  Csr.wiitp 

f.oo.   i:    I'ayne 

I  Mivv  Ltlm  I.  ■) 

;  ■'.  li.  .Scjinlan. 

I  I  •  S.  Weather 

|S..I.  How,..     ' 
I  S.  I'.  MeCoaneli 

•'■  1-  n.wi.ii:.,, 

I.  VV  Wriij. 
■V.I'>.(Ji.'Hrt,'nnai 
C    .\|.lin,l,||,..<,o 
•Mis.  B.  K.  Bish, 
fc--  1'- .  Cordrcy. 
'■  X.   Crmelifiel. 
A.  Tredick. 
J.  R.  .A  vera. 
F.H.Wei,,er 


Nea)])odd. 

U,'!).  Joliiison 
.   '.jr.  Kiekett.<. 
!  I'aul.  l$abb. 

■If-  ChenaiiH. 

lieorsre  W,  Nicl,,,, 

UuvervityofArl;, 
I  >>  .1. Moore 
I  }]    a.  U'eatlier  1; 

I   T.  J       I,lj(fHli. 

:  Cl.aries  Hli.'.-.irn. 
I  A.  i'.  S(eveiis. 
'  <^-A.  (.'ay Hood. 

;  f-i.  -Miici!,.ii. 

I  i---  !•".  Siricklen. 
i  -N.  i'.  O'.S'Bui 

A..t  .\-.  (;.,„.ll,;- 

<■'■  A  J3,.rry  . 

W.  K.  Hako. 

K<-nedi,liiie  H'Wfv 

•'.  A.  7,o\vderba(l. 
i>-  I'atlon.Hr., 
!!■  ^.-  """thermir 
H.  KiuitlVlil. 
M/N.    Kiile  L..S„,lt 
>>  •  .S.  \'iiieeul. 
^lr^.  Miiry  .^paiiie. 
f!uirle.<\Va:ton 
W.  I".  i<eevi,s 
\'  •  W  .  St.Joli.i. 

»•  S.  Halijarl. 

''•  ^    Whitlii.Kio:.. 

Ilonry  A.    Davu. 

;  Cliurlosi  l'axi,)ii. 
«eorg.>  1,    itoliiiiiioi 
'  •  N.  Forest  .Sorvlec 
A(«<)o,i  P.  «)nitli. 

,  L.  M.  Guthrio. 

;  W.  r.  Mcijeorge. 

(  Beiieiliciiiie  sister* 


.^Siai^^ 


I  mi; I  i;,   I'Jls 


''II  MA  lOI.OCIt    \ 


A  1  \      \i;k  w--  \.s  skciiox 


;»:! 


Uiiily  Prooii.itation  for    Daoember,    1018 


SIKIicillS. 


ins*i>  OUy  il 

>villolll|.... 

Urniioli  

oiivilli"  •". 

iiinii 

k  Kocklll!.. 

levlllc- 

kUw     I' 

o  Itwk  I!  II , . 

len  i  i; 

•rpoint 

iidiiii  'HI 

i«y 

iiix    ; 

Ml 

ill.'    

tiipllo  i|l|.. 

Cily  

^(S  

,11  

.lido  '!  ii 

■lid  ii  'I 

11  Siuiiigs 
i.'ville  .... 

wn 

initli  •••  . 

ill! 

Mown  !|  i|. 
:ie 

ii:' '.'.'.'.'.'. 

^\V•aIlHoe.. 

■riiurs ..... 

\i  ".'.".'.'.'.'. 

oro 

)ii 

illc 

{Of-k  ••♦. 

villp  

n'.' ''  

Hh  J^priug 

im  ^     

i  Treo  ;■  ■! 
II 

! :i 

in  Home. 

ilia  

isboro  il  '! 

■til'ii  !'..■.'.'.' 

•  '."  si  .'.'.".■ 

iff  liii;;;; 

Uas 

ill  II 

lill 

•nllll  .... 


ill  ;V 


11$ 

kQkjl 


;!ia  i;  I 


W'lilirsho.l.- 


Wliil 
Ouitcliitii 

do... 

Mis.Ni,-;-iii)i.l 
...  White  .... 
..!  Ark;iii';a.-> 

..  do... 

..     WliiU" 

..   do.... 

. .    ArknnsHs . . 
,.    White      ... 

,.   do    ... 

.    Oiiuchitii  . 

.)  K.m1 

.1  While 

I  .Vrkivnsas   . 

;i  White 

.    Uiiucliitii  ■  . 
.!  Arkansas.. 

!    do  .... 

.'    Wliite 

.i  Arkansas.. 

.1  White 

.(  Ciiaehitn  . . 
.  I  Arkaiisa,-.  . 
'  White  .... 

.' do 

,;   Ke,l   

I  Arkatisas... 

lU-d 

White 

! do 

1  White 

I  Mississippi  . 

Ciiiiehita  ... 

Kod  

I  Ouachita  .  . . 
I do 

(ache 

White 

1  Ouachita  ... 

Ued 

.\i-kansas.. . 
do 

Ouachita    ... 

While 

Missi.ssippi  . . 

St.   Kraacis 

White 

Ouachita    . . 

While 

Ouachita  . . 

do 

White 

do 

-Arkansas   

Mississippi  . .. 

Arkansa-j   

do 

Wliit'? 

Ouachita   

do 

Ouachita  .. . 

do ;: 

Arkansas . . . 

While 

Ouachita . . . 

Red  : 

-■Vrkansas.. . 
do 

Red 

Arkan<rs  ... 
Ouachita  . . . 

Ked 

St.  Kraneis. 


a*  indicated  observations  are  g-enerally  made  lat-;  ii, 
fulir  Weather  Bureau  station:  pi-ecipitation  is  for  -21- 
ij  mea.suremenl-.    ;    I'reeipitaiion  Jii.-asun-d  iu  tlif  mo 


Rivers. 


Arkausas.. 

do.... 

do...., 

do..... 

Black 

White 

i do 

! do 

1.-....J do..  ., 

j.. .  ...do 

Mississippi. 

ity....  do 

Ouachita  ... 


th '  all  -ruoon.  near  suiisnt,  and  precipitation  t^, 

hour  period,  inidnisrlic  to  midnight,    i  ,S,.parate 

ma.-:  ainn  iiii  ih  .a  r.ieorded  i*  for  the  precediui 

Daily  River  Stages  for  December,   1 


'- m'fSl"  'nt'' ''°"':  T"'^^'  tl^T^L^^^T^j;;^^^;;:;^^— ^ 

hour       V    T  "'"'"^'f-    *''^'"^'P'tat'0"    i"'-lud..a    i.    ,he   t.ext 
houi.,.      i- Trace,  or  less  than  e.O!  incii  i«next 

8. 


fi  0^  SO    s 
:>.:?'  5.7:11  "ij    9 
2.5'  -i.l,  S.O  13 

6.  U  G.l'  7.4  Vi. 
I.S1II.2  Ii)  i  10. 
t-3,  ■_'  'J  13  S  \>. 

7.  (i'!C.7.'l6.  7  21. 
5.  1,  5.0:  .l.i;  U.9  !.><. 
-1  4i  4.0!  4.3:12.3  17 

'2.412.0  I2.n'l2.3  IS. 
11.5!  10. 5  8.7  S.tJ  9. 
15.9,15  3:U.3  1:3.9  13. 
5.S;  .5.  7    6.  0  M.o  i;;. 


•3.  1; 

3.4 

2.r 
6.2' 

1.5i 


iJ:  S, 


3  13. 

y  ifi. 

0  17. 

4,10. 

o'19. 
0  21. 
7  19. 
0  17. 
0  9. 
fi  Ii. 
0V5. 


.'  s, 
0|12 
4:16. 
2l  t.j. 
4llO. 
3:17. 
'J'22. 
2  19. 
5,18. 
2jl0. 
9,15. 
■'1  2/, 


3'  « 
.fi,  9. 
■2.11 
2!l5 
Ojlo 

4  a 

Silfi. 
2  22 
Slii. 
u;20 
O'll. 
7' 16. 
9.29. 


1  7 
0  S, 
.7  11 
.  t>  15. 

0  14. 
2,  I). 
6  U. 

1  21. 
719. 
0  20. 
0  13 
Sl.s. 
4,30, 


■fi;  7.5 

(10.1  11.  Oi  12. Oil 

•;:   '.5|  7.3:  6.9j  6.7;  9 

■5' 10^0    9.5;  9.0!  8.8'  8 

•lllo^n  14.3  13.2il2.7']2 

8,15.2 

l3.4  15.915.6  15. 

5,  5.5 

^■'i    65    5.8    5. 

1112.5 

11.  9  12.0!  12.  4  12 

7:21.3 

■Jl.O  19.3  18.6  IS^ 

9)20.2 

'•i')  7  21.1:21.32!. 

7121.5 

■22.2  22.8  23.4:23. 

6  1.^.6 

19-321. 523.024. 

0  19.5 

21.7  24.2:25.9  27 

229. 5 

27.3  24.5;23.0,23. 

.  8  13, 
.7111 
.6j  8 
211 
4il5 
5:  6, 
1  12. 

;|i7. 

4'21. 
9  24. 
5  26 
5  28 
0,22 


*Belo«-  Zero 


:-0U.3;  9.8  9.0,  8.6  8.2  8  I 
0  13. 0112.91 10.  7)  8.9I  7  9|  7  3 
9  n.5;13.4|l2.4  n.5|  88,'  7'9 
.9!l4  0.,5  9ir;...il5.7!i4.513;5 
•9  15.6  I,>.S!l.5.S  15.6114. 0;i4  2 

ri,oS'  ^--i  ^9:  *•'<  4.9  4.41 
0!12.9  12  5112.2:11. 9ill.3^10  9: 
f'.l'-Sll;  l!l"-0  15.8i6.2;i6.o' 
4  21.3  21.2  21.0  20.  9120.7 '^>n  el 
S,«.7  25  125.4  2.V7;25.9  26;  , 
5-G.i>27.0!27.327.e'27.7'28ol 

6;22.  6:22.8  22.  0  29.0117.  6il5.3 
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CLJ  M  A'1'0  LU(  i  IC  A  i .   I )  AT  A  :      A  UK  AN  ^  A  8  SECTION  . 


Dkci 


Daily  Temperatures  for   DECEMBER,     1918. 


Stdtioui . 


13      14 


t  Maximum. 

Alicia i  Minimum  . 

,    ..  i  Maximum. 

Bale«vllie  W j  Minimum  . 

i  Maximum. 
B«s  Branch j  Minimum  . 

i  Maximum. 
BentouTiUe j  Minimum  . 

i  Maximum. 
Eerpmau (  Minimum  . 

)  Maximum. 

Brinlf leT i  Minimum  . 

,  ..  (  Maximum. 
Calico  RocV  95  ...  i  Minimum  . 

\  Maximum . 
Camden (  m  inimum  . 

\  Maximum. 
Ciatei'point  (  Minimnm  . 

\  Maximum. 
Conway |  Minimum  . 

\  Maximum, 
Crossett  (  Minimum  . 

\  Maximum. 
Dardanelle  . .  ■ /  Minimum  . 

\  .Maximum. 
Dodd  City (  Minimum  . 

)  Ma.ximum. 
Inimas (  Minimum  . 

<i  Maximum. 
Uiitton (  Minimiun  . 

)  Maximum. 
i;Ulorado  \N>> (  Jlinimum  . 

i  Maximum. 
ICnifland  **  /  Minimum  . 

)  Maximum. 
KiiTfka  SiMinga  ..  /  Minimum  . 

S  ilaximura. 
Faypttevillp (  Minimum  . 

S  Maximum. 
Fort  Smith  (  .Minimum  . 

\  Maximum. 
Uravette  • }  Minimum  . 

\  Maximum. 
Hardy /  Minimum  . 

)  Maximum. 
HtMnp  Wallace  ...  (  Minimiuu  . 

\  Maximum. 
Hope (  Minimum  . 

)  Maximum. 
Hot  .Springs (  Minimum  . 

j  Maxinuuu. 
Hnttig I  Minimiuu  . 

)  Maxinnim. 
Jonesboro (  Mininmin  . 

)  Maxinnun. 
Junction i  Minimum  . 

\  Maxiuuim. 
Little  Kock (  .Minimum  . 

*  Maximum. 
Luthcrville /  Minimum  . 

i  Miixinnim . 
Malvern   >  ilinimuin  . 

)  Maximum, 
.Mammotli  Sprnig    (  Minimum  . 

*  Maximiuii. 
.Marianna (  .Minimum  . 

,.       )  Jlaxlmum. 
Marked  Trcn  **. . .  (  .Minimum  . 

i  Maximum 
.Marshall (  .Miniuumi  , 

\  .Maximum. 
■Mfua i  Minimum  . 

J  .Maxinmm. 
.Mounlaiii  Ilonip..  (  Minimum  . 

\  Maxinuim. 
Mount  ilia    /  .Minimum  . 

)  .Maximum. 
Nail (  .Miinnmm, 

)  .Maximum. 
Newport (  .Minimum  , 

)  -Maximum. 
"^ay (  Minimum  . 

\  -Maxiiimm, 
i)5i<-<)la    i  .Minimum  , 

\  Maximum. 

"ifitrk i!  .Minimum  . 

,  ,    „  )  Maximum, 

I'nie  Khiff (  .Minimum  . 

)  Maximum. 
Pucalionlas /  Minimum  , 

)  Maximum, 
I'orlland (  Minimum  , 

)  Maximum, 
'"'•'-'•'•olt (  Minimum  , 

t  Maximum, 
l-iJeiT--* (Minimum  , 

)  Maximum, 
•■^•'•"'•'■y (  Minimum  ,, 

)  MaximuLi . . 
.suillKarl /Miuimum  ., 

\  Maximum , . 
^ul-mco (Minimum  ., 

\  Maximum,, 
l^xarkana /  Miuimuiu  .. 

'  Maxlmuiri.. 
^^irf-" \  Minimum.. 

)  .Maximum.. 
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GENEKAIi  SUMMAKY 

.  animal  nu'iiu  toinpevaturo  of  (il  .4-'  was 0.7  '  abow  iioi-mal. 
•ear  in>t'n<"t'  with  the  coldest  -laiuiary  and  closed  with  tlie 
■St  Deeomber  on  record  here  for  the  past  tw>'ntyeisht  years. 
Ainorniilly  c.Md  I)ecenil>er  of  1917  and  Jamiary  of  1018 
ed  with  the  iieavy  snowfall  of  these  months  will  make  the 
•rof  UH7— lOlSloii'::  renu'inbered  as  an  unsnally  severe 
September  was  an  abuonnally  cold  month  while  February, 
hand  Aviiiust  were  warmer  than  usiv.U.  The  extroinea  of 
i>rataro  approached  the  limits  fixed  by  previous  records, 
lighest  temperature,  115^,  was  recorded  at  Searey  on  Aug- 
th,  the  lowest,  —23^,  at  Mammoth  Spring  on  January  13th. 
mnual  means  ranged  from  Go  4-^  at  Hot  Springs  and  ITuttig 
.5^^  at  Nail.  The  departures  ranged  from  — ■i.O-  at  Bate.-- 
to  +0.2^  at  Hot  Springs. 

e  average  precipitation  for  the  j-ear  was  44. (U    inches,   or 
inches  below  the  normal.     While  the  average  is  near    the 
lal.  the  local  monthly  and  annual  amounts  and  departures 
great  variation.     The  greatest  monthly  amount  was  14.34 
;3,  reported  at  Brinkley  in  April,  the  least    0  00    inch,  at 
'recsboro  in  February.     The  greatest  complete  annual  am- 
was  57.78  inches  at  Pocahontas,  the  least,  33.62  inches  at 
kanelle.     The  precipitation  for  the  season  from  April  1st  to 
ibfr  3lst,  which  is  approximately  ttie    growing  season,    was 
1  inches,  or  0.29  inch  above  normal.     Much  of  this  fell  the 
ipart  of  the  season,  consequently  some  crops  lacked  suffici- 
uoistur(>  at  the  critical  period  of  growth    in  scattered  local- 
and  diminished  yields  resulted.     The  average  snowfall  was 
inches,  or  about  three  times  the  normal    fall.     The  aver- 
i number  of  rainy    days   was    75,    or  less  than  usual, 
uch  of  the  outdoor  work  in  connection  with  agriculture  was 
led  on  under  favorable  conditions.     The    mild    weather  in 
:-aary  and  Mareii  aided  in  starting  early  the  preparation  for 
!.p,  and  a  large  increase  acreage  of  food  crops  was  shown.  The 

I  weather  at  the  close  of  the  season  premitted   the    gathering 

II  crops  under  favorable  circumstances,  except  possibly  rice, 
ise  harvesting  time  extends  into  November.  The  yield  of  corn 
i  much  smaller  and  the  yields  of  rice  and  cotton  were  reduc- 
bsome  extent  by  drouthy  condition  during  late  summer  and 
iv-  autumn,  in  some  sections.  The  yield  of  fruit  was  dimin- 
Id  bv  winter  killing  during  the  previous  severe  winter. 
,ie  damage  to  crops  resulted  from  tornadoes  and  hailstorms 
kpril  and  May.  Damageing  floods  occurred  on  the  White 
1 T  in  May.  Beyond  these,  no  extensive  damage  from  violent 
ther  conditions  was    reported.  T.G.S. 

THE  WEATHEK  BY  MONTHS 

:tmtar(/.—  The  unsual  features  of    the    weather  for   January 

e  the  low  temperatures  and  deep    snow.     The    temperature 

below  normal  during  the  entire  month  except   on   the _  4th 

5th  and  from  the  24th  to  the  26th ,  when  it  moderated  slight- 

unaking  it  the  coldest  month  in  the  past  28  years.  The 
md  was  covered  with  snow  in  the  greater  portion  of  the  State 
n  the  10th  to  the  end  of  the  month,  the  snow  being  from  15 
iO  inches  in  northern  portions  and  6  inches  deep  at  times  in 

i  southern  tier  of  counties.  No  farm  work  of  consequence 
id  be  done  because  of  the  snow  and  the  cold  weather   except 

iing  for  stock  and  some  kinds  of  hauling.     The  cold  is  said  to 


have  killed  most  of  the  p(wh  buds,  but  the  snow  cover   protect- 
ed  the  wilt  III  crop  and  it  in  siiid  to  lie  in  good  ron(litif)ri 

/•V/xiKn-.i/.—  The  weather  for  February  was  warm  aii<i  dry, 
which  is  in  deeided  coiitrM-t  to  that  of  the  preceding  montfi. 
Tiiecold  continued  ihe  liist  week  iiiid  the  snow  did  not  di.-appeiir 
in  the  northern  iialf  ofthe  State  until  the 7tb  or  later:  but  during 
the  remainder  of  the  month  the  temperature  was  decidedly  above 
normal.  The  weather  was  favorable  for  farm  work  and  by  the 
end  of  the  month  considerable  oats  liad  Iteen  sown  and  plowing 
for  corn  was  in  progress.  The  wlieut  crop  was  protected  by  the 
snow  and  is  in  excellent  condition.  Peach  buds  were  killed  by 
the  low  temperatures  in  January;  butother  kinds  of  fruit  an- 
in  good  condition. 

March: —  March  was  an  unusually  dry  month,  the  monthly 
mean  precipitation,  which  was  1.31  inches,  being  the  least  on 
record  for  any  March  during  the  past  28  y<'ar3.  It  was  also  an 
unsually  warm  month,  higher  monthly  means  have  been  record- 
ed but  three  times  in  the  same  period.  The  highest  temperature 
recorded  which  was  96°,  has  been  equaled  Imt  once,  and  lower 
temperatures  than  the  lowest,  16°,  have  been  recorded  but  four 
times.  The  dry  weather  was  favorable  for  farm  work,  but  it 
was  too  dry  in  some  portions  for  whiter  grains,  meadows,  pota- 
toes, and  early  truck.  Corn  was  being  planted  in  all  but  the 
northwestern  portion,  and  was  coming  up  in  southern  coun- 
ties, the  acreage  being  large.  The  soil  was  being  prepared  for 
planting  cotton  and  some  had  l)een  planted  in  the  southern  portion 
Potatoes  were  being  planted  in  the  northwest  and  were  coming 
up  to  a  good  stand  in  other  portions.  Early  truck  and  fruit, 
except  peaches,  were  good  to    excellent. 

Ap-il:—  The  principal  feature*  of  the  weather  for  April  were 
the  heavy  rainfall,  tornadoes,  and  hail  storms.  The  monthly 
mean  temperature  Was  slightly  below  normal, _  and  the  daily- 
temperatures  were  unseasonably  low  from  the  5th,  to  the  14th, 
and  from  the  21st,  to  the  24th,  with  freezing  temperatures  in  the 
north  portion  and  frost  in  the  central  portion.  The  mean  pre- 
cipitation for  the  State,  which  was  7.63  inches,  was  the  heaviest 
recorded  in  28  years  except  1911  and  1912.  Monthly  amounts 
of  from  7  to  14  inches  occurred  over  an  area  extending  from  the 
southwest  to  the  northeast  corner  of  the  State,  amounts  decreas- 
ing on  both  sides  of  this  area  to  less  than  five  inches  in  the 
southeast  and  less  than  three  inclies  in  the  northwest .  The  wet , 
cold  weather  was  very  injurious  to  cotton,  and  somewhat  injur- 
ious to  corn,  rice,  and  truck,  l)ut  wheat,  oats,  and  potatoes  were 
good  to  excellent. 

Tornadoes  were  reported  at  Newport  on  the  3rd,  at  Kenset, 
Tupelo,  Jonesboro,  and  Amity  on  the  17th,  at  Hope  and  Jelks 
on  the  19th.  and  at  Mc  Neil  on  the  27th,  the  storms  reported 
at  Kenset,  Tupelo,  and  Jonesboro  probably  being  the  same  storm, 
bne  person  was  killed  at  Newport  and  persons  more  or  less  in- 
jured at  six  other  places  named,  the  total  number  injured  being 
31  Property  valued  at  over  $140,000  was  destroyed,  at  V.c- 
Neil,  Tupelo  "and  Kenset.  The  tornado  through  Kenset,  Tup- 
elo,and  Jonesboro  was  the  only  one  of  large  proportions. 

Hailstorms  occurred  at  Eureka  Springs  on  the  5th,  Junction 
on  the  loth,  at  Stuttgart  and  Wynne  on  the  16th,  Prescott  on 
the  3rd  and  18th,  Malvern  on  the  7th.  Hope  on  the  19th,  Hardy 
on  the  22nd,  Black  Rock  and  Fayetteville  on  the  23rd,  Eureka 
Springs  on  the  24th  and  25th,  Fayetteville  on  the  27th.  Con- 
siderable damage  was  done  to  field  croqs,  truck,  and  fruit  bytlie 
hail.  On  the  23rd  hail  stones  1.75  inches  in  diameter  were 
found  at  Fayetteville,  and  some  4  inches  in  length  at  Black 
Rock. 

jj^jy.  _  The  monthly  mean  temperature  was  72.2°  which  has 
been  exceeded  but  three  times  in  May  in  the  past  28  years,  and 
the  highest  temperature  recorded  in  the  State  during  the  month 
was  102°,  which  is  the  highest  May  temperature  on  record.  Ex- 
ce'ssive  precipatation  occurred  in  the  valleys  of  the    White    and 
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theP.lacli  Kiverson  llie  lllli,  and  12tiK  causingdcstructive  floods 
m  whicli  property  valued  at  over  81. 228, (KK)  was  destroyed.  De- 
structive iiail.^tonns  occurred  at  Pocahontas  and  \\'alnut  Kidgc 
on  the  7th,  at  .Jonesboro  on  the  10th.  and  at  Russellville  on  the 
nth,  the  hail  being  reported  two  inches  deep  at  Walnut  Kidge 
and  the  liailstones  from  one  to  two  inches  in  diameter  at  all 
places.  Property  valued  at  $61 ,000  was  destroyed  at  Pocahon- 
tas and  Jonesboro,  and  no  figures  were  given  at  Walnut  Ridge 
where  the  greatest  destruction  occurred.  Light  hailstorms  were 
reported  at  Jonesboro  on  the  8th  and  12th,  at  Siloam  Springs 
on  the  13th.  A  sn)all  tornado  in  which  property  valued  at  $8,000 
was  destroyed  was  reported  at  Mulberry  on  the  afternoon  of  the 
10th,  movmg  from  the  southwest,  covering  a  path  80  rods  wide 
for  a  short  distance.  The  weatlier  was  favorable  for  all  crops  ex- 
cept m  the  area  of  excessive  rainfall  and  at  the  end  of  the  month 
all  crops  are  in  good  to  excellent  condition. 

Jnn>':—  The  temperature  for  June,  like  that  of  Mav,  was  un- 
sually  high.  ITigher  nonthly  means  have  been  recorded  but 
twice  in  June  in  the  past  29  years,  80.9^  being  recorded  in  1911 
and  82.3-  in  1914.  The  highest  temperature  in  the  State  was 
110  which  also  equals  the  highest  June  temperature  on  record 
The  precipitation  was  nearly  half  an  inch  less  than  normal  and 
was  unevenly  distributed,  Searcy  reporting  half  an  inch  for  the 
inonth,  and  stations  in  nearby  counties  reporting  five  or  six 
inches.  A  severe  hailstorm  on  the  19th,  covering  a  small  area 
near  Cros.sett,  did  some  damage  to  roofs,  gardens  and  field  crops. 
Ihe  weather  was  very  favorable  for  all  crops  the  iirst  half  of  the 
month,  and  for  cotton  the  remainder  of  the  month;  but  from 
the  15th  to  the  27th,  it  was  too  hot  and  drv  for  early  corn, 
meadows,  potatoes,  truk,  and  vegetables  which  were  "injured' 
especially  early  corn,  as  it  was  tasseling  and  earing.  The  dry 
Aveather  also  increased  the  difficulty  of  irrigating  rice  and 
some  fields  were  not  being  watered  at  the  end  of  the  month! 

J"///:  The  light  precipitation  and  high  temperatures  the  latter 
part  ol  the  month  caused  very  mifavoralile  conditions  for  all 
crops  except  in  the  northeast  and  in  a  few  central  and  south- 
western counties  where  rains  relieved  the  drouth  to  some  extent 
Cotton  was  beginning  to  shed  in  central  and  southwestern  por- 
tions, and  early  corn,  which  was  nearlv  ripe  in  central  and  south- 
ern counties,  was  badly  injured,  being  nearlv  ruined  in  some 
l()calitic^  m  the  southeast.  Rice  was  in  good  to  excellent  con- 
mhon  wiiere  watered;  hut  the  drouth  interfered  with  irri-ation 
and  a  large  portion  of  it  was  lo.st  for  lack  of  water.  .M(-adows 
pastures,  and  truck  were  nearly  ruined  in  most  places  an<l  sweet 
potatoes,  melons,  canteloupes,  pears,  peanuts,  and  sorghum  were 
badly  injured  except  m  the  most  favored  portions.  P.  aches 
were  shipped  from  Pike  County  and  there  were  a  few  for  local 
market  m  .some  other  i)laces  south  of  the  Arkansas  River. 

\  ery  ligiit  hail  storms  were  rcpmtcd  at  S(>arey  on     the 
and  at  .Innction  <in  the  2.")th. 

-V  bright  meteor  was  seen  at  12:.")0  A.  M..  normal  time 
30th.     Its  course  was  south  of  Little  Rock  from     .southwest     to 
iiMrtheast.      No  noise  was  heard.      Few  saw  it     because    of    the 

t  ilDf. 


18th 
Julv 


AiN/„.-<t:—  Tlir  dry  weather  (hiring  the  hitler  portion   of   Julv 
and  the  first  20  days  in  August,  in  wjimectioii  with  the  unsual- 
ly  iiigh  temperatures  during  tlie  time,  caused   a    sev(-re    drouth 
111  all  portions  of  the  State.      TJie  weatlier  was   more     favoni,],. 
(hiring  tlie  remainder  of  tlie  month,  l)ut    all     crops     had     brcn 
greatly  damaged.     Cotton  had  ceased  putting    on    squares    and 
was  shedding  badly  when  the  drouth  ended.      The    stalks   were 
dea(l  ill  iiiueli  of  the  highlands,  and  growth  had  nearlv   ceased 
leaving  but  a  smnl!  portir.n  of  it  in  condition  to    put    'on     m(,r<' 
Iriiit.      Karly  corn  was  ruined  ]n  some  portions  of  the  Slateand 
badly  damaged  in  all  |.orlions,    the  rains  occurring  too  late    to 
benefit  much  of  it.      hale  corn  was  greatly  benefitted 
till'  more  favored  portions,  hut  slightly  ii'i     most 
( Coiilimitd  on  iKKje.  ](),i  j 


111  some  of 
portions.      It 


KILLING    FROSTS,     1918. 


A I '('ill 

.\r!--;uisii.s  City  . 
Halesville. .. ." 
lice  Bniiich.... 
lii-iitoiivilk-.  ... 

HiTjriiiini  

H  loiicvillL" 

Hciiiklpy ; 

(':iUi-o  Rock.  . . 

( '  lUKlcll 

(  .■iiti-rpoint  . . . 

<  'i.'llVll'.loM.    

<  'oMway 

Corning 

Crosse!  f, 

Danville  

D.'u-dpnpll  > 

I)od<l  City  

Diiuias 

Diittoii   

KI(l.)nido 

Kiiul.-uid 

EnreU;i  Siirin,!;.« 

Fayettcvillc  ... 

Port  SiniUi 

Fulton .J.. 

Georgetown 

Gravette 

Hardy 

Hemp  Wall.ice 

Hope  

Hot  S])rinj,'.s 

*Xo  killiiiL 


Stations. 


X(n 

•  1 

*Mar 

17 

tNov 

19 

1       ar 

17 

Nov 

1 

.  *    ar 

17 

Nov 
tNov 

20 

1 

,*.'itar. 

17 

\o^■ 

11 

*.Mav 

1 

*.\pr. 

11 

Xov 

l'-" 

i*Apr. 

11 
11 

Apr. 

Nov. 

1 

I  Mar. 

17 

Nov. 

1 

Mar. 

10 

Xov. 

1 



Nov. 

1 

.\pr. 

I'-i 

Nov. 

20 

Apr. 

20 

Nov. 

1 

1  Apr. 

10 

Nov. 

11    i 

May. 

1 

*Feb-. 

21    1 

Nov. 

24 

*Feb. 

2ri      t\,)V. 

10  ! 

Ilntti- 

Jonesboro  

Junction 

Little  Rock 

Lntherville 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena .'. 

Nountain  Home . . 

Mount  Ida 

Nail '.'.'.'.'.'.'.'. 

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark     

Pine  Blutf 

Pocahontas 

Poitlaiul 

I'rescoit 

Rison 

Koirers 

Searcy 

Shoritian  .  ......... 

Stuttfjan ..'.'.'.'. 

Subiaco 

Texarkana 

Warren 

Whiteclift's 

Wynne 


La*t  ii  f 
spriiij; 


''Apr.  1 

*Apr.  1 

*Apr.  1 

*Feb.  ■! 

Apr.   1 

Mar.  1 

Apr. 

Apr.  •( 

*Mar.  i 

*Apr. 

*Mar.  1 

Apr.  1^ 

Apr.  11 

*Mar'.  f, 
*Mar.  2f 
*.\pr.  m 
*.Mar.  li 
*Mar.  17 
Mar.  17 
*Mar.  17 
'■Mar.  li 


*Ai>i-. 
Apr.  13 

■Apr.  12 
*Mar.  # 
*.Mar.  i1 
•Ai)r.  is, 

*Mai''.'i7 


■  Irosi  recorded;   last  I'reezini;   lemeral  ii'i-e  in  Spiini.'. 
tXo  killiiii;  frost  recorded:   first  freozini;  leinperatiire  in   Aiitiinm. 

TEMPERATURE    AND  PRECIPITATION  FOR  ARKANSAS,  i 


. I. an  nary  . . 
l''el)rua'rv  . 
-■^larcb..'... 

-Vpril 

May 

.lum?   

July 

Aiia:ust  . . . . 
Seplembinv 
October.  .. 
Xovenilx'r  . 
Dec-ember.. 

Annual .. 


Temperature, 
in  degrees  P'ahrenhcit. 


Precipitation,  in  inches. 


27.3 
■46.9 

57.9 
59.fi 
72.  2 
80.  S 
79.  () 
82.6 
67.3 
6.5.  Ii 
49.7 
47.  (') 


-13.6 

+  5.1 
+  5.2 

-  1.2 

+  3.4 
r-  4.  1 

-  U.  1 
+  3.2 

6.2 
+  3.8 

-  l.oj 
h  5.9i 


80 
93 
96 
9C 
102 

no 

111 
115 
104 
lf-0 

88 
88 


61. 4    +  0.7    115 


-  23 

4 
16 
25 
29 
49 
49 
52 
29 
30 
IS 

9 

23 


4.39 
1.17 
1.31 
7.63 
3.  01 
3.55 
1.53 
3.  90 
4.63 
3.99 
3.  91 
5.62 
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+  2, 

-  2. 

-  0. 

-  2. 
+  0. 
+  0. 

+  1. 

+  0. 
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44.64     -  2.96    14. 34|     75 

L 


8.60 

4.44 

5.64 

14.  .34 

1(1.  50 

13.07 

5.  93 
12.  17 
10.  10 

8.58 

6.  13 
12.  90 


4     I 
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5 
5 
4 
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TE.MI'KIi.VTl  lii:. 


PltECIi'IT.lTIO.V 


Vi;.\i:. 


, 

est. 

^ 

E  .- 

Q  t^ 

o       1 

1891 . 

1892. 

1893. 

1894. 

1895. 

1896. 

1897. 

1898. 

1899., 

ll-OO.. 

1901.. 

1 902 . . 

1903-. 

19IM.. 

1905.. 

]90fi-. 

1907 

1908.. 

I!)09.- 

1910.. 

I9ll.. 

l9|-_>.., 

1913   . 

1914... 

I'.il.V  .. 

190;... 

1917   .. 

1818... 


60.  5 
60.  0 
6(1.  7 
61.3 
59.8 
63.  0 
62.  4 
61.4 
60.  6 
(i2.  0 
61.1 
60.  4 

59.  3 

60.  5 
59.  5 
fill.  2 
61.7 
62.  1 
112.  1 
61.11 
62.  9 
59.8 
61.6 
61.4 
60.  6 
61.9 
59.  2 
61. 4 


-01 
-1.3 
-(1.6 
0.  0 
-1.5 
+2.  4 
H  1.7 
+  0.7 
-0.5 
+  1.0 
-0.  1 

—  (1.  7 
-1.5 

-  0.  3 
-1.3 
-0.5 
+11.9 
+  1.4 
+  1.4 
+2.  2 
+  1.9 
-1.2 
+0.8 
+0.7 
-0.2 
+  1.2 
-1.7 
+  0.7 


108 

106 

103 

108 

J  05 
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1118 

105 
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Oimcliita  . . . 
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Faulkner  ... 

t'la.v 

AsliU'v 

Y.'U  .". 
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146 
277 


60.6 
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1324 
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19  !  66.6 

26      

12      57. 4 
21  I  5B.3 


105 
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103 
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th 
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le 
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Hot  Spring  . 
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470 
171  ' 
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3;{7 
330  ' 
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2(10 
1251! 

Mo 
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Aug.  3 
Aug.  3+ 
Aug.  3 
Aug.  11 
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Aug.     3 

Aug.  11 
Aug.  4 
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June.  18+ 
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Jan.  12+ 

Jan.  13 
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14 
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Aug.     4 
Aug.  10 


58.3 
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lUo 


June  18 
Aug.  U 
Aug.    3+ 
Aug.     4 


Jan-  12 

Jan.  22 

Jan.  12 

Jan.  10 

Jan.  12 

Jan.  12 
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61.  y 
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-\ug. 

3 

-    11 

Jan. 

12 

i 

i 

20 
21 

58.0 
69.9 

.105 
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Aug. 
Aug. 

3 

4 

t-  16 
1-  15 

Jan. 
Jan. 

13 

12 

24     
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26  65.4 
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loo  1  Aug.  6t 
luC  ;  June  18 
106  i     July   24+ 
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IT 

tas 
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Polk 

1284 

Baxt<»r 
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Montgomery  .  . . 
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Tike 
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Mississippi 
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23 

25 
17 
39 
21 
35 
13 


30 
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3 
18 
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26 
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61.8 
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68.6 
62.0 
61.7 
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58.2 
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Aug.  4+ 

Aug.  4 

Aug.' '4'" 
Aug.  4 
Aug.  4 
Aug.  3+ 
July  25 
July  25 
Aug.  3 
Aug.  3 

Aug.  4 
July  2»+ 

Aug.  3 

Aug.  11 

Aug.  4 

Aug.  10+ 

Aug.  6 

July  26 
Aug.  3 


8 
16 

5 
23 
11 
13 
12 


15 
10 

is' 

12 
14 
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16 
6 
15 


Jan.  17+ 
Jan.  12 
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Jan.  12 

Jan.  12 

Jan.  12 

Jaii,  12' 

Jan.  12 

Jan.  12 

Jan.  13 

Jan.  12 

Jan.  12 
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13 
28 
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34 
19 
26 
12 
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16 
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14 
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22 
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34 
26 
15 
3 
32 

37 
10 
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11 
16 
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1 
36 
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47 
24 
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26 
11 
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17 
39 
21 
35 
13 


48.95 
33.79 
47.99 

'ag.'ii 

42.32 
50.89 


45.37 
49.37 
42.  42 


12.90    Dec. 


40.91 
51.09 
55.02 
37.26 
36. 35 
33.62 


9.81 
5.57 
911 
9.  20 
4.93 
5.98 
7  90 
6.  42 

14.34 
9.76 

8.88 
12. 83 
11.82 
10. 52 

8.  SO 


0.87   Fob 
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Apr. 
May- 
Dee. 

Oet. 
•Vpr. 

Sept. 
Kept. 

Apr. 
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.\pr. 
Apr. 
Apr. 
Dec. 
.\pr. 


5-59  Apr. 
4.94  I  Apr. 
5.62  lApr. 


0. 16  May 
0.63  Mar. 
066  ;Mar. 

0.80  iJulv 
0.77  iFeb. 
1.08  I  Feb. 
075  'Mar. 
0.42  July 

0.46  July 
0  24  JMar. 
062  Mar. 
1.97  May 
055  IMar. 
0.06  'July 
107  IMar. 
0-30  [Mar. 
0.40  JFeb. 
0.71  IFeb. 


9.0 

8.0 

30.0 


28.6 
29.0 
30.5 
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80 
87 


157 
153 


66  I  162 
18   164 


196 
223 
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70  99 
42  I  100 
28   134 


13.8 
48.0 
5.7 
13-0  I 
10.4 
24. 0 
42.5 
10.7 
15.5 
20.5 


74  ,  220 
77  ;  181 
94  '  153 


59 
10 
87 


86 
174 
120 


86  I  107 
78   199 


54 

70 
71 
67 


222 
140 
196 
189' 


86 
99 
1 
107 
44 
42' 


172 
67 
142 
118 
125 
169' 


36.74       6.82   Apr.         0.21   July    I  11- 0 


45.51! 
39.51 

'35]i6 

47.60 

39.72 
37.91 
55.38 
35.70 

46.35; 

51.781 
36.20 
4-2.921 
52. 28 


8.  58 
10.02 
6  55 
5.02 


Oet. 
Apr. 
Sept. 
Dec. 


124  I     149 


92 


4.2 


0.46  Mar. 

0.53  IJulv   I 

0.85    Feb.   !  22.0 
0.71   Feb.  :  29.6 


5.87  June 
12.07   June 

8. 17  Apr. 
6-71  Aug. 
9.08  iMay 
6.70  'Apr. 
8.22  I  Apr. 
9.49  I  Apr. 


9.55 
7.59 
8.62 
9.11 


34.86        6.44 


Jan 

13 

17 
2 

Jan. 

12 

25 

Jan. 

12 

34 

Jail. 

12 

3 

Jan. 

12 

18  : 

Jan. 

U 

22  ! 

Jan. 

12+ 

34 

Jan. 

12 

2Ci 

46. 00 
41.79, 
5t..57| 

46.07 
34.27! 
49.93; 
45.  89 1 
49.  18 1 

55.  10' 
47.63! 
42.80; 
46.74 
47.97: 

'46."  72' 
47- 56; 
48. 22' 
57.78' 


/Vpr. 
Apr. 
Apr. 
Dec. 

Aug. 

Apr.'  ■ 
Dec. 
Apr. 
8.58  [May 
8.88  |Apr. 
8.60  iJau. 
7.74  iMav 
9. 92  lApr. 


8.42 
7.10 
9-61 


0.50  July 
1. 10    Mav 

0.73  iMay 
0.65  July 
055  Mar. 
0.96  Julv 
0.63  'Mav 
1.89  July 
1.26  iKeli. 
0.28  IMar. 
0.76  I. Mar. 
0.94    Feb. 


13.9 
65 

21. 7 
15.7 
44.0 


6.0 
15. 2 
5.5 

2U.U 
17.1 


81 
99 

"79' 

SI 

80 
84 
106 
64 

"es' 

85 
81 
49 

84 


152 
171 


154 


135 

86 


94 


78      sw. 
108       s. 


170 

\41«- 

101 

'2is'''l 
166  ■ 
106' 
196 
231 


33  '  162  '     w. 

94»  123''  sw. 

137  127     sw- 

6"  124''        n. 


0.33   Mar.       5.5 


064 
0.70 
0-55 
0.41 
0-28 
0.81 


May 

July 
July 
Mar. 

iMay 
IMar. 


10.50 
9. 12 

10.54 
6.  93 
72 


May 
Apr. 
Apr. 
May 
Apr. 


9.83  |Apr. 

6. 16  I  Jan. 
12.17  lAug. 
12. 15   Apr. 

9.55    Aug. 


0.69  July 

0.68  July    I 

0.44  Mar.  ' 

0.17  Feb.   i 

0.00  Feb.    i 

0.87  Feb.    i 

0.15  Feb. 

0.46  Feb. 

0-26  Feb. 

0-42  Feb. 

0.49  Mar.t 

0.45  Julv 


19-4 
21.2 
12.5 
30.  5 
12.1 
39.6 
39.7 
13. 3 

26.7 

9.0- 

9-0 

19.1 

32.0 

26.0 

36.0 

15.3 

7  0 

28.0 


49 

203  : 

96' 

"m 

73 

193 

72 

122 

86 

195  : 

00 

143 

71 

166 

8.-) 

171" 

96 

179' 

48"| 
104  ' 
196'' 

18 

41 

61 

"9-i' 
90 
66 

84 
90 
91 
137" 
65* 


97'' 
95 
53' 
151 
93 

101 


II 


se 
sw. 
sw. 
sw. 


87 

199 

48 

OV 

190' 

60' 

48 

163 

7 

76 

181« 

81» 

60 

166 

130 

53 

169 

"'59' 

li.3 

77 

202 

17 

82 

130' 

107' 

132 

82 
177 

86 
132 
108 

56a    sw. 
112'     sw. 

lis  s. 

109'  sw- 

195  lie. 

84'  s. 

69  !  s. 


146 

122' 


lartures  from  liorm-.il  temperature  au'i  precipitation  are  tomi'Uted  oniy  for  .such  stations  as  have  ten  or  more  yeaiM-eroni.  but  all  complete  reports  are  used  in  determin- 
!j  n  means.  1'.  Precipitation  i-;  loss  than  0.01  incli  rain  or  melted  snow  ++Received  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.  Keferenee  letters  ".''.'.appearing 
ijble  indicate  iiuiaber  of  days  missing:  for  example  'i  represents  two  days  missing.    tAIso  on  other  datos.    ijl'o.-t  office  addresses  of  these  stations  as  follows:-  Junction 

1.  l.a.:  l.'iilieiville    H.F.!i.,\o  2.  Lamar,  Ark. :  .Springbank.  Doddrid;.re.  Ark.,  rmpliers.  Rov«r' Ark. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION. 


Ear, 


Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Year  1918,  with  Departures  from  the  Normal. 


Aliria 
Amity 

Arkuilt-lpliiii. . . 
Arkaiisiis  rity. 

liiilt'sville 

I5«»  linim-h 
Heiildiiville. . . 

Uersruiaii 

BItic'K  Kock. . . 
Hooiieville. . . . 

Itrinkloy 

Ciiliro  Kock  . . 
I'anult'ii 
i'enterpoiiit 
ClMreiitlou  , . 

Conway 

('orniDsl  .... 
(rossett  .... 
Uaiivilli!.... 
Dardaiielle  . 

Dixld  City  .. 

Diiinas 

Duttou 
Kldoradd 

Kureka  .Sprin-j 
Kavpttftville  . . 
Fort  Smith  ... 
K II !  I  oil. 
Uooi'gotowii. 

Gravette 

Hardy 

JI<-leiia 

lleinp  Wallace 

1 1 ope 

Hot  Springs  ... 

Iliitti 

.lelk 

.loiu-s'.mro 

.liiiiclioii  . 


Jannary. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

Septi- 

nibcr. 

Ocl,()b(M-.    ' 

November. 

Dot;ember. 

Ah 

a 

B 

s 

B 

c 

J 

.; 

= 

^ 

_■ 

_■ 

o 

O 

o 

O 

o 

o 

o 

Stations. 

:3 

?. 

a 

£ 

3 

a 

33 

£ 

a 

S 

« 

£ 

« 

£ 

3 

K 

■s 

?• 

tx 

"^ 

1 

"-    1      ^ 

^  i 

a 

3 

3 

■^ 

a 

3 

■^ 

s 

3 

n 

■;^ 

EI 

— 

s 

~ 

2 

.r    '      ■ 

.:^  1 

S 
a. 

a 

=3 

1 

S 

o. 

c 

a 
P. 

3 

3 
a. 

'3 

s 

'i 

1 

a 

5. 

i< 

= 

S 

1    f. 

n 

^ 

»-i 

fc 

Q 

b 

a 

b 

a 

p 

C- 

C 

Ph 

P 

cu 

o 

p 

P 

C- 

a 

Q 

CI.         P 

s,  1 

' 

^ 

1 

—--J 

111  the  above  (able  the  (lejiarturos  froii  tlif  iioniial  preciiiitatioii  aiv  bused  only  <>!i  records  from  stations  that  have  10  or  more  years  of  observations. 


I'.ns 


(  l.l\l.\T()I.()(iI(Al.    DATA:    AIM^ANSAS    SI'.C'lloN 


III.". 


Monthly  iiml   Aiuuiul  M.'iiii  TcniporiituroB  for  thn  Your   1918,   with   Dopui'ttiriiH  from  Ihn   Noiriial. 


.luiiuiiry.  '  Vobruiiry .  I    Murch. 


Ainil 


ulloiis 


Mii> . 


I        & 


.liiliii, 


July. 


All«ll^l.     Sriiii-mliiT,     Uct(il)i-r.    iNovi'iiiliiir.i  Kcci'riitii'r.l    Aiiiiiiul 


f: 

E 

c 
s 

e 

3      1 

A 

z 

» 

c 

fi 

a 

E 

S 

^ 

P 

^ 

E 

i 

i 

^ 

i  , 

t 

i 

i 

C 

i,     ! 

s 

3 

E 

g 

a 

= 

i 

^ 

a 

E^ 

^ 

H 

|-2!.fi'  -I9.0|50.7J  + 


Up 

mrh 

vilW 


11U>. 


i(Kk. 


>olnt. 


•Uy 


lifi.'." 

1.91 

ni.o 

I.i-'.S 
I.'G.4 
llti  6 


•18.3U1.J 

45.  S 

-VI  fi  40.  ,i 

■  13.  4  1.'  M 

Ho.l- 

■1.-..  4'lfi.'.' 

1411.7 

-H.jIS.'  ii 

r.'.7.1h.>< 
■14.1  40  0 
•  S  O.M.-.' 
4.1.4 


8.  S  57. 
....')■*• 
l.ift:!. 
4.71.^^, 
■.'.lV.'i«. 

^;"^^: 

4-0  .'A 

...;Si 

5  4  til 


t- 
+- 
+ 


•2.3 
5.' 6 


fiO.O 
61.fi 
o7.  G 
fill.  4 
W  2 
|5.V4 
|60  4> 
filJ-O 
55.3 


,>l- 


-I-  0.1  71.8  i-l-  4.0(9.0  1+  3.8|77.8  |-  1.4.81.8  |+  ».7,W.O  |-  8.0j64.e 

-  n.sl 

-  2.  am  8 
I-  0.  4  73.  1 

-  2.7  89.4 
I-  1.0|70.G 


1.4I7H.8 

.1.8 1  S3.  1 

3.0I77.4 

1  77.0 


1-3:2"] 81.9' 

-  1.6  73..')  1+  38  80.9 

I70.I  i 79  5 

I77.6  1+  G.4 


677. 

s.si. 

3  76. 
5;  71). 
..«(). 
4|79. 
.,76 


3. 0  81 . 
■2.  Ii84. 
2. -2  80. 
11.881. 
....  SJ. 
0.7.88. 
....  80. 
81. 


1.2  61.  4 
4.  8  fifi.8' 

4.3  fi'.'.  8 
6.0  64  2 

fi«.  S 

3.2  67  6 

. . . .  63. 9 
07, 73  4 


8  3,63.2 
7.  S  05. 4 
6.  1 162.4 
5.7|62.2 


(.565.8 
....61  6 
1.6C9.4' 


3.0  58.4  !  r 

3.7  57.4  > 

8.7'63.0  i-t- 

....|.i7.4  I   . 


1.6!fil.3  I-  1.7  73.0 
4.7,59.8  :-  2  2  72  0 
7.0!63.7  +  0.7,74.6 
....158.8    (70.1 


to 

(I 

Spri  lifts. 

ville 

iiUh 


VftUnee. . 

rings  . . . . 

jro 

n 


•y  «• 

l.'l.3 
,39  S 
28.3'- 

23.0  ■ 

'25.5  ' 
125.8  : 
I2I.4 
.'3.4 

28.1  ■ 
.J5  1 
32.8 
3fi.S 
21.6 
.(5.6 


31.7     ... 

lS.2.1('.fi«  + 
•  6.4  51.1  + 
•lfi.5'48.2'*  + 
■lo.4'42.7     + 


..!fi0.7  I.. 
,  2  .^2. 0  I  + 
.1  ••.l.O    + 

2  ti:i.  0''l  + 

2.54.7 


I 


...162.2  ! 76.0 

5.2  54.4  1-    l.7|66.8 

4.562.3  I-    1.0174,6 

5.4ifiO.O  I-  2.6(73. 1" 

3.4  .55.  7  I-  2.  7'69.  3 


+  1.781.4 
t-  2.61811.0 
+  2.6  83.3 

80.  8 

77.3 

|83.6 

+  2.7,76  6 


+  2.6  81.4 
f  2.8:,S0.  3 

1+  5. 2182  .6 

78.  0 

+  2.3  75.4 

i 81.4 

+  4.  9' 79.  1 


+  4.  1|83.0  ;+  4.1  82.0 
+  3.3  81.0  ;+  3.2i78.  7 
■f  2.4  77.6    +  3.6  76.8 


-  0.5  82.0    +  0.1! Ififl.O 

-0.384.6    +4.768.4    -5.4166.0 
i-  1.5,83.4    +  2. S  69-5     -  6-2  67.5 

'81.8'  68.4'    66.6 

-  4.079.8    -I-  2. 061. 8  |-  0.961.4 

83.2      >70.0  ; 68.7 

+  4.  0: I .... . 

+  0.783.3  1+  2.2  69.4    -  7.4  66.8 

-  2.882.4°  +  2.468-2    -  8.7 

-0.981.8    +  3.8  637  '-  8.3  63.0 


lUe.. 
lock 
zille 


ith  Spring 
iia 

(  Tree 

ill 


in  Home 
IWa 


luff . . . 
ntas  . 
.1.... 
t 


.'28.6  ,- 
..26.2 
.  32.S 
.  I20.O  ,- 

!  24.4  I' 
.26.4   I 

ilJl'.fi   i 

.  2S  6  i 
.123.0  i- 
.J2.1.9J- 

.' 124.4   i' 

'mo'.<i  I- 

.\>MA  i- 
.33.7  I- 
.  .i2.6  !■ 


ana. 

•s ... 


23.  1 
I25.7 
I'M 

3.0 :! 

I27.2 
1.10.0 
24.9 


-11.6'4I  2 
-12..'ii45  2 
-15.8141.6 
-15  3l44  1 
-14.o'4N  6 
-  3.5j32. 4 
-10.4  52.0 
-12  0155. 5* 
-16. 5;  15-0 
■10.3.52-8 


-12-0'48.  0 
-14.4  16  0 
-10.2.5(1  9 
-17.2  42  2 

46.5 

,45.4  ; 

.-.-..!45.6 
-14.4  45. S  1 
....    ,43.4 

i         ,1 
49.4'"- 

-13  6  40.4  ! 

-15.343-4 

44  8 

-1.5.0  17.6  I 

-16.4  47.4  i 

- 12.  5  50  8 

-15.2  44.7 

-13.7  51.2  I 

-11.552-3  j 

-13.7  42.2  I 

-i'-i  i 

-13.849.1   I 

-14.1147-0 

-11.6,50.8 

47-9 

-14.9i48.  7' 
-15.1,45.2 


7.5i55.8  I  I- 
3.4:58.0  \  + 
5-4(54.6  l-i- 
6.2i57  6  1  -H 
5- 8:57.  8*1 -h 
8-0|6'.i.2''  -f 
6.3162.3  I  (- 
fi.0'6;!  4  + 
5-0:58  8  i-f 
7.3:62-5    -t- 


3-9:58.8 

5.95S-3 
7-3  60.0 
4.  51556 

l5>-.  0 
,...■59,4 
...  58-8 
2-7156.0 
....[55.6 

....'56. 8 
4.7]53.2 
3  4|57.3 

;54.8 

5.6  55.2 
6. 2:57. 6' 
6.0  82.8 
72  57.5 
4.2'60.u 
7.2:60-4 


6-41.57-2 
6.7i.=19.y 

4.  5 '5.5.0 
7.5I5S.O 
3.  1159.9 
5.5!63  0 

5.  9|64  5 
fi-3  64-6 
5. 8,60. 7 
5.3163-5 


6.1;60-7 
5-91.59  8 
6.2:61-9 
5.815^.2 
...160.0 
...160.4 
...'.59.4 
8-3:57.5 
...  56  3 


....  159.9' 
4.3'.53.S'! 
5.  7  59- 1   I 

52-6  I 

4.4.59-9" 
:t.7  57.2'| 
8.3  62.2* 
6-1  59.1* 
3.  9  62. 2 
5.0  62-6 


-I-    4, 


1+  5 
l-t-  6. 
I-l-  3. 


9  .55. 2 

.  ,58.  0 
71.59.2 
ll5S.3» 
660.4 


;+  4 
+  1, 


0'-5X-2 
2157.2 


-f-  6.5  56-4  :- 
60.  g  . 
60-9  - 
60-6  - 
62-4  i- 
63  0'!. 
60- 8  i" 
59-0  I- 


-i-  5-4 

-t-  48 
•f  4.0 


-13  70,2 

-  1.873  2 

-  1.6,70.0 

-  0.8I71.0 

-  0.8'72.8'' 

-  0.7:74.  1 
-I-  1.8:75.0 

-  0.7173.9 

-  0.4  73.  1 
+  0.  1;75.3 


-  2.0:74.1 
+  0.6^72.8 
-!-  0.6  73. 0 
■t-  0-5:09.6 

!74  0 

I74.6 

,71- 6« 

-  4.  5;7li.8 
'68.6 

L.4 

-  2. 4  65.  0'' 

-  2-3  73.8 
i62.9» 

1.5  72.8 
5.  3  73.  0 
0.8  75.8 
0.6  71.9 
I.  4  73. 4 
0  2  74.6 

1-7  69.4 
....  72  2 
0.3  73.0 
0-  2  73  8 
1-5  73.8 


79-3  + 

81.9  + 

■76  -r 

■8.5  + 

4.481.8  :-l- 

2.  9|8I.7  ;-f 

5, 6:84.0  !+ 

2.3(82  2  + 

3.179.5  + 

4.0|83.  I  -h 


5.2  78  7 

5.1:82.2 
4.0:77.0 
3.2  78.2 


80.8 
81.5 
83.7 
81.8 
77.8 
82.1 


3.7(80.5  -I- 

5.3  82.1  t- 

3.8  81.  4  + 

3.9,77.8  -f 

....  81.6  .. 

....82  8  .. 
79  8 

'i.'6i80.'2  ■  + 

....|77,8:.. 

..-.  80.4"  .. 
0.6  77.0'  -I- 
4.0  80.8  '-t- 

.-..!74-7  ,.. 
2-4  79.4  + 
2-9  82-8  •■  + 
4.6:83.3  -f 
3.079.8  -h 
2.5J81.  9  + 
3  81^3.4    + 


3  3|80.4 
6.7(81-2 
4-0(80.5 
3-9(77.0 
,...!8;).6 
,...J80.S 
....  7S.6 
3.5181-2 
|i5  5 

....|79.2 
5.2I75-6'' 
3-2!79.0 

....(714 
2-3' 78.1 
4-9:82.0 
4.4  83.2 
:3.  8(79-88 
3.3(79.8 
4.9:82.0 


83.0 

85.0 

81.4 

83.3 

82.8' 

82.8 

85.0 

82.4* 

82. 6 

82.  5 


'84.4' 

-  0-2  82.8 
+  2.  1,84,  I 

-  0.4  82.2 

-  0.8  81.0 

(83.6 

!82.4 

83. e 

+  1.0  82-4 
80. 0 

;81.8 

-f  o.3(77.8» 

-  2.  0|82.9 
;77.6 

-  2.0:82.2 


-i-  3.4:77.2 

:8L.5 

-I-  3.3(81.0 
-t-  4.3i81  8 
■+•  2.4183.4 
I 


H-  3.9t76.4 
lfi<).0 

(-f  3.5179.4 
+  4.5  82.2 
+  4.4,82.8 


+  0.5 
-f-  1.2 
0.0 
-  1.6 
■f  0  4 


83.8" 
84.7 
83-1 
81.8 
84.2 


-  0.3(81.1 
(83.6 

-  1-7(83.3 
+  1.4|84.8 
+  0.5:84-1 


-t-  2-411 
+   fi.  4(1 


1-8  73.0    -t-  2.1.b3.2«i-(-  4.  e(82-l  ,+  0.3:82.5 
1.4,73-4    -T-  4.3J80.5  '+  3.1,78.8    -  1.4|.S3.4 


5. 
5. 
4 

4. 
3 
3. 
6, 

-f  1. 
+  2. 
-f  3 


8f)4. 
6  6S. 

0  63 
8  65. 
2  .  . 
5  71. 

5  73. 

6  70. 

7  65. 

1  71. 


7.8'63.2 
4.1 1 66. 6 
7.4(63.2" 
7.4  64.0 


+  4.7   49.8    -  0.fi  47.6 


+  1.4l  48.2 
\-  3.41  49.4 
+  4.41  46.4 
+  3. 1(  46.9 


-I-  3.  y: 


+  .5.  9( 

-t-  0.5| 

-(-  4.9l 

+  2,2! 


49.6 
46.9 


+  1  fi 


48.0 
.5fl.2 
52.  4 
49.8 
4fi.2 
51.0 


+  2.5    62.0 
+  '3.'2!'47.'3' 


-t-  2.8 

+  4.9 

-t-  3.9 

+  3.1 


46.8 
50.7 
47.4 
49.2 


2.0.  .... 
3.6  69.0 
4.  6  68.  4 
2. 9  63  6 
3.9  61  2 
...66.8 
...  66.  6 
...  65. 4 
3. 1  68. 5. 

63.8 

I 
...66.1 
1.2l62.2» 
3.3676 
...63.2 
3.8|68-4 
2. 2: 68 -2* 
3.4i70-3 


2-6:68.6    -t-  6.0    53.5 

1-5|68.7  +  5.2  5:11 
6.3  6S..5'l  -t-  3-9  53.2 
9.1i6:?.9''  +  1.3  47.8 
4.0:67-6     f  3-9!  53.2 


4-  l|fi6-5 
5.1: 65- 9 


,5.8 
7.5 


166.2 
I  62.8 
65.2 
. . . .  66.  0 
....  64.4 
5.4|65.2 
....63.0 


-  3.6 

-  2.  1 

-  0  3 

-  19 

-'■i'o 


6.9 
0  2 
2.4 


+  7.5'  60.6 

ik'.ii' 


44.0  -f  2.7 

46.2  \+  3.8  .... 

4.3.2  -t-  6.7  .57.4 

44.6  -t-  7.6  68.3 

49.0  1 1-  5.7  ei.s' 

4:5.  I", 57.6 

52. 8  '+  7.5 


1.9 


49.4 
47  o 
51-2 
47.6 
43.0 
50  4 


4-4-6 
-(-0.3 
+  4.4 

+  '4.\ 


CI. 6 
6.5.2 
60.8 

64-0 


f  0.7 

-  '2. 0 


t   0.5 
-f   l.« 


0.0 


+  0.5 
-i-   1.6 


-  3. 1 , 

-'3.'4  '44'.!}' +  '&.(>  '58.3    -  0.4 

-  2-8  4.5.4  !+  6,2  59  5  !  +  13 
-1-  0.8:  46.1     -I-  4.4  61.9  |+  1-4 

-  1-8  43-4    -»-  6-4  580  ,+  0.5 
-1-   1.2  46.4  ;-t-  7.5  69.9  \+  0.9 


-^  3.6 

f-  -1.9: 
+  36; 
-f  4.7: 


-I-  2.9 


....164.4 
7.961.4  (-f  2  4 
6.0:6.5.2    4-4.4 


65-6 
68. « 
72-1 

63-  4 
6S.4 
69-6 
68-6 
71-2 


3.6,67-8 

8-  3|64- 8 
5-8:G6-7 
fi.  2  67.  2 
7.5  66.8 
38 


70.1 
67.1 


4.4 
5.7 
5-6 


6.4 

6-0 


-t-  7.3 

-f  1.3 

+  3.5 

-t-  6.2 

+  3.4 

68.4    -t-  5.0 


«3.4 
65.  6 
67.4 
66.1 
68.0 


4.1 


51.0 
50.  0 
50.fi 
48.0 
49.5 
49.2 
50.5 
50.6 
47.4 

49.1 
4.5.7 
49. 6 
44. 2' 


-1-  0.4  51.0  1+  4.7  84.6  >+  2.1 

+  2.0  ■)0.1''!+  4.7  65.4  \+  3.2 

-  1.9  .52.2  :-t-  61  65.4  '+  0.7 

-  3.5  46  5    -r  6.3  60.5  |-  0.5 

-  0.5  51. 4"   f   6.2  65.1   \+   1.7 


0.5 
0.8 
1.6 
0.5 


1-8 


49-6 
46-8 
49.4 
45.4 
.50.1 
48  2 
47.4 
46. 1 
45.0 


-  2, 

-  1 


68.7 
66.6 


-f  ,5.5 
4-2.6 
+  2.6 


49.6'i 
51.6 

51.7' 
.52,0 
53.8 

47.5 
49.6 
,58.2 
51.2 
52 .« 


-!-  6. 1  62.  5 

+  6.4  61.8 

T-  5.  9  «3.1 

+  7.4  .58.5 

62. 0 

61.7 

61.0 

+  3.5  61-0 
58-2 


■  61-1 

+  5-4'  56-5 
+  8-9!  60-9 


-  3 

-  1. 
+  2. 

-  1- 
0. 


..    46.5 

4!  42-4 

0    48.0 

..    44.3' 

..52.0    +  8.81 

.0!  46.  5*;+  4.3  61.5 
50.1  1+  6. 41  64-4 
47-1  1+  -.9'  61.0 
51-7  I  +  6-9    63.6 


+  1.0 
+  1-9 
+  13 


-  0-1 
+  0-4 


-  1  5 

-  1.2 

-  2.6 


+  5.0    52.8" 
+  5.2    50.6 


44.8 
49-0 
49-  2 

47-4' 
50.8 


+  6.6, 

+  6.4 
+  5.9 
+  4.8, 


58-3 
61-8 
62-6 
62.5 
64-6 


-0.5 

+-  1-4 
+  1.5 
-0.1 


+  0.6 


-  1.0    50.8'  +  6.5(  63-4 

-  1.3    48-4    +  8-1'  81.3 


+  0.8 

+  0-9 
+  0.2 


+  0.2 
+  0.6 


In  the  iibove  table  ths;  (iopanures  from  the  normal  temperatures  are  basfil  oul.v  on  records  from  stations  that  have  10  or  more  .years  of  oliservations. 
Keforouop  loiters  '','\°,  apiiearing  in  the  tacln  indicate  number  of  (lai)s  missing:  b  rep2es«jnts  two  daps  missing  etc.       +    .\lso  other  dates. 


!  (  C'oiitiniird  fri:iii  lyiffe   JOO.) 

!j)uiid  iinpoji^ilile  to  irrigate  a  considerable  portion  of  the 
!|nving  to  the  liot,  dry  weatlier,  but  tlie  remainder  of  the 
ijs  in  very  good  condition.  Meadows,  pastures,  truck,  fruit 
larghuin  were  seriously  injured  and  the  acreage  of  late  white 
i^ea  was  materially  reduced. 

tev}hcr:  The  \veather  during  S(>pteniber  was  very  favorable 
rm  work  and  for  crops,  generally,  except  that  it  was  too 
nd  wet  for  cotton  to  ripen  properly  in  some  portions.  In 
wlands  of  central  and  northern  portions  cotton  began  put- 
n  squares  in  many  sections  and  a  fairly  good  top  crop  has 
iped,  but  will  not  mature  except  under  most  favorable  con- 
s.  In  southern  counties  tlie  greater  portion  of  the  crop 
\ed,  a  large  portion  of  it  is  picked  in  central  sections  and 
ig  is  well  uniler  way  in  northern  p.jrtious.     The    weather 


was  very  favorable  for  rice  which  recovered  considerably  after 
rains  began,  also  the  preparation  of  the  soil  and  sowing  wlieat. 
the  acreage  being  much  larger  this  year  than  last.  Corn  was 
being  gatliered  and  pastures,  forage  crops,  pdtatoes,  sweet  pota- 
toes, sorghum,  peanuts  and  fall  truck  made  excellent    progress. 

October:  Mild  weather  and  ample  rainfall  characterized  the 
weather  for  October,  1918.  Tlie  temperature  extremes  were 
within  those  established  by  the  records  of  the  past  28  years. 
The  rainfall,  while  f)0%  above  normal,  fell  in  amounts  so  dis- 
tributed as  to  be  the  greatest  benefit  to  growing  crops.  Sowing 
of  wheat  and  winter  grains  progressed  under  favorable  conditions 
and  a  large  increase  in  acreage  is  reported.  The  rainy  weather 
near  the  close  of  the  month  interfered  to  some  extent  with  the 
harvesting  of  corn  and  the  harvesting  and  threshing  of  rice. 
Cotton  picking  and  ginning  were  about  completed  in  the  south - 
(  font! lined   on   jxige  lOJf.. ) 
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Monthly  Maximum  Temperatures  for  the  Year   1918,  -with  Dates. 


.Stations. 


January . 


February . 


March . 


April. 


May. 


o3 

f<. 

Cl 

June . 


July. 


August.      .September. 


.Micia 

.\mity 

liutesvillo  . . . 
I'.cp  Branch  . 
Hi'utonville  . 

Ji>'rgman 

)!i)onevi!le  .. 

liiinklcy 

Calico  Kock  ■ 
t'amden 


Oputorpoiiit  . . . 

Cnuway 

f'ro.-isctt 

DardaiiPlle 

J)()(i<l  City 

Dumas 

Dutton 

Kldor.Klo 

Knglaiid 

lCiii-i-l;a  Spring's 


Faypttpville  . 
Fort  ."^mitli  . . 

•  iravotte  

Hardy. 


HiMiip  Wallacfi 

1 lopo  

Hot  .'^prinss.  .. 

Hutti!,' 

Jonesboro 

Junction 


Lowi.sville 

l.illlp  Kock 

Lutlicrvillf 

Malvern 

Miuniiiolh  Spring! 

Mariaiiiia 

>iarkerl  Tree  

MarshaU 

M.'ua..... 

^rounlain  Home 


Mount  Ida. 

Nail 

-Newport. .. 

Okay 

Osceola. . . . 

Ozark    

I'ine  Hliiir  . 
I'ocahontas 
Portland  . . 
I'n-seotl  .  .. 


Rog'rs 

.^.-iircy 

.Si  uttjrart  . . 

Subiyjo 

Texarkana 
I'mphcrs 

Warren 

Wynne 


50' 


56 


25 


(V2 

65  I 

65 

60 

74 
7-1 

70 
60 
73 
618 


26 
26 
25t 
25 

27 
2.5 

26 

26 

26 

4 


25 
25 
25 
26 

26 

26 

20 

2.5+ 

26 

26 

26 

25+ 

25 


26 
26 
26 
26 
26 
25 
26 
25 
26 

26 

251- 

2-5 

26 

25 

27 

25 

25 

26 

26 

26 
25 
25 
26 
20 
25 
26 
25 


801 


82 
8S 
S:j 
84 
90 
83 
81 
86 

83' 

82 

82 

80 

81 

851 

93 

8) 

89 

87 

SI 
86 
81 
85 

88 


24+ 


25+ 

24 

25 

25 

21 

24 

24 

24 

24 

27 

24i' 

25 

25 


13+ 
13 

5 

6 
22 
22 

5+ 

5 

5+ 
12 


13+ 
13 
5+ 


13 

.5t 
13 

5 
13 
13 
13+ 
13 

5t 


76 

13 

85 

*^> 

83- 

14 

82 

5+ 

85? 

0 

a6 

5 

So 

22 

85 

^.)^ 

8Vt 

13 

82 

■21 

84 

13 

82 

:> 

S4» 

13+ 

8-i 

13 

,8!)  1 

0 

80  ' 

13 

3 

90 

2+ 

102 

3 

92 

2+ 

96 

■' 

91 

2 

95 

2 

95» 

2+ 

95 

2 

94 

2 

94 

2 

9-2 

3 

U4 

21 

94 

2I' 

95 

3 

96 

3 

90 

2 

90 

3 

94" 

2 

92 

2 

91 

9 

95 

■> 

92 

~ 

9-2 

ir.Al, 

9+ 

99 

17 

30 

:!« 

102 

26 

30 

110 

20 

8 

100 

28 

9 

102 

2S 

8 

100' 

26 

231 

103 

17 

31 

102 

16 

2jl' 

103 

18+ 

31 
30 
23+ 

8  + 


31 

8 

30 
24  •■ 

7+ 

30 

S 

8 
30 
29 
30 
23+ 
.311 


91 
92 
90 
96 
101 
92" 
90 
91 


105 
101 
101 
103 
99 
193 
101 
1(15 
100^ 
102 

101 
I'll 
100 
101 
108 
99 
106 
102 
101 
104 


30 

30 

24+ i 

30 

30 

31 

30 


30 

3!i 

7+ 

26+ 

8 
231- 
28 

24+! 
23  h 


I  111 

im 

OJ 
U14 
104 

99 
103 

99 


111! 

lliii 
10(1 
103' 
107 
102 
105 


9'.1 
104 
loo 
lii3 
106 


IS 
171 

18 
18 
IS 

17 

25+ 

IS 

13+i 

18 


ItU 
21 
18 
18 
17+ 1 
17  ' 


99 

111 

100 
103 
102" 
107 
101 
105 

103 
108 
105 
lou 
99 
104 
lUl 
105 
104 
105 

103 
104 
102 
1 1 10 
108 
99 
106 
105 
102 
1 06 


8+ 
26 


i   2.5+ 


2S 
24+ 


IS 
4f 
27 
2(0 
18 

26  i 

-•■■  I 
10  j 
IS 

IV 

17  I 
2(1  I 

ni 

IS 

2S 
17  I 
20  i 

ISV; 
IS 


on 

105 
104 
lit! 
Kr.i 
109 

99 
103 

98 

107 
99' 

100 

!.0< 
98 

l'i7 

109 

1035 

102 

107 

101 
lw5 
103 
1(16 
105 


•^5 

2''.T 

25+ 

7+ 

28 
28 


26 
27 


25  r  I 

28 

25+ 


105 

io9'' 
114 
103 
109 
110- 
109 

vrj 

106 

105  j 

113 

103  ! 

109 

100 

105 

'i05  ! 
lOO'l 
107  I 

105 

100 

105  \ 

112  ' 

lOO'' 

1(1(1 

lof, 

lo.|a 

1(17 

UlJ 

lori 

10.'  i 
10',) 

105 

II  ii; 

I'lS 

109' 
108 
105 
I'iO 

107 
100 
l(i7 
102 
101 
109 
Uiy 
lO'.l 
lo-l 
I'lT 


3 

3+ 

11 

3 
11 

4 
101 

4^■ 

10 

4T 

11 

4 
10 

'  4 
11 


93 

19 

97 

14 

89 

14 

88 

2+ 

1(J2'' 

15 

101 

15 

91 

14 

104 

15 

99 

15 

91 

2 

89  f 

18 

89 

14 

95 

16 

98 

15 

98 

14 

92 

14 

17  !. 
4 
4 
4 
31- 


IdH 
2  i 

17 


105 

4  1 

115 

4 

1115 

.3+1 

110 

4 

107 

18 

101 


lOSa 
102 


10+ 


109 

1(18 


Kel'prence  letters  »,'',",  appearing  in  the  tact  >  iiidieat  ■  num! 

( Cnntivvrc] frorii  '/vifje   JOS.) 


if  d.ips  iiii-siii,?;  I'   r.<p2.'s.,'iits  two  .Uip: 


m-ietc 


orii  uiitl  ceiitrul  counties  and  nearlj'  so  in  tluMinrtlicrn.  All  the 
top  crop  of  cotton  was  killed  liy  the  cold  w(>atliei'  of  the  ni^dit 
of  Oetolier  31st  -  November  1st.  Pa.'^tures  and  truck  crops  con- 
tinned  in  good  condition  until  the  close  of  tiie  inontii.  Slight 
earthquake  shocks  were  felt  at  n  few  stations  in  the  eastern  part 
of  the  State  on  the  4th  and  13th.  Light  frosts  were  reported  at 
number  of  stations,  heavy  at  one  station  and  killing  two  stations 
from  the  281  h  to  31st.  Xo  hail  nor  destructive  storms  were 
reported. 

Nocenihcr: —  Novenilier,  1918  was  slightly  colder  than  usual 
with  a  little  larger  rainfall  than  normal.  The  means  and  ex- 
tremes of  temiierature  and  preci])ition  were  within  those  cstab- 
lislied  by  previous  records.  The  month  opentMl  with  cold  wea- 
tlicr.  freezing  temperatures  being  reported  at  a  large prt^-entage 


of  the  stations.     Tliis  [)ractically  stopped  the  growth  orve 
tioiK  killing  fmsts  being  reported  at  about  half  of   the  stai 
on  the  1st  and  at  the  remaining  ones  on  the   11th,    lUth, 
2-ltli,  29th,  and  oOtli.      Agricultuaal  ojierations  ])rogresso(lii 
dea  favorable  conditions  generally.     The  seedingof  winlerRii 
was  about  completed  and  a  large  acreage  reported.     Tliecdl 
tion  stock,  pastures  and  ranges  was  excellent.     PickingaiK  ii 
ning  of  cotton  were  completed  in  most  sections  during  the  nidi 
nice  harvesting  and  threshing  continued  througliout  theiiuti 
Batesville  reported  a  liailst(  rui    of    nK'derate    intensity   oi  1 
27tli. 

Dcrriiiht'i —    I)ecemli(>r,  191S  was  a  dt  cidely  mild  iiionti!  i' 

more  rainfall  thanusuiil,     The  mean  lemjierature  oi'47.li   H 

highest  December  mean  record(>d  here  in  the  past  twenty  4 

years.     The  nearc'^t  approach  to  this  mean  was  4t;. 9^'  wliicfw 

(  Cuiitiiiiiifl   oil   jHige   10.') .  ) 


i:. 


t'.llS 


'I  1^1  Mol  <><.!(  Al.    DATA:    AKI^ANSAS    Si;(  'I' |(  )\. 


M  (/itlUy  miiiiiiuiii  T«inprtriilur«s  for  tho  Your   1918.   with   Diitt.H 


•ill.'  . . . . 
raiirh  . . 
iivill.'  .. 

inn 

villi-  ... 

>'y 

Rotk . . 
•n 

point  .. 

ir 

t" 

uollo  .  .  . 

nty.... 


<>o 

Ill 

iSprinirs. 


(i>viUo 
1  uith  . 
Ite  ... 


Wnllace 


uro. 
(.n... 


(illp 

(■{oi'k 

iville 

\t\ 

\  ith  Spring 

Pia- 

(  Tree  

i|11  


i(  in  Home 
I 
da 

t.\'.[.[['.'. 


Iff  .. 

biitas. 

1... 


!   ... 


liiinmry 


I'rliiuiiiy  . 


Miiirh. 


Aim  II. 


Miiy. 


a 

„' 

3 

3 

, 

e 

F 

s 

!■ 

5 

"" 

?! 

a 

^ 

.Itnw 


.luly. 


AiitriiNi. 


-  J4>|      12  i      li) 


1ft 
IT 
!•-" 
10 
•20 
10 


13  I 

"yj'l 
ill 

l:i 


V-' 
1-' 
•.!   I        I'J 


i:! 


I('> 


111  , 
■1 

i:i-! 

'"i 
I 
If. 
II 

10 
lo   , 

(i 

-I 


-    Iti 


15 ; 


12   I 
12  I 


12 
12 
12 
I:; 
12 
12 
12 
12 
12 


In 
17 

2r. 

21» 
10   ; 


10 

lo 

17 

io 

12 

7 

12 

•12  ■ 

1« 

1-1« 

12 

^» 

It; 

11  , 

]-■ 

1) 

12  ' 

1- 

2 

12T 

24 

■ 

12 

23 

IS 

12 

C. 

20 

,2 

N 

10 

12 

I!) 

IK 

12 

1-T 

7 

l:i 

2:< 

S 

12 

1-1 

s 

12 

Hi 

;i 

12 

lo 

12 

22 

22 

p. 
■)1 

1  1 

10 

IC.» 

1  1 

V> 

0 

12 

i! 

1 

12 

l:i 

1  , 

Ut 

5 

1  1 

H+ 
U 
11 
i:i+ 

M 

l.-i 

M 

22+ 

13 

13 
1 
13 

I't 
U 

14 
1-1 
1-1 
23 
14 


23 

'+1 
1-1  I 
23 
14 
23 

91- 

9 
14 

IS- 
14 


It 

87 

•23 

68 

2 

•i 

fia 

•23 

53 

■i 

ss 

14 

55 

1 

57 

13 

63 

1 

ftl') 

13 

53 

I 

(•.2' 

13+ 

58  1 

•-' 

U.) 

14 

Hi  ' 

1 

57 

23 

63  1 

1  + 

!:!: 

14+ 

51'. 

^\ 

5-  I 
51)  ! 
56 
n2 


IJpf  •!■  n^-'  I'tiprs 


55 
49 

53 
«2 
65 
61 
51 
fiO 


54 
52 
55 


()4 
fio 

56 

r.j 

57 
5« 
56 
61 
53 


1+ 
I 
1 
2 

2+ 
••^+ 
13+ 


1+ 
1 

i 

3 
14 

1 

1 
1 


13 

1 

2 
13 

2+ 
13 

1 
12 

1+ 

3  I 

}| 

1 

9 

^ 

9+' 
14  I 

1   i 
1  + 
13 
1+ 
3 

"2t 
1  + 


66 

54" 

58 

59 

65 

63'' 

53 

54 

52« 

6S 

56 

64 

52-' 

56 

57 


64 

55"  I 
54   I 

60  j 

(iT 

61 

54. 

54 1| 

67  ■ 

67" 

61- 

53 

C5 

67- 
65 
60 
60 
53 
5S 
56 
60 
64 


56 

»)» 

59 

BO 

■",4 

64' 

61 

56 

60 

■61  I 

59  • 
57  ' 
56  ! 
65  I 
65j 

5.S 
54  ' 


Hi'IUf^nilwr. 

Oi'tol)i>r, 

Date. 

i    1 

Novi-nilMT.    Di'i'i'iiiliiT. 


I 


1' 

1 
31 

1 
31 

•2+ 

1 
27 

31 

1 

1 

U 

1 


40 

'39' 
42 
36 
34 
43' 
38 
39 
40' 


21 

in 

•22+ 

21 

21 

22 

•20+ 

21 

22 


1  + 

1 

1 

1 

1 

1+ 

1 

3 

2 

■2 

2 

1 

2 

23 

1 
31 

2' 

1 

1 

1 

I 
31 

1 

1  + 
26+ 

2 

1+ 

1 
31 

II 

i! 

1 

2  I 

u 

i+; 

1  i 


39 

42 
44'' 
29 
44 


40 
38 
33 

35 
45 
34 
39 


40  '    28 


34 
34 
iiO 
311 

80 ' 
35 

36'^ 

I 

34 

35  ' 

39 

39 

32 

38 


8! 

•28 
31 
31 

'si 

27 
28 

28 

28 

28 

•28 

14+ 

28 


28 
■3(1+ 


47 
44 
40 
35 

■11 


21  + 
22 
29 
21 

21  + 


38  27+ 

•37  '28 

32"  30+ 

38  28 


28 

'■2fl' 
29 
•22 
23 

'■25 
•24 
'29' 

25 
'28 
29 
30 
2-2 
29 


30 
I 

30 
.30 

'so' 

30 
•24+ 

24 

29+ 

24 

30 

») 

•24+ 


27  I     25 

I 

igT'ao' 


48 
43 
41 
38 
40 
37 
38 
42 
35 

35 

32» 

42 

38 

39 

41 

43 

41 

41 

43 

35 
40 
40 
41 
42 

-i-i' 
40 


21 

21 

■22 

21 

20' 

21 

23 

21 

21 

21 

20 

21 

21 

22 

21 

21+ 

21 

21 


21 
21 
21 
21 
21+ 

■ii 

21 


40  ,  28 

31  30 

34'";  28 

35"  28 

38  28 


38 
3fi 
39 
36 
31 
40 
40 
35 
35 

31 
33 
40 


28 

28 

28 

31 

31 

'28 

28+ 

2S- 

28 

28  I 

28 

28 


24 
29 
18 
27 


'24 
24 
■M) 
27+ 


18  I     2fi 

'io' !"'2B 
18       '28+ 
Itt  !     '2« 
9  I     211 


18 
12' 

17 

15 
15 
17 
16 

'20 


2(1 
20+ 
•2« 

27 
26 
26 
26 
26 
26 


14 
19 
9 
10 


26 
26 
26 
'26 


23 

30 

•24+ 

30 

30 


24  I     30. 
28  I     30 


24 

24 


31 

28 
28 
31 

28 
28 

31 
28 
..28 
28 
28+ 

'28' 
•28 


23  I     24 
23  I     30 


30 

25' 

24 

26' 

30a 

27. 

29 
32 

22 
28 
27 
29 
26 

'29» 
25 


30 
24+ 
30 
30 
24 
30 
24 
1 

30 
30 
24 
'24 
25 

■24 
30 


21 
21 
15 

in 


26 
•26 
26 
26 


18'l!     '25 


19 

15 

22 

13 

19' 

16 

16 

15  I 

,0| 

10 ; 
12 

13 

13'' I 

21   j 

16' 

18 

13 

20 


20 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 

26 
26 
26 
'26 
29 
25 
26 
26 
26 


26 
26 
26 
26 
26 

'27 
28 
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^  (  C  iiit'iniiril  frnin  jyigf    IO/'/ .  ) 

l|i  ISiJl.      SS     <ibsorv(d  at  Camden  on    tho    l(!tli.     is   the 

"I  Deceniher  tcniperatnre  ( ver  recorded  in  Arkansas  since 
istering  tliermonieters  were  in  u.<e  here.  Positive  depar- 
om  tlie  monthly  means  obtained  at  all     stations    li'aving 

^-and  temperatn.res  were  mild  the  tntire    month    except 

two  and  last   seven    daj's.     Tlie    average    precipitation 

D  ah-»ve  the  normal  and  nearly  all  fell  as  rain.      The  sta- 

tlic  southern  fourth  of  the  State  showed  negative  depar- 


tures from  the  normal,  while  those  remaining  showed  decidedly 
po.sitive.  The  heaviest  nuMithly  totals  were  contained  in  an  area 
about  hity  miles  wide  extending  from  Polk  to  Clav  Counties 
Bentonville  reported  hail  on  tlie  28d  and  Gravette  sleet  on  the 
23d  and  31st,  but  neither  reported  anv  damage.  Agricultural 
operations  consisted  mainly  of  hauling  and  marketing  of  produce 
tending  of  cattle  on  ranges  and  clearing  of  land.  It  was  too  wet 
tor  the  preparation  of  the  .soil.  The  stages  of  the  streams  were 
moderately  high,  flood  stages  being  reached  on  the  Black  and 
1  etit  Jean  Rivers.      No  damage  resulted  from  these  floods 


CHAKT    SHOWING    I.OCATION    OF    OBS3RVATION    STATIONS. 
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KEY    TO    SYMBOLS. 


O   ^roteorolcgioal  ohscrvations  (regular  Weather  Bureau  stations). 

iMeteorological  olwcrvationa  (Sul>-statinns) 
A  Forecast  distribution  by  mail; 


k 


TOTAL    I'KKUIi'lTATlON     tOK    THi 


a  F.  N  T    O     N 
(WASHINGTON 


iCRAVvrORO 


i/:aCo'&.    ^^^t^ 


SCALE    OF    SHADES-IN    INCHES. 


Less  than  40.  40  to  50.        Mora  thaa  50. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKAInSAS  SECTiO.N. 


Year,   191? 


J 


OOVEKNMENT  AND  STATE  SERVICES  AND  EDUCATIONAI.  INSTITUTIONS 
GOVEBNMENi  A«    ^^^^^^^^.^^  ^.^j^  ^i.^  Weather  Bureau. 


Place. 


Canuleu 

I'oiiway 

);iiglaiiJ  — 

Kiiyfttfville 

(Jray* 

Hardy 

Hot  Springs 

J.oiioke 

Miiiniiiolh  Spring . 
okay 


Post  Office  Pepartment.  ...I 

State  Normal  Schooi    

Post  Office  Department.... 
,  University  of  .\rkan>as  — 
I   Post  Office  Department  .... 

do •.•■•, 

'  'Army  &  Navy  Gen. Hospital 

Post  OfYice  Department  . . . . 

I  Bureau  of  Fisheries ■  • 

Forest  Service 


Forecast  distribution. 
Cooperative  observer. 
Forecast  distribution. 
Cooperative  observer. 
C  W  A  F.  warnings  ilistrilHit  ion 

Do. 
Cooperative  observer 
C.  \V.  it  F.  warnings  (listnlniln'ii 
Flag  display. 
Cooperative  ob-erver. 


Pcttigrew  .. 
Pine  Bluff  . . 
St.  Francis  . 

Searcy 

Stuttgart  . . 
Snbiaeo  — 
Texarkana  . 
Uinpliers  . . 


Post  Office  Department. 

do 

do 

■■;; do 

do 

New  Subiaco  Abbey  — 
Post  Office  Department. 
U  s  Forest  Service 


Nature  of  Cooperation. 

(3.  W.  &  F.  warnings  distribution. 
Forecast  distribution. 
C.  W.  &  F.  warnings  distribution. 
Forecast  distribution. 
Do. 
'  Cooperative  observer. 
Forecast  distribution. 
Cooperative  Observer. 


COOPERATIVE    OBSERVERS 


Alicia  

.\inltv 

\rkii<lelpUia... 
Ark:ins:>s  CitV  . 

B;.l.-vine 

li.i-  Bviincli.  ... 

|5.-monville 

IVrcniaii 

r.liickKock.... 
P.iuiiicville  — 

Briukley 

Caiicii  Itock... 
•  C:ilii<lcii   

ClltlTpoilll    .. 

Cbir'-mioii  ..  .. 

Conway 

Coniiii?-' 

Cro.ssett  ..• 

D:inville 


.Tulius  Guelck. 
S.  C.  Yarbrough 
F.  J.  Carpent.T. 
Geo.  K  Payne. 
Miss  Lelial.TcPT. 
.).  E.  Soinilaii. 
r.S.Wrutlicr  liiiii' 
Jolin  T.  Mmx.-v. 
S.. I.  Howe. 
S.  P.  McConnell. 
H.  L.D.Whitsoii. 
.1.  .M.  Kicliardsoii 
A-  P.  QuarteriHan 
C.  M.lliuliiloloii. 
Mis.B.  E.Bi>li<>p. 
E.lC.Cordrey. 
J.  N.  Crutclitield. 
A.  Tredick. 
J.  R-.  Avera. 


DardiUielle 

Dodd  City 

Dumas 

Out  ton  

Eldorado 

England 

Eureka  SpriirJ^i 

Favettcvil'.e 
;   Fdreiiiaii 

Flirt  Sniitli  . .  ■ 

I   Kultoii 

!  Georiielown.. . 

Gravette   

Hardy 

:   Helena 

i  HempWallaci 
i  Hope 

Hot  Sprnr.'s.  .. 


F.  H.Weiser 
Neal  Dodd. 
Ben  .Johnson. 
J.  M.  Ricki-its. 
Paul  liabh. 
.1.  C.   ClieiKiult. 
(iHui'je  \V.  Niclioald 
I'niver.sily  "f  .\rk 
\V.  I.  .Moore 
r'  s.  \\  i-ailuT  P.iir.-:i 
T..I.  E.i^'iiii. 
Charles  llilliurn. 
A.F'.SIeven>. 
C.  A.Cavwix.d. 
V.  ,i.  Mitchell. 
E.F.  Slrickleu. 
N.l>.()-Neal.  , 

\    A  \.  Gen.  llii-p;tal. 


Hnttisi- 

•lelks -.■■ 

Jiinesboro 

.Junction  

LeWisviHe 

LiTTI.K  lioCli 

LllttUTN  lllc 

Malvern 

Manr.noth  Sprini; 
Mariiuna 

\;;iri.eil  Tree  .. 
Marshall 

MeiKi    

Mountain  Home. 

II   Mount  Ida    

11   Murl'reesborii  . . . 

Nail 

Newi'ort 

Okay      


C.  A.P>eny. 

VV.  R.  Bsker 

Benedictine  Sister<. 

,1.   .\.   l.ovvdethack. 

I).  Patton.  Sr. 

U.>.  Weather  Bure;ui. 

H.  KanfleUl. 

Mrs.  Kate  L.  Sniitli. 

W.  s.  \'incent. 

Mrs.  Mary  Spaine. 

Charles  Walton 

W.  F.  Reeves. 

V.W.  St.  John 

U.  s.  Halliert. 

,,.  A.  Whittinglon. 

Henry  A.  Davis. 

CliariesPaxtou 

Geo.  L.Robinson. 

L'.  S.  Forest  Service 


Osceola 

Ozark 

Pine  Blulf  .  . . 
Pocatiuntas  . . 
Portland.  . .. 

Prescott 

Princeton 

lUsuii 

Rofier-'  

Searcy 

Slieridan 

Snriui?l)ank. 

Stuttuart  ... 

Suliiaco 

Texarkana. . 

I'raphers  . . . 

Warren   — 

Wliiteclills  . 

Wynne  


Atwood  P.  Smith 
L.M.Guthrie 

W.P.McGeorge 
Beni'dictiiie  Sisters. 
T.  A.borBOii. 
Irvin  A.  Blakely 
Foote  Coleman 
Cieo.  II  .Tisdule. 
Carl  A.Starck. 
Sarah  Clypert. 
MissS.  E.  Ashcnilt. 
G.  Fielil. 

H.  A.  Buerkle. 

New  Sabiaco  Al>l«',v 

U.  S.  Hrashear. 

U  s  Forest  Service 

R.  U.  l.usk. 

Eulela  M.  ScliirmiT 

E.O.Allen. 


ORECAST    DISPLAYMEN    AND    DISTRIBUTORS. 


. . . .  c . , 


.\fona  . 
Alicia  . 

.Vimu +  • 

Alilieinicr X- 

Ark  ideliiliia X- 

,\i-k:in--:is  C:ty    ..t 

.\.lidou  n T 

.Vikin> t 

Ans'i-la » 

Bald  Knob...  ,.    t 

|!:ite,.ville 40 

....^U> ;•• 

Iti  ardeii *•  • 

l!eel«- t-. 

Uelleville i-. 

!U-nUin ',■  ■ 

|{entonville...fm).. 

.....lo |-- 

UerrvviUe t-  ■ 

Kiu'c'lou .;.. 

I'.hn'k  K'.ek t-. 

HlUheville ;.. 

Bonanza »■ . 

li.Mnieville »•• 

liraiieli +  . 

Hnnkley c  J. 

(  iibin  (;reck t- 

CiOiidiMi f45. 

(■..'rlii-le t- 

(liarlesloii J. 

C.lareiidon t. 

Clarksville J. 

C..al  Hill J- 

('.inway »■ 

Corning; c. 

(  '.iller »■ 

Colliin  Plant ;. 

Crawfordsville...t, 

(•r(»sett f    4t]. 

Danville i 

Haidiinelle i 

l).-lp_dil c 

lietjneen   j 

IteniKiH t 

lie-  .\r<; I 

DcVall  Bluff t 

Dew  ill     t 


S.W.  T.  &  T.  Co. 
Jiilius  Guelck. 

Alma  Tel.  Co. 

>.  W.T.  A  T.Co. 
Do. 
I  Do. 

Do. 

Atkins  Tel.  Co. 

S.W.T.  .V:  T.Co. 

B.  K.  T'el.  Co. 
I  A.  E.  Crouch. 
.  S.W.T.  A-  T.Co. 

Bearden  Tel.  Cv. 

S.W.T.ctT-.  Cn. 
\  Do. 

1  D... 

I   (.'.S. Weather  IJiii 
I  S.  W.  T..V:  T.Co. 
I   Berrvvilli'  '1""1.  C< 
■ ,  S.  W'.  T.  A  T.  t  ■<!. 
Do. 
Do 

.  1  Citizens  Tel.  Co. 

Do. 
"     S.  W.T.\-T.Co. 
.!  .lolinson  Co. Tel. 
i   Postiiiasti^r. 
I   s.  W.T.  A   T.  Co. 
Carli-le  Tel.  Co. 
'i   Citizens  Tel.  Co. 
.     Clarendon  Tel.  Ci 
'i  .lohn.on  Co,  Tel 
.'.I  I)"- 

•'   S.  W.   I  .  .V    1'.  to. 
t:oriiiiig  'le'.  Co. 
Ark.  Mo.  I'd.  C.i 
'M  Wilson  !>;:  Hunt  T< 
>.  W   T.  .V  T.  Co. 
A,  Tre.lick. 
■■     S.  W.  r.  .V  T.Co, 
"I  Do. 

I   Iron  Mountain  It 
Det^neen  Tel.  Co 
■■     S.  W.  T.  A  T.Co. 
■■'    s  DeN'all     ISluir 
(Des   \n-  Tel.  (. 
Rice  Belt  Tel  Co 


Distributors. 


Co 


and 

Jo. 


Dover 

Dumas... 

Earl    .... 

Eldorado 
,  Kn^laiicl 
:  Enjjland 
i   Knilora 

I  Eiii-eka  Sunups 

j   FayetieN  ilie  — 

t  j   FoVdyei! 

1 1   Foreman 

;   Forrest  City... 

I I  Fort  Muilh.  .1 
lio 

';     Fulton    

j!  liaither 

\\  (iarfiel.i 

]  (iilhiim 

ii  Grannis 

II  Gravette 

Grays 

Greeu  B'orest  . 

Greenway 

Greenwood  .  . . . 

Giinlon 

Ilacketi  

Hamburg 

Hardy 

Harri-biirg... 

Harri  son 

Han  ford   

Hii/.en 

lleber  Springs 

Helena 

I   llermita^'e  .  . . 
HoUv  Grove... 

Hope 

!  Horatio   

I  Hoi  Springs  .. 

1   IHUiiphrey 

'   Huttis 

;    Inil'oden  .... 

j  .loneslxiro  . . . 

Kingshind... 

Eake  (.'il.\   ... 

I     Lake  Village 

Leslie 

Lewisville  . . 


ino. 


Home  Tel.  Co. 
Diiinas  Tel.  Co. 
S,  W.T.  .V  T.  Cii 

Do. 
Postmaster. 
En^lnnd  Tel    Co. 
S.  U.T.  A  T.Co. 
Do. 
I  Do. 

I   Home  Tel.  Co. 
t   li'oreinan  Tel.  Co. 

s.  W.T.V;  T.Co. 
i    L'  s.  Wi'ailier  Bureau. 
S.  W.  T.  it    r.  Co. 

Do. 
]''armers"  V.  Tel.  Sys. 
Fanner-'  Mm.  T<d.Co. 
G  Ihani  'I'el.  Co. 
(V.ark  Tel.  Co. 
-.  W.  T.  A    r.  Co. 
.  I  Postmaster. 

'.i'.Vrk.  TeV-'Co. 

t;reenwood  'I'el.  Co. 
'i  .S.  W.  T.  AT.  Co 

Hackett  Tel.  Co. 
.     S.  VV.  T.  A-:  T.  Co.    • 

I'ostniasier. 
':  S.  W.  T.  A-  T,  Co. 
Do.     • 

'   'ii.a/.en  Tei'Co. 

'1  S.  W.  T.  >V  T.  Co. 

":  Do. 

..I  Du. 

1  Clarendon  'I'el.  Co. 
'.'.I   S.W.T.  A  T.  Co. 

'.'.i  S.  W.  'f.  A  T.Co. 
..!  Humphreys  Tel.  Co 
..i  S.  W.  T.  A  T.  Co. 
..!  Os-.ark  Tel.  Co. 
..1  S.W.T.  A  T.Co. 

1  Do. 

■  .1  L.C.,  MonelteT.  Co 
;..    S.  W.T.  AT.  Co. 
:..!  !>"■ 

;     i  Walnut  Hill  Tel.  Co 


-T-hMliu^res  following  lb.,  stations  indicate  number  of  addres.^e. 

-  Distributes  foreeasts  and  warnings  by  telephone  throned,      . 
,,,U:d,le  on  inquiry.  e  Cold  wave  and  fros,  warnings  cm  y 

Note  ^Tbron..!, -Ih operation  of  the  Sou,hwe,,ern    lele.^a,, 


supplied  with  fore 

(ehanges"  and  on 

f  Displays  wealln 

A     relepboneCo.. 


LirTt.i;  Rock  f -299. 

do J. 

:   London t- 

Lonoke c. 

' do t. 

\  McCrory ?■ 

MeCieiiee *■ 

■   MeNeil i- 

Magazine t- 

Magnolia i- 

Malvern ^• 

Maiamotli  Sp'g.  t. 

Manslield   t- 

Mariani.a +  ■ 

,  Marion 'j- 

\'  Marked  Mree..--]- 
1  i  Marmaduke  —  + 

l!  .Marshall *■ 

\'  .Marvell '*• 

\\  .Memphis,  Tenii.'i 
Ij  Mi'ua ^ 

I  Midiiind j 

I I  .Mil. oral  SpringSt 

I'  Monticello j 

l!  Mofi-ilton t 

'    MDUntain  View.f 

I   Mulberry i 

■Murlreesboro    .  .i 

Nashville i 

Ni'uark  X 

Newport i 

Niininons t 

Ola :; 

i|  Osceola 1 

I  Ozan 1 

Ozark - 

I'angburn  ,.,...: 

I'ara^roukl : 

j   Paris 

Parkin 

I'el1ii:rew c 

I   Pitigol 
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OEilSRAL,  SUMMARY 

irhcr(>  \v;>.>  iM  unusual  l\  ntuiv  :i1m.uI  tlir  wcallit  r  of  Jiinuary, 
il!l.  The  ti  uipi'iatuic  a\  ii:i>4i'<l  ncaily  unruial  and  no  rcoonl 
icakiuK  (^xtifii'ts  iccuiKtl.  liutiu^j;  tl!ctii>1  (hx-ailc  il  nMiiain- 
'  bdow  ni>rnuil  'ait  in  iIk'  la<i  Iw"  il  v.a<  al>nvc,  llic  positive 
ipartun^s  1  ciii^'  inovc  uiarkiil  in  llic  uor'.iuTn  than  soutlin'n 
rtion  111'  the  Siau'.  t'.iupKd  wish  the  pnccding  mild  inonlh, 
makes  the  wiulrr  thus  far  a  >li tI  and  pleasant  one.  contrast- 
;d,rid,.dly  with  the  one  of  lUlT-l'-MS,  the  e:)]dest  on  record  i 
re.  I 

Tlie  preoipitntion  \va<  7')%  of  the  normal  amount  and  nearly  j 
fell  a-:  rain.  .\  Utile  sleet  and  snow  fell  the  first  week  but 
t  en  ui^li  to  cau-e  dama<4-e  or  iuennvenieiiee.  Outdoor  work  | 
uld  !»•  carried  or,  |)ractically  tlie  eiuire  niontli.  Thenun.ber 
'clear  ilays  was  couiparitively  larse.  -Xo  destructi\e  storms 
;r  Hoods  were  rei)ort(>d.  .\  h:'rd  fr(>eze  the  lirst  week  of  the 
Sntli  injured  winter  oats  and  pa-tuies.  P)y  the  el>-e  of  the 
Until,  [la^tvn-es  were  reviving  and  wheat .  alfalfa  and  fruit  were 

gotnl  condition.. 
'  T.C.R. 


TEMPSRATURE 

The  average  -lannary  temi)i-rature  for  oO  stations  in  Arkansas 
IS  41.4- .  The  average  for  4t)  stations  having  a  record  of  ten 
ar?  or  more  was  0.1  -  ah^n-e  normal.  Positive  departures  were 
ported,  in  the  northern  part  of  the  b'tate  and  negative  in  the 
utliern.     The  highe 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  ai!<l  nundicr  of  stations  re|)orling.j 

Fog:—     Kith,  I;  iJdth,  2;  ^Ist,  2;    22(1.  o;    2:^.<],  2:    2!th,  1, 
Mnr  IlnUis:—      2d,    2. 
Slevi:—      1st,  IT);   2d,  2. 
Ifiiil:—      l.ulherville,  1  si .    liKht. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  RKANSAS— -  JANUARY 


St  montidy  mean  was  47. CF  at  Iluttig, 
uon  (Vnmty.  the  lowest,  36.9'=  at  Nail.  Newton  County-  The 
ghcst  tem'perature  observed  was  7o'-  at  Dardanelle,  Yell  Coun- 
,  on  the  lotli.  the  l-.wcst  — o-  at  Dodd  City,  Marion  County, 
i(i(;ravcttc,  iienton  Crunty,  on  the  4th.  The  first  decade 
IS  cold,  the  last  two  were    mild. 


PRECIPITATION 

The  average  .lanuary  precipitation  for  ()7  stations  in  Arkan- 
.s  was  r).(H)  inclies.  For  o7  stations  liaving  a  record  of  ten 
■  more  vears,  the  average  was  1.2o  inches  below  normal.  l)ep- 
tures  were  negative  at  nearly  all  of  the  stations  having  nor- 
als.  The  greatest  monthly  amount  was  7. SO  inches  at  Sheri- 
lu,  drant  Canity,  the  least,  0.:'.2  inch  at  Rogers,  IVnton 
uiiuy.  Nearly  all  the  i)recipitation  fell  as  rain,  only  an  aver- 
se of  0.4  inch  of  snow  being  rei)ort(d.  For  21  stations  record- 
igO.l  inch  ornu.re  of  snow  the  average  was  1.:')  inches.  1  he 
eatest  rainfall  for  any  24  consecutive  hours  was  o,40  inches 
ported  at  (Jeorgctown  on  the  1st.  The  rainy  periods  were  the 
*t,  7th.  Uih~17tli  ar,d  the    22d-2:'.d. 
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Daily  Temperatures  for  January,  1919.. 


Statioiis. 


>  Maximum" 
'  Minimum  ■■ 
.  ^  Maxiuium- 
'  Miuimiim  • ' 
.  ^  Maximum- 
'  Minimum  • 
^  Maximum- 

*  Miuiinum  - 
^  Maximum- 

*  Miuinuim  • 

>  Maxiiiuim- 
'  Minimum  • 
^  Maximum- 
(-  Miniuuim  • 

*  Maximum- 
I  Minimiuu  - 
S  Maximum 
'  Miuimiun  - 
^  Maximum- 
'  Minimum  • 
)  Maximum  - 
'  Minimum  - 
)  Maxiumm- 

■■  I-  Minimum  • 

>  Maximum  - 
'  Miujmum  - 
S  Maximum - 

■  ■  )  Minimum  • 
S  Maximum 

■  ■  '  Minimum 
i  Maximum 

■■  (Minimimi 
)  Maximum 

■  ■  '  Minimum 
)  Maximum 

■■  '  Miuinuim 

V  Maximum 

■  ■  ^  Minimum 
)  Maximum 

■■  I  Minimum 
j  Maximum 

•  ■  f  Minimum 

V  Maximum 
•■  '  Minimum 

j  Maximum 
--  '  Minimum 

j  Maximum 
--  f  Minimum 

\  Maximum 
•-  '  Minimum 

i  Maximum 
••  '  ilinimum 

)  Maximum 
-  -  ^  Minimum 

*  Maximum 
-•  '  Mininnun 

\  Maximum 
•-  (  Minimum 

S  Maximum 
•■  (  Minimum 

S  Maximum 

•  -  >■  Minimum 

t  Maximum 
Mammoth  Hpvrug.  i  Minimum 

(  Maximum 
Mai-iiinna  .. 


Alicia 

BatosvUll-*^ 

lii'i-  l!rau(-h  .... 

r.cntouville 

BorguM^ii 

lii-inliloy  ■ 

Calico  Koek  W  • 

Camden 

(■'pnttTpoint 

Conway  

(-ross.nt 

l>anlaupllo  ..■ .. 

nodd  City 

Dumas 

Dutton 

Eldorado  

Kngland  W  . . . . 

Eui-oka  Stirings 

Fayetteville  — 

Fort  Smitli 

fJravette  

Hardy 

lli-nip  Wallat"? 

Hope 

Hot  Springs  .... 

Huttig 

Jonosljoro 

Junction 

Little  Rock 

J-utliorville  .... 

Malvern 


Marked  TrcoW. 
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)  .Maximum 
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(  Maximum 
Newport '  .Minimum 

^  Maximum 
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)  Maximum 
f)sceola  (Miuiinum 

)  Maximum 
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*  Maximum 


Pine  Blult  .. 
Pocahontas. 
Portland.... 
Prescott  ■-. . 

Sogers 

.•^earcy 

Stuttgart  . . . 

Subia(-o 

Texarkaiitt  . 

Warren   

^ynni-W 
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S.  DEPARlMtNT  OF  AGKICULTURE,  WEAIHLK  BUHKAU. 
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HARVEY  S.  COLE.  Moteorolotrlst 

XXiV     l^riTLE  HiK'K,  Ahk.,     Kkbui'aky,    191i).     No.  2 

QENEKAL  SUMMARY 

e  di^triliution  of  iircripitalioiniviT  llir  State  during  Kcliru- 
191!*,  wa-i  fairly  uiiifonn.  tlio  ^n-ratcsl  aiiMunts  occuriiiK  in 
outl;ern  [xutiou  o:  the  State  and  the  least  in  the  northern, 
jilopartines  from  tlio  normal  were  jienerally  small  and  ir- 
jarly  distriliuted.  'Plu'  averafj;e  amount  was  about  ninty 
h  per  eeiit  of  the  normal.  The  averajio  numher  of  rainj' 
was  not  inwisually  lar}j:e.  although  rain  was  recorded  sonie- 
e  in  till'  State  every  day  exi'e[)t  the  Kith.  'I"he  snowfall 
tbout  normal  and  fell  in  the  first  decade.  Frequent  li^ht 
in  the  northern  ])ortion  caused  excellent  agricultural  con- 
ns during  the  month  hut  heavi(>r  rains  in  the  southern  de- 
1  operations  seriously.  Planting  of  early  crop-  had  begun 
10  end  of  the  month.  Wheat  and  pastures  were^ood  to  ex- 
it except  in  the  northwest  where  wheat  was  frozen  out. 
le  temperature  was  2. 1 '  above  n(trmal.  Zero  temjjeratures, 
■low,  were  o1).served  in  a  few  f>f  thei^xtrcme  northern  count- 
.1  the  ^)th.  This  was  the  only  severe  temperature  condi- 
occuring  iluring  the  month,  although  another  cold  spell 
'ailed  the  last  two  days.  The  extremes,  while  of  a  wider 
pthan  usual,  were  well  within  the  limits  establisheil  by  pre- 
(i  records.  This  month  practically  closes  the  winter  of 
-1911)  which  has  been  a  very  mild  one.  The  mild  weather 
oped  fruit  buds  consideral)le  but  the  absence  of  damaging 
leratures  after  the  9th  saved  them  from  injury. 

T.G.S. 


TEMPERATURE 

e  average  February  temperature  for  50  stations  in  Arkan- 
li'as  44.1  -.  The  average  for  40  stations  having  a  record  of 
^T  more  years  was  2.1-^  above  normal.  Positive  departurco 
i  reported  at  all  station.s  except  two  in  the  western  portion, 
lihighest  monthly  mean  was  .50.7-  at  llutiig.  Union  County, 
eDwest  3G.5-^  at  Nail,  Newton  County.  The  highest  teniper- 
iji  observed  was  80''  at  Pine  Bluff  on  the  20,  the  lowest  —10° 
•avette  on  the  9th.  Calico  Rock  reported  a  daily  range  of 
m  the  11th.  Niarly  all  the  low  temijcratures  (X'curredin  the 
ids  of  8th-l]th  and  26th-28th. 


PRECIPITATION 

le  av(  ragf  February  j)vecipitation  for  fiG  stations  in  Arkan- 
ras  0.34  inches.  The  average  for  50  stations  having  a  re- 
t(n  or  more  years  Mas  0  25  inch  less  than  normal.  Tlie 
est  monthly  amount  was  5.5(i  inches  at  Malvern,  Hot  Springs 
ity,  the  least,  1.44  inches  at  Rogers,  Benton,  County, 
average  snowfall  for  al!  stations  rejiorting  was  2.5    inches. 


t  he  a\erag«'  lor  ;i.)  -lal  lon-i  n  purl  i  iig  U  i  uiebni-  moie  \\a-  1/ 
incheH,  the  monthly  iiinounts  ranging  front  '.'.0  inclieH  at  Berg- 
man to  0.0  inch  al  ^laliniis  in  I  he  souIIhiii  part  of  llie  .Slate, 
While  precipitation  \va<  reported  every  day  lait  on  the  Kith 
somewhere  in  the  State,  the  average  numiter  of  rainy  days  was 
only  eight . 

MISCELLANEOUS  DATA 
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81 

72 

Little  Uock.. 

29.98 
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18 

77 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  numlier  of  station-;  re[)orting.) 

T/tuiulrrstnrins:—  2d,  1;  .'xL  2;  Cth,  1;  12th,  2;    lllth.  1;  22d.]  ; 

24th.    1. 
/'>>.'/:—  nth.  :5;  2()th.  1;  25th.   I. 

LiiiKir  llnhts;  —    Cith,    1  . 

Solar  lliihis:—   Hh,  ]  ;   ■2,\i\^_   \ 
Sled:-  13th,   1;    14th,  1;   27th,   1. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS-—  FEBRUARY 
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Precipitation.  Number  of  D:'ys. 


*2  ? 
'7^  a 


G,  o 

CD  t; 

02 


9.2. 


C  iJ 


1891 
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49.0  i 

1S93 

42.4  1 

Ib94 
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-January.  lUlit.  lieiUonville:-  Minimum  tenijierature  on  the 
7th  should  b(>  25.  Mean  minimum  temperature  should  lie 
27.0. 
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CLIMATOLOniCAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


FKBilrAi: 


Climatolog-ical  Data  for  the  February,       I9ii 
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Aikadelphia  . . 
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lSat«>sville  ...'.. 
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Bentonville 
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Uooueville. 


IJrinkley 

Calico  Rock 
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Corning 

Crossett 

Danville 
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Boone  . . . 
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Eayetteville 
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Eort  Smith  . . 
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Hope 

Hot  Springs  .. 

Huttig   
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.Jonesboro 

Junctiontt. 
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Murfreesboro 

.\'ail   

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark 

I'ine  BUiir 
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J-  M.  Richardson 
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L.  M.  liutiirie. 
^^'.  I'.  Mc(.ieorge. 
lieuedieliuu  Si.<t(!r». 
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T.  A.  Corson. 

Irviu  A.  iiliikely^ 

I'Oole  Colejiiai'.     '", 
!  lieo.  ll.'iisdiilB.     «■ 

Carl  A.  Staivk. 

Miss  Saraii  Cvpfrt. 

Mi>sS.  E.  A...|iciai». 

'..;.  Field. 

!;.   A.  liiierkle. 
I  New  Subiaco  Abliil 

.U.S.  Brashear. 
'  t .  S.  i-'ore»l  Serviii 

K.  1:.  L(i.>k. 

Edli'la  .\l  SchiriiuMl 

li.    O.     AllLMl. 


80 


«2  I  3.34. -0.2.51  2.00i     2. 


13 


II 


Tlie  departures  from 
ing  .section  means.  T. 
oil  tile  lal;le  in  licate  UM 
HniA  .Ipli.  I.;  .;  Lutheiv 


II 


■1"^   "•'■.D.  No.  2.  Lauiar,  Ark.  :S,,nui,U.uk,  Doddridge.  Ark.,  Um,,,hers.  Kov.r- Ark.  *^' '^^""■«'- "•'!■■■-■■«■■=>'■"  tucsc  shUUM.s  as   lullo.,:-  Ja,.,.^ 


Ai;v.    11)1!) 


t'l.IMATol.oCICAI.   |)\T\:    ARKAN'SAS  SI-XlTlOX 


DiiUy  Praeipitation  for    Fobruiuy.   19i9. 


^,  >P;  as  iiirtie. 


lUedobsn'vatio 
i>ather  Bureau  .- 
ement.    i   Tree 


ills  are  generally  ma  le  late  lu 
tatioii :  precipitation  is  for  2-I- 
■ipitation  measured  hi  thj  mo: 


UAily  River  Stages  for  February.   1919. 


on. 
the 


6.81  6.7 
5.IJ;  4.<jj  5 
5.2]  3. 0|  5. 
9.41  9.1    8 
■2.i\  2.G    •>. 
1  7|  l.S 
7.4|  7.. 5 
.5-31  0.2 
S.3 


5.a|  5.2 
8.6i 


flsCit 


5.9  o.o 
t  95:  8-9,  „...  ,  „ 
:22.n  2I.fi  21  1,20.  4 
23.2  23.7  24  2  2i.3,.. 
3;..-/  3').  5  30.  4  2'1.4  30 
14.0  12.710.0  14  .5  15 


2.4 

i.e 
.3 


2.(i 
oi   1.6 
.4'  7.1        .. 
0;  4.9|  4.8 
.5:   7  1;  0.  9 
8  19.2118.7  _ 
3  23  8;23.4  21.4  2i.,. 
3:30  lj?9.  7  29.  2  28.4 
•'VIo  0114  0  l.i.0'14  0 


2 
4.9 
5.1 

8.7 
2.4|  2.4 

I.e!  1.6 
7.1   7.51 

4  6,  4.  6 
6.7i  6 
18. 2: 17.  8 


fi.S    7.01   7.0    6.6i  6.71  7.0!  7  8i  7  8 
5.0!  o-Oi  .5:01  i'yl  .s'.il  6'2i  80I  s'oi  s'v  -■?    «•«    ^?'  ■'^■'i  '^-H  ^■''  5-« 


\l    l4  !■"    1  i'    601   '^-^  5.5i  5.4i  .5.31  4.8'  4  .31  4  ■) 

'•t  '  .1  ;  ,^l'''--Vl'-!:!i^-'|i^''"-i:n.4 11 2:io;7!io'.5 

4.4;  4.31  4.4|   4.4!  5.  7i  9.  8!l').  7jl0.o:10.  1    9.81  c,.g\)  j 


rt-'^!,'A,VA  "'S'"  yil-l-Gil5;4 
17.4  1'.  1  lu.9;i6-9;17.  5118.  4il'>  4 
20  0  18.813. Silfi  6  1.5.6'l4.6  13'6 


4.21  4.3^  4.. 
10.5;  0.3  10-5 
S-9i  8.6'  8.5 


15.4  15-2  14.y;!4.  7!14.  6 


7.8 
6.0 

67 
10.0 
4.7 
4.1 


*Below  Zero 


-  01  8.5   8.5  . 
6.2!  6.7    6.81 
6.3i  6.5!  6.8  "■■ 
lO.OlO.oilO.O 
4.3    4.0    4.0  ■"' 
■1-3,  4.3!  4.-3 
10. .5:10. 3  10.3110.8  ■■■ 
,,  ;|   -  -    --    8-Sl  8.3    8.9    8.8    " 
1,..0.14.S.14.8  14.7:14.5  14  3  13  9  "■ 
22.  0:22. 2. 22.  3122.3  22.  4  22.'4:-w  4  ' ' ' 

" '  "'-^  'J!3.4!14.11o.0  16:8J;;' 

19.3;20.12(J.8  21.6 

19.0  18.3-17.116.0 :;;: 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


FeaRcary,    19' 


Daily  Temperatures  for  February,  1919. 


Statious. 


1       2       3       -1       5       6 


S        9       10      11      12      l:i      14      15      16      n      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      '29      30      31 


Alicia 

Batesville  W 

Boe  Branch  

Bentouville 

Berpnau 

Brinkley 

Calico  Rock  ^  ■  ■ 

Camfien 

Centcrpoint 

Cdnway  

Crossett 

Dardanelle  ...... 

Dodd  City 

Pumas 

Dutton 

Eldorado  

England  W  

Evu-eka  Springs  . 

Fayetteville 

Fort^mith  

Gravette 

Hardy 

Hemp  Wallace  . 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jones!  >oro 

Junction 

Little  Rock 

Lntliervillc 

Malvtrn 

Manniioth  Sprini 

Marianna  

Marked  Tree  ^ 

Marshall 

Mpiia   

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Okay 

Osceola  

Ozark 

I'ine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

I'rcxfitt  .  ■ 

Rogers   

Si-nrcy 

Stuttgart 

Subiaco 

'J'exarkana 

Wiirren  

Wvnnei* 


\  Maximum-" 
'  Minimum  •  • 

*  Maximum-  • 
'  Minimum  ■  ■ 
)  Maximum-  • 
'  Minimum  •  - 

*  Maximum-  • 
'  Minimum  -  ■ 

*  Maximum-  ■ 
'  Minimum  ■ 

)  Maximum- 
'  Minimum  • 

*  Maximum- 
'  Minimum  • 

.  *  Maximum- 
'  Minimum  ■ 
)  Maximum- 
'  Minimum  • 
\  Maximum- 
'  Minimum  • 

*  Maximum  - 
'  Minimum  ■ 

*  Maximum- 
'  Minimum  • 
)  Maximum- 
'  Minimum  • 
\  Maximimi- 
'  Minimum  • 

*  Maximum - 
'  Minimiun  • 
y  Maximum- 
'  Minimimi  - 
)  Maximum - 
'  Minimum  - 

*  Maximum - 
'  Minimum  • 

*  Maximum- 

■  '  Minimum  - 
)  Maximum- 
'  Minimum  - 

*  Maximum- 
'  Minimum  ■ 

*  Maximum- 

■  '  Minimum  • 
\  Maximum- 

'  '  Minimum 
)  Maximum 

■  '  Minimum  ■ 
)  Maximum- 

■  '  Minimum  - 
)  Maximum- 

■  '  Minimum  - 

*  Maximum 

-  '  Minimum  ■ 
!  Maximum - 

-  '  Minimum  - 
)  Maximum - 

■  '  Minimum  - 
)  Maximum- 

-  '  Minimum  • 
i  Maximum- 

-  '  Minimum  - 
,  *  Maximum- 
"■  '  Minimum  • 

(  Maximum 

■  '  Minimum 

S  Maximum. 

-  '  Minimum  . 
)  Maximum- 

■  '  Minimum  ■ 
)  Maximum. 

■  '  Minimum  . 
\  Maximum. 

-  '  Minimum  . 
S  Maximum 

•  *  Minimum 
)  Maximum 

•  '  Minimum 

*  Maximum 

•  '  Minimum 
\  Maximum 

•  '  Minimum 
)  Maximum 

-  /  Minimum 
)  Maximum 

■  '  Mininuim 
i  Maximum 

•  '  Minimum 
)  Maximum 

•  '  Minimum 
i  Maximum 

■  •  '  Mininuim 
S  Maximum 

•  '  Minimum 
S  Maximum 

.  •  '  Minimum 
)  Maximum 

•  *  Mininumi 
)  Maxinmm 

■  '  Minimum 
S  Maximum 

•  '  Minimum 
)  Maximum 

■  '  Minimum 
)  Maximum 

•  '  Miniratmi 
t  Maximum 

. .  I  Minimum 


65     57 

3-2      46 


61j     58 
50     30 


25      24 
43      54 


56  50 

30  43 

52  60 

40  41 


58 
52 
71 
40 
65 
50 
64! 
41 
63 
50 
58      63 


501  52 

20 1  '25 

46!  56 

25|  '26 


7!     43! 


00] 

471 
65 


44i  48; 
62!  62 
431  45i 
57i  61 
oil 
56 


46 

35     37 


561     60 
40!     46 


57 
37! 


531  56 
30 
58 
23 
54 
37 


34 
47 

24 
54 
35: 

48i  55 
33!  36 
50  55! 
■29'  33! 
50  58; 
33!  36 
45     52i 


•29      '22 
50      40 


50      40 
34      24 


59;     651 
35,     461 


23I 

52! 
33; 

48i 


38!     31 
591     48 


31!  31 

49!  54j 

27!  34! 

52'  50; 


70 
39 
67 
33 

70 

38 

71 1     65|     63 

40!  50l  53 
591  -53 
47;  34 
61  61 
46  50 
5>« 


48      52 
58      55 


30 


30! 

54i 
•24 
60 
27 


301     28 


26 


60     54'     58i 


34 

58 

•28'     28 


35:     331 
45     55; 


59 1  56 

35  32 

421  52 

•23l  '20 


32!     :« 
45      5f) 


26  'IH 

58  58 

39!  38 

58  55 

38!  38!     30i 

601  43!     49] 

30  32|     30 


23 


46 
32 
49 
26 

53 
lii! 
56 
34 
36 
•23 
45 
•26 
47 

:« 

59 
'29 

5«!     48 
42]     36 


18 


54] 
45 


52|     47 
37     32 


16!     26 

58i  e:i\ 
26|  361 
46; 

•26 
43 

is' 

44; 

•25' 
40 
1 
46 
•2-> 


37 

19 

40 

13 

51      71 

19      21 


30; 

30 

26 

25 

35 

29 

23 

52 

41 

M 

31 

38 

36 

34 

28 

68 

44 

42;     32! 


61      561 
29      33I 


58  54 

40 1  38 

57 1  64 

28,  29 

60!  60 


47  51 

31  i  ^25 

52!  53 

32,  2 

43  54 

31;  ^25 

37  47 

25,  20 


45!  5- 

31 1  -i' 

451  5** 

30  23 

30!  46 


29 1  31 

62;  65 

■29-  30 

60;  63 


30;     ^29 


61! 

•281 
56  j 
35 
631 
31 1 
591 
25! 
56 
•29 


59 
37 
65 

37!     39 
63     58 


23; 

^\ 

2o;. 


431     50 
31 1     ■^i' 


34 
24 
34' 
26! 


42!     38 
56!     41 


50 
30 

54 
30 
55 
30l 
461 
31j  241 
50!  63! 
31 1 
46 


48     39 
62!     42 


44; 
62; 


50      32 
69;     6:5 


361  44 
61 
43 
&i 
39 
64 
42 


35 


561     69 


25; 
461 

9| 
46; 

12 
461 
■22 
.50 
•23 1 
56' 
36' 
53 


■26,     34 
35,     44 


72 
49 

64 

30 
71 
51 
67 
47 
62 
45 
69 
36' 
70 
47 
65 
42 
68 
54 
72 
46 
66 
■231     38 


41! 

521 
38 
47! 


471     22, 

59 

37 

49 

41 


32 

45 

28 

45 

32 

35 

•27 

42 

31 

44| 

37 

38 

•27! 

45; 

•29! 

391     35, 

311     25 

44      66' 

35i     30 


28     32 
58 


4b  I     61 
27      ^22 


62 
33 
70 
34 
65 
34 

6;3 

34 

5b 

3: 

611 

39 

61 

37 

66' 

44 

60 

•28' 

65l     5i' 


64      56 


47  43 

47  34 

661  5»> 

34  20 


46     32     26!     '29 


211     -26 


45,  32 

63  65 

.52  42 

63  52 

49  39 

57  32 


32 
62 


45  32' 

601  50| 

50|  34 

621  40 


62|     57 

49      39 


39 


33 


261     3C! 


70:     58     38' 
51      36     32 


40;      481 
•29      31! 


38 


59      &) 


34 
57'  56 
46  41 
60     56 


'29  i 
61; 

45 


35 

67 

37 

69 

37 

651     69| 

37;     41 1 


63!     60 

48;    36; 

60; 

44; 


661  50 

25  50 

60 1  55 

31 1  10; 


54 

s! 

57! 
15 
53 
8 
62 
■23 


35 


571     55!. 
•25I    -23: 

591 
341 

61: 

-26  , 

52: 

•20 


54 

•22 
49 
18 
49 
2» 
54 
2-1 
56 
17 
58 
24 1 
48 
24| 
55, 
■22 
54! 
24l 
63' 
26 
57 
32 


•291 


58 
31 
55! 
•29! 
58 
43 
67 
32 
64 
8 
fiO' 
32l 
55 
22 
57 
18 
61 
30 
62 


281     39 
54!     59 

:«    36 


50,.... 
30! ... . 
6O;.... 
3b.... 
62;.... 
43!.. 
48|.... 
111.... 
56  ... . 
31|.... 

06 

•26! . . . . 
54!  . . 
■20  . . . . 
53  ... . 
34' . . . . 


47 
35 

621 . . . 
20  ... 


M    Instruments  arc  read  in  tlie  mfjriiiug:  the  maximnn  tempi-r.iture  tiu-n  n-ad  is  i-li:ing,-il  to  tli^-  im-ci'iliusj  da.-. ,  on  \viii(-.i  it  alni.j-t   al\vay~  (irc-ur>. 
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XXIV     Lm-LE  Rock,  Ark.,      MARCtr,       1919.     No.  3 

GENERAL,  STTMMARY 

;>  procii)itat  ion  in  Arknusufi  for  ^faroh,  1910,  avoraRod  a- 
Itwonty  live  poro(>nt  above  normal,  but  showed  great  var- 
iji  in  st-'^^giapiiical  distribution.     The  heaviest  amounts,    in 

I  cases  exeeediufi  ten  inehes,  occurred  in  the  eastern  low- 
,  where  it  delayed  agricultural  operations  from  two  to  three 
»  by  keeping  the  soil  too  wet.  The  lighter  amounts,  run- 
(from  one  inch  to  three  inches,  occurred  in  the  hilly  coun- 
i  the  -western  and  northwestern  portionsof  the  State,  where 
work  kept  along  with  the  advance  of  the  season.  The 
'rains  in  the  eastern  part  of  the  State  caused  flood  stages 
e  Black  lliv(>r  and  coniparitively  high  stages  on  the  White 
,  althougli  no  damage  was  reported  as  resulting  from  the 
water. 

0  temperature  averaged  slightly  above   normal   and    there 
lothing  unusual  about  the  extremes.     Ncarlj-    all   stations 

g  ten  j'ears  record  or   more  showed    positive   departures. 

was  frequent  during  the  month,  but  not  sufficiently    sev- 

1  harm  fruit  and  owing  to  the  backwardness  of   vegetation 
ng  was  damaged.     The  preparation    for  planting  of  spring 

were  slow  in  most  localities  due  to  wet  soil.     The    winter 
3  were  in  excellent  condition  and  fruit  seemed  veypromis- 

Meadows,  truck  and  gardens  were  late, 
mall  tornado  occurred  near    Altus,    Franklin    County   on 
1  IGth.      No  lossof  life  was  reported  but  nine  persons  were 
ly  injured.     Damage  to  the  extent  of  $40,000.00  was    re- 
1. 


T.G.S. 


TEMPERATURE 

3  March  mean  temperature  for  49  stations  in  Arkansas  was 
For  38  stations  having  a  record  of  ten  or  more  years, 
ean  Avas  0.(5'^  above  normal.  The  highest  monthly  mean 
7.9°  recorded  at  Huttig,  Union  County   and   Texarkana, 

County,  the  lowest,  47.0  at  Calico  Rock,  Izard  County, 
lighest  temperature  observed  was    86°    recorded    at    Pine 

Jefferson  County,  on  the  22nd,  ^he  lowest  11°  at  Dodd 
Marion  County,  on  the  1st.     The  greatest  daily  range  was 

Mount  Ida  ou  the  3d.  The  lowest  temperatures  occurred 
?  the  first  six  days,  the  highest  were  irregularly  distribut- 
t  occurred  mostlv  on  the  21st  or  22d. 


PRECIPITATION 

average  March  precipitation  for  65  stations  in  Arkansas 
.47  inclics     Tb.e  average  for  55  stations  having  a  record  of 

more  j^ears  was  1.05  inches  above  normal.  The  greatest 
ily  amout  was  11.06  inches  at  Brinkley,  Monroe  County, 
1st,  0.98  inch  at  Umphers,  Yell  County.  The  greatest 
it  recorded  in  twenty  four- consecutive  hours  was  5.72  in- 
t  Brinkley  on  the  15th.     The  greatest  monthly  totals  oc- 

in  the  easter-n  and  southern  portions,  where  the  departures 
lormal  were  decidedly  positive;  the  least,  in  the  western 
)rthern  portions,  where  the  dopartui-(-;  were  negative 
jnow  fell  in  the  north-c(  nf  ml  and   niTtlnvestcrn    districts 


on  I  111'  lilli  and  S|h,  the  nnidunls  ranging  fmni  Iracc  lo  6.0  in- 
ches. 'I'lic  average  snowfall  for  nil  stations  for  the  month  wa^ 
0.5  inch,  lor  nine  stations  recording  0. 1  inch  or  more  it  waH 
3.6  indies.  The  rainy  |)eriods  were  from  IIk*  5th  to  the  9lli, 
14th  to  I7lhand  25th  and  26lh.  Tin;  average  number  of  rainy 
da\s  was   six. 


MISCELLANEOUS  DATA 


Pressure     (Sea-level) 

Wind. 

Hi-latlve 
Hiiiiildlty 

>. 

Stntiniis 

a 
P. 

i 

s 

3 

Q 

% 
a 

a 

g  . 

Hag 

g-^ 

a 

o 

o 
Q 

sw. 

a 

a 

16 

< 

g2 
sal 

1 

I5cntonvilli> .. 

30.11 

30.49 

U 

•29.59 

16 

4,818 

28 

76 

.59 

FortSiiiilh... 

30.10 

30.48 

U 

29.66 

15 

5,1.5.5 

•58 

sw. 

16 

78 

54 

62 

Little  Kock.. 

30.14 

30.  d.'j 

11 

29. 64 

8 

6,620 

.52 

w. 

8 

80 

55 

66 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

TlunitJn-^formn:—  4th,  1;    .")th,  2;  8th.  6;  9th,  1;  15tli,  7;  16th, 
12;   iTth,  3;  26th,  1;    30th,    2;  3l3t,  2. 
D.'n<>  F>g:—  4th,  1;   9th,  1. 

Snhir  }h:lns:—  1st,  1;  2d,  1;   12th,  2;  21th,  1;  28th,  1. 
Liui'ir  ILtlnx:—  24th,    1. 
^lec':-  5th,  1:  6th,  1;  8th,  4;  9th, 2. 

Ho'!:  —  Little  Rock,  8th,  moderate;  Alicia,  Sth,  liglit;  Brink- 
ley.  8t]i,  light ;  England,  9th,  light:  Eureka  Springs,  16th, 
light:  3Ialvern,  Sth,  light;  Marked  Tree,  9th,  light;  Searcy, 
8th,  he.ivy;  Wynne,  9th,  light. 


GO  IPARATIVEDATA  FOR  ARKANSAS- —  MARCH 


Yo;ir. 


Temper.iture. 

Precipitation. 

Xui 

X 

ZJ 

3  . 

3?. 

a? 

bo 

p:  " 

c  :; 

S=s 

^  *j 

^ 

o 

aS 

<=■£ 

O 

Number  of  Diiys. 


o  o 
-  t-< 

6.S 


1891 

1892 

1893 

1894 

189.5 

1890 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

190*2 

190:? 

190^ 

190,5 

1906 

1907  

i<,;os 

1909 

1910 

1911 

1912 

191:5 

191-! 

1915 

1916 

1917 

1'918 

1919 


46.7 

-3.9 

82 

10 

5.10 

+  1.06 

11 

9 

47.9 

-3.2 

90 

9 

:3.44 

-1.54 

14 

8 

50.1 

-1.0 

82 

0 

3.  55 

-1.43 

16 

6 

54.6 

+2.0 

88 

8 

9.84 

+4.86 

14 

51.8 

+0.7 

91 

10 

5.39 

+0.41 

13 

7 

48.7 

-2.0 

85 

12 

5.2S 

+0. 47 

10 

00.9 

+5.2 

88 

13 

9.  76 

+4.  95 

10 

7 

.5-1.5 

+:i.4 

88 

18 

5,96 

+  0.43 

10 

9 

5".  6 

-0.4 

87 

1 

2.  97 

-2.21 

12 

9 

51.2 

+0. 2 

90 

7 

2.50 

-2.  56 

15 

.51.5 

+0.5 

86 

4 

4.  (;7 

-0.25 

14 

8 

52.  6 

+  1.3 

89 

14 

5.  :^^ 

+0.  02 

12 

10 

54.8 

+3.2 

85 

11 

5,56 

+0.22 

10 

M 

.55  3 

+3.2 

90 

12 

5.64 

+0.  42 

11 

11 

57.1 

+4.S 

92 

26 

5.31 

+0.  03 

10 

10 

45. 2 

-7.2 

ss 

111 

5.69 

+0.04 

8 

6 

01.9 

+9.7 

90 

25 

:;.  ■>■> 

-1.81 

14 

8 

59.  5 

+7  1 

93 

2i 

3.79 

+  1.43 

11 

9 

.52.  7 

+  0.2 

84 

.6 

.3.71 

-1.45 

13 

8 

tV  1.  7 

+8.4 

',i2 

23 

1.  .39 

-3.  68 

20 

7 

5i;.  ••> 

-r3.  / 

<,4 

15 

2.  17 

-2.  70 

16 

9 

45.  S 

86 

10 

7.  86 

+2.  78 

49.7 

—  3.  2 

88 

S 

4.74 

-('.  29 

1-J 

9 

oil  0 

-2.6 

8r> 

4 

.5.  13 

+11.01 

12 

8 

■12.  5 

-lO.G 

73 

14 

3.  -54 

-Ml 

9 

54.  5 

+  1.7 

91 

11 

1.93 

-2.  76 

16 

6 

53  0 

0.0 

87 

9 

5.  :?2 

+  11.41 

14 

5 

.57.  9 

+  .5.2 

96 

16 

1.3! 

-3  29 

U 

8 

53  2 

+  ;i.fi 

86 

11 

5  47 

+  1.05 

17 

5 

11 

9 

9 

10 

11 

14 

14 

12 

10 

9 

9 

9 

12 

9 

11 

17 

9 

11 

10 

4 

6 


8 

9 
10 

8 
1.5 

9 


8 
8 
i) 
11 


11 
4 
6 


20 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


Maucm,   19191 


Alicia 

Aiiiitv 

ArkiUlclphiii   . . 
Aakanxas  City. 

Hate^ville 

Bee  Uranch  .. 
Biiutoiiville  .. 

Bergman 

Blai'k  Roi'k  .. 
Booneville 


Brinkiey 

Calico  liock 

Camrlen 

Centerpoint 
Clarendon 

Conway  

Corning 

Crossett 

Danville 

Dardanelle  . 


tt 


Dodd  City 

Dumas 

Dutt-in 

Eldorado  

Kngland 

Kiireka  Springs 
Kayetteville  ... 

Foreman 

Fort  .'Smith 

Fulton 

Georgetown  . . . 

Gravette  

Hardy 

Helena 

Hemp  Wallace 

Hope 

Hot  .'Springs  ... 

Hnttig   

.lelks 

Jone.sboro 

Junetioiitt 

J.ewisville 

Little  !{ock 
L\itherville 

Malvern     

Mommoth  Sprsng 

Marianna 

Markeil  Tro.^ 

Marshall  

>rena 

Mountain  II  mi" 

Mo\int  Ida   

^[u^f  ree.sboro 

N'ail   

Newport 

Okay 

Oseeola 

n/.arktt 

PIneBlulT 

Hoeahontas 

Portland 

Preseott    

Princeton 

Rison 

Itoger.s 

.Searcv 

Sheridan 

Spriii?t>ank  tt 

Stuttgart   

Sul>ia<'0 

Texarkana 

I'mpher.sU 

Warn-n   

WhitodilTs 

Wynne 


Clinia.tolotrical  Data  for  fha  March,       1919. 


Counties 


S'ate  .Mean.:  and  K\tremes. 


L'eraperAtiire  (  Degrees 

Ffthrenbcit) . 

B 

o   . 

■ 

^  2 

«1  0) 

o 

<l> 

-*  i- 

a 

P.J= 

bo 

^ 

0/ 

Oi  *-' 

cS 

S5 

a 

HH 

a    1    - 

Q 

3 

Precipitation,  inches. 


Number  of  davs . 


9^, 


Lawrence  — 

Clark 

do 

Desha 

lndep>;ndence 
\';tn  Huren  . . . 

Benton 

Boone 

Lawrence  — 
[..ogan 

Monroe 

L'.ard 

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Faulkner 

Clay 

..\shlev 

Yell 

Yell ... 

Marion 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carr.ill 

Washington . . 
Little  River  . . 

Sebastian 

Hempstead  . . . 

White 

Benton  

Sharp  

Phillips 

darliind 

Hempstead.  .. 

Oarland 

Union 

WoodnilT 

Craighead  — 

Tinion 

l/afayetto 

Pulaski 

.Johnson  

Hot  Spring  ... 

Fulton 

Lee — 

Poinset/t 

S  "arcv  

Polk 

Baxter    

^lont;jimery  . 

Pike 

Newcon  

.1  i.-kso-i 

Pope . . .-. 

.Mississippi  ... 

Franklin 

.Te'Terso'l 

Randolph 

Ashlev  

Nevada 

Dallas 

Clev.dand  .... 

Hen*on 

Whi'e 

Orant  

Miller  

,Vrkan.^a;  

Login 

Miller .. 

V"ll    ... 

Baadh'V 

Littl  •  River   .. 
Cross 


254 
250 

250 
145 

277 

"\mi 
v.m 

259 


226 
361 
15S 
470 
171 
309 
293 
175 
337 
330 

1175 
162 

1590 
265 
229 

1465 

1451 

"4sl 
264 

200 
12-50 
643 
18-2 
1500 
377 
600 

"iil") 
345 

132 
2-T2 
286 
775 
277 
512 
235 
229 
10^3 
■12St 

800 

730 

367 

2233 

1700 
240 
377 
215 
300 

122 
327 
287 
243 
1385 
236 

"■210 
228 
10.50 

332 

2000 
20.') 

'  '256 


14 
26 
23 

35 
20 
27 
13 
22 
17 
5 


48.6" 
.52-  6 
49,8 
50.6' 


37  51. 6 
15  46. 7 
33  .53.5 
23 
15 
35 
27 
16 
4 
83 


-4.4 
+  0.5 
+  2.5 
-  2 


+  1.6 


53.6 

57.6 

54-6 

49.0 
54.8 

.54".6' 
51.3' 
50.5 
51.6" 


.50.8 

51.1 


-2.2 

+'i.'6 
+  'i'.6 


-  0.1 


-1.3 
-  3.3 

+  0.1 
+  2.4 

+  2.9 


+  1. 
+  1. 


.55.4  +  0 
.57.0  1+  3.8 

57.6'"+  0.5 
51 '.2    -'i-2 


.56.  3 

•5.3 '.8 
53.6 
57 .3 
.50.2 
51.  3 
52.8 
53.8 
51  3 


17,6' 
.53. 9 
46.6 

■50/2- 
55.9 
52.4 


74"! 

79 

75 

lb 

77 

'78' 

78 

76 
77 

79 
75' 
75 
78 


20t 
20 
21 
20 


•21 
20 
16t 


20 
'26 

'ui- 

20 
24 

'  i'V 
21 
21 
31 

'.36' 


21 


-  0.5 

+  1.8 
+  3.7 
+  0,4 


1.0 


1.3' 
2.5' 


-37 

^-  1,8 
+  1.4 


81 

81 
801) 


-  0.1 
+  1.5 


13  .56.6 
.37  :.56.  4 
12  [..... 

28  I5i.'.5     i-  30 

6  154. 6"t 

6     t 


31  .53.5  '+  0  .1; 

22  jo  1.5  1+   M; 

37  1.57.6    +  1.6 

2  1.55. 3i   I 

21  56.6'l+   1.3i 

14  i ! 

11  51.0    +   1.  1; 


i5!.2  '+  0.5;      86 


15 
21 
15+ 

'26' 

14  I 

■i5'{ 

21 
21 
•20 1, 
19 
4 
2'1 
22 

30 
21   i 

'ioij 

30 

•2-0  !■ 


30 


MM 
15  t 


2,1 
20 


26 
30. 
27i, 

'21' 

26 

'"I 

31    ' 

\l 

23 

21    i 

IS 

16 

11 
15 

21   i 

21 

3^ 

18 

2" 

IS 

26 
21 


14t 

18 

lOt 

20 

20 

4' 
22 


"i'l 
21 



26 
31' 
26^ 

5+ 

"'23' 

U 

1 

Observers- 


40  1 

43 

36 

41 

39' 

39 

35" 

35 

5.00: 

4.. 52 

+0.10| 
-1.05' 

3  9) 

-0.06 

3.  70 

-0.94 

2.71 

-1. 11 

1.99 

~!.18 

5.67 

+  1.96 

11.66 

+6.24 

3.01 

-028 

7.19 

+2.14 

9.97 

+  5.75 

4.71 

+  0.24 

3.90 

-0.77 

5.79 

+0.17 

2-16 

221 

-2.19 

1.61 

-2.37 

8. 45 

+3.44 

9.85 

+5 .03 

2.00i 
1.75| 
1.141 
2.00 
1.75 
L13 
1.00 


5.72 
1.34 
2  87 

4!67| 
2. 27 1 
2.00, 
3.23! 
0.56 
0.82 

0.43 
5.50 


3.95 

8.65jH-4.09i  3.30: 
2. 551 -1.05;  1-441 
2.49-1. .51    L87 


1  .'25 
4.95 


-2.37 
+0.49 


36 
40 
411. 

'44 

34 

31' 
31 
2.8 
4  5 
40 
4S 
3-3 
31 

45 

47  j 

■3i«| 
4') 
38 

'3-V' 
41 
40 

37 
3'J 


36 
4-1 

42 

•29'' 

35" 

'is' 


8.81 
2.41  -1.02 
4.36; +0. II 
8.61  +2.57 


0.99' 
2.45 

3. -20 
1,55 
2.00 
3.14 


6.60  +1.38  4.18 

3.46  -l.e.'i  1.78 

7.15  +1.93'  2.10 

9. -251 ■  3.00I 

8..55|+4.ll  3.08 


7.351+2.45 

'6.'44l  +  i'.5''l 
2.38|-1.3! 
6.341  +  1.53 
3.141+0.10 

10.91     

9.12+5.15: 

2.20 

2. 79: -2.0'.), 


■3.12 


2.24 

1.  45 

2.  48 
3.57 
7.  05  +2.  6; 
4.1 


10.  12 
3.22 

10.40 
5.10 


-f4.  70 
-1.33 
+5.27 
+0-52 


•1.91  -045 
.5.341+0.92 
9. 2U;  +5.  09 
8. 82 1+4. -25 
2.941-0.56 
6.66; 


3.60!-0.58  1.01 
8.75'-+3.32  3.r, 
2.07,-1.77    0.9s 


3.25, 

'l+il'i 

0  85' 
3.10, 

i-aij 
•3:93! 

0.84 
1.78: 

1  .Oiv 
1.  15: 

1  ,2S| 
1.45 
2.3-1 

i  32 

I.  1! 
3.95 
3.20 

3. 38 
2.80 
3.55 
3.08 
2.15 
2.75 


4.  95- +  1.01 

0.98  

9.05'+3-53 
3. 81-0. 06 
9.. 56  -5.5') 


3.75 
0.8S 
4.75 
1.70 
3.80 


5.47  +1.05    5  73 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.1 
3.0 
00 


0.0 
0.0 
0,0 

'\\' 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

2.0 


T. 

0.0 

0  0 

T. 

T. 

0.0 

6.0 

0.0 

0.0 
0  1 
0  0 
4.0 
0.1/ 
0,0 
0  0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
00 

0.1' 
3.. 5 
0.0 

'6.'''i' 

T. 

0.0 


1. 
CO 

...... 

0.0 

5 

2.0 

4 

5.0 

" 

(i'.o' 

4 

0.0 

4 

0.0 

10 

3.0 

6 

T. 

9 

0.0 

/ 

6'6' 

6 

0.0 

8 

0.0 

8 

T. 

T. 

8 

0.0 

4 

0.0 

5 

0  0 

2 

0  0 

6 

0.0 

4 

o.!r 

8 

19 
20 
14 

'ii' 

20 
23 
14 
21" 
16 

12 
12 

■22 


15 
20 
13 


7 

14 

4 

16 

6 

20 

/ 

14 

7 

22 

5 

20 

2 

IS 

2 

23 

4 

\m 

5 

19 

6 

9 

0 
13 

n 
0 

"6' 

6 

Si. 
9. 
4  I 


1 

1' 
0 
4'- 
5 
<) 
3" 

0 
1(1 


14 
12 
11 

10 

8 

10 


12 
9 

13 
9 
8 

13 

'ii' 

5 
81, 
13 


8 

8 

3 

8 

6 

12 

10 

4 

11 

3 

8 

12 

0 

3 

6 

SiV- 

sw 


:2  I  s.-' 

6  I . . . 

13  I    y 

12  i  m 

12  !  s\' 

13  ]  sv 
9  S 
9  I     « 


Julius  (iuelick 

S.   C.  Yarbrougli. 

F.  .1 .  Ci\rpent«r. 

Ceo.  K.  S'ayue. 

Mrs.  Lelia  I.  'I'eter. 

,1 .  E.  Scanlan. 

U.S.  Weather  liiire»fei 

.lohn  'r.  Maxey . 

S   .1.  Howe. 

S.  P.  McConnsll. 

n.  L.  D.WIiitson. 
J.  M.  Ricliardson 
A.H.Quarlerman 
C.  M.lIuddU-sloii. 
Mrs.  H.  E.  Uisliop. 
E.  E  .  Cordrey  . 
.1.  K.   Crulcniield. 
\.  Tredick. 
.1.  R.  A  vera. 
F.H.Wciser 

Noal  Dodd . 
Ben.  Joliiison. 
,1.  M.  Ricketts. 
Paul,  Rabb.  j 

,1.  C.  Clieiiault.  3 
(ieorge  W.  Nielu)aW| 
Cniversity  olArkfWt 
W.l.Moon:  r 

I)    S.  Weatiier  Biir(»iii! 
T.  J    Logan. 

Cliarles  lliiburn. 
A.  F.  Steven.^, 
C.A.  (Haywood. 
T.  .1.  Mitcliell. 
E.  F.  Slrickleii. 
N.  P.  O'Neal. 

A.  A  N.    (icMl.   Ilc)^ 

C.  A  B'rry. 
W,  E.  Hakitr 
Uenedietine  Sister 


.1.  A.  Lowd-.hacli 
D,  Pa  ton,  Si-.. 
U.S.  Weat'iiT  linrr 
H .  Kautreld. 
.Mrs.    l-Cate  L.  Smitl 
W.  S.  Viiicmii. 
.Mrs.  .Mary  s  aine, 
Cliavles  WaUon 
\V.  F.  Reeve.-. 
V.  W.  S!..loliii. 


Ii.  S.  Haiburt. 
1  (1.  A.  Waiiliiijs'toM. 
i  Henry  A.    D.ivis. 

Cliarli',-  I'axtiiii . 
.  (jeorsJe   L.  Robiiisoil. 
I   r.  S.  Forest  Servii-n,, 

.\.  V,  ooil  P.  Smith., 
I  L.  M.  li^ill  rie. 
■j  W.  P,  Mci Ieorge. 
_'   !i  'iieilirliiie  SlstiTS. 

T.  .\  ,  Corson.  ' 

Irviii  A.  li.akely      1 
l''oote  I  'olemau.       ?, 
Ceo.  H    Tisd,]... 
C.u-1  A  .  Stiirck. 
.Miss  S,ira!i  Cys'frt. 
j  .■\llssS.  v..  .;>  ..-r.ilt.st  , 
■    I.;.  Field.  f 

II.    A.   H'lel-IJ,-. 
.S'e\»'  Subiaeu   Vlili^'V. 

[U.S.  Bi-aslvir. 

n.  8.  Foi-e-l  Servj'^i!, 
:'  R.  R.  I.nslc. 

Eiilehi  -M  Sciiinii'T. 

!•:.  O.    Allen. 


«U' 


V; 


The d  •partnres  from  normal  temp  jrature  and  p •  'cipitation  are  nomoute I  oily  for  sueh  statio'i 

soction  meats.      T,  Pr.'cipitatio-!  is  less  than  O.OI  inch  rain  or  m  dte1  snow,    ++Reooiv  ;  1  too  1  tie  to  b: 
11  the  inlili'  iniicate  n-imb 'rof  dt-vs  missln-f :  for  exampl  ■,  ''  rv.ire^ents  two  d  ly-:  mi 
Riinlolid),  l.a.:  Lutherville  R  F,!).  No.  2.  Lamar.  Ark.:  Springbank,  Doddridge,  Ark 


have  ten  or  m'li-e  yo^i^-s  reco- 1,  bit  all  oomyli'ta  r  -ports  are  u, 
inelid-'  1  in  m  iins  '-m  I  su  nrai-ies,     Relei'^ns  '  le  ters 
inT,     l-AUoono  her  d.itii.    :l:tP,>;t  o,'ii  !3  ,1 1  If  ss 'S  of  th  ;;  j  slalio  is  a^  toll  )  v-it-  J 
Uinphers,  Rover"  Ark 
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0 
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Whlto 

Ouucliltii 

ilo 

M  ls-;ls>il>pl  .. 

Wliilo 

.\ikiinsas  ... 

.lo 

Whito 
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Arkaii.<as.  ... 

Whllt'  

(lo    

Oi.ai'liitft 

K.'d 

\Vliit.> 

.Vi'kiiiisfts  .. 

\Vhiu> 

Oi.ac'hitn  ■  .. 
Arkan.^as.. . 

<lo 

Whito 

Arkansas.. . 
Wliit.-  ...... 

Oimcliita  . .. 

Arkansas  .. 

White  .... 
do 

R.nl  

.\rkaiisas... 

Ued 

Whiu^ 

do 

White 

Mi.ssissippi  . 

(Hiiieliita  ... 

Ited 

Ouaohita .  .. 
do 

Caelum 
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Ouachita  .. . 

Ited 

.\rkaiisas. .  , 
do 

Ouaohita    . . 

White  ...... 

Mississipin  . 
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do 
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do 
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.^tiss^ssippi  . 
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do 

White 
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do 
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do 
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do 

Ked 
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Dully  Prnaipitailon  for    March,  19l9. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


I\r.\T:rn, 


Daily  Temperatures  for    March,  1919. 


Stations. 


Alici.^ 


!  Maxiinura" 

'  Minimum  •  ■ 
Batesville^i \  .Maxiimiur- 

'  Minimum  •' 
Bee  Branch  ^  Maximum- 

'  Minimum  • 
Beutonvillo \  Maximum- 

'  Minimum 


Bergman 

Brinkley 

Calico  Rock  W 
Camden 

Centerpoint  . . . 


)  Maximum- 
'  Minimum  • 
)  Maximum- 
I  Minimum  • 
5  Maximum- 
'  Minimum  - 

,  S  Maximum- 
'  Minimum  - 

,  )  Maximum- 
'  Minimum 


Conwav \  Maximum  - 

'  Minimum  - 
Crossett ]  Maximum - 

'  Minimum  ■ 
Dardanellc  .......  \  Maximum- 

'  Mininnuii  • 
DocWCitv \  Maximum - 

'  Minnnnm  • 
Dumas j  Maximum - 

'  .Mimmum  • 
Dutton ). Maximum - 

'  Mimmum 
Eldorado  . . 


)  Maximum- 
'  Minimum  • 
)  Maximum- 
'  .Miuimum  ■ 
)  Maxinmm- 
'  Minimum  • 

)  Maximum- 

'  Minimum  ■ 
S  Maximum - 
'  Minimum  • 
)  Maxinjum- 
'  Minimum  ■ 
)  Maxinuim- 
'  Minimum  • 
)  Maximum- 
'  .Minimum  • 
Hot  Springs J -Maximum- 

Iluttig J.Maximum- 

'  Minimum  ■ 


England  ^5  .... 
Eureka  Springs 
Jayetteville 
Fort  Smith  . . 
(iravotte  ■ .. . 

Hardy 

Hope 


Jonesboro  

J.unetion 

Little  Rock 

Lutlicrvillc 

ilalvern 

Mammoth  Spring 

llarianna 

Marked  Tree  54... 

Marshall 

Mena  

Mountain  Homo.. 
Miiunt  l<la- 


S  Maximum- 
'  .Minimum  ■ 
S  .Maximum- 
'  Mininuim  ■ 
)  .Maximum- 
'  Miuimum  - 
J  Maximum- 
'  Minimum  - 
)  -Maximum- 
'  -Minimum  • 
)  Maximum- 
'  .Minimum  ■ 
j  .Ma.ximum- 
(  Minimum  • 
S  Maximum- 
'  -Minimum  • 
)  .Maximum - 
'  Minimum  . 
!  -Maximum- 
'  Minimum  . 
(  Maxinnnn- 
'  Minimum  ■ 
)  Maximum- 
'  -Minimum 


Nail J  Maximum.. 

'  -Minimum 


Newport . 
Okay  .... 


)  .Maximum. 
'  Minimum  . 
J  Maxinnnn. 
'  -Minimum 


Osceola  -Maxiniura. 

'  -Minimum  . 
Ozark J. Maximum. 

'  -Minimum  . 
Pine  Bluff ) -Maximum. 

'  -Mnnnuim  . 

S  .Maximum. 


'  -Minimui: 


I\wahontas. 

Portland ) -Maximum. 

'  .Minimum  . 

Prescott  •  • . . 
Rogers  


.Searcy 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana  . . 

rmphers 

Warren  

Wynne 'I'J 


S  Maximum 
'  -Minimum  . 
)  .Maximum.. 
'  Minimum  . . 
)  -Maximum.. 
'  Minimum  .. 
)  Maximum.. 
'  .Mininuim  . . 
j  .Maximum. . 
'  .Minimum  . . 
*  -Maximum.. 
'  .^liiiimum  . . 
)  .Maximum.. 
'  .'•liiiimuin  .. 
j  .Maximum.. 
'  Minimum  .. 
i  .Maximum.. 
'  .Minimum  . . 
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38 
70 
48 
68 
43 
66 
51 
72 
51 
71 
25 
75 
47 
79 
31 
67 
51 
57 
39 
74 
49 
76 
54 
61 
47 
75 
45 
65 
49 
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33 

67 

28 

74 

44 

52 

32 

46 
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65 

45 

67 

31 
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31 

70 

35 
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31 
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15   16 


38  34 
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38 

55 

35 

60 
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69 

46 

54 

32 

56 

36 

54 

42 

53 

38 

60 

45 

59 

43 

6.S 

45 

51 

37 


60  bO 

32  28 


63;  65 

441  32 

60 1  65 

32  26 

63  66 

45  32 


36l  36 
601  65 


36 


56 

44 

54 

33 

61 

45 

5' 

44 

53 

34 

55 

51 

54 

43 

56 

38 

58 

46 

56 

54 

59 

45 

55 
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36 
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50  55 


75 

60 

68 

55 

78 

61 

73 

60 

67 

56 

70 

68 

74 

57 

71 

53 

71 

G2 

66 

40 

76 

55 

72 

43 
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79 

59 

74 

64 

65 

61 

75 

65 

68 

63 

74 

54 

77 

59 

70 

57 

68 

59 

67 

52 

72 

56 

63 

56 

72 

64 

56 

50 


56 


20 


70 

43 

67 

40 

65 

29 

64 

33 

6 

40 

65 

39 

65 

36 

76 

37 

72 

41 

70 

46 

60 

38 

70 

39 

63 

46 

68 

71 
46 
64 
33 
75 
39, 
661  69 


55  42 


74   71 


76  70 

66  54 

73  61 

60  61 


60 

52 

68 

53 

71 

£0 

70 

50 

65 

45 

71 

52 

67 

51 

66 

48 

71 

47 


37 


70 
43 
67 
40 
66 
48 
70 
42 
65 
32 
65 
39 
62 
41 
78 
38 
70 
40 


37 


24 


71 
44 
68 
38 
74 
40 
74 
45 
72 
5: 
73 
4- 
64 
39 
76 
49 
77 
49 
78 
51 
65 
35 
76 
46 
67 
47 
72 
4' 
75 
48 
761  70 
40   41 


37 


72 
41 
77 
40 
78 
43 
73 
48 
77 
37 
78 
40 
74 
41 
75 
41: 

89 

45 

74 

45 

79 

44 

75 

36 


43  38 


80 
45 
71 
59 
78 
47 
78 
42 
75 

44 

74 

42 

73 

45 

77 

44 

80 

48 

72 

53 

77 

47 

75 

39 


86 
45 
69 
40 
74 
51 
72 
45 

41 

45 
6- 
45 
73 
48 
79 
52 
73 
60 
75 
44 
62 
44 


40 


4( 
7b 
42 
69 
4b 
68 
5( 
71 
4; 
7C 
40 
75 
46 
76 
56 

48 
73 
36 
7- 
48 
70 
47 
70 
48 
72 
45 
70 
32 
69 
52 
74 
42 
70 
54 
72 
47 
70 
35 
75 
39 
59 
38 
73 
40 
67 
41 


46 


39 


72 
43 
66 
46 
71 
56 
72 
53 
66 
54 
67 
52 
66 
54 
67 

56 

77 

57 

65 

54 

6ii 

57 

68 

45, 


40 


68 
40 
61 
36 
64 
43 
70 
53 
61 
31 
62 
39 
61 

40 

65 

36 

69 

36 

61 

36 

64 

42 

60 

40 


30  31 


50 


73 
39 
71 
46 
71 
51 
73 
47 
76 
50 
64 
42 
7o 
47 


43   50 


71 
47 

"5£ 
74 
51 
7( 
5-.^ 
76 
6! 
72 
45 
76 
5a 
74 
53 
79 
53 
75 
50 
75 
50 
76 
47 
74 
51 
73 
53 
73 
50 
74 
41 
66 
45 
78 
47 
71 
55 
72 
43 
77 
45 
76 
46 
60 
40 
78 
52 
67 
52 
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72 
38 
66 
39 
70 
40 
71 
45 
63 
39 
67 

37 

67 

38 

73 

41 

75 

39 

69 

41 

71 

38 

66 

49 


44  43'! 


44.1 


43  52 
74  75 

44  541 
72,  68| 
46;  44 


72  69. 

50  42. 
7665. 
45  39- 
67 

51  ' 
70  f 

52  4 
67  f 
453 
70  66.8.' 
50  4-2. » 
65164.6-1 
5ll42.i'l 
70'C6.5-: 
50,42. 6"  r 
78  70-4 

65  44,8 

66  64.5 
£5  45.0 
65  67.  7 
54  45.5 
56  64.0 
42  39- a 


U    i.i-t.M;i>>.Ui  arj  read  In  tho  uior.iin3;  f-ie  maxim  im  tsmparataro  than  rjai  is  chaa^iJ  tj  t:ie  prjcedinj  day,  o:i  wliicli  it  almost  always  occurs. 
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S.  UEl'ARTIYIENT  OK  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 


ARKANSAS    SECTION- 
HABVEY  S.  COLE,  Heteorolofflst 


XXIV     LirrLK  Rock,  Ark.,      April,     1919.     No.  4 


GENERAL  SUMMARY 

le  tonipi'nituro  aviM-a^^t'd  slijjjlitly  nhovi'  uornial  aiul  positive 
rtures  were  recorded  at  all  stations  except  a  few  in  tlic  ('(mi- 
md  southwestern  portions.  The  extremes  api)roaclu'(l,  but 
lot  exceed,  the  limits  fixed  by  previous  records.  Tiie  daily 
leratures  oscillated  frequently  during  the  month  between 
and  low  values  and  the  daily  and  monthly  ranges  were  large, 
osts  were  observed  on  the  1st,  2d, 3d,  llth,  Kith,  17th,  ISth, 
and  26th,  varying  in  severity  from  light  to  killing.  Straw- 
i>3  were  injured  by  them  in  some  northwestern  counties  and 
;h  of  vegetation  retarded,  in  all  sections. 
■out  seventy  five  percent  of  the  normal  amount  of  precipi- 
1  fell,  which  was  ample  for  all  needs  except  in  a  few  wcst- 
istricts  where  it  was  too  dry  during  the  first  three  weeks, 
largest  amounts  occurred  in  the  northern  portion  and  the 
in  the  southwestern.  It  was  well  distributed  over  the 
h,  the  heaviest  values  occurring  near  the  close,  and  genera- 
!eompanied  thunderstorms.  Except  for  a  few  scattered 
ms,  the  departures  from  normal  were  negative. 
le  wet  condition  of  the  soil  retarded  agricultural  work  dur- 
iie  first  M-eek  in  the  ssuthern  and  eastern  portions.  Then 
tions  improved  and  continued  favorable  to  the  end  of  the 
h.  Corn,  potatoes  and  winter  grains  made  good  progress. 
|in  was  backward  due  to  late  planting  and  temperatures  too 
:)r  good  growth.  Fruit  continued  in  a  very  promising  con- 
lat  the  close  of  the  month. 

madoes  occurred  in  the  southwestern  part  of  the  state  on 
th  in  connection  with  severe  storm  conditions  that  prevail- 
,er  Texas  on  that  date.  Texarkana,  Miller  County,  report- 
e  northwest  of  that  city  in  which  two  persons  were  killed, 
|i  injured  and  property  damaged  to  the  extent  of  $10,000. 
logo,  Howard  County,  reported  one  in  which  four  persons 
I  killed,  seventeen  injured  and  property  valued  at  $25,000 
ged.  One  occurred  at  Ogden,  Little  River  County,  in 
1  two  persons  were  killed,  fifteen  injured  and  property 
ialued  at  $25,000. 

T.G.S. 


TEMPERATURE 

fe  April  mean  temperature  for  55  stations  in  Arkansas  was 

.     Eor  44  stations  having  a  record  of  ten  years  or    more, 

jverage  was  0.5^  above  normal.  The  highest  monthly  mean 

fo.4°  at  Lewisville,  Lafayette  County  the   lowest,    54.8°  al 

I  Newton,  County.     The  highest  temperature  observed  waf 

t  Texarkana,  Miller  County,  on  the  24th,  the    lowest,  24- 

iico  Rock,  Izard  County  on  the  16th.     The  greatest    dailA 

was49='.   Generally  the  highest  temperature  occurred  from 

Irit  to  24th  and  the  lowest  on  the  1st  or  2d. 


I'ltKCII'ITA  riON 

The  average  .\prii  precipitation  for  70  HtatioiiH  in  Arkannns 
was  3.5(1  incilies.  T'he  average  for  60  .'Stations  liavinK  a  r«!Cord  of 
U'.n  years  or  more,  was  1.27  inclies  below  normal.  'iTi<;  grealent 
monthly  amount  was  7.02  intihes  at  CroH.sett,  Ashley  County, 
(lie  least,  0.33  inch  at  Whilecliil's,  IMlle  River  County.  The 
greatest  amount  recorded  in  24  consecutive  hours  waH  3.G6  in- 
dies observed  at  Crossett  on  the  9th,  3.3«  inclies  of  which  fell  in 
one  bom-.  T'lie  rainy  ix-riods  wer(>  3d  to  4th,  7th  lo  10th,  13th 
to  IGtIi,  and  21th  to3()th.  Thenverage  number  of  rainy  days 
was  Seven.  A  trace  of  snow  was  reported  at  Pocahontas  on  the 
25th. 


MISCELLANEOUS  DATA 

I'r<«sure     (Sea-level) 

Wind. 

Relative 
Humidity 

^ 

Stations 

^ 

|29 

s  • 

o 

*1^ 

"i 

o 

oj 

II 

0; 

s 

E^ 

o  3 

^^ 

30.:ii 

1 

h-i 

« 

H  c  a 

S  ''^ 

9W. 

9 

1^ 

t^ 

Benton  ville.. 

29.97 

■29.63 

7 

5,169 

30 

78 

58 

Fort  Smith... 

•29.97 

30. 35 

1 

29.52 

6 

7,305 

41 

w. 

9 

82 

58 

68 

Little  Rock.. 

30.01 

30.38 

1 

29.65 

16 

7,342 

36 

e. 

9 

75 

55 

68 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms.—  3d,  2;  7th,  4;  8th,  5;  9th,  12;  13th,  5;  14th, 
1;  15th,  7;  23d,  5;  24th,  6;  25th,  5;  26th,  1;  27th,  l;28th,  5; 
29th,  9;  30th,  4.  Dense  Fog:—  4th  4.  Solar  Halos.—  2d,  1;  5th, 
l;23d,  1  Sleet;-  10th,  1;  25th,  2.  Light  Frosts;-  1st,  9; 
2d,  8;  llth,  9;  16th,  2;  17th,  6;  18th,  15;  19th,  2;  26th,  9. 
Heavy  Fwsts;—  1st,  3;  2d,  2;  18th,  4.  Killing  Frosts:  —  1st, 
4;  2d,  1;  3d,  1;  llth,  1;  17th,  1;  18th,  l;26th,  4. 
jyf«7.- —  Arkansas  City,  llth,  light;  Batesville,  24th,  light; 
Eureka  Springs,  24th,  light;  Hardy,  23d,  light;  Junction,  9th, 
light;  Mamoth  Spring,  24th, heavy;  Searcy,  8th,  heavy,  Stutt- 
gart, 15th,  light;  Prescott,  24th,  light;  Marked  Tree,  8th,  mod- 
erate. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS- —  APRIL 


Temperature. 

Precipitation . 

Number  c 

f  Dnys. 

Year. 

o  > 

S3 

o 

Depar- 
ture. 

11 

>> 

■a 
a 
o 
■q 

1891 

62.8 

-fO.2 

93 

22 

2.75 

-1.87 

15 

10 

5 

g 

1892 

61.4 

-1.7 

97 

22 

6.98 

-(■2.30 

12 

9 

9 

10 

1893 

64.9 

-f-1.8 

94 

29 

7.16 

4-2.  48 

11 

10 

9 

a 

1894 

63.1 

0.0 

91 

29 

6.18 

+  1.50 

14 

8 

8 

9 

lb9o 

63.1 

0.0 

98 

30 

1.99 

-2.69 

15 

8 

Q 

1696 

67.8 

-{-5.0 

94 

24 

3.65 

-1.15 

12 

12 

6 

5 

1897 

61.4 

-1.4 

90 

27 

4.14 

-0.66 

12 

11 

7 

9 

1898 

59.2 

-4.6 

93 

19 

3.09 

-1.94 

14 

8 

8 

!^ 

1899 

60.7 

-3.2 

96 

19 

3.28 

-1.30 

10 

11 

9 

7 

1900 

62.  2 

-0.6 

96 

24 

4.98 

-1-0.18 

10 

12 

8 

10 

1901 

58.1 

-4.7 

96 

22 

3.82 

-0.71 

14 

8 

8 

6 

1902 

61.2 

-0.8 

96 

25 

2.87 

-1.37 

11 

11 

8 

8 

1903 

60.6 

-1.2 

91 

26 

1.86 

-2.20 

13 

10 

6 

1904 

56.8 

-4.8 

89 

24 

3.88 

-0.35 

11 

9 

10 

g 

190.J 

61.1 

-0.7 

96 

25 

6.29 

-F2.13 

9 

10 

11 

11 

1906 

63.  V 

-1-1.9 

97 

27 

2.55 

-1.85 

15 

8 

6 

1907  

54.9 

-6.6 

89 

24 

5.44 

■fl.04 

10 

7 

13 

9 

1908 

63.3 

-i-r.9 

93 

24 

6.32 

-1-2.14 

9 

9 

12 

12 

1909 

60.9 

-0.4 

88 

24 

4.52 

-1-0.27 

15 

7 

8 

g 

1910 

59.8 

-1.4 

90 

22 

5.14 

+0.  82 

12 

9 

9 

9 

1911 

60.5 

-0.9 

90 

29 

9.80 

-1-5.48 

10 

9 

11 

12 

1912 

61.9 

-1-0.  8 

93 

26 

8.14 

+3.59 

9 

11 

10 

12 

1913 

61.2 

-fO.  1 

94 

27 

4.91 

+0. 53 

17 

6 

7 

6 

1914 

61.0 

0.0 

94 

19 

4.57 

+0.15 

11 

9 

10 

9 

1915 

64.3 

-f3.3 

96 

19 

2.96 

-1.39 

14 

8 

8 

5 

1916 

59.9 

-1.2 

92 

24 

3.65 

-1.25 

13 

in 

1917 

60.4 

-0.8 

90 

23 

5.69 

+0.92 

14 

7 

9 

9 

1918 

57.6 

-1.2 

96 

25 

7. 63 

+2.68 

14 

6 

11 

9 

1919 

61-6 

-ho. 5 

95 

24 

3.56 

-1.27 

14 

6 

10 

28 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


Climatoloaical  Data  for  tli«  April,      1919. 


April,  19 


stations. 


Counties. 


Temperature  (  Degrees  F»hrenlieit). 


*i  to 


Precipitation,  inches. 


g 


^•3 


Number  of  days . 


I 


Observers- 


Alicia  

.-Vinity 

.\rk:ic1olpliia  

.•Viilcansas  City  — 

Ikitosville  

I'.ce  I'.rancli 

Bi'iitoiiville  

K.Tgmau 

Ulack  l{oek 

Kooneville 

Brinkley 

<'nlic<>  liock 

Camden 

timterpoiut 

Clarendon  

Conway  

Corning 

Ciossett 

Danville 

Dardanelle 

Dodd  City 

Dumas 

Dutton 

Eldorado 

lliiglaiid 

Kuu'lia  Spring:s.. 

Fayetteville 

Foreman 

Fort  ymith 

Fulton 

Georgetown 

Gravette  

Hardy 

iiclena 

Hemp  Wallace    . . 

Hope 

Hut  Springs 

Huttig   

Jtlks 

Jonesboro  

J^inctiontt 

Lewisville 

Little  Rock 

Luthcrville  tt  ... 

.Malvfrn    

Mommoth  Sprsug 

Marianna 

Marked  Tree 

Mar.shall  

Mena 

Mountain  Home  . 

Mount  Ida   

Murfreesboro 

Nail  

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark 

I'ineBlulf 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Prison 

Rogers 

Searcy 

Sheridan 

Springbank  tt 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

IWuphers  tt 

Warren 

Whiti^clifTs 

Wynne 


Lawn-ncc 

Clark 

do 

Desha 

Independence. 

\'an  itureu 

Pento:i 

liooue 

l,awrence 

Logan 


Mom'oe 

Izard  

Oviacliita  . . . 

Howard 

Monroe 

Puulkner ... 

Clay 

.V-ililev 

Yell 

Yell 


.Marion 

Iii-ha 

Madison 

Union 

Loiioke 

Curroll 

\Vashiugton . 
Little  River  . 

Sebastian 

Hempstead  .. 


White 

Benton  ..   .. 

Shari) 

Philiip:-  .... 

Garlp.ud 

Hempstead- 
Garland  .... 

Union 

Woodrufl' . . . 
Craighead.. 

Union 

Lafayette... 

Pidaski 

Johnson 

Hot  Spring  . 

]\ilt«u 

Lee 

Poinsett 

.Searcv 

l^oik 


F.axter 

Montgomery . 

Pike 

Newton 

Jackson 

I'ope 

Mississippi  ... 

I'ranklin 

Jcm-rson 

Randolph 

Ashley  

Nevada 

Dallas 

Cleveland 

Benton , 

Whit.! 

Grant 

Miller 

Arkansas 

Logan 


Miller - 

Yell 

Bradley 

Little  River - 
Cross 


State  Means  and  Extremes . 


251 

250 
250 
145 
277 

'isos' 

1324 

250 


158 
470 
171 
309 
293 
175 
337 
330 

1175 
162 

1590 
265 
229 

1465 

1451 


481 
264 

200 
1250 
613 
182 
1500 
377 
600 

345 

182 
262 
286 
775 
277 
512 
235 
229 
10S3 
1284 

800 

730 

367 

2233 

1700 
240 
377 
215 
300 

122 
327 
287 
243 
1385 
236 


240' 
228 
1050 

332 

2000 

206 


250. 


62.4° 
61.8' 


+  1.91 
-  0.31 


-  2.1: 

+  1.4 
5-79  !+  1-0 
5.97",+  3-3 


58.0 
62.3 


23 
24t 


22+ 
23 
23 
21 


31'^' 
32  f 


29 
30 
34 
oic 


61.0 
.36.1 
61.2 
62.4 

62.' -i' 

65!2' 

63'2' 

58.9 


63.2 
59.. 5- 
60.8 
60.0 


-2-41 
-  0.6j 

+  ■2.2   ■ 


0.9 


S2.0 


59-0 
60.2 


63.2 
65.1 
64.4' 


61.1 


26  0L2 


65.  i'' 

61.6 

01.8 

6.3.1 

60- 0 

61.9 

63.1 

62  3 

62.0 

59.5 
61.2" 

.54.'8'' 
63.0 
59.  p- 
61.8" 
CO.  7'" 
03.9 
60. 6 

03.6 
63-9 


60-3 
61-2 


61-5 
62.8 

63.8 
60-  6 
02.7 


62. 2 


61.  6 


0.3' 
31 


0-3 


+  2.2 
+  L2 


-  0-5 
+  2.1 
-0-9 


-  01 

+  0.7 
+  1.5 
-11 
+  2.5 
+  1.7 
+  1-9 


+  0-1 


-  1-7 
+  L3 

+  '6-4 

-  1.8 
+  0.9 
+  0.7 

0.0 
+  LI 


+  2.1 


-  0.8 
+  1-9 


0-1 
0.1 


+  1.8 


0.5 


88 


91 


77'' 
89 
83'- 
89' 
88'' 
90 
89 

88 


84 


95 


22+i 
23 
24 
24 

'22t| 

'23-i- 

'rit 

23 
231 

■i-i' 

22 

21I- 

23 


13 

13t 
24 


21+ 

24 

24 

23 

21+ 

23 

22+ 

23 

23+ 

23 

23 

23 
23 

is 

21+ 

23 

29 

23 

22 

23 

24 
23 


22 
21+ 

24 
12 
23 


23 


26 
34 

37 
o4- 
31 
34<i 


1+ 
1 
18 
IT 


38 


26 

36 

38" 

37 

35 

35 

28 

33 

35 

32 

35 

27 
29" 

■27'' 
33 
28" 
31 
35° 
37 
30 

35 
37 


It 
16 
18 
17 

"i 

"i 

'is 

3 
2 

"1+ 

18 

1 

10 


2 
18+ 

1 

1 

2 

1 

2 

1+ 

1+ 
10 

1 
18 

"2 

1 

1 

1 
18 

2 

1 

2 
2+ 


1 

n- 

10 

1+ 
It 


6.551+0  3' 
1.471-4.22 
0.  83+4.45 

3.  46i-l  00 
3.98'-0 
3.95|-0.  39 
3.74'-0.15 

4,  20'|-0.  ..'8 
2.-14-3.11 


35 


36 


44 
39 
40" 


35 


49 


2.23:— 2 
2.16  -2.31 
3.  73: -0. 88 
3.97+0.79 
2.491-3.69 
5.  70;+l 
2-!0.-2  48 

7.02;+3.iy 

3.  09  . . . 
2.92  -L  02 

2.601+1.52 
3.341  +  1.16 

's'.oe+o'is 

5- M  -0.59 
4-06+0.44 
3.12  -1.07 


2.90 
1.79 


-1.00 
-2.30 


3.11 

4. 40^+0.56 

3.08I-L50 

3.12  -2.30 


1, 
3.09 
6.20 
4  55 
4.94 


-3  41 
-2.97 
+  1-61 


+0.  Ho 


-0.  03 
-2.66 
-0.42 
+0.  01 
-3.46 
-2.32 


4.58 
2.  54 
4.09 

4.74 

L4y 

3.14 
2.93 
3  34  -2.35 

05 

61  -0.  85 


4.16 
2.88 
1.43 
4.26 
5.93 
4.70 
3-73 
4.67 
L.50 
3.87 


4.38 
2.14 
3.67 
2.94 
4.  20 
4-75 


3-64 
4-95 
3.98 

3.20 
2.  3' 
3.20 
0-33 
4.21 


3  ..56 


-0.83 

+L17 

-0.'  17 
+0.57 
-3.  70 
-0.71 

-0  32 
-2.95 
-2.51 
-0.77 
-0.04 


-2 

+0.14 

-0.07 


-2.07 
-5.38 
-L16 


L60 
0.67 
0-63 
1-93 
1.48 
1.70 
L74 
1.  17 
0.80 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
00 


o.o; 

0.82i 

1  24! 
1.471 
0.67| 
2.121 

2  .OOi 
3.66, 
0.98 
1.35 

0.69 
1.09 


0.  II 
0.0 
0.0 
0-  0 
0.0 
11.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0  0 


7 

IS 

9 

9 

I's 

5 

16 

8 

8 

20 

2.50  0  0 

2.76  0.0 

1.53  0.0 

0. 85  0. 0 


0-89 
0.65 


0.0 
0.0 


0 .70      0 .0 
1.93'     0.0 


I.IU 

I.SJ 

0.  u 

0.0 

0.65 

0  0 

1 .26 

0.0 

2 ,  63 

0-0 

1.(10 

0-0 

1.90 

0  0 

2.. 55 

0.0 

1.55 

0.0 

2.08 

0.0 

2.  22 

0.0 

0.41 

0.0 

1.17 

0.0 

0.85 

0.0 

1.05 

0.0 

1.31 

0.0 

1.72 

0.0 

1.73 
0.90 
0.90 
1.27 
1.9s 
2.50 
1.25 
1.00 
0-45 
1.61 

2-70 
0.70 
1.05 
0.71 
1.7o 
1.57 


1.09 
1.94 
1.48 

1.60 
0.56 
1.01 
0.23 
L83 


3  CO 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 

0-0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 


18 
22 
10" 
19' I 
17 


20 
18 
... 

0- 
12 


13 

6 

13 

8 

6 

7 

7 

14 

10 

6 

15 

1(1 

10 

18 

16 

4 

H 
16" 
IS 
14" 
16 
5 
11 
10' 
IS 
10 

12 

18 
18 
15 
17 
14 


0 

Oa 
0 
S^" 
11 

s 
91 

0 

11 


2"|  sw. 

"u"i  n', 
111     s. 

15  i  .... 
10  1..., 
10  !  s. 
ll"  .se- 
ll     so. 


14 

1! 

9 

13 

5 

11 

8 
12 

8 

4 

4 

'is" 
IP 

5 

8 


11 

9 
17 

9 
14 

5 

2 
10 

16 

13a 

12 

9 

3 
17 
12 

7 

:2 
9 

n 
10 
11 

13 
9 
11 


se. 
ne. 
s\v. 
nw. 

s. 

s. 
sw. 


ne. 
sw. 


se. 
e. 


J'.jPus  Gnelirk 
J-  \V.  Cainpljoll. 
F.  .) .  Carpentsr. 
Geo.  K.  Payne. 
.Mrs.  Leila  I .  Tetei 
.1 .  K.  ScKiiKnn  . 
U.  .*.  We;il,ii.-r  Bur 
lolm  T.  Ma.^ey  . 
S.I   .   ll..v>  .. 
Supt'    iUberoiil.isis.M 

!I.   L.  lvn-!,:>.-r.i,. 

J-  M.  Richardson 
i  A.H.Quariernian 

C.  .M.Uii.ldli.sion. 
,  Mrs.  B.  E.  lilsiiop. 
1  L.  K.  Coi-drt-v  . 
1  .1.  N.    (;rnti:liiii!l(l. 

A.'lre.iick. 

J.  R.  Avera. 

F.ILWeiser 

Neal  Dodd . 
Hrn.  Johii.-ion 
.1.  M.  Kiel;. ■!!.<. 
Paul.  Habb. 
1  .I.e.  Clii-niuilt . 
(ieorge  W.  Molioal . 
University  of  Arka  n 
W.l. Moore 
U    S.  Weather   Bui 
T.  .1    Logan . 


Charles  Hii 


:nnM 


F.  8te\  en^. 
A  .  Ch  V  wo  I  1 . 
.1.  .Mit<h-ll. 
F.  Strickleii. 

P.  O'Neal. 

i.  N.  t;eii.  llosii* 

A  Berry. 

li;.  Baker 


Benedictine  Si.'dari' 

J.  A  .  Lowd'M  backi 
G.  H.  DisHuU;es.    , 
U.S.  Weather  Bur.  i 
H.  Kauffold. 
Mrs.    Kale  L.  Smit 
W.  H.  Vincoul. 
Mrs.  Mary  Hiiaiue. 
Cliarles  Walton 
W.  F.  Reeves. 
V.  W.  St. Jon n. 

B.  S.  Halbert. 
G.  A.  Whittiiigton. 
Henry  A.   Davi». 
Charles  Paxtou. 
George  L.  Robi?isoi 
U.  .S.  Forest  Service 
Alu'ood  P.  Siiiilh. 
L.  M.  <;uthrie. 
W.  P.  Mi'G.-Wge, 
Benedictine  Sister». 

T.  A.  Corson. 
Irvin  A.  Blakely 
Foote  Goleinaii. 
Geo.  Il.'risdiile. 
Carl  A  .  Starck  . 
Miss  Sarah  (;yiiert. 
Miss  Elsie.  Glovor. 
U .  Field . 
H.  A.  Bnerklo. 
Now  Subiaco  Abbey 

U.S.  Braslvear. 
U.  8.  Forest  Service. 
R.  R.  Lusk. 
Eulela  M  Scdiirmer. 
E.  O.  Allen. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record,  b'.it  all  complete  reports  are  use.l  m  deter 

.•ection  means.  T.  Precipitatioa  is  less  than  0.01  inch  rain  or  malted  snow.  ++ueceived  too  late  to  be  included  in  moans  and  summaries.  Reference  letters  '.''.".appeii  .1 
n  the  table  indicate  number  of  days  missing;  for  e.x.:irapl.\  "  represents  two  days  missin?,  tAlso  on  other  d.ites.  ttPoit  oiiice  allressjs  at  tliese  stations  as  lollo.v.^:-  Jam  1 
Randolph.  La.;  Lutlierville   R.F.D.Xo.  2,  Lamar,  Ark.;  Springbank.  Doddridge,  .\rk.,  Uiinih'.rs,  Rovar'  .Irk 


aMMi..  linn 


(•|.IMA'1X)L()(;U'.\L  DATA:    ARKANSAS  SECTION 
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Daily  Pi'oaipitikiion  for    April,    lOlU. 


Slulioiis. 

Wivlcrshoils. 

Dny  0 

month. 
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3 

4 

fi        6 
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8 

9 

10 

u 

12 

13 

H 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2i 

26 

20 

27 

28 

29 

30 

81    3 

Will  to 

.46 

.85 

Hft 

.06 

.40 

':io 

.00 
.10 

.... 

1.10 
.67 

1.00 
.2(J 

.... 

«.M 

II 

iDhilV    1   II . 
'■,  Cilyilll 

u-iia 

ii\i'h  

^lilo  ••*.. 

Ml 

i;  .ckilil-.. 
.ilo. 

uoi'kll'li" 

■1  |i  ;i 

>  «iiit 

1  vii  nil.... 

'10 

.10 
.20 

'.'ie 

1 47 

<lo 

.... 

.... 

flfi 

.... 

.... 

.03 

'f.' 

\.2l 

;; 

]68 

'.'31 
.20 

.19 

".CO 

'.'08 
'.'65 

".88 

0.  h:i 

.•2fi 
.04 

■v. 

.CM 
.15 
•  01 

.08 
.15 
.05 

T. 
.00 

'.'46 

T. 

.80 
1.70 

'!7'l 
.80 

'<r.' 

.00 

'.'eo 

T. 

1.94 

2.00 

'.'98 

1.3o 

.09 

.20 

.70 

.... 

'1  40 

Wlillo 

Aikaii.sus  

do 

.... 

tV 

".ib 
.09 

.  J'J 

't.' 

•  23 

"•'08 

'.'36 
.61 

1.07 
.23 

■  28 

!g4 

.22 

1.48 
T. 
.10 

.01 

•  60 

174 

1.17 

't'. 
T 

3.  fm 

.... 

.90 
.02 
.29 

'  !:'ii 

.35 
.62 
1.47 
.60 
.20 

i;77 
.14 
.17 

..22 
.79 

.... 

it.  96 

'io 

".26 
.\2 
.S5 

.'as 

3. 7'1 

Whiio 

ilo 

Arkansas 

Whiio    

.to   

();!ail>iia 

it-a 

Whin. 

Ai'k-.m.sas  — 

•  73 
.10 

'as 

.27 

4.20 

.07 
"!38 

. .   . 

T. 

. . . . 

.65 

'.'.46 
82 
01 

12 

'.'o-i 

.08' 

.20 

'.'i'i 

.05 

V44 

.... 

2'iw 
/  40 

:."u 

'.'56 

.41 

.31 

^•73 

.65 
".04 

3.  <I7 

.60 

.03 

'.'63 
T. 

'.'50 
.63 

.67 
.43 

T. 
.29 

".n 

'•52 

.12 

't.' 

.05'   .07 
.30  2.12 

..,.1.... 

2,  49 

.32 

.10 

't." 

.... 

T. 

'.'ie 

T.' 

5.70 

,'  1  ! 

V  to 

OiiiuliUa 

.Vrkan.fts 

'.'.'.'. 

.98 

'.'62 

3.66 
T. 

'."31 
1.09 

'.'52 

.20 

.O^J 

.... 


7  ir2 

I-  !  1 

.•llo 

iiy 

■%■■■ 

.86    .321.... 
•52i  .281.... 

3  (/J 

■  ■•]•■•• 

.03 

. . . , 

2  92 

Wiiito 

A:K  liisa.s 

Whit.i 

1  )ii)ii>)iil». 



'.'62 

.20 

2.  60 

3.:n 

■ 

-lo  

■1  W]  II 

I  SpiiiiBs:  . 

■\\\\k- 

..!1 

1  Ml 

lOWU  II II.. 

■r. 

".2l 

.  27 
T. 

' .  i-i 
.u 

.75 
■  2o 

•16 

.20 

'!26 
T. 

'.'i9 

i.'55 

'.'56 

.08 

I'oi 

2.5e 

'!i7 

.40 

'.'65 

".14 
.20 

.95 
.25 

'?8 

i'.53 

.74 

'.'49 

"is 

'f.' 

.11 

'■36 

2'76 
•  21 
.15 

".03 
.15 
.43 
.56 

1.10 

80 
.28 
.10 
.17 

''67 
T. 
.56 

'!35 
.38 

5  00 

Arkim.-as 

While 

do 

K-,-d  

.\ -kausas 

T. 

.02 

■  05 

'■'i7 

.04 

'.'6i 

8^14 
4  fifi 

.  85 

■f.' 

.70 

.... 

.03 

.06    .26 

3.12 

.32 

't." 

'.'t'j 

'^22 
T. 
•12 
•  11 

.30 

T. 

.18 

.05 
.20 



2. 90 
1^79 

Whito 

do 

'.'52 

.27 

.3; 

list 

.... 

'.'•26 
•  02 

•  07 
1.93 

.50 

•  08 

3.U 

'•'36 

.52 
.04 

4  40 

Wliito 

3  08 

1  il  i:  

Mississipiii  ... 

.26 

.60 

3  V? 

Rod 

.51 
.55 

.'Jl 

'.05 
.0.=. 

T. 

.06 

.36 

.65 

■  88 
.88 

'."47 
.  77 
.87 
•  15 

T. 

.30 
.35 
.62 
.55 
.94 

1   88 

rings 

1.26 

1.08 
.80 
.67 
.38 

3  09 

do 

2.63 
■  75 
.42 
2.55 
1.55 
.12 
.87 

'.'22 

'.'56 

1.72 

.29 

.42 

.03 
.65 

't.' 

'iio 

6 .20 



C-M'hM 

Wlnt!» 

.35 

i.'go 

.4. 

'.'08 

1.00 

4-56 

T 

•  34 

4  94 

.SSi 

4^58 

v.lle 

Red 

.12 
•  02 

2.54 

Avkau>as 

do 

Otiacliita    

Whiio 

Mis.--is.-i  111)  i  . .. 
St.   Francis... 

Whiii- 

IHiaiiiila    

While 

:::: 

:::: 

.39 
.38 

■  05 

'.'4u 

T. 
T 

T. 

.80 

T. 
.17 

T 
.09 

•'i9 

.12 
.30 

'•'32 

T. 

.09 

T. 

.23 
.13 
.30 
.10 
.14 

'.'46 
.13 

.19 
.10 

.01 

'!i6 

.03 
'.'63 

'.'67 

1  91 
.22 
.17 

1.17 
.85 
.25 
.91 
•  60 

1.73 
.90 
.40 

1.10 
.70 

2.50 
.10 
.32 

.34 
.49 
.41 
.73 
.17 
.43 
.10 
.20 
.85 
.63 
.13 
.31 

i.'io 

.:30 
1.60 
.30 
.65 
.55 

•  10 
1.02 

.38 

•  08 
.82 

:::: 

4^09 

,iilli:>iv!lle 

ililvoni 

.laiiiiiinih  Spriiis 

4.74 

.21 

.32 
31 

't.' 

'•i7 

T. 

i.'65 

'.'69 

.09 

.2( 

.6 
.4- 

)  .... 

.10 
.33 

•  84 

'•'64 

•  08 

T. 

't.' 

1.49 
3^14 
2  •MS 

•Ift-k.'d  Tree  II II  . 
'■■■  -ill 

.18 

.35 

.30 
.11 

•  11 

•  06 
.12 

3  ^34 

T. 

.22 

T. 

T. 

1^31 
.35 
.88 

4. 05 

.  52 1 

4  61 

uii\  Homo. 

l.la   

'•.'sboro  II  II 

.07 

T. 

•  25 

4.1fi 

Oiuichila 

do 

.28 

■  18 

2.88 

.9( 

1.43 

Wliito  . 

.20 

i'V 

".3S 

10 

1.08 
i'60 

T. 

T. 

T. 
.22 

1.27 
.10 
T. 

.10 
.69 

.10 
.10 

'!29 
T. 
T. 

4.20 

ilo    

.  25 

1.98 

.61 

■  31 

.59 

•  10 

5.93 



Arliansas   

Missi.-sipiii  . .. 

Arkansas   

do 

Wliite 

.10 

4. 70 

.20 
12 

.80 
.80 

1.2> 

.01 

.85 

.22 
.16 

■■36 

3^73 

^   ■  ■• ' 

.37 

T. 

,76 

4  67 

'ine  Uliiff  .  .     .. 
'ocalionias. 

'orilai.cl 

•rfM-nil 

''36 

2.70 

•  3C 

•  45 

l^.SO 

.20 
.44 
.70 

.35 

.45 

.20 

1.60 

3  87 

.46 
.09 

-li 
.31 
■  5 
.6" 

4-38 

do 

.  4/ 
.45 
.71 

.'•24 

.20 

i.'6.5 

•  06 
.45 

.10 

'.'io 

'^67 
.20 

.12 

'.'52 

.48 
1.57 

2^14 

3  67 

do. 

T. 

.13 
.09 

.66 

T. 

1.78 

.40 

T. 

.18 

.12 

2^94 

^Ogi-lS   

"ai<>    

lieridan  IMI  

pdiitcbauk  II II... 

amj-'arl 

'  '     'lO 

I,ii«-!lfs  1111... 

/•ynn.i  i;y. 

.\rkansas 

W!iiiu_ 

T. 

.22 

';6o 

.75 
.28 

■■r.' 

•33 

•  64 

.18 
.09 

4.20 
4.75 

lictl        

.17 
■>( 

.42 
.04 

.'65 
.55 

'.'36 

.03 

.15 

.18 
T. 

'.'47 
1.48 
.30 
.30 

1.0< 

'.'a 

i.'o 
.1 
.9 

.54 
1.01 

T. 
1   60 

.96 

T. 

'tV 

T. 

1.94 
.62 
.10 
.50 

•  10 
1. 22 

.73 
.05 
.51 

•  90 
T. 

1.83 

3.64 

Arkii'i'^ii'^. . 

T. 

'[59 

.07 
.10 

'.'i3 

4.95 

do 

Kod 

'!io 

.30 
.36 
.45 

'.'65 

.08 

3.98 

.10 
'.'75 

3. 20 

.\rk:iasr.j 

Oiachita 

lied 

St.  Francis... 

tv 

T. 

.56 

2.37 
3.2.0 

T. 

T. 

.03 

T. 

93 

0.33 

•  30 

.04 

T. 

.41 

.40 

4.21 

i Except  as  indieaeJ  lobj!rvaiioiis  are  saudrally  mils  late  in  th3  atl.^.nioon,  n^ar  siiaset.  and  precipitation  record.9d  is  for  the 24  hours  endiiigat  the  time  of  the    obserration. 
••*    Regular  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hoiir  period,  midniglit  to  midniglit.    t  Separate  dates  of  falls  not   recorded.    *PrecTpitation   included   in   the   next 
[llowiug  measurement,    iiii Precipitation  measured  in  the.morning;  amount  then  recorded  is  for  tlie  preceding  24  hours.      T.  Trace,  or  less  than  9.01  inch. 

Daily  River  Stages  for  April,  1919. 


Stations. 

Rivers. 

Flood 
Stage 

22 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

23 

25 

26 

27     28     29      30 

31 

)rt  Smith 

Arkansas 

7.0 

6.8 

6^7 

6.0 

."j.S 

5.8 

5.2 

5.4 

5.3 

7.2 

10.1 

11.5,12.2 

12.5 

11^5 

10^5 

9.5 

8.5 

8^4 

7.5 

7.4    6.8 

6^5 

6.3 

6.2 

5.9 

5.9    6^5    7.0    8.5 

irdanelle. 

do 

20 

4.9 

4.6 

4.6 

4.9 

4.6 

4^4 

4.2 

4.1 

4.1 

4.9 

,5.6 

8.3 

9-9 

10.7 

1L2 

10.3 

9.4 

8.4 

7.6 

6.7 

6.3    6.0 

5^6 

5.1 

4.8 

4.6 

4.4    4.4    4^9    8.4 

itle  Rock 

do...... 

23 

0.0 

5 .0 

4.7 

4.6 

4.7 

4  7 

4.7 

4.6 

4.5 

4.4 

4.4 

5.0 

6^9 

9.5 

10.3 

11.0 

10.4 

9.4 

8^6 

7.8 

6.9 

6.2 

5^7 

5.5 

5.1 

4.7 

4.0    4^4    4^4    4.7 

ne  Bluff .. 

do  ..-..•• 

25 

10.0 

9.2 

8.2 

8.3 

8.2 

8.3 

8^3 

8.1 

7.8 

7.6 

7.5 

7^9 

9.2 

10.8 

12.9 

14.0 

14.4 

13.3 

13^0 

12.1 

11.2 

10.2 

9^6 

9.2 

8.6 

8.2 

7.9    7.6    7^5    7.6 

ack  Kock 

Black 

14 

7.1 

6.2 

5.9 

5.5 

4.2 

3.6 

3.3 

62 

5.8 

5^6 

5^3 

4^8 

4.3 

4.1 

4.1 

3^6 

3.6 

3.5 

3.5 

3^3 

3.3 

3.1 

3^1 

3.1 

3.0 

3.5 

3.3    3.2    36    5.3 

ilico  Hock  .   . 

Wliite 

18 

2^6 

2.3 

2.3 

2.2 

2.1 

2.0 

2^0    1^9 

1.5 

2^0 

1-8 

3.2 

3.3 

4.1 

3.8 

3^b 

32 

3.0 

2-8 

2^6 

2.7 

2.4 

2^0 

1.9 

1.8 

1.9 

2.6    2.8    3.3    6.0 

itesville 

do 

23 

lf..1 

H.3 

8.3 

8.2 

8.1 

7.9 

7^9 

7.9 

7.6 

7.4 

7.7 

7.9i  9.1 

9.0 

9^8 

9^5 

9.1 

8.7 

8.6 

8.5 

8.3 

8.3 

7^9 

8.0 

7.6 

7.7 

7.9    8.7    9.011.3 

:wport.          .     . 

do 

26 

9.7 

9.5 

92 

8.9 

7.9 

7^4 

/  .0 

7.3 

7^1 

6.9 

6.7 

6^5 

6.4 

63 

6^7 

6.9 

6.7 

6^5 

6.1 

5.8 

5.6 

5.5 

5-4 

5.2 

0.2 

53    5.5    5^5    5^7 

'Orgetown.  •   . . . 

do  ....... 

22 

17.9 

17.1 

16.8 

16^3 

15^  4 

14.4 

13^3 

12.  5 

12. 0 

11.5 

10.8 

10.3 

9.6 

9.2 

9.1 

9^3 

9.4 

9.2 

8^7 

8.2 

7.6 

7.2 

6.8 

6.5 

62 

5.9 

5.7    5.5    5.4    8.2 

do 

30 

26.5 

2(i.  5 

26.  3 

26.2 

26^0 

25.8 

25.5 

25.1 

24.8 

24^4 

24.0 

23.6 

23.  1 

22.7 

22 .2 

2L8 

21.4 

21.0 

20.7 

20.3 

19.9 

19.4 

18.9 

18-3 

17.9 

17.5  17.0'16.6  16.2:i6^2 

ilena  •  .        .     . 

Mississippi.  . . 

42 

46.2 

46  0 

45.  8 

45.  6 

15^  0 

44.3 

43.4 

42.3 

40.8  39.4 

37.3 

3^5. 0132.5 

31.0 

30.0 

29.5 

29.5i30.0 

31.0 

31.8 

32.5 

32^8;33,0 

33.0 

33.0 

33.0  32.8i32.5:32  0,3L6 

kansas  City 

do 

42 

48.4 

■18.8 

49^1 

49.3 

49.4 

■19.4 

49^2 

49. 0 

48.6  48. 2 

47.6 

46.6i45^4 

44.1 

42  6 

41.3 

40.2139.4 

38.9 

38.6 

38.6 

38.  6,38.  4 

38.3 

38^2 

380|37.8l37. 637.4, 37.1 

imdeu 

Ouachita 

49 

17.5 

15.9 

14.0 

13.0 

12^  3 

11.7 

11.0 

10.7 

11.9  14.2 

15.0 

U  6113^5 

13.0 

11.4 

16. 0 

9.6|  9.6 

9-0 

7.9 

7^5 

7.0I  6.5 

6.4 

6.3 

61[  6^2    6.  ij  6.1    6^0 

1 

J 

1 

1 

1        1        1 



30 
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April, 


Daily  Temperatures  for    April;  1919. 


Stations. 


10 


15 


18 


20 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


23 


29 


30 


31 


Alici* 

Amity 

Bates  villeM 

Bee  Branch  .... 

Bentonville  ...., 

Bergva&n 

Brinkley 

Calico  Rock  }}  . . 

Camden 

Centerpoint 

Conway 

Crossett 

Dardanelle  ...... 

Dodd  City 

Dumas 

Eldorado  

England  5$  

Eureka  Springs  . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Gravette 

Hardy 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonesboro 

Junction 

Little  Rock 

Lutherville 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree  $$... 

Marshall 

Mena 

Mountain  Home . . 

Mount  Ida- 

Nail 

Newport 

Okay 

Osceola  

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Presoott .  ■ 

Rogers  

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Uraphers 

Warren  

WynneM 


. .  j  Maximum 

(  Minimum 

. .  j  Maximum 

<  Minimum 
. .  S  Maximum 

I  Minimum 
. .  !  Maximum 

(  Minimum 
, .  )  Maximum 

'  Minimum 
, .  S  Maximum 

'  Minimum 
, .  S  Maximum 
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GENERAL  SUMMARY 

Tlit>  tVatur(>  of  toinptM-atnro  coiulitions  (hiring  the  month  was 
he  low  (lay  toiiiiH>raturos  and  small  daily  ranges,  (iue  to  aimor- 
iially  cloudy  weather  in  most  localities.  Because  of  these  eon- 
litions,  vegetation  advanced  very  slowly.  The  departure's  from 
lornial  were  negative  at  all  stations  except  one.  The  departures 
i  the  ma.xima  being  nearly  twice  as  great  as  those  of  the  niini- 
la.  At  a  few  stations,  the  highest  temperature  for  the  month 
•as  the  lowest  on  record  for  May.  The  extremes  for  the  state 
>niained  within  the  limits  of  previous  records. 

The  precipitation  averageil  about  twetity  percent  above  nor- 
lal,  the  local  totals  extending  between  1.82  and  11.15  inches. 
l)OUt  two  tliirds  of  the  stations  showed  positive  departures 
•om  normal,  while  one  third  showed  negative,  the  latter  being 
I  the  western  half  of  the  state.  The  lighter  daily  amounts  fell 
1  the  early  part  of  the  month  and  the  heavier  near  the  close. 
he  average  number  of  rainy  days  was  much  above  the  usual 
umber,  while  the  average  number  of  cloudy  days  is  the  largest 
■corded  in  twentj"  nine  years. 

The  weather  of  the  month  was  unfavorable  for  agricultural 
.irsuits  and  the  growth  of  crops.  Tiie  frequent  occurrence  of 
iny  days  interfered  with  outdoor  M'ork  and  cultivation,  cotton 
id  corn  remaining  very  grassy  at  the  end  of  the  month.  Tlie 
Judy  weather  and  deficient  sunshine  retarded  the  growth  o^' 
itton,  killing  some  of  it  and  leaving  a  deficient  stand;  how- 
ler conditions  were  better  in  the  western  part  of  the  state  than 
the  eastern.  Oats  and  winter  grains  were  in  very  good  condition 
id  fruit  remained  promising. 

The  streams  of  tlie  state  showed  moderate  stages  during  the 
Dnth.  The  Petit  .Jean  reached  flood  stage  on  the  30th  and 
erflowed  about  900  acres  of  bottom  lands  damaging  crops  to 
3  extent  of  S12,000.  On  May  26th,  a  local  excessive  rain  oc- 
rred  in  the  .vicinity  of  Harrison.  A  small  stream  named 
jok.'d  Creek  overflowed  and  Harrison  was  flooded,  causing  da- 
ige  to  the  extent  of  )$58,500. 

^___  T.G.S. 

TEMPERATURE 

The  May  mean  temperature  for  55  stations  in  Arkansas  was 

.8°.     For  43  stations  having  a  record  of  ten   years  or  more, 

^mean   was  2.3°  below  the  normal.     The  highest  monthly 

■an  was  70.8°  at  Junction,  Union   County,  the  lowest,    61.7° 

Gravette,  Benton  County.     The  highest  temperature  observed 

s9G°  at  Pine  Bluff,  .Jefferson  County,  on  the  31.st,    the    low- 

38^  at  Bergman,  Boone  County,  on  the  21st.     The  greatest 

|ily  range  was  39°.     Generally  the  date  of  the  lowest  t(>mpera- 

(■ewasnear  the  21st,  while  the  (late  of    the    highest    tempcra- 

••e  was  irregulary  distriliuted  over  the  month. 


rRECiriTATION 

Tile  average  May  precipitation  for  70  HtatioiiH  in  Arkansas 
was  ().{)1  iiichea.  The  average  for  58  stations  having  a  record 
iif  ten  years  or  more  was  1.11  incJKJS  above  normal.  The  greut- 
(>st  monthly  amormt  was  11.15  in(;hes  at  Alicia,  Lawn^nce  Coun- 
ty, the  least,  1 .82  inches  at  Murfreesboro,  Pike  County.  The 
greatest  amount  recorded  in  twf^nty  four  consecutive  hours  was 
5.27  inches,  observed  at  Okay,  Pope  County,  on  the  27th.  The 
average  number  of  rainy  days  was  twelve,  which  is  considerably 
more  than  the  usual  amount.  Rain  was  recorded  every  day  dur- 
ing the  month  at  some  point  in  the  state. 


MISCELLANEOUS  DATA 


I'rcssure 

(Sea-level) 

Wind 

Kelati 
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HuiiiiUlty 
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a  . 
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3  >, 

II 
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M 

sw. 

S. 

Q 
4 
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Bontonvillo.. 

29.84 

30.  12 

10 

29.60 

10 

3..587 

21 

86 

Fort  Smith... 

29.86 

30.  n 

10 

29.  61 

19 

5,421 

41 

w. 

20 

87 

71 

Little  Rock.. 

29.88 

39.  n 

10 

29.56 

19 

6,159 

36 

e. 

19 

87 

68 

tt'3 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 
T/mmJerstorms.—  4th,  4;    5th,  2;  6th,  5;  7th,  6;  8th,  4;  9th.  1, 
11th,  3;  16th,  6;  17th,  4;  18th,  1;  19th,  8;  20th,  5;    21st,    2; 
23d    3;    24th,  4;  25th,    2;  26th,  2;  27th,  7;  28th,  8;    29th,  9; 
30th,  5. 

Dense  Fog:  -   1st,  1;  4th,  1;  12th,  1;  25th,  1. 

Solar  Halos.—  8th,  1;  14th,  1;  15th,  l;16th,  2;  31st,  1. 

i^rtiL— Malvern,  light,  20th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS—-  MAY 


Year. 


Temperatvire. 


—  60 
J3  83 


60 

5 


Precipitation . 


Q,  (U 

as 


Number  of  Days. 


1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
190U 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
lUlO 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 


77.9 
76.  9 
76.3 
76.6 

76.  9 
7T-7 
76.7 
78.8 
77.3 
76.6 
79.4 

77.  5 
70.5 
75.3 
77.9 
76.2 
75.2 
76.0 
76.9 
74.1 
80.9 
73.1 
77.0 
H2.  3 
76.0 
75.4 
75.2 
80.5 
66-)! 


-1-1.1 
0.0 
-0.6 
-0.3 
0.0 
4-0.8 
+  1.1 
+2.3 
+0.1 
-0.6 
+2.8 
0.0 
-6.4 
-1.4 
+  1.6 
-0.4 
-].2 
-0.4 
+  0.2 
-2.5 
+4.2 
-3.3 
+0.9 
+6.1 
-0.4 
-1.0 
-1.3 
+  4.1 
-2.3 


103 
106 
99 
106 
100 
103 
106 
100 
102 
100 
110 
105 


104 
101 
103 

98 
104 

99 
106 

97 
103 
109 
106 

99 
105 
110 

96 


55 

3.71 

-0.30 

44 

3.8f 

-o.as 

49 

5.20 

+0.95 

42 

1.39 

-2.86 

47 

5.94 

+  1.69 

48 

1.91 

-2.14 

41 

3.46 

-0.59 

60 

4.86 

+0.80 

50 

2.74 

-1.22 

43 

7.  10 

+3.  22 

41 

1.44 

-2.62 

42 

5.27 

+  1.37 

37 

2.53 

-1.27 

50 

7.14 

+2.  95 

44 

5.90 

+2.01 

44 

4.60 

+0.33 

39 

4.48 

+0.34 

46 

3.85 

-0.  '26 

49 

4.08 

-0.17 

44 

4.85 

+0.43 

47 

2.53 

-1-77 

42 

5.83 

+  1.82 

39 

1.68 

-2.  53 

52 

1.00 

-3.13 

45 

4.92 

+0.  77 

43 

5.15 

+  1.10 

37 

4.87 

+0.76 

49 

3.55 

-0.42 

38 

6.01 

+  1.11 

11 

8 

10 

4 

12 

6 

10 

3 

10 

8 

10 

6 

13 

5 

14 

8 

12 

5 

14 

9 

12 

2 

9 

5 

10 

7 

13 

6 

10 

8 

10 

6 

11 

5 

11 

6 

12 

6 

13 

5 

11 

3 

12 

/ 

11 

3 

10 

1 

9 

9 

10 

8 

7 

4 

9 

6 

9 

13 

17 
S 
9 
4 

10 
5 
6 

11 
6 

13 
4 
6 
7 

10 

10 
8 
8 
8 

10 

10 
6 
9 
4 
2 
9 
8 
6 
7 

12 


5 


36 


stations . 


Briiildoy  — 

CalKMi  Rock 

Canidi'ii  

t'.'iitci-poiiit 
flareiidon    ., 

Conway  

Corning  

( 'rossftt 


Danvilli^  — 
Danlanelle 


Do(ia  City 

Dvnnas 

Kiitton 

Eldorado 

Kiifiland 

Kuii'lia  Springs. 

Favi-ttoville 

Ki/rt  Smith 

P'ulton 

Georgetown 


Cillott  .... 
(Irannis  .. 
(iravfttte  ., 
Hardy  .... 

lleleiia  

llnpft 

Hot  Sprins 
lluttig    .... 

Jfll<S 

Juuesljoro  , 


Jnnotiontt 

Lewisville 

Little  Roi-k 

Lutiiervillo  Jt  ... 

Magnolia 

Malvern    

Mamniotli  Spring 

Marianna 

Marki'd  Tree 

Xiarsliall  


Mena 

Morrill  on........ 

Moinitain  Home 

Mount  Ida    

Murlrocsboro 

Kail   

Nev/port 

Okay 

Csoeola 

Ozark 


I'ineBluir 

J'ofahonlas 

I'ortland 

I'rescott 

I'linceton 

Itison 

liogers 

Si-arcy 

Shiriilan 

."pringbank  tf. 


Stuttgart  .., 

Stiliiaco 

Texarkana  , 
Cniphers  tt . 

\Va  rren 

Whitcfliffs  . 
Wyrnie 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


May,  1919. 


Climatolo?ic»l  Data  for  th«  May,      1919. 


Cotmties. 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit). 


3  O 


Precipitation,  inches. 


a  « 


or, 


Number  of  days . 


I 


Observers- 


Alicia 

Amity 

Arkadelphia  

Arkan.sas  City 

Batesville 

Bee  Branch  

Bcntonville  

Bergman 

Black  Bock 

BooneviUe 


Lawrence 

Clark 

do 

Desha 

Independence. 

\'an  Buren 

Benton 

Boone 

lyawrence 

Logan 


Monroe. .. 

Izard  

Ouachita  . 
Howard  . . 
Monroe... 
I'^aulkner . 

Clay 

Ashley. .. . 

Yell 

Yell 


Marion 

Desha 

Madison 

I'nion 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Sfliastian 

Hemp.stead .. 
White 


Arkansas  ... 

I'cjik 

Benton  ..   .. 

Sharp 

Phillips  .... 

Carland 

Hempstead. 

fnicni 

WcjodrufV  .. 
Craighead.. 


Union 

Lafayette... 

Huiaski 

.loliuson 

CoUnnl)ia  .. 
Hot  Spring  . 

Knlton 

Lee 

Boinsett 

Searev 


I'olk 

I 'on  way 

Ba.\ler 

Montgomery . 

I'ike 

Xevvton 

.lackson 

I'ope 

Mississippi  . . . 
Franklin 


Jc!l".-rson  . . 
Kaiidolpli 
A,,i]ley   ... 

N'c\ada 

Dallas 

ClevrUind 

BeiitiiTi 

White 

(irant 

Miller 


.-Vrkansas 

I.og.ai 

Miller 

Veil 

I'.radlev 

Little  kiver 
Ooss 


Ktatfl  Mean.s  and  Extremes 


254 
250 
250 
145 
277 


1303 
1324 
259 


226 
361 
158 
470 
171 
309 
29S 
175 
337 
330 

1175 
162 

1590 
265 
229 

1465 

1451 
481 
264 
200 


921 
1250 
643 
182 
377 
600 


196 
345 

182 
262 
286 
775 
315 
277 
512 
233 
229 
lOiS 

12S4 
347 
800 
730 
367 

2233 
231 

1700 
240 
377 

215 

3!ll) 

122 
327 
287 
243 
1385 
236 


240 

22S 
1(150 

3:'.2 
20(10 

206 

'  '256 


,66,8 
65.5 


6.5.4 
67.8 
63.2 
63.6 


67.1 
65.6 
66. 8 


67.8 


(70.0 


67.8 


63.0 
68.2 


68. S 
67.2' 
64. 2 
64. 2 
67.7 


66.3 
61.7 
63.6 


6S.2 
68.4 
69.4' 


65.2 

70.8 
69.9 
1 
68.3 

6.5.' 8 ' 
65 .0 
64.1 
08.8 
05 '4' 

166.0 

|64;6- 

66.  0 


DO 
3.3 


3.0 
0.6 
3.2 
1.5 


2 
'4.4 


1.7 
'i^O 


4.3 


2.1 
2.6 
2.7 
2.4 
2.0 


3.9 
1 


3.0 

1. 

2. 


-  4.8 

-0.8 
2.4 
3.3 

+  0.6 

— ':L6 
0.7 


68.2 
63.2 
66.4 
67. 2' 

6S.  8 
66.8" 
69.2 
,68.8 

|70'4' 
63.  9 
i6'i.9 


31    0' 


07.6 
68.7 
64.  6 
6S.4' 

68.'2 

66.  S 


-3.3 


-    1.9 

'4.0 
2.9 

2.5 
2.3 
1.7 
2.1 

'(')'.  i 
2  2 


-  2.1 

-  2.2 

-  2.8 

--''i'e 

-  ('). ;) 

-  2  J 


91 

87'' 
85 
82 

87 


88 


83 

85 


5t 
16 


31 

31 

i 

30+ 


31 

5t 
17 


31 


4t 
24 
3i 


26 


2+ 
11 
21 
21 


46 


49 


49 


46 

39g 

43 


3+ 
3! 
16 


29+ 

31 

15+ 
31 
4+ 


Ai' 

5+ 

83 

6+ 

82 

5+ 

9i 

26+ 

88' 

15+ 

86 

31 

84' 

6 

87 

16 

47 
46 
50 
51 

'44' 
45 
49 
46 
43' 

45 

'41' 

40  I 


11  + 
2+ 
21 


11.15+6.11 
3. 941 -2. 11 
6.17  -0.04 


22 
11  + 
21 
21 
21 


20+ 
21 
2+ 


21 
13 
22+ 


22 

23 

21 

1 

'21' 
21 
21 
10 
21 

21 

"2 

21 


6.11 
6.43 
4.60 
5.00 
6.03 
5.66 


7.26 
5.18 
5.54 


8.30 
5.80 
610 
10.09 
7.79 
6.07 

4.64 
8.36 


8.51 
4.24 
5. 15 
5.88 
4.70 
4.45 
5.49 


3.05 
5.02 
5.58 
7.  32 
5.81 
S.46 
7.17 
6.50 
4.74 


+  1.69 
+2.09 
+0.06 
-0.22 
+  1.41 
+  1.03 


+2.  58 
+1.10 
+  1.03 


+3.21 
+  0.88 
+2. 07 
+  6.03 

+6.'3i 

-0.48 
+3.97 


+3.34 
-0.13 
-0.89 
+0.33 
-0.21 
-0.24 


-0.87 
+0.65 
+2.88 
+0.  43 
2.55 
+  1.39 


2.45 
0.61 
1.04 
2.10 
1.26 
0.80 
1.59 
0.90 
0.92 


1.91 
1.05 
2.02 


1.61 
1.13 
1.10 
4.23 
3.28 
1.32 

0.7') 
3.10 


2.12 
0.95 
1.01 
2.05 
1.03 
1.27 
1.08 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0-0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0  0 


0  I) 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


-tO.84 


6.  56  +0.  93 
7.00  +1.94 
4.671-0.43 
6.87+1.58 


0.91 
1.34 
1.25 
1.70 
1.31 
0.87 
1.98 
1.50 
1.42) 

I.67I 
2.S7i 
1.03; 
L43 


4.99+0.21     1-05 
3.03,-1.13    0.36 

6.56; '   1.96 

8.27!+3.  85    1.51 
5. 13 , 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0,0 
0.0 
0.0 

0.0' 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


i-0\ 

35  I   1.17!- 
....!   1.82  . 


-1.86    1.07,     0.0 


(5.04 


2.46  0.0 
3.45  0.0 
0.93      0.0 
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fi+ 
29 
29 

6 

31  ! 
6+, 
31   I 

16+ 

'31' 

4 

31 


31 


49 

21  + 

41 

21 

40 

11 

50" 

14 

48 

21 

41'' 

2 

49 

21 

47 

11 

52' 

■ '  'io 

42 

2 

46 

21 

48 

21 

iii 

21 

49 

20+ 

45 

21 

48" 

21 

'40 

"ii' 

38 

21 

31      9.20  +5.19  2.4.3  0.0 

16    11.01 '  5.27  0.0 

38      9. 86  +32/'  2.70  11. 0 

32''    .5.73  -0.41,  1.05  0. 0 


33 
32». 
34 
37 

'27" 
32 
30 


5.69+0.94 
4.35-0.35 
0.79  +0.86 
4.88  +0.J3; 
4.8S'-0.61 
5.  92  +2.20j 
7.24+1.96 

7.  09i 

2.9j1 

3.  Si  -0.09 


29  I  6.71 
2S  5. 33 
34  I  3.30 
31  ;  3.95 
3-"'10.  (M 

....  3  11,1 

30  8. 65 


+  1.90 
-0.  74 
-0.89 

-5.' 91 
-2. 61 

+4.  95 


9      6  01    +1.1 1    5 


0.80 
0.85 
■2.60 
1.10 
I.  -19 
1.50 
2-00 
1.68 
0.90 

1.  U 

1.86 
1.13: 
1.4.1 

o.9u; 

2.  3u: 
l.oO 
2.  M' 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

II  II 

0.0 

(.1.11 

0.0 
0.0 

0.0 


14 

7  I 
2     . 

io' 

14 
13 

13  ! 

14  I 
13  i 

It  ! 
9 

10 
15 
13 
4 
11 

12 
12 


7 

5!^ 

0 
17 
14 
11 
12 
17 
16 


15 

6.i 
11 

0 

2 

9 

5 

1 

6 


sw. 
e. 


n\v 
s. 


Julius  Guelk. 

J-  W.  Campljell. 

F.J.  Carpent»r. 

Geo.  E.  Payne. 

Mrs.  Lelia  1.  Teter. 

J.  E.  Scanlan. 

U.  ii.  Weatlior  Bureau , 

John  T.  Maxej. 

S.I  .  Howe. 

Supt.  Tuberculosis  San. 

H.  L.  D.Whitson. 
J.  M.  Richardson 
A.H.Qiiarteruian 
C.  M.Huddleston. 
Mrs.  B.  IC.  Bishop, 
li.  E.  Cordrey . 
J.  N.   Criitcli(i«ld. 
A.  Trediok. 
J.  R.  Aveva. 
F.H.Weiser 

Neal  Dodd .  -, 

Ben. Johnson. 
.1.  M.  Ricketts. 
Paul.  Babh. 
J .  C.  Chenaiitt. 
George  W.  Niehoalds. 
Universily  of  .Arkmiaas. 
U    S.  Weather  liiiruuii. 
T.  .1    Lo.gan . 
Charles  Hiilmru. 


5 

23 

12 

9 

18 

10 

7 

21 

17' 

4' 

9 

10 

[■"'s' 

'"iV 

15 

11 

9  ,  16 
6  i  6 
3  11 


12 


.V.  II.  France 

Dr.  F.  C.  Miillins 

A.  F.  Stevens. 

C.A.  (Jayu'ood. 

T..I.  Mitrhell. 

N.  P.  0\\e.U. 

A.  A  .M.  G.!ii.  Ilosiiital 

C.  A  lieriy. 

W.  E.  Bakar 

Benedieline  Sistars. 

J.  A.  Loivd'irback. 
G.  H.  Iiismukes. 
U.S.  Weather  Bnr.>aii 
II.  Kau.Tel.L 
Stat.;  Agriculture Scho^ 
Mrs.    Kale  L.  SmiUi     J 
W.  S.  ViiKoat. 
Mrs.   .Mary  .Spaiiie. 
Charles  Wa'.tou 
W.  F.  Reeves. 

V.  W.  St.  lolm. 

J.  W.  Jdlhck. 

15.  S.  IhubuiL. 

(I.  A.  \Vliitliii;{toii. 

Henry  A.    Davis. 

Charli's  PiLKton.  .^; 

George. L.  liohinsoil.  i^ 

V .  S.  Foi-esi  Se;-vie«. 

.\l wood  P.  Siiii.h. 

L.  M.  Guihrie. 

W.  ['.  M"(iaorge. 
Beuediiiine  Su^i^'is. 
T.  A.  Corson. 
Irviu  A    iilakely 
Foole  Coleniaii. 
Geo.K.  I'isdale. 
Cai-1  A.  Sln.iik. 
Miss  Sarah  Cypert. 
Miss  Elsie.  (;i.)\-,  i'  . 
(J.  Fit.-l.l. 

II.   A.  Uuerkle. 
.N'ew  Siii)!.-\co  .Vbhey. 
U.S.  ijraaliear. 
II.  S.  I>'oi-est  Siirviee 
U.  K.  L'isk. 
!•■  di'la  y.  Sitiiiri.i'ir. 
E.  I).  Allen. 


T)ie  departures  from  normal  temperature  and  p.".<.cipiratioii  are  computed  o'.ily  for  sucli  stations  as  have  ten  or  more  years  record;  but  all  complete  reports  are  used  in  delermiu- 
in?  section  means.  T.  Precijutatio:)  is  les.^  than  0.01  inch  rain  or  jnilte.l  snow,  l+iteceived  too  late  to  hi  included  in  iu;.in^  and  suai.u.i.-ies.  Reieivnce  le.ters  ■','',«, appearing 
in  the  table  in  licate  numhirof  diys  mi;sin-{;  for  ex-iinpl",  '■  r  (p.'e-e  itf  two  d  iy.i  uu  v,iii  <•.  t  Als »  on  o.;i  •  ■  li.un  »,.-'. )ji  o.ilv  a  1  hvsi  !S  o.  taj.-ij  stall  j. is  as  iollowo:-  Jwiicliou, 
Randolph.  La.;  Lulherville.  it.F.I).  .\o.  2.  Lamar,  Ark.;  Springbank,  Doddridgo,  Ark.,  Unii.hors,  lUnur.  Ark. 
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Daily  PrsaipitAtion  for     May,    IDlU. 

StAlioiia. 

Wiiterslieds. 

Dny  of  month. 

1 

2 

S 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

u 

16 

10 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

■u 

M 

27 

28 

29 

30 

81 

1 

H^ta 

Whtto 

.lis 

l.SB 
.98 

1.00 

.... 

.96 

33 

.... 

2.4B 

.110 
.22 
■  W) 

'f. 
.65 
.71 
.84 

.... 

.16 

T. 

T. 

.16 
■  61 

.26 

'  '.ik') 

i-W 
•  •■18 
.35 
.43 
.90 
.53 

.36 

.10 
.12 
.46 

.28 
.63 
.17 

.40 

.3'2 

'f.' 
.21 
.00 
■  40 
.70 
.10 

.86 

at 
\.(ri 
.10 

l.'JC 

.10 

.08 
.40 
.47 

.70 
.45 
.0-1 

•  76 
1.07 

•  46 

•  01 
■  ■.V.) 

•  .17 

1.10 
.63 
.06 
.'JO 

't.' 

.(K 
.19 

.40 
.01» 

'■'r'.' 

.10 

11.18 

3. 94 

"Sillily  llll 

Arkii.U'Iplniv  1  1. 

Arkansas  City  II  II 

hin.'svlllo  II 11 

Bi'K  Hriiiu'h  

MiMitoiiTillii  ••*. . 

lUTKiaau 

.    mack  Kockil  11-.. 

HooiifvtUo- 

JJi-iiikli'y    II il 

I'll  lie.)  Kockil  II.. 

Cmiuloii  11  II 

Contorpoinl 

Clftromton  II  11 ... . 

Conway 

Corninj;  II  1 

Cms^.'Ii 

iniiiviiio  II  II 

Panlaii.lU' 

poililCity  

I^uiuus   

Oiiucliitn 

.   ...do 

.1)2 

' 

■ 

.  O.") 

.61 
.52 
.28 
.80 
.10 
.37 
.23 

'.'41 
.10 

■'69 
.21 

.60 
'.'64 

't'.' 
.22 
.16 

't.' 

0  17 

Mi;<>isslppl  .. . 

White 

Arkansas  

do 

Wliil, 

l.lli 

tV 

•■•• 

tv 

.03 
1.07 

•  07 
.29 

.18 
T. 
T. 
1.  M 
.40 
.20 

.75 
.01 
.30 
.47 
.65 
.70 

.26 
.12 
T. 

"m 

.68 

T 

.06 

"iio 

■:o2 

.13 
.17 
T. 

.01 
•20 

.•28 

.10 
T. 

't.' 

■f.' 

'.■45 
T. 

'.'03 
.10 
.09 

.'16 

6.11 
0.43 
4.00 
6,0(1 
0,  IK< 

ilo 

Arkansas 

'  .iW 

.... 

T. 

•  35 

6. GO 

Wliile  

lio    

.&-> 

i||i 

T. 

.01 

.17 

1.  -i-l 
.51 
.80 

191 
■  18 
.25 

'.'63 

.66 
.15 
.64 

.08 
.10 
.01 

LIO 
•  50 
.10 

.06 

'.'65 
.25 

.21 
.40 

■ 

.76 

.10 

.■10 

2.(ri 

'.'62 

".be 

.64 

.'26 

1.05 

.02 

.'27 
•  62 
.'20 

'.'38 

■'■'■'■ 

7  26 

.13 

.05 

.01 

6. 18 

Otnichita 

i)^^ 

5.64 

Ked.. 

White 

.\ikansns   

While 

Ouachita . 

1.03 

i.'oii 

1.25 

i.'io 

4.23 
.  !J2 

.40 
.52 
.70 

1.64 
.14 

1.00 

■  08 

.00 

.16 

3.10 

';4-i 

.60 
1.13 
T. 

.13 
.21 

.... 

1.42 
1.05 
T. 

.31 
'.'33 

'.'65 
".38 

".'12 
.20 
.18 
52 
.-12 

'f.' 

.04 

i!66 

'.'37 

.■25 

•  •28 

•  60 
2^30 

.14 
.48 
T. 
1.60 

.21 

'.',5.5 
.33 

.79 

'iso 

■f.' 
.25 
T. 
.04 

.03 
.98 

".ih 

.38 
JU 
.67 
.30 

.09 

'.'20 

.64 

3. '28 

1.32 

.14 

.52 

1.3f) 
•  95 

T. 
.31 

8.30 

.... 

'.'to 

'.'94 

.21 

']77 
.52 

5.80 

T. 

G  10 

.40 
.78 

•  36 

•  41 

•  15 

'  '.4.5 
.15 
■  05 
.05 

'.'is 

.14 

10. 09 

.\rkaiisas 

.lo 

White 

.6- 

"■oi 

.... 

.'26 
.63 

.33 
.11 

.08 
.09 

'.'oi 

.18 
.08 
.03 

7.79 

't.' 

'f.' 

.35 

.17 
•  96 

".oij 

't'.' 
.00 

.12 

.05 
.•27 

■■r'.' 

.17 
.58 
'I. 

6.07 
4. 64 

.\  rkansas 

8.36 

Jiutltin   

Wliile     

EMoraiio  fll  

Kiitflanail  II 

Kmvka  Springs  . 

KaycllcvilK- 

Koi't  Smilli  •••   .. 

(ieordi'town  II  l|.. 
Cilk'tt 

Onaehita 

Arkansas 

While 

do 

.\rkan.-as 

Ked 

White 

.\rkansas 

.15 

tV 

.31 
.Ijo 

t" 

■v.' 
T. 

'.'os 

'.ii 

■  08 

']33 
.01 
T. 

.28 

■f.' 

.09 
.92 
T. 

.95 

i!6i 

2.05 

.21 

.4f 

1.08 

1.05 
.40 
T. 
.09 

■13 

.37 

'.'77 

1.05 

.90 

-33 

'.'30 
.01 
.02 

'!65 

.67 
.05 

2.12 
.32 
.67 
.42 

.01 
1.'27 
.08 

'.'57 
.62 
.22 

■!63 

1.50 
.80 
.29 
.09 
.21 
.99 
.07 

'.'62 
.12 
.30 
.51 

".52 

.22 

•  95 

•  27 
.2.5 
.07 
.61 

•  49 

.50 

.'20 

T. 

.12 

T. 

'.'63 

.27 
'.'63 

■■■i4 

8  51 

.40 

' .'  i^2 

.50 

.50 
.57 
.22 
.05 
36 
.'26 

'.'io 

.03 

'.'13 
.'22 

•  is 

T. 

.00 

.GO 

'!i6 

:::: 

4. '24 
5.15 

't.' 

.04 

.20 
..51 

'.■35 

'•58 

6.88 
4.70 
4  45 

.86 

.03 

.42 

5  49 

Ked   

White 

.01 

'.'59 
.13 

■  22 
.05 
.10 

.10 
1.34 

.40 
1.70 

'.'i? 

1.42 

1.50 
1  ■  42 
.16 
.75 
.43 
.84 

''•28 
1.40 
.04 

.91 

.10 

"as 

.02 
.'24 
.55 
.38 

'•'•29 

r. 

.04 
.•22 

'.'6'7 
.02 
•  96 

T. 

.05 
.97 
■  45 

'.'69 
T. 

'f.' 
.03 

.35 

•  08 
T 
.32 

1.20 

•  66 
1.98 

■  68 

i'.m 

'  '*' 
.-45 
58 
.05 

i.'27 
.01 
.32 

.03 

* 

.50 

.74 

» 

.18 

T. 

.'25 
.74 
.10 
.87 
.30 
.45 
.31 
.64 

•  62 

» 

r'25 

•  34 
.10 
.71 

".51) 
.68 
.30 

'!85 
.60 

".60 
.■20 
.13 

■  14 

■  02 
T. 

".bi 
".bi 

3.05 

Oravetle 

5  02 

Har.ly 

Helena  llll 

Hope      .     .   . 

do 

Mississippi  . . . 
Ked  ..     .. 

.7-) 

'.'6» 

.15 

T. 
.08 

5.58 
7.32 

T. 

.45 

.57 

.18 

1.31 

.20 

'.'65 

.10 

.  .48 

'!63 
.15 

.94 
.18 
.42 
.05 
.20 
T. 
2.87 
.36 
.87 

5.84 
3.46 

Hot  .Spiings 

Onaehita 

Hnttitr 

do 

.31 

.09 

1.22 
.80 
.75 

".60 

■  42 

.78 
■.'25 

'.'76 
'•'36 

.10 

7.17 

Jelks  il  il 

Cache 

.05 

".48 
.71 
.04 

•  ■23 

.•28 

.15 

•  60 
■  32 

'.'68 

6.50 

Joiieslioio 

Junction. 

Lcwisville 

Lillle  Kock  "*.. 

I.Mllierville 

iMasnolia 

Malvuvn  llll 

Xliimnioth  Spring 

Mai'innna    li;  

Warkeil  Tree  ||  |1  . 

Mar.-,hall 

MeiiM  i    ; 

While 

T. 

'.'5^ 

.45 
1.67 
■  82 
.08 

.18 

4  74 

Onaehita 

T. 

6.56 

Ked 

7.00 

.Vrkansns 

do 

T. 

.60 

■  04 
1.43 

i'.26 

.10 
.04 

.... 
.... 

.13 
.34 

.47 

102 
.18 

.14 
.43 

".45 

.01 

4.67 

.62 

6  87 

Ked  

Onaehita    

Wiuie 

Mississippi    . 

.35 

.10 

' ':'» 

t'.' 

T. 

.30 

'.'is 

.30 

.45 
.32 
.98 
1.05 
.5C 
.12 

.10 
.09 
■  95 
..65 
•  16 
.13 

T. 

'.'•^•2 
.05 

.60 
.30 

.'.'3s 
1.07 

.10 

'  ':22 

.30 
.16 
.30 

'.'56 

T. 

.•20 

1.^24 

.43 

.17 
.35 

".68 
.08 

'.'55 
.08 
.37 

.40 
.17 

'.'64 

'.'io 

't.' 

■  ii 

.04 

.60 
.17 
.•23 
T. 

.10 
.29 
.18 
.10 
# 

.40 

.27 

'.'6i 

* 

.30 

.10 

.'22 

1.96 

115 

# 

.14 

1.05 
.15 
.44 

1.51 

1.06 

..50 

•04 

T. 
1.03 
2.33 

.10 

.10 
"ir.' 

T. 

'ioe 

4.99 
3. 03 
6  56 

Si.    Francis... 
Wlule 

.56 

8. '27 
5. 13 

Ouachita    

-\ rkansas  

.32 

T. 

T. 

.08 

.15 

.33 

5  01 

llorriltuti 

Alounlaiu  Home. 

Mount  Ida   

Mnrlrectiboro  1  || 
Nail 

Wiiiie 

.25 

.65 

.00 

.10 

.36 

'!37 

.78 

.04 

.04 

T. 

.42 
.13 

.58 
.•21 

•2.46 
3.45 

.44 
•  45 

.07 
•96 

.24 

6.  45 

Ouachita 

6  17 

do 

93 

.89 

1  82 

White 

Newport  111! 

(.kay 

O.-cceola 

<lzark 

<io 

-\  rkansas   

.Mississippi  . . . 

Arkansas    

do 

.1)3 

i.'so 

.2S 

(•15 

t'.' 
T. 
.66 

'.'io 

1.43 
* 

.70 

.55 
1.-20 
2.70 

.05 

'.'■45 

'.'■ii 

.03 
'.'•70 

'.'■46 
■  50 
T. 

.•20 
T. 

'^68 

.60 
.30 
.•28 
.00 
.53 

'.'•28 
.06 

'•52 

'.08 
l=i 

.■20 
.  70 

.35 
.12 

'.'i7 

i.'io 

'■'63 

.21-) 

'!65 

'•'94 

i.'os 

'.'46 
.40 

.36 
.10 

".b'i 
'.'38 

.71 
.50 
-20 

.25 

.60 
.10 

■  16 

■  '20 
.10 

.24 

5. '27 
.25 

1.04 
.50 
■  05 
•  04 

1.10 

'.'53 

.79 

1.68 

2^45 

•  20 
1-75 

'•'so 

'f.' 
.80 
.10 
.95 

•  18 
.80 

•  81 

■  78 

1.10 

'!42 
.60 
.03 
.25 
-12 
.25 
.36 
.'27 

■  12 
.20 
T. 

■  64 
.22 

'.'63 

.39 
.20 

T. 

9.20 

11.01 

.30 
.68 
.06 
.10 
.10 

.01 
-36 

T. 

9.86 
5  73 

Pine  m-.il-f    llil.... 

.65 

.85 

1.35 

■  •10 

.00 
.60 
.04 
.20 
-■28 

'.'3-4 

'.'46 

.05 

'.'■it; 

''io 

•  05 

•  15 

.76 

.35 

2.65 

1.03 

1-02 

'.'54 
.22 

.05 

■  60 
.55 
.07 

■  55 

'!i8 
.07 

5.69 

Pocahontus 

K.nland  llll 

IToiCOLt 

Princeton  il  i| 

Klsonllil 

White 

4  35 

Ouachita    

do 

.05 

6.79 

.05 

!38 
.02 

'.'so 

■.'60 

"m 

-74 

.35 

4.88 

Ouachita 

do 

■  VJ 

1.-19 

78 

2.00 

1.28 

.'•^■4 

4-83 

.75 
■  32 
.25 

.18 

'•-'6'7 
.03 

.19 
T. 

^50 
•  12 
.32 

5  92 

Ko^eri 

Sea  rev    

Sheridan  Ml  

Sp.instiank  jj  l|. .. 

Slutiffari 

.H-l)iaco 

Ai-kan.-iis... . . 

White 

Ouachita 

1.47 

■  SO 

T, 
.■22 

"■be 

■  50 

T. 
-.25 

.■24 

7.24 
7.09 
''  90 

Ked  

.24 
T  ' 

.34 

'.'•25 
.15 

.82 
1.03 
.43 
.30 
.24 

1. 1;5 

.10 
2  .30 

.12 
•  75 

T. 

.05 
T. 
1.13 

T. 

.08 
.03 

1.11 
'.'35 

•2.' 30 

1.00 

.03 

'■02 
.32 

'.'96 
'!64 

.09 
.27 
.46 
.50 
.81 
.35 
.60 
.03 

T. 
.11 
•  73 

'.'36 
.60 
.30 
.87 

■  10 

■  47 
.27 

".48 
.85 
.20 
.21 

.20 
.02 

'[36 
.90 
.10 

'.'06 

"38 

3.83 

.\rkaiisas 

do 

1.85 

-57 
T. 

'.'8-2 
T. 
.16 

.44 
T. 
1.40 
.10 

6.71 
6  S3 

1  Texaikaiia   !,  II  . . . 

I  mpiiers  

Wan-en  .  113 

f    WiUlecUlS    11  11  .  .. 

Wynne  I, ii. 

1  — 

Ked 

3  30 

.\rkan-ir-) 

.44 
.85 

..■.a 

T. 

.36 
.30 

.11 

'•io 

3.95 

0  lachita 

Ked 

St.  Francis... 

.90 
.40 
.56 

tV 

.20 

.75 

10.60 
3.08 

.... 

■  18 

135 

.05 

T.      .181 

.14 

1.40 

'.'i7  't" 

.08 

.'02 

".ki 

8.65 

E-cj-ap;  a>  i  1  li.'i'.'i  1  3b-i;rv,itio:iiarj  ?3:ier:iUy  nil;  Ut5  in  tli;  aLl.iniijii,  n!ar  siia^jt,  and  precipitation  recorded  is  for  tli3'2-l  'a.o--irs  en.:liii.?at  the  tim?  of  the    ob^iervation. 
**'■  Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  toy  24-hoir  iierio  I,  midnight  ti5  ini  l;ii:jat.    i  3  vjirate  dit!S  ot"  f.iUs  not   roc;orl>d.    *Hrecipitatioii   incluiad    in    the    next 
following  measurement.    I;  li  Precipitation  measured  in  the  moruin?;  amo'iut  then  rocorded  is  for  the  preceding '24  hours.      T.  Trace,  or  less  than  8.01  inch. 

Daily  Kiver  Stages  for  May,  1019. 


Stations. 


Fort  Smith.  .. 
Dardanelle.  .. 
Littlrt  Kock  . . . 

Pine  lilnfi 

U.ack  kock  .. 
Calico  Kock  . 

Bitesville 

Newport 

<ieorsetown.  . 
Clurundon  .  . . 

Helena 

Arkansas  City 
Oiimdeu 


Rivers. 


Arkansas 

do 

do....... 

do....... 

Black 

White 

do 

do 

do....... 

do 

Mississippi.  .. 

do 

Oufcciiita 


Flood 

1 

2 

3 

Stage 

22 

8-7 

13.1 

12.2 

■20 

9.41  8.7 

11.9 

23 

7.  Il  9.8 

9.8 

25 

8.4I1I.I 

13.0 

14 

6.6'   6.3 

7.0 

IS 

6.8    5.8 

5.3 

23 

14.4|l3.  7 

12.1 

26 

7.510. 1 

11.1 

22 

10  9115.2 

10.5 

30 

16  9  IS.  0 

19.2 

42 

30.  8I0O.5 

30.0 

42 

36. 7136^2 

35.8 

49 

6.0 

6.7 

9.8 

10.8 
11.P 
11.2 
13.3 
0.6 
51 
11.5 
10. 0 
16.4 
■20.2 
29.9 
■35^6 
12.0 


9.7 
10.0 
11 
14-9 

6^4 

4.8 
U.  1 

9.4 
16.1 
20.8 
29.9 
35.5 
10.6 


o;io. 

7|  8. 
5  9. 
l!l3. 
0 


0!V2. 


llV2, 
611 
Oil 
5  14 

1:  7 
8'  8. 
7,15. 
8  11 
4|15. 
4  22. 
o!31. 
8136. 
2l  6. 


12 

13 

14 

15 

16 

11. e' 10. 6 

11.3 

11-4 

11.2 

11.310.6 

9.5 

9.7 

10.0 

U.Oill.O 

10.9 

10.  0 

9.5 

14.8 

14.0 

14.7 

14.3 

13.0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


May,  1919 


Daily  Temperatures  for    May;  1919. 


Stations. 
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Mountain  Home.. 

Mount  Ida. 

Newport 

Okay 

Osceola  

Pine  Bluff  iiS 

Pocahontas 

Portlaud:i§ 

Prescott .  • 

Risoii    

Kog<!rs  

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco 

Te.xarkana 

Liiipliers 

Warren  

Wyune4>J 


i  Maximvun 
'  (  Miuimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 

■  i  .Minimum 
j  Maximum 

■  !  Minimum  , 
S  Maximum. 

■  i  Minimum  . 
j  Maximum. 

'  (  Minimum  . 
t  Maximum. 
(  Minimum  . 
j  Maximum. 
(  Miuimum  . 
(  -Maximum. 
)  Minimum  . 
S  Maximum. 
I  Minimum  . 
)  Maximum. 
)  Minimum  . 
j  Maximum. 
(  Miuimum  . 
j  Maximum . 
)  Minimum  . 
S  Maximum. 
I  Miuimum  . 
)  Maximum. 
(  Minimum  . 
J  Maximum. 
(  Miuimum  . 
S  Maximum. 
}  Minimum  . 
j  Maximum. 
(  Minimum  . 
j  Maximum. 
I  Minimum  . , 
S  Maximum. , 
'  Minimum  . , 
<  Ma.ximum. . 
I  Minimum  . . 
)  Maximum. . 
'  Minimum  . . 
)  -Maximum. . 
)  Mininuim  . . 
j  -Maximum. . 
(  Minimum  . . 
S  Maximum. . 

■  /  Minimum  .. 
)  Maximum. . 

■  '  Miuimmn  . . 
j  Maximum. . 

■  )  -Minimum  . . 
S  Maximum. . 
(  Minimum  . . 
S  Maximum. . 

'  '  Mininuim  . . 
)  Maximum. . 

■  '  -Mininuim  . . 
)  -Maximum. . 

■  '  .Minimum  . . 
S  .Maximum . . 
'  Mininuim 
)  Maxiunun. . 

'  '  -^^uinu^n  . 
^  Ma.xiinura. 
'  .Mi}iinuun  . 
)  .Ma.xiraum. 
'  -Miiiiiiunn  . 
S  .Maxinnira 
'  -Miiii)mun  . 
S  Maximum. 
'  Miniiiuiia  . 
)  -Maximum. 
'  Miuimum  . 
)  Maximum. 
'  -Minitnum  . 
)  -Ma.xiruura 
'  Ntininunn  , 
S  Maximum, 
'  .Miuiuiiun  . 
)  -Maximum. 
'  -Minimum  . 
)  Ma.Kiiiunn. 
'  -Minimum 
)  Maxinuira. . 
'  -Miniunuu  . , 
S  -Maxinunn. . 
'  -Minimum  . . 
)  .Maxinunn. . 
'  .Minimum  . . 
)  Maximum. . 
'  .Miiiimum  . . 
)  Maximum. . 
'  -Minimum  . . 
)  -Maximum. . 
'  .Minimum  . . 
V  -Maximum  . 
'  -Miuimum  . . 
S  -Maximum. . 
'  -Miuii.'ium  . . 
)  .Maximum. . 
'  .Miuimiun  . . 
)  .Maxinnim.. 
'  .Minimum  .. 
)  -Maxinunn.. 
'  .Minitimm  . . 


73 
53 

78 
52 
74 
50 
76 
4S 
65 
47 
68 
47 
79 
51 
73 
51 
73 
54 
75 

54 

SO 

57 

67 

50 

69 

41 

76 

54 

83 

54 

79 

52 

67 

47 

67 

48 

70 

53 

70 

48 

65 

43 

73 

51 

80 

48 

81 

54 


77 

51 

7 

49 

75 

45 

77 

49 

73 

44 

75 

42 

83 

51 

77 

45 

78 

51 

77 

54 

83 

55 

76 

55 

74 

41 

82 

52 

84 

54 

79 

50 

74 

44 

72 

46 

75 

55 


52 
78 
60 
74 
49 
71 
50 
78 
47 
77 
51.) 
71 
47 

GO 
84 
54 
75 
52 
80 
54 
82 
50 
81 
68 
65 
49 
78 
51 
77 
.53 
73 
51 
77 
52 
69 
.52 
85 
55 
70 
53 


54 

80 

61 

75 

63 

82 

62 

80 

57 

80 

63 

83 

60 

86 

58 

78 

50 

87 

58 

81 

53 

84 

57 

84 

56 

83 

63 

83 

59 

80 

63 

82 

55 

79 

64 

86 

59 

82 

63 

80 

62 

SO 

59 

83 

63 

86 

55 

77 


82 

67 

85 

60 

81 

66 

84 

61 

83 

63 

80 

60 

82 

60 

83 

68 

85 

50 

85 

61 

79 

67 

SS 

61 

85 

63 

84 

56 

85 

59 


69 
86 
57 
79 
63 
85 
70 
82 
61 
81 
59 
78 
64 
85 
61 
87 
65 
84 
68 
79 
64 
SO 
68 
83 
05 
77 
62 

'ei! 

79 
61 
83 
65 
75 
01 
82 
63 
79 
60 
84 
61 
81 
61 
80 
01 
88 
62 
81 
6i 
82 
65 
78 
63 
81 
65 


83 
65 

85 
57 
83 
61 
86 
58 
79 
61 
84 
61 
85 
591 
85 
63 
79 
57 
86 
60 
83 
65 

83 

61 

82 

62 

81 

55 

85 

50 

80 

55 

81 

60 

82 

61 

85 

05 

81 

58 

76 

61 

80 

61 

86 

58 

85 

61 

83 

58 

84 

58 

83 

60 

80 

61 
80 
61 
81 


83 
63 
82 
56 

83 

69 

87 

60 

82 

59 

83 

69 

86 

62 

84 

64 

83 

58 

85] 

62 

82 

62 

85 

65 

81 

60 

86 

63 

77 

60 

87 

63 

83 

57 

82 

61 

85 

05 

78 

60 

83 

6' 

84 

62 

79 

61 

83 

63 

83 

58 

85 

58 

80 

63 

84 

69 

82 

65 

85 

65 

SI 

62 

83 

01 


23 


25 


26 


28 


79 
66 

78 
60 
76 
60 
80 
64 
63 
61 
65 
55 
85 
64 
68 
64 
79 
56 
78 
66 
81 
65 
77 
66 
66 
51 
83 
65 
79 
63 
82 
62 
74 
53 
81 
56 
73 
63 
72 
62 
73 
54 
72 
61 
75 
65 
80 
61 
80 
63 
78 
61 
77 
62 
82 
62 
78 
66 
75 
64 
70 
00 
821 
61 1 
82 
66 
85 
64 
74 
•62 
72 
6i 
72 
61 
76 
63 
83 
60 
74 
64 


78 
60 
72 

6; 

76 

61 

7 

61 

56 

50 

58 

50 

78 

64 

63 

58 

79 

64 

79 

61 

78 

66 

70 

62 

60 

51 

77 

65 

75 

64 

84 

62 

68 

49 

61 

51 

63 

57 

69 

69 

56 

61 

69 

53 

69 

62 

75 

63 

80 

63 

84 

57 

74 

61 

76 

63 

75 

66 

f 

59 

70 

64 
64 
66 
76 

6; 

60 
53 
65 
55 
70 
58 
61 
52 
72 
61 
SO 
61 
73 
54 


62 

50 
64 
56 
59 
52 
76 
50 
59 
48 
60 
46 
76 1 
51 
68 
50 
74 
57 
62 
53 
70 
68 


65 

57 

4' 

74 

62 

65 

57 

78 

60 

62 

46 

56 

48 

62 

54 

63 

54 

60 

49 

56 

48 

63 

50 

72 

60 

70 

67 

66 

45 

76 

6.i 

65 

58 

58 

51 

04 

59 

05 

55 

59 

49 

71 

53 

66 

52 

59 

49 

68 

53 

5' 

48 

62 

53 

70 

.52 

67 

49 


65 

55| 

67 

54 

67 

51 

76 

52 

71 

51 

73 

49 

63 

51 

70 

50 

64 

55 

69 

55 

64 

57 

69 

55 

71 

50 

66 

55 

70 

66 

60 

60 

74 

48 

71 

46 

69 

50 

67 

55 

70 

49 

71 

52 

68 

56 

71 

55 

65 

55 

70 

49 


70 
47 
73 
42 
71 
45 
76 
45 
68 
49 
74 
45 
■  72 
44 
71 
47 
66 
51 
72 
4' 
74 
69 
70 
48 
70 
45 
72 
52 
76 
50 
70 
40 
74 
45 
70 
4' 
08 
53 
64 
49 
67 
49 
71 
45 
71 
49 
74 
60 


29 


30 


65 

54 
63 
45 
64 
51 
72 
55 
59 
54 
60 
51 
70 
44 
66 
49 
73 
61 
05 
57 
67 

58 

67 

58 

67 

51 

67 

57 

08 

50 

72 

55 

62 

53 

64 

55 

63 

58 

0 


64 

60 

57 

63 

55 

72 

62 

O'J 

60 

69 

55 

60 

53 

71 

40 

72 

52 

09 

53 

70 

52 

07, 

53 

05 

51 

08 

4 

'51 
83 


74 

42 

81 

65 

76 

52 

08 

51 

68 

59 

70 

47 

71 

46 

00 

46 

74 

54 

74 

47 

65 

49 

71 

44 

72 

42 

73 

45 

07 

44 

'  'k'l 
78 
51 
71 
51 
73 
52 
73 
4- 
74 
69 
0(j 
47 
72 
40 
70 
49 
71 
49 
6/ 
52 
01 
47 
72 
54 
76 
40' 


71 

54 

73 

57 

72 

55 

72 

53 

70 

53 

72 

49 

74 

55 

75 

53 

00 

58 

73 

50 

76 

61 

73 

56 

71 

49 

73 

58 

76 

58 

74 

48 

71 

50 

70 

5' 

76 

67 

73 

57 

69 

63 

74 

46 

76 

52 

73 

48 


75 

62 

80 

50 

78 

49 

79 

53 

76 

49 

77 

46 

79 

50 

72 

49 

75 

52 

79 

51 

81 

59 

71 

54 

76 

46 

78 

54 

81 

64 

80 

50 

77 

47 

75 

48 

80 

57 

77 

54 

70 

44 


H 

47 

81 

62 

81 

57 

70 

56 

71 

61 

70 

55 

71 

45 

65 

60 

77 

50 

80 

52 

76 

55 

73 

50 

74 

50 

75 

55 

6 

53 

'si 

74 
52 
72 
49 
77 
60 
73 
56 
78 
55 


49 
80 
63 
79 
53 
82 
48 
80 
45 
80 
04 
81 
69 
76 
561 
79! 
61 
74 
61 
75 
47 
67[ 
50|  64 


81 

66 

84 

62 

79 

50 

85 

52 

80 

64 

80 

53 

83 

60 

82 

52 

80 

62 

84 

54 

84 

56 

80 

58 

80 

50 

83 

64 

84 

56 

84 

50 

79 

54 

78 

63 

84 

58 

80 

55 

79 

52 

83 

50 

82 

54 

81 

50! 

80 

59 

87 

52 

78 

62 

87 

60 

81 

581 

82 1 

05i 

79! 

62 

78 1 

48' 

73 


82 

58 
88 
53 
82 
52 
80 
67 
70 
54 
78 
58 
85 
54 
85 
64 
83 

64 

85 

01 

86 

62 

85 

64 

77 

5: 

87 

61 

87 

57 

85 

58 

80 

69 

77 

63 

80 

63 

8c 

67 

72 

61 

81 

60 

85 

60 

84 

6) 

88 

58 

83 

57 

82 

63 

83 

67 

83 

62 
83 
67 
82 
61 


75 
56 

77 

69 

76 

56 

85 

65 

73 

47 

77 

48 

78 

54 

78 

60 

86 

57 

77 

58 

83 

65 

80 

60 

75 

48 

70 

62 

80 

62 

75 

55 

76 

47 

75 

52 

79 

60 

77 


87 

54 

82 

50 

77 

52 

78 

4 

81 

49 

81 

52 

75 

52 

'5J 
S3 
52 
79 
48 
81 
54 
81 
54 
81 
51 
76 
58 
77 
62 
75 
53 
79 
51 
77 
57 
73 
4S 
80 
51 
77 
51 


63 

73 

47 

76 

62 

77 

61 

82 

61 

87 

55 

77 

45 

85 

63 

87 

60 

73 

59 

79 

62 

80 

62 

75 

50 

71 

67 

80 

54 

86 

63 

76, 

61 

76 

50 

76 

53 

83 

66 

751 

."l 
51| 
88 
57 
75 
53 
81 
62 
82 
6-5 
74 
58 


75 

57 

77 

57 

77 

53 

81 

52 

75 

53 

79 1 

53 

78 

51 

81 

54 

75 

59 

79 

53 

77 

62 

75 

56 

76 

49 

74 

57 

74 

57 

86 

57 

79 

51 

75 

54 

77 

62 

72 

69 

76 

63 

79 

54 

75 

67 

75 

61 


73 

56 

77 

56 

75 

57 

81 

66 

66 

47 

67 

51 

78 

54 

72 

57 

73 

58 

74 

58 

80 

61 

76 

60 

71 

55 

78 

63 

80 

59 

80 

70 

75 

53 

60 

56 

72 

56 

79 

60 

71 

5 

73 

65 

76 

58 

77 

60 

82 

50 

70 

48 

74 

61 

75 


70 

52 

75 

49 

69 

52 

70 

48 

67 

44 

66 

42 

73 

51 

68 

50 

77 

52 

72 

52 

72 

62 

74 

50 

61 

45 

68 

65 

74 

50 

70 

55 

65 

43 


62 

74 

67 

70' 

53 

59 

53 

79 

53 

73 

50 

72' 

58 

72 

54 

78 

55' 

79' 

66 

73 

52, 

■54 

S3! 

50| 

78 

55! 

75] 

62 

76 

53 

75 

6J 

78 

52 

78 

6J 

.„   76 

0)     08 

1.1 

6J 
78 

61   52 

H      71 

57 

73 

0^ 

7' 

6) 


76 
59 
71 
58 
70 
58 
74 
55 
67 
53 
71 
53 
63 
47 
74 
52 
70 
53 
77 
57 
77 
55 
70 
52 

'54 

77 
57 
74 
6. 
78 
59 
78 
59 
80 
65 
72 
54 
70 


63 
48 
72 
44 
07 
46 
68 
40 
64 
42 
63 
38 
71 
49 
62 

46 

74 

45 

69 

46 

70 

49  ( 

69 

47 

62 

39 

69 

49 

73 

47 

71 

46 

60 

40 

63 

43 

69 

50 

68 

46 

63 

39 


43 

70j 

45 

72 

58 

73 

52  j 

05 

42 1 

72 

54 

78; 

511 

67i 

50:  53 

66  77 

57  59 


75 
51 
82| 
44 
76! 
45 
76 
47 
73 

51 

72 

46 

80 

49 

73 

47 

71 

48 

78 

48| 

79 

51 

79 

53 

72 

43 

79 

52 

81 

43 

79 
48 
73 
48 
72 
52 
77 
54 
78 
50 
72 
46 
74 
48 
81 
49 
80 
50 
81 
48 
76 
41 
82 
47 
74 
48 


;^ 


48 1  59 

74 

57 

77 

57! 

80 
63 1 
71 
51 
78 
49 
84 
51 


68  65!  75 


49 
67 

48 
62 

52 
69 
49 
63 

48 
06 
52 1 
691 
46l 
74 
46 
71 
51 
66' 
40 

"53 

85 
52 
70 
51 
74 
54 


44 

6?! 

46! 

60 

49  i 

71i 

50 

68 

43 

67 

45 

68! 

44! 

70 1 

40| 

70! 

49 

61 

41 

'■isj 

72 
48 
64 
47 
71 
49 
73 
49 
71 
53 
62 
43 
66 
46 
08 
48 
6.) 
40 
70 
49 
Oi 
45 
70 
48 
68 


56 

68 

52 

71 

44 

84 

52 

85 

53 

78 

50 

71 

55 

7: 

51 

70 

56 

81 

53 

71 

46 

82 

46 

85 

51 

76 

58 

81 

48 

78 

42 

8' 

57 

84 

46 

70 

67 

69 

6) 

70 

51 

78 

46 

62 

52 

79 


61 

78 

60 

79 

59 

83 

57 

83 

60 

68| 

62 

84 

62 

87 

64 

84 

62 

79 

61 

72 

62 

83 

59 

78 

60 

79 

00 

78 

59 

84 

01 

81 

61 


65 

79 

63 

79 

61 

S4 

63 

74 

60 

78 

60 

85 

62 

78 

64 

82 

64 

83 

05 

82 

60 

83 

66 

79 

60 

81 

64 

84 

61 

82 

60 

78 

60 

72 

60 

74 

65 

75 

63 


76 
68 
77 
62 
73 
65 

81 

65 

70 

61 

71 

61 

80 

65 

T 

65 

80 

63 

81 

65 
83 
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80 

64 

82 

65 

84 

60 

80 

66 

76 

02 

79 

64 

82 

04 

80 

63 

79 

61 

78 

61 

79 

65 

80 

61 


76 
60 

791 


55;  62 

67  83! 


55; 
751 
60| 

73! 
56 

'4^1' 
75 
55! 
75! 
59 
78 
0! 
81 
63 
70 
61 
78 
46 
71 
55 
6 

58 
74 
59 
8i 
61 
60 
59 
67 
61 


55: 
81' 
64 

77[ 
59, 

'56 
81, 
69 
80I 
61 
81 
59 
83 
62 
85 
66 
79 
6 

79 
6i 
80 
04 

8; 
01 

62 
03 


oi! 

78' 
63! 
80 
65 
76' 
51 

'e'l 

81| 

69 

77 

61 

83 

58 

8. 

6J 

84 

65 

76 

59 

79 

65 

79 

65 

77 

6i 

79 

63 

75 

02 

81 
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78 

05 

84 

65 

84 

67 

84 

65 

81 

64 

83 

61 

85 

63 

83 

65 

81 

66 

85 

66 

85 

61 

83 

«7 

82 

61 

82 

64 

84 

65 

82 

63 

84 

01 

81 

02 

82 

06 

79 

65 


75 
61 
80 
63 
77 
63 
79 
66 
76 
62 

'e'l 

79 

65 

81 

65 

82 

68 

79 

62 

83 

07 

70 

02 

79 

65 

79 

65 

79 

03 

8, 

02 

75 

63 

8) 

06 

78 

65 


78 

68 

83 

63 

S3 

63 

86 

65 

82 

61 

85 

60 

86, 

63 

84 

61 

83 

03 

83! 

65 

87 

58 

83 

66 

81 

00 

86 

64 

85 

03 

80 

62 

84 

60 

81 

62 

83 

65 

81 

61 


8OI75.5 
67158.2 
86,77.9 
64  55.1 
8575.9 
65I54.9 


79.$ 
55.9 
72.3 
54.0 
74.3 
62.  S 
79.0 
55.2 
75.8 
55.4 
77.4 
56.2 
77.8 
57.9 
80.0 
59.9 


85,76.  6 
07  59.1 
81  73.6 
02  52.3 
89  77.8 
06  58.6 


SO.l 
57.5 
78.3 
56.1 

5.0 
53.5 
73.4 
55. 1 

5.8 
59.6 

5.4 
57,2 
71.9*' 
51.5  *•• 
70.4 
5^.9 


87 
Oil 

86  78.5 

60  57.9 

87  78.U 
67158.8 
87|81.  8 

61  50.9 
83  78.5 
67  51.9 
8881.7 
67!o.l  9 
80  SO.  6 


:59.2 

74.8 

59.4 

75.1 

02. 2 

74.8 

I  50  .8 

82  75-3 

GJ5J.6 


70! 

6I! 
83| 
63! 
81 1 
65l 
85! 
65! 
80  i 
61! 

'e'i' 

S7l 

66' 

851 

61I 

82! 

66 

81 

65 

85 

67 

80 

6.J 

82 

6 

83 

65 

83 

65 

83 

63 

77 

64 

82 

67 

83 

60 


84 
02 
82 
61 
83 
59 
85 
60 
77 
61 

"63 

911 

06 

85 

77 

86 

05 

86 

61 

80! 

67 

79 

01 

82 

67 

84 

60 

84 

01 

81 

63 

78 

6t! 

85! 

6! 

82 

70! 


70.3 
57.9 
80. 6 

57.1  t:. 


68154. 5 
80'75.1 
65  57.0 
82 1 75.0 
6ti5-;.3 
80  77.2 
0.)'54.8    !? 
87!78.  6    ■ 
67157.7  J. 
78|72.5    •- 
0653.9   ^, 

63!5J'4    ■ 
96'81.  4 
67l50'3 
857/. 1 
67j50  4 
8SI79.2 
67159. 2    -. 
89;8).2    * 
65157.4   ,'v 
90  79.6    ■■ 
0961.1 
82|/3  2      • 
6:3|54.6     • 

85  70  8 
67  57.0 

86  76  6    "^ 
60  58.  8     •' 


77.1 
53.0 
78.9 
j»  a 
73.4 
55.7 
76 
59  2 
77.3 
59.2 


Mstruments  an;  rua'l  in  the  morning   the  maximum  temperature  then  read  is  (Oiang.;d  U)  tlie  preceding  day,  on  which  it  almost  alivays  oucu 
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OENEBAL  SUMMARY 


le  temperature  conditions  during  the  month  were  practically 
iftl  without  any  unusual  cxtroin(>s.  The  departures  from 
lal  were  small,  the  positive  generally  being  in  the  northern 
>a!fitern  and  the  negative  in  the  southern  and  western  [)or- 
.  The  preci|)itation  averaged  about  twenty  live  percent  a- 
nonnal.  The  heaviest  monthly  totals  occurred  in  the 
leastern  portion  of  the  state,  and  the  lightest  in  the  central 
:ies,  many  of  the  later  being  below  the  normal.  Most  of 
aily  amounts  were  light,  scattered  and  usually  accompanied 
uuderstorms.  Only  a  few  local  heavy  amounts  were  re- 
el. 

er  the  tirst  three  days  the  weather  was  favorable  for  agri- 
re.  Planting,  cultivating,  haying,  and  harvesting  were  car- 
m  successfully.  The  planting  of  corn  and  cotton  was  com- 
I  by  the  middle  of  the  month  and  most  of  the  fields  were 
^d  of  grass  by  tlie  close.  While  cotton  improved,  it  re- 
ed in  only  poor  to  fair  condition  at  the  end  of  the  month. 
was  in  fairly  good  condition  and  all  other  crops  were  do- 
ell.  Stages  near  flood  conditions  were  reached  on  the 
r  AN'hite  and  Black  Rivers  early  in  the  month,  but  only  a 
damage  resulted.  Prescott,  Nevada  County  reported  a 
itorm  on  the  27th  that  damaged  crops  to  extent  of    $4000. 

T.G.S. 

TEMPERATURE 

^average  June  temperature  for  53  stations  in  Arkansas  was 
.  For  42  stations  having  a  record  of  ten  years  or  more  the 
was  0.1"^  above  normal.  The  highest  monthly  mean  was 
atMarked  Tree,  Poinsett  County,  tlK3  lowest,  71.2®  at  Nail, 
)n  County.  The  highest  temperature  observed  was  100^ 
leBlutf,  Jefferson  County,  on  the  17th  and  i8th,  the  low- 
5°  at  Mount  Ida,  Montgomery  County,  on  the  4th.  The 
!St  daily  range  was  40"  at  Bee  Branch  on  the  (ith.  The 
5t  temperatures  generally  occurred  from  the  KUh  to  the 
ind  tlie  lowest  from  the  4th  to  theGth. 


PRECIPITATION 

average  June  precipitation  for  (i9  stations  in  Arkansas  was 
nches.  The  average  for  58  stations  having  a  record  of  ten 
or  more  was  1.12  inches  above  normal.  The  greatest 
ily  amount  was  9.80  inches  at  Pocahontas,  Randolph 
;y.  the  least,  2.07  inches  at  Princeton.  Dallas  County, 
"eatest  amount  recorded  in  twenty  four  consecutive  hours 
;oO  inches  at  Pocaliontas  on  the  23d  The  average  num- 
1  rainy  days  was  ten.  Rain  w^as  recorded  somewhere  in  the 
Im  every  day  except  tlie  5th. 


KllRATA 


February,  1919.—  ClareiKJon;  precii)itati()n  on  25tii,  Hhoul<J 
be  0.22  in(!ii;  total  precij)itat ion  should  be  4.20  inches,  num- 
ber of  rainy  days  should  be  eight.  D(!parturc  should  be  —0,01 
inch. 

Little  Rock.—  Mean  temperature  should  be  46.0'^;  departure 
from  normal  should  be  +0.9". 


MISOELIiANEOUS  DATA 


Pressure     (Sea-level) 

Wind. 

Relative 
H  uinldlty 

a  a 

Stations 

a 

m 

IS 
30.  'a 

it 
3 

2 

a  . 

Hsa 

a 
0 

1 

9. 

i 

OS 

Q 
4 

7. 
< 

■i 

Bentonville.. 

29.97 

14 

29,78 

12 

2.390 

23 

87 

50 

Fort  Smith... 

29.98 

so.  19 

U 

29,  C9 

I 

4,257 

42 

nw. 

« 

87 

69 

62 

Little  Rock.. 

30.00 

3i.21 

13 

29.73 

1 

4,682 

42 

n. 

6 

85 

es 

69 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

Thunderstorms:—  1st,  4;  2d,  11;  3d,  2;  6th,  4;  7th,  5;  8th,  4; 
9th,  8;  10th,  8;  11th.  9;  12th,  6;  13th,  3;  14th,  1;  16th,  1; 
17th,  4;  18th,  11;  19th,  10;  20th,  9;  2l3t,  4;  22d,  5;  23d,  9; 
24th,  5,  26th,  5;  27th,  2;  28th,  5;  29th,  1;  30th,  3. 
Dense  Fog:  -  2d,  1;  3d,  1;  4th,  1;  20th,  1;  22d,  1;  23d,  1; 
27th, 1;  2Sth,l. 

Hail: —  Black  Rock,  Gth,  moderate;  Batesville,  18th,  heavy; 
Eureka  Springs,  8th,  light;  Grannis,  2d  light;  Hardy,  6th, 
light;  Mountain  Home,  6th,  heavy;  Rogers,  2d,  light. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS- — 

JUNE 

Temperatiire. 

Precipitation. 

Number  of  Dnys. 

Year- 
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77.9 

+1.1 
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55 

3.71 

-0.30 

11 

11 

8 

17 

\mi 

76.9 

0.0 

106 

44 

3.8f 

-0.38 

16 

10 

4 

8 

1893 

76.3 

-0.6 

99 

49 

5.20 

+0.95 

12 

12 

6 

9 

1894 

76.6 

-0.3 

106 

42 

1.39 

-2.  86 

17 

10 

3 

4 

189.5 

76.9 

0.0 

100 

47 

5.94 

+  1.69 

12 

10 

8 

10 

1.S96 

77.7 

+0.8 

103 

48 

1.91 

-2.14 

14 

10 

6 

5 

1897 

78,0 

+  1.1 

106 

41 

3.46 

-0,59 

12 

13 

5 

6 

18S8 

78,  7 

+2.3 

100 

60 

4.86 

+0.80 

8 

14 

8 

11 

1899 

77.3 

+0.1 

102 

50 

2.74 

-1.22 

13 

12 

5 

6 

19(J0 

76.6 

-0.6 

100 

43 

.7.10 

+3. 22 

7 

14 

9 

13 

1901 

79.4 

+2.8 

110 

41 

1.44 

-2.  62 

16 

12 

2 

4 

1902 

77.5 

0.0 
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70.5 
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7 
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75.3 

-1.4 

99 

50 

7.14 
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10 

1905 

77.9 

+  1.6 

104 
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10 
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10 

1906 

76.2 
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4.60 

+  0.33 
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10 

6 

8 

1907   

75.2 

-1.2 

103 

39 

4.48 

+0.34 

14 

11 

5 

8 

1908 

76.0 

-0.4 

98 

46 

3.85 

-0.26 

13 

11 

6 

8 

1909 

76.9 

+0.2 

104 

49 

4.08 

-0.17 

12 

12 

6 

10 

1910 

74.1 

-2.5 

99 

44 

4.85 

+0.43 

12 

13 

5 

16 

1911 

80.9 

+4.2 

106 

47 

2.53 

-1.77 

16 

11 

3 

6 

1912 

73.1 

-3.3 

97 

42 

5.83 

+  1.82 

11 

12 

7 

9 

1913 

77.0 

+0.9 

103 

39 

1.68 

-2.53 

IG 

11 

3 

4 

1914 

82.  3 

+6.1 

109 

52 

1.00 

-3.13 

19 

10 

1 

2 

1915 

76.0 

-0.4 

106 

45 

4.92 

+0.77 

12 

9 

9 

9 

1916 

75,4 

-1.0 

99 

43 

5.15 

+  1.10 

12 

10 

8 

8 

1917 

75.2 

-1,3 

105 

37 

4.87 

+  0.76  1 

18 

7 

5 

6 

1918 

80.5 

+4.1 

110 

49 

3.55 

-0-42  ! 

15 

9 

6 

7 

1919 

76.9 

-rO,l 

100 

45 

5.11 

+1.  12 

11 

10 

9 

10 
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'Glimatoloffical  Data  for  June,   1919. 
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Stations . 


Alioia 

Amity 

Arkadelphia  . . 
Arkansas  City. 

Batesville 

Bee  Jiranoh  ... 
Bentimville  ... 

Bprgmaii 

Blaok  Rock  ... 
BooneviUe 


Brinkley 

Califo  Ruck 

Camden  
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Claieudon  .. 

Conway 

CorTiing  , — 

Crossctt 

Danville 
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Dodd  City 
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Eldorado  
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Euri'ka  Springs. 
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Fort  Smith 

Fulton 
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Gillett 

Grannis  

Gravette  
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II.  Icna 

H'.pe 

Hot  Springs  . 

Huttig   

Jelks 

Jonesboro  . . . 


Junctiontt 

Lcwi.sville 

Little  Kock 

L\itlierville  tt 

Mafjnolia 

Malvern   

Mammoth  Sprii 

Jlarianna 

Marl;  I'd  Tree  . .. 
Mar-slmll  


Mena 

Morrilton 

Jlouiitain  Home 

Mount  Ida    

Mvirfreesboro 

Nail   

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark 


Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Kogers 

Searcy 

Sheridan 

.'Jpringbank  tt. 


.Stuttgart  ... 

Suljiiico 

Texarkana  . 
Umphers  tt . 

Warren  

WhiteclifTs  , 
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1^ 


Lawrence 

Clark 

do 

Pesha 

Independence. 
Van  Buren  ...'. 

Benton 

Boone 

Lawrence 

Logan 


Monroe... 

Izard  

Ouachita  . 
Howard  . . 
Monroe. . . 
Faulkner . 

Clay 

Ashley 

Yell 

Yell 


Marion 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 
Sebastian  — 
Hempstead  . . 
White 


Arkansas  ... 

I'olk 

Benton  ..    .. 

Sharp 

Phillips  .... 

(iarland 

Hemp.stead. 

I'niou 

Wcjodruff... 
Craighead.. 


Union 

La  f  ayette . . . 

Pulaski 

Johnson. . . . 
Columbia  . . 
Hot  S  pri  ng  . 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 


Polk 

Conway 

Baxter 

.Montgomery . 

Pike 

Newton 

Jackson  

Pope 

Mississippi  . . 
Franklin 


Jefferson  .. 
Randolph  , 
Ashley  ..., 

Nevada 

Dallas 

Cleveland  , 
Benton  ... 

White 

Grant 

Miller 


Wynne Cross  . 

State  Jfeans  and  Extremes  . . , 


Arkansas 

Logan 

Miller 

Yell 

Bradley 

Little  River 


254 
250 
250 
145 
277 


1303 
1324 
259 


226 
361 
15S 
470 
171 
309 
29S 
175 
337 
330 

1175 
162 

1590 
205 
229 

1465 

1461 
481 
2C4 
200 


921 
1250 
643 
182 
377 
600 


196 
345 

182 
262 
286 
775 
315 
277 
512 
235 
229 
10i3 

1284 
347 
800 
730 
367 

2233 
231 

I7tX) 
240 
377 

215 

300 
122 
327 
287' 
243 
1385 
236 


76.8  +  0.0 


76.8  +  0-6 
9.3  +  3-0 


76.2 

78.0 
76. 4 
76.8 


73-5 
74.1 


78.2 
79.6 
77.' 4' 


73.7 
78.4 


78.0 

75. 0 

74.6 
74.2 
77.4 


76. 6 
73.9 
76.2 


76.6 

78.0 
77.4 

76'5i 

78.6 
78.3' 
77.2 


76.4 
75- -1 
74.0 
80.5 
76.  {)- 

75. 1 


74.8 
75.6 


71.2 
79.2 


78.2 
76.2' 

;7().6 
177.6 
'78.4 
178-1 


0.6 
+  L6 


+  0.5 


1.3 


+  1.1 
+  '6.'9 


L9 


-0.9 
2.8 
+  0.9 
+  0.1 
+  0.6 


+  0.5 
+  LI 


1.0 
+  0.9 
-1.7 


0.0 
1.6 
0.0 


951 


99 
101 
90 
93 


96 


1.0 
+  L5 


-0-8 


-  O.4I 
+  1.61 


+  1.1 
-  L7 


+  0.8  100 

+  16  94 

-  0.2  9.5 

-  0.4  98 


17t 


28t 

16t 
IGt 

18 


16t 
'•26' 


17 

25  I 
17 


17t 
17t 
17 


17 

18t 

10 

26 

16 

18 

16t 

27 

16+ 

18 

17 
17 
15t 
1 

'ivt 

IS 


1(5 

ly+ 

17+ 
16+ 
16+ 
14+ 


79.4»  +  2.0   99 

74. 0  +  0.8|   90 

7.2  93 


31  77.9 


240 

228 

10.iO  22  177.0 

3.32  37  1 77.  7 

2000  2 

206  !   24  !79.8"'  +  1.31   95 
I   14  I 

250  U  78.5  1+  1.1   95 


+  0.5 

-  0.1 

-  ■'■3 


76. 9  1+  0.1 


100 


IS 

18+ 

17+ 


52 

52" 

54 


38' 


4.13 

3.48 
4.17 
8.59 
7.00 
6.83 
5.  3.T 
9.48 
2.75 

3.89 
4.85 
5.77 


3.06 
4.13 
87.0 
7.42 
2.21 
4.51 

5. 61 

4.76 


— L67 
-2.  03 
-0. 20 
+  4.62 
+3.  33 
+2  .27 
+  1.22 
+6.40 


+0.51 
+  1.08 
+0.93 


L41 
2.00 
1.60 
2.06 
1.75 
2.21 
2.00 
3.40 
0.64 

1.70 
2.00 
2  25 


4.24 

4.12 
6.28 
6.  03 
2  49 
3. 46 
4.50 


0.16  0.75 
+0  28]  1.  06 
+  4.  53I  2.00 
+1.92  3.35 
0.70 

0.89    1.02 


+L33 
+0.90 


28 
28" 
18 
35 
33" 

30 


3.85 
7.17 
72.3 
5.29 
5.36 
4.10 
5.02 
4.  68 
6.57 

5.83 
3.10 
2.75 
3.73 
3,69 
3.50 
5.90 
5.12 
4.07 
5.72 

5.41 


-0.16 
+0.60 
-0  06 
+2.11 
-1.51 
-0.07 


1.34 
1.52 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 

O.Q 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0  0 


L63 
1.12 

1.52| 
1.21 
0.71! 
1.37' 
1.52 


+1.72 
+2. 90 
+1.  32 
+0. 96 
-064 
+0.86  l.« 
2.42 
2.89    1.92 


l.OI 
1.57 
1.15 
1.70 
2.31 
l.CO 


0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


9  27 
7.09 
2.79 
5.76 
4.58 


+1.90 
-1.35 
-1.34 
-0.96 

-6.54 
+  1.44 

+0. 95 


+0.55 


+0.70 
+U.96 


2.20 
0.90 
1.29 
1,17 
2.O0 
105 
2.00 
4.1)0 
1.07 
1.88 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 

0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


1 .93      0. 0 


2.00 
2.25 
1.09 
0.75 
1.35 


4.62  1  +  1.15    1-20 
7.89     +3.50    1.75 


30  9.25  +5.46 
27  I  9.  SO  !+6  08 
35  I  4.71  '+0.82 
34  I  3.78 
....  2.07 
27"l  3.60 
27  6.22 
32      274 


53 
49 
53 

64'' 


16+       57 


17+ 


45 


+U.  16 
1-2.18 
-0.48 
+1.49 


5.  81  +2. 11 

3.63  +044 

5.52  +1.50 

3-63  +0 


3.47 

4.50 
2.071 

0. 92: 

0.  92  j 
1.68 
1.521 

0. 75; 


U.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.U 
0.0 
0.0 


14 

6b 

4 

1 
13 
12 
16 


2. 60  U.O 

0.88  0.0 

1.32  0.0 

1.15  00 


28"'    3.71   1-0.34 ;     0.0 

2.65    -0.87    1.00,     0.0 
29   !   6.92    +3.78    2.42      0.0 


40  I  5.11    +1.12 


4.50'     0.0 


10 


11 


10 


se. 
se. 


Julius  Guelk. 

J-  W.  Campljell. 

F.  J.  Carpenttr. 

Geo.  E.  Payne. 

Mrs.  Lelia  I.  T«t«r. 

J.  E.  Scanlan. 

U.S.  Weather  Bureau. 

.Tohn  T .  Maxey . 

S  J  .  Howe. 

Supt-  Tuberculosis  San 


.  L.D.Whltson. 

M.  Richardson 
B.Quarlermaii 

M  .Huddleston. 
rs.  B.  E.  Bishop. 
.  E.  Cordrey  . 

N.   Crutclirteld. 

Trodick. 

R.  Avera. 
H.Wieser 


Neal  Dodd. 
Ben. Johnson. 
J.  M.  Rickntts. 
Paul .  Babb . 
J .  C.  Chenault. 
George  W.  Nichoaldi. 
University  of  Arkansas .- 
V    S.  Weather  IJunnni. 
T.J    L.igan. 
Charles  Hliburn. 

A.  H.  France 

Dr.  F.  C.  .Mullins 

A.  F.  Stevens. 

C.A.  Cay wood. 

T.  J.  Mltcliell. 

N.  P.  O'Neal. 

A.  A  N.  (ien.  Hospitiil 

C.  A  BBiry. 

W.  E,  Bak«r 

Benedictine  Sisters. 

J.  A.  Lowderbftck. 
G.  H.  Di.smukes. 
U.S.  Weittlier  Bun-aii 
H.  Kauffeld. 
Stat.'  .Vgricultvu-e  School 
Mrs.    Kate  L.  Smitli 
W.  H,  Vincent. 
Mrs.  Mary  Spaine. 
Charles  Walton 
W.F.  Reeves. 


se. 
sw. 


V.  W.  St. John. 
J.  W.  Dilb-ck. 
B.  S.  llr.il-iart. 
G.  A..  Wliittiiiglon. 
Heiiry  X.    Davis. 
Charles  I'axion. 
George  L.  Robinson. 
U.  S.  Forest  Servic*. 
Al\vood  P.  Smith. 
L.  M.  Qutlirie. 

Roy  Hammon. 
Heiiediciiii."  Sisters. 
T.  A  ■  Corson. 
Irviu  A.  lilakcly 
Foote  i;olem.'n. 
Geo.  H.  Tisd.i  e. 
Cirl  A.  .StiircU  . 
Miss  Sarah  ('•■pirt. 
Miss  Elsie.  G.o.'or  . 
(J .  Field . 


n.  A.  Buerkle. 
New  Subiaco  Abb«7. 
U.S.  Brashear. 
U.S.  Kore^l  Service. 
J.L.  Cle?.;-'. 
Eulela  JI  Schirmer. 
E.  O.  Allen 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record;  but  all  complete  reports  are  used  in  determni- 
ing  section  means.  T.  Precipiiation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  sno'.v  ++ueeeiveii  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  '."/.appeanng 
in  the  table  indicate  numb  roidays  missing;  for  exanipl.>.  "  represents  two  d*ys  mi-isiuET.  tAlso  0.1  o.li..  ^'h\,t■^s.  iiPo-ji  ooiee  addresses  of  these  SLalious  as  loUows:-  Junction, 
R  .ndolph  La.;  Lulherville,  K.F.D.  No.  2,  Lamar,  Ark.;  Springbank,  Do<ldridge,  Ark.,  Umphurs,  Rovsr.  Ark. 


JrNK,  l!)li) 


('[.IMA  roi.OiJlCAl,   DATA:    ARKANSAS  RKC'I'ION 


•ir, 


Dully  jrr«aaplt»tiou  for    Juuu,   lUlW. 


St«tloni. 


n 


Alii'i* 

Aimiy   III!--";-; 

.;isrityll 

lUollll.... 

iiu-li  

nlllo  •••. 

ill 

Uockilll.. 
illo   

,  i    (III  .... 
Uookllll. 

■n\\U 

lU.iiil 

,.iou  nil... 

'.niw.iy  

."onuiitr  I  I 

•ios>.ni 

Uuiivillo  J  !  — 
U.inlnii.'Uo  .  .  .. 

noiiaciiy  

Diuims  

liiiUon   ... 
",  ti>r;\ao 

■muIII  II 

I  .Springs 

rvilU'.  ... 

luilh"*  . 
II 

.own  II  II. 


liK.^y  

l.'kMia  .111 

lope    

idt  ypi'iii^s 

hMiii   

elks  ,;  .  

oiifslioro 

uiu'tiou 

^wisviUe 

.ittlc  UocU  •••.. 

..mliiM-vilU; 

iliiXiicilia 

iliilv^ni  ilii 

iftiiuiioth  Spring 
iliiriunna  il^  — 
i[iirkt-l  Tree  |i  ll  . 

il;\r.-iuiU 

ilc'ua  ,    ll 

ilorriltiin 

ilouiitiiin  Home. 

JOIIUI  lliil    

tfurlrei'sboro  11  11 

<ail. 

Newport  11 11 

)kay  

)seeohT.    ...  ■ 

Jzark 

^iue  Bluff    IK!.... 

?ocaliontas 

."ortla'id  ill! 

'rotcott 

!'rinc«ton  ||  !l  — 

Usoui!!! 

togers 

ifflircy    

>herii1iin  1!  II  

ipriui^tiank  ||  li . . . 

■I'lUKart 

iiibiico 

'cxarkana 
'mphei-.s  . 
iViirren  .  1! 
Tliiu-olffs 
Vyniiellli  . 


l 


Wiiun^lipilsi. 


Wliltc 

(luui'liilu  .. . 

ilo 

Mis.sis.>iippl  . 

Wliilo 

.'Vrkansas  .. 
i)o 

Whito 

<lo 

Avkansiis.  . . 

WhiU'  

.lo    .... 

iHiacliita  . . . 

i;ivi 

SVliiio 

.\rkiin':as   .. 

WhiU" 

Oiiai'liita .  . . 

.\rkan.>ivs. .  . 
...do 

WhiU' 

.\rkansns... 

Wliiti- 

iHiai'liita  . . . 

Arkansas  .. 

Whito  .... 

do 

.\rkansas.. . 

Ki'.i 

Whito 

Arkansas  .. . 

Kod    

While 

do 

Mississippi  . 

Hod 

Ouai'liila  .  . . 

do 

Caclio 

White 

ouarhita  .. . 

Rod 

Arkansas. .  . 
do 

Hod  

Onaohila    .. 

White  ...... 

Mississippi  . 

St.   Francis - 

White 

Oiiaeluta    .. 

.Vrkansas  . . . 

Whito 

Onaoliita  .  .. 
do 

Wliite 

do 

Arkansas    .. 

Mississippi  . 

Arkansas  .. 
do 

WInte 

Ouachita  .. 
do 

Ouacliita  ... 
do 

Arkansas . . . 

While 

Ouachita . . . 

Red  

Arkansas.. . 

do 

Red 

.\.rk:insrs  .. . 

Ouachita  . . . 
Red 

St.  Francis. 


Day  of  month. 


1       •! 


T. 

i.ai) 


T. 


.07 


•22 
l.tK) 
1.23 

1.34 
.46 


.63 

1.5' 

1.1: 

.56 

2.31 


.36 
.5S 
.31 

'.'si 

.29 

2.05 

T. 

T. 

.'•is 

1.S8 
.15 


.39 


.30 
1.75 

i'.m 

.04 
.15 

'.'34 
1.52 
.04 


1.'25 
'!63 


1.10 

2.06 
.35 
.07 
.03 

l.'.M 
.10 
.54 

2.00 
.'.)'2 

'[40 
.04 
2. 00 

i!6'2 
.80 
.16 

'.'io 

.90 
•  12 

,50 
.12 
.55 
1.46 

.'63 
.15 
.85 
.9B 

2!4'2 
1.92 

't.' 

.03 

'.SO 
2.00 
4.00 

.70 

'■63 

i'is 

.08 

.14 

T. 

1.35 

i.'^io 

1.''26 
.70 
.37 
.02 
.■20 

't.' 

.75 

■'05 
T 
.•20 

T.' 
2.43 

i'.' 

'"47 
.'6i 

i'06 

'.'6'2 

f.' 
'.'63 

'.'8-5 





.16 
.08 

'.'65 

'.'so 

'.'63 
'.■76 

'.'ei 

"m 

".bi 

'r.' 

.33 

'!•}& 

T. 

"■m 

'.'49 
'.'25 

■Jo 
.  36 

'.'56 
.69 

'f.' 
1.19 

2.'(k'i 

.42 

78 

'1'. 

'.'64 
.45 
.75 

't'.' 

.49 

'.'66 

l''2S 
.01 

''■78 

.'n 

.10 

'.'5.5 

'.'44 
.10 

".55 

.33 
17 


.6.1 


T. 

'.'82 


.48 


.08 


T. 


la 


.03 


.32 


.14 


1.01 
.47 
.65 

.34 
.60 
.21 
.'25 

.28 

'.■a 

.34 


.18 

1.07 

.06 

.86 

.'65 


1.70 
.02 
1.'25 

'.'75 
.13 
'1'. 

.'46 
33 


.15 
.53 
T 

".01 
.•20 
.35 
1.00 
50 
11 
.45 
08 


.25 
T. 

....  1 
.18 

".U 


.14 


.31 


.07 


.30  .10 
.01 
.34 


.05    .39 
.05 

'•27  '. 


.01 
67 

.45 

.■25 

.25  1.08 

■10    .35 

.80 

1.68 

05 


.09 


32 

3.47 

10 

31 


26 

09    .53 

.11    .23 

.35 

1.'20 
70 
.31  ..50 


.05 


.08 


.58 
1.34 


1.89 
".'ii 


.35 


20 


22 


28 


24 


26 


.38 


.03 


T. 

1.00 


.02 


.08 


.02 


.68 

f.' 

l!63 

".2\> 

T.' 
T. 

.03 

'.'06 

'i'.' 

'!ii 
.10 


2. '20 


.14 


.06 


.09 


15 
1.40 

30 
1.82 

16 


1.12 


.32 


.02 


.20 
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.92 

■45  1.38 


.'23 

'.'oi^ 

.08 
1.76 
.11 
.19 

.'ii 

.'26 
.03 


.32 
T. 

T.' 
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.41 
.14 
03 
1.37 
.•27 

'.'67 

.70 
.40 
.94 
.48 
1.30 


49 
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09 


.02 
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.16 
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.40 
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.'54 
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T. 
.49 
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.16 
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1-52 
.50 
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T. 
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.'26 

T 
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1.10 
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.31 
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.14 
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.04 
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.60 
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'.'38 
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2.07 
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2  66 
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.43 


.07 


17 
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.34 
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.62 


1  64 
18 
00 
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.18 


.76 


.03 


.07 

65 

1^70 

T. 

'.'22 

.'32 
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1.15 


T. 


.05 


.17 


.03 


.04 


4  l.T 
8.4H 
4.17 
M.fiO 
7.10 
e.hg 
6.)iS 
0.18 
■2. -,6 
3.t-» 
4.86 
6.77 

•J<I6 
4.18 
8. 70 
7.42 
■2.  21 
4. 61 
6.61 
4.76 

4.''24 
4.12 
6. '28 
6.63 
2  ..19 
3.  10 
4. 50 

3' 85 
7.17 
7. '23 
5. -29 
5.36 
4. 10 
5.(W 
4.68 
6.57 
5.83 
3.10 
2.75 
3.73 
3.69 
3.50 
6. 90 
5.12 
4.07 

5.  72 

6.  41 

9.' 27 

7.09 
■2.79 
5.76 
4.58 

4.62 
7-89 
9  •25 
9.80 
4.71 
3.78 
2.07 
3.60 
6  22 
2.74 

sisi 

3.63 
5.52 
3. 63 

3.n 
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Bxospt  as  iudi-tated.ibsjrvations  are  ?enL>rally  m\  I 
**'  Regular  Weather  Bureau  station:  precipitation 
llowius  measurement.    :,  i  Procipiiation  measured  in 


Stations 


Rivers. 


'ort  .'Smith.  . .. 
lanlauelle.  . . . 

.itlir  Hock 

'iue  ISluir 

ilack  Kock  . . . 
'aiioo  Itock   .  . 

latesville 

iewijort 

iooi'iaiowu.  . . 
'^aroudon  .  . . . 

lel-^iia. 

irka.!.-,**  City. 
■«niden 


I  Flood    1 

.St; 


I  I 


Arkansas 

■.io 

do...... 

lio ...... 

Black 

Wliite. 

do 

do- 

do...... 

do 

.Mis.^issippi.  . 
do 

Onudiiift  .... 


■22 

■20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 


\^Zo\^  '  ^"'"^"''°^''  ']''■'.  ';-i^''®''  ^  ^"^  Pwoipitatiou  resordod  is  for  the '24  hours  endingat  the  time  of  the    obsermion. 
is  for  24-honr  period,  midnisnt  to  midnight,    t  Separate  dates  of  falls  not   recorded.    ^Precipitation    included    in    the    ne:tt 
themorning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding -24  liours.      T.  Trace,  or  less  than  «.01  inch. 
Daily  Kiver  Stagres  for  June,   1919. 


30  IS. 

22  122. 

42  38. 

42  ^43. 

49  15. 


10.5    9. 

10.2  10. 

12-7112. 

lu.3  lb 
7.0'  9. 
7.0  14, 

14.  l'2u. 
4115. .815. 
3|l5.  4-18 
7]-23.0  2.J. 
0137.  7  38. 
9*43.9  13. 
5  15.  2  13 


7    9. 

6  9. 

2  11. 
215. 
3il4. 

7  15 
4  25. 
4  "20. 

6lly 

3  23 
2  38. 
9  43 
oV>. 


2  8. 

3  8. 

7  10. 

4  15. 
3  16. 
7  9. 
2 '-21. 
ol2:i. 
31-20. 
6123. 
438. 
9!4i. 
4111. 


8.7    8.6l  8.310. 

11  7. 
0|  7. 
5  11. 
5  16. 


0-20, 
0  21 


9143 
2'  9 


.4  7. 
8  8. 
3!  12. 
.2[16 
Oi  8. 
3  15 
0'21. 
8  21 
3'24 
5i36 
8|43 
O'  6. 


9  15. 
3^21 
121. 

6  24. 
8  36. 

7  43. 
4    6. 


10 


11 


11.0 

8.3 

7.0 
11.3  .., 
I6.0I16, 

6-2|  5. 
13.3|12 
■20.9il9. 
21.5|21 
■25.  2 
35.  6 
43.0 

5.  S 


12 


13 


14 


15 


15 


0    9.3  10. 

4  8  17. 
4|  9.6  8. 
8  13.2  13. 
2|l5. 1|15. 
4|  5.11  4. 
0'11.5  11. 
9|18.2:17. 
621.4121. 
9/26.2  26. 
0'34. 51:33. 
2|41.8|41. 
2:  5.01  5. 


61 11. 
5  8. 
8'  7. 
2|  12. 
7il4. 
6!  4. 
2 '10. 
8  17 

3  21. 
4-26. 

4  32. 
4  41. 
0    5. 


3U 
9  9, 
9  8 
4[ll. 
0|13. 
2I  3. 
910. 
1  1.5. 
Ih20. 
5  ■26. 
5  31. 
040. 
Ol  5. 


17 


4  13, 
9. 

2!  9. 
8;  12. 
5' 12. 
9^  3. 
21  9. 
6:15. 
9:20. 
5|^26. 


18 


19 


20     21 


13.8 

10.  s 
9.7 
13.2 
11.611 
3.3;  3 
93'  9 
14.6  14 
•20.3  19 
5j^26.  4  -26 
2j^29.0  27 
7i38.8  37 
0;  ^.8    4 


9U.6 
011.4 

2  11.5 

3  14 
5,11.6 
2'  2. 
81  9.5 
2  12.8 
8'19. 6 
3121 
8i^27.  0 
9  37.0 
7    4.7 


22 


10.3110 
10-81  9- 
11.6'11. 
15.2  15. 
12.0111- 

3.5I  3. 

9 .5!  10. 
r2.0  11- 
19-  3  18- 
■26. 1  ■io. 
■26.4^25. 
36. 2  35. 

4.6    8. 


23 


24 


25 


26 


8  10.  4| 
21  9.71 
Ij  10.81 
4I14.7, 

6:r2.o. 

6  4.2| 
5  9,8, 
210.6, 
8118.3' 
8r25.6 
4|25.0 
4|34.8 
2'  9.5 


10.4 
9.7 
9. 5 

13.9113. 
17.4  16 

5.9!  6- 
14-0112 
11.0' 15 
17-9  17. 
•25.5  25 
•24.  Ir23 
34-0|.33- 

9.0'  8 


7  12.3 
1|  9.6 
2'10.8 
6  14.2 


15.2 
5.9 
13.0 
15.3 
17.9 
■25.  2 
■22.  7' 


27 


2S 


29      30      31 


25.0 
■22.1 
32.4131.8 
15.0  18.0 


11.7110 
10.4|ia 
9.5|10 
13.5113 
14.0  12, 
7.5!  6 
13.1|13 
16.7116 
18.  l;]8 
24 
■21. 
31 


81I1. 6:11.3 

2i  9.1'  9.2 

3:10.4!  9.5 
.5114.114.3 
-3ill-0  10.1 
.61  5.1    4.4 

9,12.1  10.9 
.8:16.7,16.1 
- 1:18-2,18.  2 
■8^24.6|^24.5 

6  21.9;22-5 
.0  30.2,29.8 
•6  13.3:12.0 


4G 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


June,   1919. 


Daily  Temperatures  for    June;  1919. 


Stations. 


10  11  12  13 


15   16  17   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


31 


m 


Amity  §§ 

Batesville  W 

Bee  Branch  

Bentonville 

Bergman 

Booneville  

Brinkley 

Calico  Rock  ^4  .  . . 

Camden 

Conway  

Crossett 

Dardanelle  ... 

Dodd  City 

Dumas  

Eldorado 'J'J 

England  M  

Eureka  Springs  . . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Grannis  

Gravette  • 

Hardy 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig 

Jonrsboro 

Junction 

Lewisville  

Little  Kock 

Lutherville 

Malvern 

ilamnioth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree  W  . . 

Marshall 

Mena  

Mountain  Home . . 

Mount  Ida     

Xail 

Newport 

Ozark  

Osceola  

I'iiieBlufI§S  

Pocahontas 

Ponlandj§ 

Prescott .  ■ 

Risoii     

Rogers 

Searcy 

Stuttgart    

Subiaco    

Texarkana  

Warren  

Wynneiv  


Maximum . . 

Minimum  . . 
Maximum. . 
Minimum  . . 
Maximum. . 
Minimum  . . 
Maximum.. 
Minimum  .. 
Maximum. . 
Minimum  . . 
Maximum. . 
Minimum  . . 
Maximum  . 
Minimum  . 
Maximum. 
Minimum  . 
Maximum. 
Minimum  . 
Maximum. 
Minimum  . 
Maximum. 
Minimum  . 
Maximum. 
Minimum  . 
Maximum . 
Minimum  . . 
Maximum, 
Minimum  . 
Maximum. 
.Nliuimum  . 
.Ma.ximiun. 
Minimum  . 
Maximum. 
Minimum  . 
Maximum. 
Minimum  . 
Maximum. . 
Mininuim  . . 
Ma.ximum. . 
Minimum  . . 
Maximum . . 
Minimum  . . 
Ma.xinmm   . 
Minimum  . . 
Maximum. . 
Minimum  . 
Maximum.. 
Mininumi  . . 
Maximum. . 
Mininunn    . 
Maxinunn   . 
Mininuan  . . 
Maxinunn   , 
Mininumi  . . 
Maximum. . 
Mininuim    , 
Maximum. . 
Minimum  . . 
Ma.ximum, . 
Minimum  . . 
Ma.ximum. . 
Minimum  . . 
.Maximum  , 
Miniiniuu  . . 
Maximum. . 
Minimum    . 
.Maximum   . 
.Miniimuu  . . 
Maximum  . 
.Minimum  , . 
-Maximum   . 
Minimum  . , 
Maximum   . 
.Miniiniira    . 
Maximum  . 
Minimum  . . 
Ma.'iimum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum. . 
Minimum    . 
.Maximum 
.Mininuun  . . 
Ma.ximum. . 
Minimum 
.Maximum  . 
.Mnunium  . . 
-Maximum   . 
.Minijnum    . 
..laximum  . 
.Mijiiujuia 
-Maximum. . 
.Minimum  . . 
.Maximum. . 
.Minimum  . . 
.Ma.xinnun.  .1 
.viiaimuni  . 
.Slaximum 
-Mininunn 
.Muxinnim 
.Mininuim  . 
Maximum. 
.Miunnum 
.Maximum. 
-Mi aimuni  . 
.Maximum 
-Minimum  . 


59 
76 
63 

74 
60 
59 
51 
68 
56 
67 
55 
79 
57 
76 
64 
83 
61 
♦2 
58 
74 
6i 
64 
59 
70 
58 
76 
65 
70 
61 

SO 

60 
63 
54 
58 
54 
66 
56 
67 
56 
59 
54 
80 
65 
82 
54 
69 
59 
77 
62 
76 
63 
69 
58 
90 
69 
70 
60 
62 

'76 
60 
77 
66 
74 
69 
90 
69 
76 
61 
67 
56 
74 
6j 
67 
52 
60 
50 
80 
65 
73 
52 
83 
69 
75 
65 
75 
67 
75 
66 
70 
59 
85 
59 
60 
55 
74 
65 
78 
66 
64 
57 
70 
53 


86  91 


66  58 
84  91 


91 
63 

85 

58 

88 

59 

86 

68 

86 

54 

83 

60 

92 

58 

87 

€0 

89 

59 

90 

61 

92 

66 

84 

62 

85 

56 

91 

68 

91 

64 

8 

5' 

85 

55 

82 

59 

76 

63 

80 

71 

83 

58 

85 

59 

90 

58 

88 

64 

93 

62 

88 

58 

93 

67 

92 

59 

87 

65 

80 

'89 
62 
83 
60 
82 
65 

93;  93 

58   58 

91 

67 

88 

65 

85 


56 

52 

73 

80 

55 

60 

85 

91 

60 

60 

86 

90 

53 

59 

84 

87 

59 

58 

90 

95 

54 

60 

81 

85 

56 

57 

89 

92 

54 

60 

86 

92 

57 

58 

88 

92 

61 

72 

75 

86 

64 

&) 

79 

87 

89 
67 

87 

'89 
65 

861  89 

62!  64 


84 
65 
83 
66 
96 
67 
84 
67 
85 
65 
84 
71 
86 
65 
84 
66 
91 
68 
90 
68 
81 
69 
83 
72 
83 
66 
84 
67 
86 
68 
80 
66 
88 
65 
87 
67 
83 
70 
83 
70 
84 
66 
85 
67 
83 
69 
86 
70 
89 
67 
91 


85   86; 

69  68' 

85|  91 

65  i  63 

78 

69 

96 

69 

87 

64 

83 

67 

89 

63 

85 

65 

77 

64 

90 

70 

89 

70 

89 

70 

91 

65 

89 

67 

85 

70 

98 

68 

84 


81 

82 

68 

70 

94 

99 

68 

70 

88 

94 

63 

66 

82 

87 

63 

64 

92 

91 

66 

68 

87 

91 

6J 

63 

81 

80 

67 

67 

93 

96 

70 

72 

89 

82 

66 

70 

95 

97 

69 

68 

92 

94 

69 

68 

90 

94 

71 

71 

88 

98 

62 

63 

88 

93 

65 

67 

88 

94 

72 

72 

83 

88 

61 

66 

90 

92 

68 

71 

90 

93 

68 

69 

88 

93 

66 

67 

81 

92 

65 

65 

8,. 

93 

61 

65 

91 

95 

69 

70 

89  931 
65  68; 
931  91: 
66!  65: 
85 
72. 
96' 
70 
94i 

68  j 
91 
68 
92 
70 
96 
65: 
86: 
70' 
96 
72 
89; 
72! 
941 
70 1 

100! 

69  j 
94! 
72i 
98 
71 
95' 
69: 
96i 
721 
881 
66  j 
93 
72 
93 
73 
95 
72 
9.3 
6,S 
93 
74 
95 
71 


87 
68 

89 
70 
94 
68 
86 
67 
89 
65 
92 
79 
88 
72 
89 
71 
93 
70 
89 
70 
84 
70 
87 
7! 
87 
66 
86 
73 
88 
70 
85 
70 
911 
64 
87 
67 
88 
71 
87 
70 
85 
67 
90 
69 
84 
68 
87 
69 
91 
70 
90 
...I  74 
86|  90 
70  71 
94  94 
701  69 
92  83 
73 1  72 
89,  86 

■95I"- 


94 
69 
86 
66 
97' 
74] 
90i 


69: 
100: 
73 

92 
74' 
96 

71| 


72'  70 

93'  86 

68  69 
85!  75 
74  61 
97;  92 
73'  72 
95'  92 
70'  71 
89  85 
6.)  66 
88'  89! 

69  68 


70;  70 
90   88 


95  88 


93   90 


86 
69 

84 

71 

86 

71 

85 

68 

89 

67 

81 

65 

93 

70 

84 

71 

88 

68 

87 

72 

89 

71 

86 

73 

86 

62 

90 

70 

93 

70 

87 

70 

90 

66 

85 

66 

89 

71 

86 

70 

86 

68 

88 

71 

86 

69 

85 

69 

89 

68 


92   94 


821  831 
70; 


61 

87 
72 

89,  88 

70   68 


2^  73 


90 
73 
83 
6J 

79:  83 


92   99 

70   70! 


86;  85 
69 
90 
68 


89 1 

68 

89, 

6i\     69, 

87|  90' 


75 

71 

72 

70 

94 

85 

86 

89 

75 

71 

71 

71 

92 

8» 

84 

88 

72 

70 

70 

68 

90 

94 

92 

89 

70 

70 

70 

70 

94 

84 

88 

89 

73 

70 

72 

71 

94 

88 

S:i 

88 

69 

7u 

72 

71 

82 1  88  89 
72 
90 
70 
91 
72 
87 
70 
90 
70 
90 
73 


70; 

89 
75' 
90! 
701 
90 1 
701 
84 
69 
91 
69 
81 
63 
89 
74 
90 
72 
84 
71 
98 
71 
83 
70 
90 
72 
92 
("4 
92 
70 
88 
68 
87|  87 


73 

95 

70 

89 

69 

85 

66 

88 

71 

81 

70 

87 

70 

89 

71 

87 

72 

91 

71 

87 

74 

89 

68 

84 

74 

82 

72 

79 

70 

92 

69 

89 

7U 

91 

74 

85 

74 

90 

69 

91 

71 

82 

66 

85 

72 

85 

71 

90 


92 
72 
99 
72 
101 
70 
86 
67 
92 
67 
89 
74 
94 
71 
91 
69 
82 
73 
93 
72 
93 
70 
94 
73 
89 
63 
89 
72 
87 
71 
80 
70 
92 
63 
89 
68 
94 
74 
89 
71 
86 
68 
91 
67 
85 
70 
90 
72 
85 
70 
92 


85 
74 
85 
73 
89' 
V4i 
94'  91 


81   86 

73!  74i 


86'  90 

691  71 


92 

73 

92 

71 

93 

70 

88 

67 

90 

61 

93 

72 

94 

71 

92 

70 

86 

72 

93 

71 

94 

72 

9'2 

73 

89 

63 

91 

72 

92 

70 

85 

68 

93 

66 

90 

66 

94 

71 

87 

71 

88 

69 

90 

69 

91 

72 

94 

74 

89 

70 

93 

72 

87 

72 

87 

73 

90 

73 


90l  89  90 

691  66  68 

82:-  81  88| 

74i  73  72; 

93!  93 

721  73 


89 
71 
88  89 
66   68 


68   6J 

86   85! 


63 
94 

71! 


91' 
73 
93' 
73' 
91 
70! 


84!  S'-^ 

721  71 


90 

72 1 

88: 


87 

68 

88 

70 

85 

68 

91 

64 

94 

72 

90 

70 

86 

68 

91 

69 

89 

68 

93 

74 

89 

70 

88 

65 

90 

70 

91 

69 

90 

68 

91 

66 

88 

67 

92 

74 

89 

71 

88 

67 

86 

68 

90 

68 

92 

77 

92 

69 

90 

70 

89 

71 

92 

73 

87 

73 

86 

'96 
68 
86 
67 
82 
68 
93 
71 


68 

87 

65 

89 

67 

84 

66 

85 

66 

94 

71 

92 

65 

87 

6 

91 

69 

89 

67 

94 

75 

86 

72 

84 

63 

86 

70 

90 

70 

90 

70 

86 

65 

85 

66 

99 

72 

87 

69 

81 

66 

85 

62 

90 

70 

89 

71 

90 

69 

89 

66 

90 

72 

90 

71 

86 

69 

85 


66 

6,1 

6/" 

88 

91 

87 

71 

71 

70 

90 

91 

92 

/2 

VI 

iJ 

93 

91 

91 

72 

71 

70 

87 

92 

94 

72 

72 

71 

87 

91 

91 

73 

73 

70 

91 

90 

8-i 

74 

74 

72 

68 

87 

69 

94 

67 

82 

65 

88 

66 

87 

71 

90 

65 

87 

68 

90 

68 

89 

69 

87 

72 

86 

71 

86 

63 

88 

70 

89 

69 

88 

70 

89 

64 

86 

66 

88 

73 

86 

76 

85 

6' 

89 

68 

86 

68 

89 

70 

86 

68 

90 

69 

91 

73 

87 

70 

86 

72 

86: 

'88 
69 
90 
64 
82 
69! 
93' 
6J, 


86 

68'  68! 
8)   85! 


67 
88, 
65' 
81' 

66; 
90' 

69,, 


85  . 

66!. 

85!. 

70!. 

87i. 

69;. 

83!. 

70' 

8i|., 

68  . 

90!, 

^^!. 
-|- 

70'. 

871. 

7) 

88  . 

71'. 

92,, 

7l!. 

86'. 
69'. 

8J!. 
71;. 


M  Instruments  are  read  in  the  morning  the  maximum  temperature  then  read  is  changed  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  alwayg  occurs. 
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U.S.  Ui:i'A!xi>.i^l.i  Oi"  AClillULTUHi.,  „ ;. ,.,  „ ,u. 

ARKANSAS    SECTION 
HARVET  S.  COLE,  Meteorolorlat 


\XIV     Little  Rock,  Akk.,  July,  lUli).     No.  7 


OKNERAL  SUMMARY 

%'  IcinpiM-atui'c  avrr;i,u-c(l  snni('\\lKil  nliovc    imrinal,    lull     no 

ii'd  of  \\\ix\\  l('iui)(>i-aluiTs  and  rcronl  lucakiiij^   rxlrcmcs 

crops  and  licairli  \va^  I'xporicuctnl.  .Ul  (Except  live  sta- 

ivin^-    normals  sluiwcd  p(l^itiv(' d('])artuivs.      The  proci- 

,tioii  averaii'ed  ali.int  .')0  perccni  of  the  normal,     })osi!ive    de- 

:uns  heinji'  shown  al  only  thre(-  stations.  A  lower  average  Tor 

State  hasheini  recorded  only  twiee  in  July  during  tlie    past 

rears.      'I'he  nioisturi' however  was  snllieient    for  all  needs  in 

t  localities  as  the  two  preeeding  months  had  heen  very  wet. 

utdoor  work  ^vas  carried  on  during  the  entire  month    und(  r 

iraltle  conditions.      Much  fruit  was    gathered    and    shipped. 

on  improved  slowly  dining  the  entire  month  and   nearly  all 

y  corn  was  beyond  wliere  lack  of  rain  could  materially  affect 

Late  corn  was  injured  hy  lack  of  moistiwe,    and    meadows, 

■k.  and  pastures    were    needing    rain   hy    the    close    of    the 

Uh.  Xo  destructive  storms  or  floods  occurred. 

T.G.S 


I 


TEMPERATURE 


he  average  .July  temperatur(>  for  54  stations  in  Arkansas  was 
!  .  For  41  stations  having  a  record  of  ten  years  or  more 
mean  was  1.2-  above  normal.  The  highest  monthly  mean 
84.0- at  Fort  Smith,  Sebastian  Comity,  the  lowest  76.2=  at 
1,  Xiwvton  Couury.  The  highest  temperature  observed  dur- 
the  month  was  104°  at  Bee  Branch,  Van  Buren  County,  on 
2r)lh  and  81.st  and  at  Booneville,  Logan  County,  on  the 
1,  the  lowest,  .'')4-  at  Batesville,  Independance  County,  and 
uitain  Home,  Baxter  County,  on  the  ISth.  The  greatest 
y  range  was  40^^~  at  Bee  Branch  on  the  2.-)th.  Generally  the 
lest  tempei-ature  occurred  about  the  11th  or  24th  and  the 
est  about  the  17th  or  b'sili. 


■  PRECIPITATION 

'he  average  .fuly  precipitation  for  G9  stations  in  Arkansas 
1.91  inches.  The  average  for  .5G  stati.ms  having  a  record 
en  years  or  more  was  1.82  inches  below  normal.  The  great- 
monthly  amount  was  7.35  inches  at  Bergman,  Boone  Coun- 
the  least  0.10  inch  at  Aforrilton,  Conway  County.  The  great- 
.  amount  recorded  in  twenty  four  con.se(!utive  hours  was4.G5 
lesat  Bergman  on  the  27th.  The  average  number  of  rainy  days 
i^tlve.  Precipitation  was  rather  general  over  the  State  from 
7th  to  the  Oih  and  from  the  27th  to  the  ,'51,4. 
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MISOEI^LANEOtrs  DATA 


ProHiiuro 

(Soii-levol) 

Wlii.l. 

Hi!lntlvo 

llll  llllrlliy 

if 

5;3 

SUitiolis 

a 
I 

1« 

03 

'/I 

3 

V 

1 

t 

a. 

—  It  ■/, 

e3  >  ^ 

naa 

3  jA 

2- 

1 
1 

• 
« 

< 
1- 

llrMt.Jin  illi'.. 

30.  W 

30.  10 

10 

•29.77 

a 

2,4«2 

u 

IS. 

20 

81 

83 

Fi)rtSiiiiUi... 

29.97 

30.13 

1 

29.79 

u 

4,133 

20 

80  . 

2 

78 

60 

80 

Littlo  Rock.. 

30. 00 

30.18 

1 

29.82 

21 

4,570 

48 

nw. 

8 

78 

53 

74 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  numlxM-  of  stations  reporting.) 

Thvmhmto'nm:—  1st,  8;    2d,  2;  Gth,  4;  7th,  7;  8th,   7;  9th,  4; 

10th,  2;  11th,  2;  12th,  1;  18th,  2;  1.5th,  G;  21st,    8;    22d,  2; 

2Gth,  5;  27th,  3;  28th,  G;  29th,  8;  ,30th,  5;  31.st,  1. 

Dense  Fog:  -   18th,  1;  24th,  1;  29th,  1;  30th,  1  ; 

Solar  Halns:-\b{\\,  1;   17th,  1. 

Lunar  IlaJns:  —8th,  1. 

Hail.—CaYico  Bock,  29th,  light. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS-—  JULY 


Year. 


Temperature. 


OP 


Precipitation, 


Number  of  Dii- 


1891 

76.5 

10i)2 

79.0 

1893 

80.9 

1894 

ST.  4 

189.5 

88.9 

18% 

87.4 

1897 

72.4 

1898 

39.  9 

1899 

79.0 

19UU 

79.7 

1901 

83.  7 

1902 

79.4 

1903 

79.6 

190-1 

77.9 

1905 

76.7 

1906 

76.7 

1907   

SI. 4 

1908 

79. 2 

l.;iiVI 

81.0 

l:ilii 

7y.4 

1-.)11 

78.  4 

1'12 

81.3 

l.)13 

81.0 

IH14 

82.0 

1915 

77.  1 

i9I« 

82.  8 

ialV 

79.  6 

LIKS 

7  1-6 

:!)19 

81.2 

-4.6 
-1.3 
+  0.6 
-1.9 
-1.4 
+3.2 
+2.2 
-0.1 
-1.1 
-0.7 
+  3.5 
-0.7 
-0.3 
-2.0 
-a.  3 
-3.4 
+  1.2 
-0.9 
+  1.7 
-0.7 
-1.8 
+  1.4 
+  1.6 
+:.'.  8 
-1.8 
+3.  2 
-0.3 
-0.1 
+  1.2 


103 
104 
103 
lOS 
104 
110 
.  109 
105 
100 
102 
116 
105 
1U5 
KM 
106 
99 
108 
193 
106 
105 
106 
lO'l 
104 
110 
107 
106 
106 
111 
104 


7.24 

+4.14 

13 

3.  ,58 

-0.44 

10 

2.94 

-1.08 

17 

3.98 

-0.04 

17 

7.34 

+3.  32 

12 

1.61 

-2.  30 

16 

3.  25 

-0.66 

16 

4.  26 

-0.  38 

12 

5.14 

+  1.97 

15 

4.46 

+  0.63 

10 

2.  49 

-1.  36 

15 

4.49 

+0.26 

14 

3.  .86 

+0. 06 

13 

4.43 

+0.59 

13 

7.60 

+3.67 

10 

.b.96 

+2.  17 

13 

1.  96 

-2.  08 

21 

3.00 

-0.97 

15 

2.51 

-1.73 

19 

5. 46 

+  1.-50 

15 

4.83 

+0.  97 

9  1 

2.  82 

-1.61 

15  ! 

4.3i 

+0.35 

13 

2.  69 

-1.05 

11 

2.40 

-1.74 

20 

2.  09 

-1.93 

19 

.5.  10 

+  1.18 

15 

1.53 

-2-53 

19 

1.91 

+  1.  82 

19 

10 
10 
6 
6 
12 
4 


9 

6 

0 

9 

10 

13 

10 

4 

8 

5 

ID 

U 

6 

8 


1 


52 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


July,  191^ 


Climatologrical  Data  for  July,   1919. 


Stations. 


Counties. 


Tem 

C3 

<D 

t» 

-O 

I- 

O 

Qi 

Qi 

a 

o 

o 

S 

ja 

. 

> 

Temperature  (  Degrees  Fahrenlieit). 


c  o 

03  « 


Precipitation,  inches. 


3  O 


>  P 


Number  of  days . 


Sa 


Observers- 


Alicia 

Amity 

Arkailelpliia  . . 
Arkansas  City. 

Batesville 

Hce  Branch  ... 
Bentonville  ... 

Bergman 

Black  Rock  . . . 
Booneville 


Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Centerpoint 
Clarendon  .. 

Conway 

Corning 

Crossett 

Danville 

Dardanelle  .. 


Dodd  City  

Dumas 

Dutton 

Eldorado  

England 

Eureka  Springs 

Kayetteville 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown 


Gillett 

Grannis  — 

Gravette  

Hardy 

Helena 

Hope 

Hot  Springs  . 

Huttig   

Jclks 

Jcmesboro  .. , 


Junctiontt 

Lewisville 

Little  Rock 

Lutherville  tt  

Magnolia 

Malvern   

M  ammoth  Spring  . . . 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall  


Mena 

MorriUon 

Mountain  Home 

Mount  Ida   

Murireesboro 

Nail  

Newport 

Okay 

D^ceola — 

Ozark 

Pine  Bluff 

I'ocahoutas 

Portland 

I'rr-scott 

Princeton 

Itison 

Jtogers 

Searcy 

SlirM-idan 

Springliank  U 

.■^tuttgart 

.<ul)iiico 

'Ji'xarlana 

Iinpli'  rs  rt 

W  iU  liMl 

Wliiti-clilVs 

Wynne 


Lawrence 

Clark 

do 

Desha 

Independence. 

Vau  Buren 

Benton 

Boone 

Lawrence 

Logan 


Monroe... 

Izard  

Ouachita  . 
Howard  . . 
Monroe . . . 
Faulkner . 

Clay 

Ashley — 

Yell 

Yell 


Marion 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington . 
Seljastian  — 
Hempstead  .. 
White 


Arkansas  . . . 

Polk 

Benton  ..  .. 

Sharp 

Phillips  .... 

Garland 

Hempstead- 

Union 

Woodruff. .. 
Craighead.. 


Union 

Lafayette . . . 

Pulaski 

Johnson 

Colimiliia  . . 
Hot  Spring  . 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcv 


Polk 

Conway  

Ba.xter 

Montgomery  . 

Pike 

Newton 

.Tacksou 

Pope 

Mississippi  ... 
Franklin 


Jefferson  . . . 
Randolph  . . 

.\shley  

Nevada 

Dallas 

Cleveland  . . 

Benton 

White 

Grant 

Miller 


Arkansas 

Logan 

.Miller 

Veil 

liradley 

Little  I'iiver. 
Cross 


Stat<>  Means  and  Extremes 


254 
250 
250 
145 
277 


1303 
1324 
259 


226 

361 
158 
470 
171 
309 
293 
175 
337 
330 

1175 
162 

1590 
265 
229 

1465 

1451 
481 
264 
200 


921 
1250 
643 
182 
377 
600 


196 
345 

182 
262 
28G 
775 
315 
277 
512 
235 
229 
1083 

1284 
347 
800 
730 
307 

2233 
231 

1700 
240 
377 

215 
300 
122 
327 
2»7 
243 
1385 
236 


240 

228 
10.50 

332 
2000 

206 

250 


79.8 
81.7 
78.6 

77.  gf 


83.8 

81.3 
81.5 
80-6 


82.3 
82!6' 


82-8 


87.2 
82.6 


82.6 
79. 9» 
79.2 
78.9 
84.0 


-  0.6 

+  1.8 
+  0.1 
+  2.0 


99 

104 

96 

97' 


+  1.1 


-0.4 


104 

100 
102 
97 


+  1.6 
+'V 


101 
"97' 


2.1 


103 


+  1.3 
-  1. 

+  L4 
-t-  1.2 
+  3-0 


99 
98a 
96 
95 
101 


11 

25+ 
11 

24+ 


29 
11 
12+ 


11 

'14+ 


11+ 
11+ 


58 


24 

11+ 

11+ 

24+ 

11 


80.8 

78.9  +  1. 

81.1  +  2.0 


82.0 
82.4 
8L8 


82.4 
83.1 


82.2 

81.4 

82-0 

HO.  7 

7».8a 

80.  U 

83.6 


97 
95 
101 


+  1.7 
+  1.3 

0.0 


101 
100 
99 


+  2-1 
+  1.9 


99 
100 


78.  J 
80.6 


76. 2'' 
83.6 
76.8' 
80.0 

83.  6« 

83.  7 
81.2 
82.4 
82.7 

83.  8" 


4  1.6 

+  2.2 


-0.3 
+  1.0 


98 
100 
98 
98 
98 
101 
103 


10+ 

11 

24+ 


24 

11+ 

31 


11 

11+ 

25 

25 

25 

31 

20+ 


+  0.4 


99 


58 


97 
101 


+  0.9 
+  2.5 

-'o.'i 

+  2.0 

+  1 

+  1-3 
+  1.0 
+  0.9 

+  '3'5 


79.1   1+2.3 
81 


81.6    +  0.9 


83.6 
S.i  .2 
80.0° 
82.2 

81 '2' 

6l  .2 


2.7 
0.9 


+   0.4 

+  'i'o 


+  1. 


92« 

103 

92" 

95 

102" 

103 
100 
98 
99 

'162- 
98 
97" 


100 
103 
101 
95" 
97 

'  '99' 

104 


25 
11 
20+ 
4+ 
11 

11 
30 
15+ 
11+ 

•24 

11 
24+ 


31 
11 
11 
11  + 
U 

30+ 

lit 


17+ 
18+ 
18 


32 


18       34 

17  :  '27 


IS       34 


18+ 
17+ 


3+ 
17+ 
19 
17 
18 


17 
18 
3+ 


30 

34a 

34 

31 

26 


8+ 
18 
18 
18 
18 
17 
17 


33 


L90 
1.04 
1  67 
2.90 
2.50 
7.35 
2.0; 
0.86 

2-79 
1.76 
2.96 


-2. 10 
-2. 93 
-1.59 
-0.66 
■-1.81 
+3.23 
-1.83 


-L42 
-1.48 
-1.03 


2.14 
1.19 
0.50 
2.67 
3.99 
0.35 

3. 42 
1.07 


2.85 
0.50 
3.60 
2.62 
0.24 
0.45 
L05 


0.50 

0.50 
0.76 
1.80 
1.81 
4.65 
1.  16 
0.83 

1.10 
0.70 
I  25 


-1.54 
-2.34 
-3.22 
-2.36 

-3.' 38 

-L27 

-2.77 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 

o.n 

0.0 
0.0 


0.86 
0.44 
0.30 
1.71 

1 .251 
O.21I 

1.34 
0..52 


0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0  i 

0.0 

0.0 
0  0 


2.09 
2.09 
163 
1.20 
0.54 
1.78 
0.26 
0.41 
2.47' 

1.39 


2.36 
3.83 
0 


-1.06  L35 
-2.48  0.30 
-0.56'  1-30 
-l.oll  1.43 
-3.60|  0.12 
-3.05!  0.45 
0-40 


e  0 

0.0 
0.0 
00 
00 
0.0 
0.0 


0.78 
-2.74|  1.48 
-2.491  0-81 
-2.641  0.70 
-4.051  0.22: 
-2.76  0.72i 
3.85    0.20 1 

0.21 
-0.66    1.33 


-2.73 


-1.63  1.23 
+0.28  0.92 
I  0.22 


0.51 


3.89I+O.47 


0.80 
1.41 
1.16 


18 
18 
18 
17t 
18 


64 

17 

59 

18 

63 

17 

02 

4 

62" 

"u 

58 

IS 

6)" 

18 

62 

4t 

(in 

18 

6« 

161 

65  ■■ 

18. 

65 

■i 

61V 

171 

54 

18 

21'< 

34 

27" 

31 

SO"- 

32 
33 
31 
32 


33 
34» 


3.64 
0-10 
1.45 
1-85 
1.61 
4.25 
0.93 
L38 
3.02 
1-87 

0.29 
0  80 
3.97 
0.97 
3.44 
0.5..V 
2.60 
1.06 

l!8.i 

1.13 
2.  7;-. 
3.10 
1.99 
1.4:^ 
1.11 
2.23 


-3.20 
-L79 


075 
0.56 
1.28 
0.73 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


-0.78 


-1.97 


40      1.91 


-0.89 
-2.16 


-0.49 
-L89 


1.801 

0.  lOl . 

O.oOj 

1. 381 

0.67 

1.98' 

O.Sij 

0.95; 

2.10! 

0.801 


0.0 


-3.59  0. 15 
-3  9ol  0.25 
-0.  80i    I.yii 


-2.27 

-o'ci 

-2.99 
-1.80 


-1.15 

-3.23 
-0.75 
-0.05 

-i'.Vj 
-0.8, 
-1.2.^ 

-1.82 


0.58 
1.30 
0.41 
1-85 

0.  30 

1.  j(i 

0.91 
2.40 
1.00 
1.00 
(J- 91 
Mil 
1.6- 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0-0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0  0 

0.0 
0.0 
0.0 


16e 
14 


15 
16« 
6 
29 
19 
20 
15 
28 
19 

20 


15 

8a 
15 

0 
12 
10 
14 

1 

6 


15 
9 

171 
12 
10 
11  i 
10 


4  65!     0.0 


21 

18 

21 

14 

21 

21'> 

12 

'12  1 

14.j 

16  ' 

16 

13 

23 

25 

13" 

25 

22a 


sw. 
s. 


e. 
nw 


1 

6" 
10 
2 
0 
1 
2 
2 
6 


6 
10 
1" 
U 

ii' 

0- 


sw. 
se. 
e. 


sw 
sw. 
sw- 
ne. 


s. 
se. 


s. 


sw. 
sw. 


Julius  Guelk. 
J-  W.  Campbell. 
F.  .1.  Carpi'uter. 
Geo.  E.  Payne. 
Mrs.  Lelial.  Teter. 
J.  E.  Scanlan. 
U.S.  Weather  Buroi 
John  T.  Maxey . 
S  J  .  Howe . 
Supt.  Tuberculosis  , 

H.  L.  D.Whitson. 
J.  M.  Richardson 
A .  B  .Quartorman 
C.  M  .Huddlescon. 
Mrs.  B.  E.  Bishop. 
E .  E .  Cord  re  y . 
J.  N.   Crutchfield. 
A.  Tredick. 
J.  R.  A  vera. 
F.H.Wie.<er       , 

Neal  Dodd . 
Ben. Johnson. 
J .  M .  Ricketts . 
Paul .  Babb . 
J.  C.  Chenault. 
George  W.  Niclioald' 
University  of  Arkaii 
U    S.  Weather  Bur.; 
T.J    Logan. 
Charles  Hiiburn.     ; 

A.  H.  France 
Dr.  F.  C.  Mullins      < 
A.  F.  Stevens.  1 

C.A.  Cay wood. 
T.J.  Mitchell. 
i  N.  P.  O'Neal. 
j  A .  &  N .  dm .  HosB 
I  C .  A  Berry .  T 

i  W.  E.  Baker  -•' 

Benedictine  Sisterg;. 


J  .  A .  Lowderbaetei 
G.  H.  Dismukes.   . 
U.S.  Weather Bin-e«! 
n.Kaufleid.  ; 

State  Agriculture  Sell 
Mrs.    Kate  L.  Smitli, 
W.  S.  Vincent. 
Mrs.  .Mary  Spaine. 
Charles  Wa'.ton 
W.F.  Reeves. 


1 

s. 

4« 

sw. 

■■■■7' 



0 

s. 

3 

no. 

5 

s . 

1» 

s. 

3 

sw. 

V.  W.  St. John. 
.1.  W.  Dilbeck. 
U.S.  Halbert, 
0.  A.  Wliiltiiigtun. 
Henry  A.   Davis. 
Charles  Paxton. 
George  L.  Robinson 
U.S.  Forest  Service. 
Atwood  P.  Smilh. 
L.  M.  Guthrie. 

Roy  Ilammon. 
P.ei'ietiicliae  Sisters. 
T.  .-^  .  Corson. 
Irviii  A.  Illiikely 
PooCe  Colemaii. 
Geo.  11.  lisdile. 
Carl  A .  Slaick. 
Mi.ss  Sarah  Cypert. 
Mi.is  Elsie.  Glover  • 
G.  Field. 

IT.  A.  Biierkle. 
New  Subiaco  Abljey. 
U.S.  Biashcar. 
V.  S.  H'oiest  Servife. 
J.L.Clegg. 
Euli-hi  .M  Schirmer.  ^ 
E.  O.   .\lleii. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  lor  such  stations  as  have  ten  or  moce  years  record ;  but  all  complete  reports  are  used  m  detenut 
ing  section  means.  T.  I'recipiiation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  mdte.l  snow  ++neeeived  too  late  to  be  inchid^d  In  m  >ans  an  i  summaries.  R.>ferene,»  letters  \'  /.appe.irii|' 
ill  l!iH  table  in.licate  numberof  days  mi^sinj?:  for  exampl  ■.  ''  repn^^ents  two  day-  mi-iirj.  '.\N:i  on  other  d.ite^.  tfl'o-t  nlll  'e  a.l  lre.;s<s  of  these  statio.is  as  lullo.V--:-  Ja.iCtm 
K:indol|<li  La.;  Lutherville.  It.F.D.  .Vo.  2,  Lamar,  Ark.;  Siiringbauk,  Dodiiridge,  .-^rk..  limiiheiv,  Hover.  Ark.  ] 


\.\\   l!Ml) 


CLIMAT01.()(JK!AL  DATA:    ARKANSAS  .SECTION 


Dully  riouipltutiou  for    July,  lOlO. 


Wllt.Tsllc-.ls. 

Diiy  of  month. 

Stniloiis. 

1 

2 

8 

* 

s 

0 

7 

8 

9 

10 

n 

I'i 

13 

u 

IS 

10 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

28 

20 

27 

28 

29 

80 

81 

1 

iilii. 

Whito 

illy  III! 

OutvohilA     .  ■ . 

T. 

* 

■  t  > 

' 

* 

'  '  *  ' 

•  • .  > 

do    

.50 

.60 

".lis 

.10 

.40 

'f.' 
.50 

' 

.  *  •  * 

'  *  '  ' 

T. 

... 

.... 

1.90 

Uiisiis  City  II  II 

WSVlUlMlll 

(  Hraiu'li  

itoiivillo  •".. 

WniUM 

M-k   Kockilll... 

oiiovillo. 

ukl.-y    II! 

u'o  ItooUIIII.. 

•      ■■  '  II 

lilt 

Mt>!slssil>l)l  ... 

.10 
.61 
.20 

.22 
.04 
1.80 

tV 

'f.' 
.20 
.65 
.66 

10 
'IV 

.... 

.... 

".U 

.60 

T. 

E 

12 
T. 

1.04 

\Vlilt<< 

.Vrkansiis  

.  ll,)  

.06  .... 

"oe 

.61 
.10 

T, 

i.'si 
'tV 

.03 

•  02 

.40 
20 

i.'io 

.34 
126 

"■'u 

1  01 

'.'iw 

2.00 
2.  00 

\Vliiti> 

1.08 

.... 

.45 
.40 

4.66 
.10 

'.'S3 

7.36 
2  01 

,1,) 

1.16 

.08 

T. 

.10 

.... 

Arkansas 

Whito  

T. 

T. 

0  Mi 

.74 

'tV 

.24 

.07 

'  "  ■ 

.71 

2. 79 
1  70 

ill)    

Ouachita 

Ki'il 

.04 

.tV2 

m 

ii 

.25 

.48 

— 

r. 

.65 

.16 

.'40 

.16 

2  96 

M  III!.... 

Will  to 

.60 

"■m 

i.'n 

1.25 
.07 
.13 
.15 

.86 
.11 

.66 
.24 

T. 

.12 
.09 
T. 

T. 

2, 14 

.\rkaiisns   .... 
\Vhl(i.      

........ 

T. 

.44 

1.19 
0.50 

1   .   .. . 

T. 


.30 

■  20 


1 

.19 

.58 

■■76 

i'ob 

.10 

2  67 

lUilK-  If  

rdaui'lle 

Uii'iiy 

Avkansas 

'1'. 

104 

.... 

3.99 

do 

While 

.07 

.21 

036 

.39 

47 

•  33 

1.34 
.12 

.13 
.04 

.6:1 

.... 

3.  42 

Arkansas 

Whito 

T. 

... 

.52 

.10 

T. 

.01 

T. 

.13 

1.07 

.!■..  1.^    '■ '! 

Ouachita 

Arkansas 

Whit.' 

.]()    

T. 

•  30 

■  15 

.20 

.20 

.80 

1.35 
'.'36 

.15 

''80 
1.43 

T. 

T. 

'•'26 

.23 
.34 

".22 

■2.86 
0.50 

1  1  l]   

'.'io 

T. 

.30 

T. 

1   30 

.32 
.49 

.35 

3.60 

1  lit' 

T^ 

2.62 

■L.Saiilll***    .. 

^rgt'iown  1!  lU- 
lett 

Arkansas 

H.-d 

.12 

■  05 
.45 

't.' 

■f.' 

.... 

T.' 

.07 

0.24 
0.46 

Whito 

.04 

.40 

■  06 

.03 

.30 

1.05 

.Vrkansa.s 

^IIJn; 

K.Hl   

Wliilo 

do   

.7(1 

.20 

■  16 

.01 

.70 

.06 

".io 

'f.' 

.01 
.45 
.35 

T. 

.49 

.58 

.01 
T. 

.81 
.44 
.22 

.02 
1.48 
T. 

■25 

2.09 

2.09 

rdy 

leurt  II  II 

■  01 

T. 

.10 

1  63 

Mississippi  , . . 

1.20 

Red 

.12 

T. 

.10 

T. 

■  20 

T. 

0  54 

tSpriiisfs 

ttig 

Ouachita 

do 

.45 
.06 
.20 

.30 

.72 
.20 

.21 

1  78 

0.26 

ks  ll  li 

Cache 

.21 
.(',5 

0.41 

leslioro 

Whito 

.... 

'I. 

.34 

1   33 

03 

.12 

T. 

T. 

2  47 

Ouachita 

Ued 

T 

.30 

.11 

51 

.47 

139 

vvivville 

lie  Kofk  •".. 

Arkansas 

do 

T. 

.02 

.12 

1.23 
.11 

';22 

.60 

.01 

■.■57 

.03 

'.'8,5 

'  '26 
'.'67 

'  '.62 

.9i 

.21 

.06 
.92 
.17 
.12 

.19 

.72 

.61 

.03 

.12 

2.36 
3  83 

.07 

«ni)lia ■. 

lvtM-i\   1!  11 

miiioth  Spring 

Red   

'.'65 

■  IS 

't.' 

0.78 

Ouachita   

White 

Mississippi  . . . 

T. 

.50 

T 

.14 

.10 

.75 
.56 

.60 

.... 

3.89 
0.80 

i.'28 

13 

T. 

1.  41 

rke.l  Tree  II  ||  . 
rsliall 

St.   Francis 

.73 

.... 

T. 

.15 

.18 

T. 

.10 

I  16 

White 

Ouacluta    

Arkansas 

.01 

.60 

.07 

.02 

T. 

.21 

.54 

1.80 

.39 
.10 

3.64 

rriltou  . 

0  10 

White 

.14 

.15 

30 

50 

.04 

'.'67 

1.98 

.32 

145 

Ouacliita 

1.37 

.09 

1.85 

rl'reosboro  II  II 
i\ 

do 

.17 

.09 

f.' 

".m 

?3 

'.'52 

'f.' 

.27 
.55 

.41 

1.61 

W'hite 

T. 

.48 

T. 

4.25 

do 

16 

.10 

■  16 

.51 

■  27 
.22 

0.93 
1.38 

Arkansas   

Mississippi  . . . 

■f.' 

•i.'io 

.32 

".25 

T. 

.16 

'.'45 

.80 

T. 

T. 

.95 

.... 

T. 

3.02 

\rk 

Arkansas   .... 

■'is 

'.'io 

'.'6i 

25 
"58 

■'63 
.03 

.39 

I  87 

1**  Hliiff    II  ' 

do 

0.29 

White 

.25 

15 

12 

'.'i'i 
'.'io 

080 

1.90'i"Ai 

.02 

.31 

.'25 
.16 

.62 
.02 

.10 
'.'46 

3.97 

<io 

Ouachita 

do 

■  10 

■  20 

T. 
1.30 

0.97 

uceton  11  il  .... 

on  il  II    

.28 
.41 

.15 

.40 

3  44 

0.5:} 

Arkansas 

.20 

.02 

.03 

■  47 

30 

.02 
T. 

1.83 
•  21 

.03 
.05 

2611 

ircy 

White 

.13 

■  09 

.18 

1.06 

priilau  i  il     .... 

Ouacliita 

■ingbauk  IMI.  ■- 

Red  

.10 

.17 

.13 

T. 

.26 

1.00 

.19 

1.85 

.91 
T. 

.22 
T. 

1.13 

do 

.03 

.06 

.02 

2.40 
.85 
1.00 

.22 

T. 

2.73 

Red 

.10 

.95 

■  10 

T. 

1.00 

.10 

3. 10 

il-thers  

.\rljau~rs  

80 

.03 
.27 

•  06 

.10 

1.99 

Ouachita 

Red 

T. 

.08 

.91 

.05 

.17 

i.4>* 

litecU'fs   II  II  ■  . . 

1.10 
.10 

1.10 

mif  iili 

St.  Francis . . . 

T. 

. .. . 

1.60 

.17 

T. 

.36 

T. 

T. 

T. 

2.2.-! 

ei;pt    as  indicate lobS3rvations  are  generally  m  il?  late  in  the  aflernooa,  n3ar  sunset,  and  precipitation  recorde.l  is  for  th321  hDurs  endingat  the  tims  of  the    observation. 
Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,    t  Separate  dates  of  falls  not   recorded.    *Precipitation    included    in    the    next 
owing  measurement,    a  (Precipitation  measured  in  tire  morning:  amount  then  rocorded  is  for  the  pn'ceding24  hours.      T.  Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

Daily  River  Stages  for  July,  1919. 


1 

Flood 

1 

1 

Stations. 

Rivers.        j 

Stage 

1 

■' 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

lb 

16 

17 

IS 

19 

20      21 

22 

•23 

24 

25 

26     27     28 

29 

30 

31 

-rtSnnth  

Arkansas 

22 

10.5 

10.9  10.8'  9.8 

8  8 

8.9 

8.0 

7.5 

8^6 

90 

8^1 

7.3    64    5.8 

5.4 

,5.2 

3.0 

5.0    4.8 

5.2 

6.0 

5.1    4.8 

4-5 

4.4I  5.7    5.1    5.8 

5.3 

5.1 

4.6 

.rdan^llf 

do 

20 

9.8 

S.9    8.8    9.0 

8^5 

7^2 

7.0 

6.5 

5.7 

6,1 

6^8 

6.6i  5.41  4.7 

4.0 

3.6 

3.4 

3.1;  2.9 

■2.8 

2.8 

3.7    3.6 

3.1 

•2.7    2.4    3.2    3.9 

3.6 

4.0    3.3 

ttleKock 

do....... 

23 

8.9 

9^5    9.1    H.5 

8.8 

S^-4 

73 

66 

6.2 

5.8 

5.5 

5  1!  6I!  55 

4^2 

38i  2,9 

2.9 

2.7 

■2.5 

1.5 

1.5    1.8 

2.5 

2.5,  1.6    1.1    0.8 

1.5 

2.0    2.-, 

lie  I'.lulY. 

.io ...... 

25 

13.4 

12.  8  13. 4 

12^7  12.4 

12^6 

12.0 

11.2 

10.6 

10.2 

9.6 

95 

10^0    9  9 

9.1 

8  4 

8.2 

7.1 

6.7 

6.5 

6.2 

6.1    59 

(i.2 

6.5    6^5    6.1    .5.6 

5.5 

6,3 

6.6 

Rck  PlocIc 

Rlack 

14 

9.0 

7.8    6.4 

6-0|  6.0 

6^0 

57 

5.3 

,5.0 

5.0 

4.6 

4.3 

4.1    4.0 

4.0 

3^9 

3.9 

3.9 

37 

3.7 

3.7 

;l.5    3.3 

3.3 

3.3    33    .3.3    3.1 

8.0 

3.0 

:S.n 

White  

18 
23 

4.0 
10^4 

3.6    3.3 
9.8    9.3 

3.21  3.1 

y.Oi  9.0 

2.5 
8.9 

2.4 
3.4 

2.4 

8.4 

2.1 
8.3 

1.9 

8^0 

2.0 
7.9 

1.5 
7.8 

1.8,  1.7 
7.7|  7.6 

1.51   1.1 
7,4    7.3 

1.5i  1-3 
6.8'  7.1 

1.3 
6.9 

1.3 

1.3 

1.2    0.7 
6  9    6.7 

0.6 
6.3 

0.5    0.4    0.4    0.4 
6.1    6.0    5  9    .5.9 

10 
5.9 

16 
6.7 

1-;. 

•tesvill- 

do 

6.9    69 

~.  1 

'wport 

do 

26 

15.5 

13. 1! 10. 2 

9.31  8.5 

8^1 

7.8 

7.6 

6.9 

S-4 

6.1 

.■i  7 

•5.3    5.1 

5.4;  5.1 

4.6!  4.2 

4.11  3.9!  3.8 

3.7    3.6 

36 

3.5,  3.4    3.3    3.2 

3.0 

30 

2.'.i 

'Org-nown 

do....... 

30     il8.2 

18.1  179 

17.3  16.5 

15.; 

13  9 

12,  5 

12.3 

10^3    9.3 

8,4 

7.8'  7.1 

6.5    6^1 

5.7    5.C 

4.9    4.7,  4.5 

4.3    3^9 

3  6 

3.4    32    2.9    2.6 

2.3 

•2.1 

1  ;i 

areiidon 

do 

22      24 ■ 3 

24. 3  24.2 

24. 1  24  .1 

23.8/23-7 

23  4 

23.  0 

22- 4  21  ■  6 

20.8  19.7|18  8|17.8'168  15^8'15^( 

14.1  13.3  12.7 

12.1  11.7 

11.4 

11.  l'l0.9  106  10.g 

10.0 

97 

y  ■, 

•l,'>na 

M  s^iissippi.  . . 

42     I23. 4 

23.6  23^  8 

24. 0  24.  f 

24  1J24.4 

24.8 

24.6 

23^  0  22^0 

210  21.0,20-0|19^0|18.0  17-6  168 

16. 3, 15  8  15.4 

15  0  14.5 

14.0 

1:3.8  1:3.8  14.5  15.6il6.0jl6.3 

16.  . 

■kansas  (  Uv. .. 

1 do 

42     ',29.8 

30.2i30.J 

30.5  30.= 

;i0.4l:30.;^ 

:10.. 

;!0.5 

;»■  4  ;30^  1 

28^  8  27.  3,27.  4126.  4'25.  6  24.4  23^5 

■22.  3;21 -4,20.41 19.  8 

19.2 

18.3 

18.0  17.7  17.5  17,7118.0118.3  1'.:.  ■J 

undcn •  . . 

j  Ouachita 

49 

ilO.O 

8.t 

J  c.y 

0' 

,5.; 

!    5.V 

j  5.0 

5.0 

5.0 

5^0 

4.9 

49 

4.£ 

,4.. 

1  4.>i 

1  4.6 

4.4 

4.C 

45 

1  4.5 

4.5 

4.5 

4.4 

4.4 

4.:3 

1 

3.4    3.4|  3,5 

3.4 

3.4 

3.  i 

i 
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CLIMATOLOGICAL  1  ATA:   ARKANSAS  SECTION 


July,   1919, 


Daily  Temperatures  for    July;  1919. 


Stations. 


7 

8 

9 

10 

n 

12 

20 


23 


24 


25      26 


BatesvilleW j  Maximum.. 

I  Miuiiuum  . . 

Bee  Brauch  !  Maximum . 

(  .Minimum  . 


Beutonville 

Bergman 

BooueviUe  

Brinkley 

Calico  Rock  W  • 

Camden 

Conway  

Crossett 

Dardanelle  . .  ■ . . 

Dodd  City 

Dumas 

Eldorado  ^■^  .... 
England  *«  .... 
Kureka  Springs 


GiKivette 

Hardy 

Hope 

Hot  .Springs 

Huttig 

Jjnesboro 

Junction 

Lewisville 

Little  Rock 

Lutherville 

Magnolia  


\  .Maximum.. 
i  Minimum  . . 
)  Maximum. 
(  Minimum  . 
)  Maximum. 
/  Minimum  . 
\  .Maximum. 
/  Jliiiiraiun  . 
S  .Maxiuuim 
(  Minimum  . 
j  Maximum. 
I  Minimum  . 
i  Maximum. 
t  -Minimum  . 
\  .Maximum. 
(  .Minimum  . 
\  Maximum. 
I  Minimum  . 
J  .Ma.xiuium. 
I  Minimum  . 

*  Maximum. 
)  Mi.iimum  . 
i  Maximum 
I  Minimum  . 
)  Maximum. 
I  Minimum  . 
j  Maximum - 
/  .Minimum  . 

Fayetteville S  -Maximum. 

(  Minimum 

Fort  Smith >  Maximum . 

(  Minimum  . 

Grannis  \  Maximum 

)  Minimum  . 

.  j  Maximum. 

(  Miuinunn  . 

.  V  Maximum. 

/  Minimum  . 

.  )  Maximum. 

'  Minimum  . 

.  )  Ma.ximum. 

*  Minimum  . 
.  \  Maximum. 

(  Minimum  . 
.  S  Maximum. 

(  .Minimum  . 
.  i  .Maximum. . 

I  Mininuim  . . 
.  \  Maximum. . 

I  Minimum  . . 
.  S  Maximum.. 

(  .Miiiinnmi  . . 
.  )  Maximum. . 

i  Minimum  . . 
.  S  Maximum.. 

1  Minimum  . . 
Malvern )  Maximum  . 

)  Minimum  .. 
Mammoth  Spring.  \  Maximum . . 

)  .Minimum  . . 
Marianna )  .Maximum.. 

(  Minimum 


Marked  Tree^lS. 

Mena  

Mountain  Home 

Movuit  Ida. 

Nail 

Newport 


\  .Maximum. . 
t  Minimum 
)  .Maximum 
(  .Minimum 
J  Maximum 
(  -Minimum 
\  .Maximum 
)  Mininunn 
)  Maximum. . 
/  Jlinimum 
)  -Maxinuim. . 
t  Minimum 

Ozark |i  Maxinuun 

t  .Minimum 

Osceola  


PiueBluffSS 

Pofahontas 

Portlands^ 

Prescott •  • 

Risen  

Rogers  

!-'earcy 

Stuttgart  

Suhiaco 

Texarkana 
I'mphfrs  .. 
Warren  . . . 
\V-,-nneW  .. 


90 
67 

yy 

70 

»■» 

66 

so 
6a 

as 

71 

9;'. 

8S 
69 
Si 
69 
94 
7S 
91 
71 
90 
71 
86 
62 
92 
70 
92 
69 
85 
70 
87 
64 
85 
66 
89 
71 
85 
69 
88 
66 
88 
66 
90 
70 
89 
70 
90 
63 


87      93 


91 

63 

95 

63 

86 

69 

90 

64 

SS 

74 

95 

64 

91 

65 

91 

65 

90 

65 

9: 

66 

91 

68 

90 

63 

92 

65 

94 

64 

85 

60 

91 

69 

86 

68 

91 

73 

87 

70 

88 

78 

91 

63 

91 

68 

91 

68 

91 

64 

95 

67 

93 

73 


94     95 
64      67 


96 

64 

89 

63 

91 

63 

89 

72 

9 

64 

95 

66 

90 

65 

92 

69 

93 

6S 

95 

6( 

91 

62 

90 

66 

95 

67 

84 

67 

91 

65 

85 

62 

94 

68 

88 

73 

89 

63 

93 

65 

91 

65 

94 

6' 

94 

65 

98 

67 

94 

72 


89      89 
69 


)  .Maximum. . 

(  .Mininnnu  . . 

)  .Maximum. . 

I  -Mininunn  . . 

)  Maximum. . 

I  Minimum  . . 

)  .Maxinuim.. 

f  .Minimum  . . 

\  Maximum. . 

'  .Minimum  . . 

\  Nh'Ximura. . 

(  .Miniun)m  . 

)  .Maximum. . 

I  .Mininuim  . . 
. .  J  Maxinuun. . 

*  Miniimmi  •  ■ 
. .  )  .Niaximum. . 

f  .Mininmni  . . 
..  )  .Maxiniimi 

'  .Miniimun  . . 
..  \  .M'lxi.num 

'  Minimum 
..  i  .Maximum. . 

I  .Mininunn 
. .  )  Ma.xiiiunii. . 

(  .Mii:imum  .. 
..  S  .Maximum.. 

'  Miniinuni  . . 


97 
66 
.  85 
6 
87 
63 
96 
69 
96 
66 
96 
6 
92 
66 
96 
74 
95 
71 
96 
68 
87 
63 
96 
70 
95 
70 
85 
65 
87 
64 
87 
64 
92 
69 
90 
64 


70   63 


90  91 

701  69 


94 

72 

92 

67 

90 

70 

91 

70 

<.H 

65 

88 

67 

90 

70 

89 

68 

93 

71 

90 

71 

86i  89 

66|  66 

9f):  91 

71 1   tJ5: 

91 i  92; 

69   67 


94 
68 
91 
66 
93 
70 
93 
64 
97 
77 
96 
65 
97 
70 
93 
67 
94 
66 
92 
68 
90 
72 
91 
63 
93 
68 
94 
67 
95 
64 
94 
70 
92 
69 
97 
75  i  75 
94i  95 


94 
67 

96   .... 
67l  73; 


99  95 


69 

93 

68 

95 

70 

98 

68 

91 

70 

95 

65 

94 

69i  77 

901  95 


88 

71 

99 

71 

91 

70 

97 

71 

95 

70 

% 

70 

91 

68 

95 

7i 

95 

71 

95 

73 

95 

69 

91 

72 

9.5i 

72 

951 


92 
73 
92 
73 
94 
70 
85 
72 
92 
70 
79 
62 
100 
68 
93 
65 
94 
69 
97 
67 
86 
66 
97 
71 
96 
70 
90 
70 
97 
70 
90 
70 
96 
69 
96 
70 
98 
71 
92 

91 
71 
<K 
64 
96 
73 
96 
69 
91 
67 
91 
72 
92 


901 

661 

90l 

72 1 

95 

71 

84 

71! 

901 

69 1 

8li 

71 

94| 

70 

94 

70 

93 

68 

97 

67 

86: 

67 1 

981 

73I 

97 

71' 

90 

681 

951 

69 


71 
99 
70 
96 
73 

'70 

101 
76 
97 
70 

102 
71 
95 
70 

101 
71 
95 
75 

103 
71 
97 
68 
99 
75 
96 
74 
98 
70 
96 
75 
93 
75 

101 
75 
97 
68 
96 
74 

100 
71 

101 1 
72 

100 
72 
96 
74 
99 
72 
94 
71 


91 
70 
87 
70 
95 
69 
86 
69 

9; 

67 

82 

6S 

98 

68 

95 

70 

92 

65 

98 

68 

85 

66'  64 

98 1  97 

711  75 

99]   101 

72i  72 


90 

93 

70 

69 

91 

95 

70 

fiS 

97 

96 

70 

69 

97 

94 

68 

70 

92 

94 

68 

72 

91 

94 

71 

(i> 

87 

93 

71 

67 

97 

95 

96 

97 

71 

71 

85 

90 

69 

69 

93 

91 

72 

68 

91 

93 

71 

6- 

71 
101 
72 
94 
74 

'69 

100 
78 
9' 
72 

100 
73 
97 
73 
98 
75 
94 
74 
98 
77 
95 
68 
96 
76 
95 
71 
98 
75 
95 
74 
92 
74 
98 
7 
91 
80 
93 
76 

100 
73 
96 
71 
96 
88 
96 
70 
98 
76 
96 
71 


98 
74 
100 
72 
96 
70 
97 
7i 
96 
69 
96 
72 
102 
73 
99 
72 
97 
68 
101 
68 
90 
73 
103 
74 
102 
74 
91 
71 
103 
72 


7ai,  72 


98 


94 
70 
97 
70 
91 
70 

70 

100 
75 
96 
71 

100 
71 
93 
71 
99 
72 
97 
70 

100 
73 
94 
6' 
97 
T. 
9' 
72 
96 
74 
91 
73 
90 
71 
97 
75 
93 
80 
9 
73 

100 
71 
96 
71 
95 
71 
97 
71 
90 
76 
98 
73 


91  87 

78  73 

90  87 

74!  72 

96  94 

721  75 

95!  89 

73;  69 


94   90 


74 


lOOj  97 

76  67 

96  95 

72  71 


95 
69 
lOll 
69 1 
84 
67 
95 
71 
95 
70 
90 
74 
97 
74 
92 
74 
98 
73 
98 
73 
98 
72 
86 
67 
95 
74 
92 
72 
96 

100 
72 
89 
76 
93 
75, 
91 
7ll 


89 

66 

91 

61 

91 

05 

89 

60 

90 

55 

94 

61 

93 

61 

91 

58 

88 

54 

92 

55 

81 

61 

95 

61 

95 

65 

91 

60 

95 

65 

90 

59 

95 

66 

92 

0, 

95 

66 

85 

58 

91 

61) 

93 

62 

92 

60 

92 

68 

87 

65 

91 

68! 


94 
70 
95 
68 
90 
73 
93 
68 
96 
61 
97 
63 
103 
64 
93 
68 
94 
60 
97 
60 
87 
68 
96 
70 
97 
67 
91 
65 
99 
71 
96 
6i 
96 
70 
92 
72 
99 
71 
90 
62 
95 
81 
97 
65 
98 
68 
92 
73 
90 
69 
91 
72 


96 
75 
91 
71 
94 
73 
96 
70 
92 
65 
96 
70 
98 
70 
97 
57 
95 
61 
100 
67 
88 
70 
98 
72 
97 
67 
93 
71 
100 
71 
97 
70 
97 
71 
9 
7" 
101 
71 
91 
6i 
9; 
69 
99 
70 
102 
70 
95 
71 
94 
69 


851  90; 
COi  60; 


91]  95| 
6^1  67i 


92 
75 
96 
75 
95 
72 
97 
69 
93 
67 
96 
68 
99 
67 
96 
67 
93 
6) 
97 
66 
85 
6) 
96 
70 
98 
69 
93 
70 
98 
71 
94 
73 
95 
70 
97 
72 
101 
71 
90 
6« 
95 
67 
95 
68 
9  J 
72 
99 
71 
9  J 
71 
98;  95 
721  74 
95  94 
71   1,1 


95 
73 
100 
72 
97 
73 
95;  97 


68 
96 

59 
87 
68 
103 
66 
91 
72 
95 
59 
99 
67 
88|  90 
67  71 


85 
74 
99 
7! 
98 
70 
98 
69 
98 
62 
96 
75 

100 
69 
97 
69 
97 
61 

101 
67 
92 
72 
99 
71 

100 
70 
90 
63 
99 
711 
98 
69 
95 
72 
96 
70 

100 
68 
96 
66 
9 
68 
8« 
71 
102 


100 

67 

99 

70 

92 

6S 

99 

70 

97 

64 

95 

71 

96 

73 
102 

69 

96 

6 

67 
97 
67 
102 
71 
97 
72 
95 
73 
96'  94 
72'  71 
9i|  95 
65 1 


28 


29 

30 

31 

86 
74 
90 
71 
90 
72 
90 
75 
92 
68 
92 
72 
98 
73 
87 

69 

92 

71 

91 

70 

83 

63 

92 

74 

94 

71 

84 

71 

95 

71 

91 

73 

9:J 

6 

93 

7! 

95 

72 

91 

71 

8S 

95 

91 

70 

8S 

70 

90 

71 

9 

721 

92' 

7-Jl 


99 
72 
98 
73 
92 
72 
93 
68 
91 
70 
84 
67 
99 
74 
96 

'91 
73 

102 
71 
96 
71 
96 
73 
97 
73 

101 
72 
8 

70 
91 

98 
72 
9;! 
72 
95 

7; 

8. 
73 

9,: 
74 

9n 
09 


100 
7:! 
99 
73 
93 
69 
90 
57 
97 
69 
85 
66 
99 
73 
98 
72 
94 
73 

100 
72 

100 
71 
96 
71 
98 
72 

100 
75 
84 
69 
94 
72 
99 
72 
95 
70 
96 
75 
81 
71 
95 
73' 
99 


92.  S 
66.  ( 
95.  S 

67. 5 
89.7 
67.S 
91.4 
64.4 
95.5 
72.2 
95.6 
67.0 
95.4 
57.6 
92.4 
58.7 
y3.2 
69.4 
MA 
72.0 

;)4.it 

71.-2' 
91.4 
oi.Si 
94.3' 
70.81 

94. 6 
70.5; 
>>.2 
57.6; 
91.31 
57.0 
8J.i> 
5?.», 
J4.7' 

3.4 
Jl.l 
70.5 
9).5- 

J5.0; 

57..:i. 

J4.1. 
69.9; 
93. 5' 

71.*: 

14.2; 
59.3' 
:)4.6' 

iO.2' 

r).5.0 

71.2 


91.2' 
73.2: 
92.4 
70..  4j 
.13.2: 
70. 9i 
91.  T( 
69.7, 
92. 5( 
65.2' 
90.  < 


97.7 
69.6 

92|93.1 
73  68.2 
95;  9-2. 2 
69161.5 
96I95.S 
69,66.0, 
87  8.5.1 
66167.2 
99196.5 
74!7y.8 
96.  Ti 


70  .S 
90.7 
69.' 
97.11 
70.S 
93.1 
i.i 
94.-. 
70.! 

70.! 
97.i 
76.1 
9J.I 
67.' 
9$.l 
69.i 


$♦    Jnstnunciit.<  aw  iea<l  in  tli'   m...)iji,jr  t.  i.'  niaxnm.in  ti-'Uii-o:aU:!i;  thi  n  :eA(l  i..  ci.ai.ged  to  tlK'  precet-dinj;-  day.  on  v>  hii  h  ii  nii/.-t  alwhji  uciur.-. 


I    -5   I   -5   I  •? 
I    1   .^   I    I    S 

Co      "^     ••     •♦     <e     ~ 

■^.   a   s   5   a  I 

^  iiii 


r 


fjr'RA??Y 
UNIVER  TV  ^r  ILLINOIS 

URBAUA 


F\V^ 


OOT 


io 


\9A^ 


U.  S.  DEPy\RTMI<Nr  OV  ACiRICULTURE 
WEATHER     BUREAU 

CHAKLKS  F.  MARVIN,  CHIEF 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


I 


ARKANSAS    SECTION 


AUGUST,  1919. 


BY 

HARVEY  S.  COLE 

METEOROLOGIST 


LITTLE  ROCK,  ARK. 

WEATHFR  RUREAU  OFFICE 

OCTOBER  2,  1919. 


m 


I    I  , 


(  I.IM  A  Tol.dtlK'Al,   DATA:   AIIKANSAS  SI'XTION 


.''.I 


U.  b.  LLPAUiIVIlNT  Ul''  AtiKllULrUKL,  WiiAllli.K  liijUi.AlJ. 

ARKANSAS    SECTION 
HARVEy  S.  COLE,  SleteoroloriBt 
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.GENERAL,  SUMMARY 

TIh^  tciuiiorntiirc  jiiid  the  pnripitatiDU  for  Ausust  nvcniKcd 
nowlmt  ulxni"  ikm-ukiI  for  the  Stale.  No  record  hreakinj;  cx- 
nies  were  reptu'leil  Iml  the  hii;iiest  temperature  of  1  I :'.  has 
>ii  exiveded  only  onoe  and  eipialod  one  other  time  in  August 
rini:  the  past  21'  y(>ars.  Only  four  stations  showed  negative 
uperafnre  tlei)artures.  The  Ineal  preeipitation  totals  shewed 
nntie  of  ahoul  nine  inehes,  the  largest  amounts  oeeurring  in 
■•  southwestern  dislriets  where  the  dei)artures  woro-generally 
iiitiv(\  whil(>  tlu-  smallest  occurred  in  the  northeastern  and 
Ural  portions  w1hm-(-  the  diM)artures  were  generally  negative, 
le  negativ(>  and  positive  departun^s  from  the  normal  were 
anlly  divided  as  to  n\nuher  over  the  State. 

The  month  opened  hot  and  dry  and  the  conditions  relative 
agriculture  that  prevailed  dm-ing  the  later  part  of  .Jidy  con- 
ned the  I'.rst  fifteen  days  of  August.     The  high  temperature 

I  ligh.t  rainfall  improved  cotton  inmost  localities  and  checked 

II  weevil  activities,  but  it  was  too  dry  for  late  corn,  meadows, 
4m-es,  sorghum  and  truc-k.  Much  fruit  was  gatlu-rd  and 
ipped  during  this  time  under  favoral)le  conditions.  During 
>  later  half  of  the  month  plenty  of  rain  fell,  cooler  weather 
^'ailed,  and  crops  generally  made  good  progress  except  that 
11  weevil  activities  increased  some.  Rice  was  in  excellent  c(  n- 
ion  at  the  close  of  the  mouth.  No  floods  or  destructive  storms 
re  reported. 

T.  G.  S. 


TEMPERATtTRS 

The  average  August  ten.iperature  for  -56  stations  in  Ar- 
nsas  was  80. G'^.  For  41  stations  having  a  recored  of  ten 
crs  or  more  the  mean  was  1.8°  above  normal.  The  highest 
inthly  mean  was  88. 5""  at  Crossett,  Ashley  County,  the  lowest 
.S°  at  Nail,  Newton  County.  The  highest  temperature  ob- 
•ved  during  the  month  was  113°  at  Bee  Branch,  A"an  Buren 
unty,  on  the.")tl!;  the  lowest  6-5°  at  several  stations  on  the  19th, 
til,  and  31.-t.  The  greatest  daily  range  was  49°  at  Bee  Branch, 
n  Buren  County,  on  the  li'th.  The  highest  temperatures 
HUTed  from  tnc  5th  to  7th  and  th.e  lowest  on  the  19th,  80th, 
a  81st. 


PRECIPITATION 

The  average  August  precipitation  for  71  stations  in  Arkansas 
s4."ii)  inches.  For  -")()  stations  having  a  record  of  ten  years 
mere,  the  n^iCan  v,-as0.r)()  inch  above  norujal.  The  greatest; 
■nthly  amovmt  was  10  24  inches  at  Hope,  Plenipstead  County; 
?leuj-t  1  .H>  inches  at  Calico  R(ck,  Jzanl  County.  The  greatest 
lount  recorded  in  twenty  four  consecutive  hours  was  oAi'>  in- 
es  at  .(miction,  Union  County,  on  the  23d  and  2ith.  The 
pr.-^'ge  nnmlitr  of  rainy  days  was  seven.  The  rains  were  light 
d  .^calii  I'td  duiing  the  first  half  of  the  UKjnth  and  heavier  and 


more  general  (hn'iiig  lin'  -second  half.      Hal  her  heavy  rain.-'  occur- 
red at  many  points  Ihroiigliont  the  State  fmrn  the  22d  lo  211  li. 


mis(ji':m.anI';oi;s  data 


I'roHsuro 

(i=luft-lovol) 

Wind 

• 

Kc-lntl 
lUi  III 

VI: 
(llty 

•s 

Slaliiius 

a 

■i 

i 

a 

'i 
o 

1 
*  >  1* 

m 

II 

1 

s 

7. 

1- 

Bonlonville.. 

29. 9H 
•29.90 

;!0.  19 
30.17 

31 
31 

2, 703 
4,570 

18 
40 

\v. 

sw. 

IS 
17 

84 
80 

5.5 

11 

Fort  Smith... 

29.  78 

4 

74 

Littlo  Rock.. 

29.  99 

30.13 

22 

29.  «2 

7 

5,420 

.02 

w. 

14 

80 

CI 

09 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  nnnd)er  of  stations  reporting.) 

r//»nrfo-.9^wm.s.-- 1st,  4;    2d,  9;  3d,  2;    4th, 1    ;  7th,   G;  8lh.  5 

18th,  3;   14th.  7;  loth,  7;  Kith,  11;  17th,  3;  18th,  -o;  19th,  2 

2(Uh.  4;  21st,  2;  22d,   1;  23d,  2;    24th,  3;    25th,   5;    2Glh,    I 

27ih,   4;    2Sth,   1;    29th,  7:30t  h.   1. 

Dense  Fog:  —   24th,  2. 

Solar  Ilalos:-  Sth,  1;  27th,  1  ;  29lh,  1. 

Hiiil: — Eureica  Springs,  27th,  light. 


COMPARATIVE  DATA  FOK  ARKANSAS- —  AUGUST 


Yesr. 


Temperature. 


Precipitation. 


Number  of  Diiys. 


p.  = 


1891 

76.4 

1SH2 

78.3 

1.S93 

77.3 

1S94 

78.1 

189-5 

79.4 

IK'JO 

S2.6 

1S97 

79.fi 

1898 

79.4 

1899 

82.2 

1900 

81.1 

1901 

SO.  5 

1902 

80.7 

1903 

7S.  7 

r.(04 

7>   1 

1905 

TO.  1 

lore 

77.9 

19')7   

82.0 

l'j".S 

79.  3 

19'.9 

82.4 

1910 

7^>  ■} 

iJll 

78.  U 

l'./12 

78.  7 

I'.tl:! 

82.1  ! 

Iiil4 

78.  R  1 

v.nh 

74.7 

!'.;'« 

81.8 

I;il7 

77.1 

1<;18 

82  9  i 

I'il9 

80,  0 

-1.9 

108 

39 

2.75 

+0.1 

lOG 

40 

4.39 

-0.9 

102 

48 

3.08 

-0.1 

104 

48 

4.  63 

+  1.2 

102 

55 

2.64 

+4.5 

112 

48 

2.32 

+  i.5 

111 

45 

2.59 

+0.  0 

IDS 

54 

4.35 

+  3.G 

112 

54 

2.04 

+2.3 

108 

57 

2.95 

+  1.5 

109 

52 

2.95 

+  1.1 

108 

51 

2.55 

-0.4 

105 

47 

4.34 

-1.1 

105 

4C 

2.81 

0.0 

■      103 

51 

3.73 

-1.4 

100 

42 

4.92 

+2.7 

113 

54 

2.92 

-0.4 

103 

52 

4.48 

+3.0 

in 

47 

1.27 

-0.4 

104 

43 

3.92 

-1.6 

107 

45 

8.19 

-0.4 

105 

45 

3.30 

+3.  0 

107 

40 

l.fi2 

-0.  S 

104 

57 

0.81 

-4.9 

102 

40 

10.  44 

+9.  S 

•        107 

40 

2.  S3 

-2.  1 

104 

43 

4.  LO 

+  3.2 

11.5 

5-' 

3.  90 

+  1.3 

113 

55 

4  .29 

-0.06 
+1.03 
-0.28 
+1.27 
-0.  72 
-0.90 
-0.  G3 
+  1.01 
-1.  13 
-0.  15 
-0.25 
-0.  .56 
+  1.39 
-0.57 
+0.  60 
+1.  04 
-0.30 
+  1.40 
-2.  21 
+  0.81 
+4.  37 
-0.  17 
-2.  07 
+3.19 
+7.37 
-1.05 
+0.  59 
+  0.37 
+  0 .  .50 


21 

8 

2 

13 

11 

7 

18 

9 

4 

12 

11 

8 

IS 

9 

4  1 

17 

9 

5  i 

17 

10 

4 

13 

13 

5 

19 

9 

3 

16 

12 

3 

14 

13 

4 

19 

9 

3 

15 

12 

4 

16 

12 

3 

18 

10 

3 

14 

10 

7 

16 

10 

5 

15 

10 

6 

20 

8 

3 

13 

12 

6 

11 

n 

9 

15 

10 

6  , 

20 

10 

1  I 

8 

11 

12 

9 

9 

13 

17 

9 

0  i 

16 

7 

«  1 

15 

9 

7  ' 

16 

S 

7 

7 
4 
5 
6 
4 
8 
6 
6 

10 
6 
8 
4 
8 

12 

3 

12 
11 


60 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


August,  1919. 


Climatolog'ical  Data  for  Aug'ust,   1919. 


8tatious. 


Amitv 

Arkadelphia  . . 
Arkansas  (Sty. 

Hatesville 

Bi't'  Branch  ... 
Bi-ntonville  ... 

Bi-rguian 

Blai-k  Kook  ... 

BDonevUle 

Briutley 


Calico  Rock  .. 

Caimlen 

Cutcrpoint  .. 
Clareuilou   ... 

Cunway  

Corning 

Crtiss**tt 

Danville 

Dan^anelle  ... 
DixUlCity  .... 


Durnas 

DiitloiJ 

Eldorado  

England 

Eui-ckaripriugs. 

FayctteviUe 

Fort  .Smith 

Fultou 

Georgetown  — 
Gillett 


Grannis  

firavette  

Hardy 

ili-lena 

Hidg.-n  

Hope 

Hot  Springs. 

Hnttig   

Jelks     

Jonesboro  .. . 


tt 


Junctional.. 
L"\vis\illc  .. 
Little  llock- 
LiitlicrvilU 

Magnolia 

Malvern      .' 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilion 

Mountain  Home  . 

Mount  Ida   

>Siirlreesboro 

Nail   

Xcv.-port 

Okay 

Osceola 

Ozark 


PineBUiflf 

Pocahontas 

Portland 

Pres<'Ott 

I'rinceton 

Kison 

Kogers 

Searcv 

.Sheridan 

Springbank  tt. 

.''tuttgart 

.'^nbiaco    

Ti'x:irkana 

riiiplicrs  it 

Waldon 

■Varren  

\Vliitecliffs  .  ... 
Wynne 


Counties. 


Clark 

do 

Desha 

Independence. 

Van  Bureu 

Benton 

Boone  

Lawrence 

Logan 

-Monroe 


Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Faulkner 

Clay 

Ashlev 

Yell 

Yell 

Marion 


Polk 

Benton  . .   . . 

Sharp ,. 

Phillips  .... 
Cleljurui'  . . . 
Hempstead- 
Garland  

Union 

Woodruff. . . 
Craighead. . 


Union 

Lafayette  — 

Pulaski 

Johnson 

Columbia  . . . 
Hot  Spring  .. 

Kulton 

Lee 

Poin.sett 

Searcy 


Polk 

I'onway 

Ha.xter 

Montgomery  . 

Pike 

Newton 

Jackson 

Pope 

Mississippi  .. 
Franklin 


JetTerson  . . . 
Handcjlph  . . 

Ashley  

Nevada 

Dallas 

Cleveland  . . 

Benton 

White 

(irant 

.Miller 

Arkansas 

I.ogau 

.Miller 

Veil 

Scott 

Bradley 

Little  Kiver 
Cross 


250 
■250 
145 
277 


1303 
1324 
259 

"226 

361 

158 
470 
171 
309 
293 
175 
337 
330 
1175 


Desha 

162 

Madison 

1590 

Union     

265 

Lonoke 

229 

Carroll 

1465 

Washington 

1451 

Sebastian 

4b  1 

Hempstead 

264 

White 

2U0 

-Vrkansas 

921 
1250 
643 
182 
400 
377 
600 

"i96 
345 

182 
262 
286 
775 
315 
277 
512 
235 
229 
1083 

1284 
347 
800 
730 
367 

2233 
231 

1700 
240 
377 

215 
3011 
122 
327 
287 
243 
1385 
236 

'  '240 

228 
10.50 

332 
20110 

6i6 

206. 

'  -iso 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit). 


a 

o  . 

t-,^^ 

—  s 

0)  ^ 

s  o 

t.  i3 

<u 

0) 

oil  <v 

.fi 

0) 

as: 

bo 

s 

D+J 

o 

a 

X 

Q 

a 

"*  1 

Precipitation,  inches. 

Number  of  days 

a 

■ 

0) 

J3 

=1 

a 

3 

^6 

o 

*i  o 

-^ 

T^ 

^^ 

SB 

O 

■H 

3 

E  2 
p. 

<1> 

1 

B 

C3 

3 
o 

> 

o      1     1J 

U 

H 

P 

o 

=rl 

^S  1    o 

P-l 

o 

(L, 

Observers- 


J 


26 
23 
35 
20 
27 
13 
22 
17 
5 
37 

15 
33 
23 
15 
35 
27 
16 
4 
33 
37 

11 
17 
15 
12 
17 
33 
37 
33 
6 
1 

1 
21 
22 
48 

1 
47 
27 
12 

3 
24 

26 

17 

40 

22 

1 

36 

14 

8 

4 

4 

31 

1 

5 

18 

3 

26 

35 

4 

19 

23 

35 
27 
13 
37 
12 
17 
28 
6 
6 


78.4 
83.1 
77.2 
77.5 

83-'  i ' 
81.8 

89.0 
80-5 


2-2 
3.9 

H-  0.7 
+  2-1 


+  2.0 


81.5 


83-5 


+  0.2 


+  2.6 


81-8 
77.0 

82.5 

si's 

80.8? 
79. 0 
78.6 
82-4 


78-8 
78.3 
80.4 


81  fi" 
Si  i' 
82-2 

81.' 4' 

82.4 

si-o 

80.4 

80.8 

80.4 

77.2 

81. 4h 

81. 7 

79.6' 

80.6 
79-6 

77-H 
80.1 

7-1.8' 

82  2 
77.0" 
78-6 
81-4'' 

83  2 
79.8 
82 .2 
82.1 

83;6 
77.8 
80- 5 


102 
113 
97 
96 

'ioe' 

107 

101 
99 


105 


+  0-9 
+  0-8 
+  L3 
+  1-4 
+  3-0 


81.fi 
82.7 
82  0 
79.8 

82^1 

83 '6 


+  11 
+  2.0 


f  2.1 
+  39 
+  1.4 

+'i-'7 


103 
97 

102 

"99 

102! 

99 

96 

104 


101 
99 
105 


103' 
105 
102 


15 
6 

6t 

"'4t 

7 
13 
13 

6 


12 
lit 
31 
31 

'23t 
19 

19 

26t 


+  2.0 

103 

+  1.8 

99 

+  L9 

104 

100 

+  6.8 

101 

+  0,1 

98 

105b 

103 

102' 

+  1.4 

100 

luO 

98 

105 

- '  i ",» 

91 

+  2.6 

105 

93 

+  0.2 

96 

+  0-1 

104' 

+  2.  Ol 
+  0.7; 
+  1.4^ 
+  1-0 

+  '2^8 
■+  0-5 


+    1.8 

+  l-B 

0-0 


+  09 


t    3. 


105 
101 
102 
103 

"u)'o' 
99 
102 


7 

13 
6+ 

7t 

lit 

6 

6-1 

7 


105 
102 
102 

'ioi' 
'  16.5' 

in 


13t 


62" 
56 


64 
61« 
57 
61 

'5.5' 
62 
61" 
61 

03 '' 

67 
60 
(ifi 
67 

'se' 

59 
62 


26 


3.33      1-40!   1.50 
7.06  +3.13i  2.00 
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S^nte  Means  and  ICxtremes  

The  depanures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  compute. 
in?  .-etioii  means  T.  I' eeipitation  i-  le-,- tlia  0.01  inch  rabi  or  melte.! 
in  the  table  indicate  nuraberof  days  rai.ssing;  for  example,  "  represents  tvv 
Uau.lolpn  La-;  LuihurviUe,  Ka'.D.No.2,  Lamar. .-Vrk.;  Spring Uink.  Doddr 
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30 
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33 
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3.40 
2-95 
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1.71 
1-29 
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'■1.43 
2.64 
4.50 
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1-38 
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1.21' 
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I.35I 
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0-92 
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+1.00!  2.00 
+5-201  3.00 
1.06 
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3.90 

9.69 
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2-  60 

2.58 
1-L4 
2.  1 5 

0.  65 
1  (15 
1  -  32 

1.  I-. 
0-78 


0-0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0-0 
0.0 
0-0 

0-0 
O.U 
0.0 
0.0 
0.  (J 
0-0 
0.0 
0.0 
0-0 
0-0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0-0 
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sw. 
se. 
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J-  W.  Campbell. 

F.J.  Carpenter. 

Geo.  K.  Payne. 

Mrs.  Lelia  1.  Teter. 

J .  E .  Scanlan . 

U.S.  Weather  Bureau. 

John  T.  Maxey . 

S  J  .  Hovve- 

Supt-  Tuberculosis  Sani 

H.  L.  D.Whitsou. 

J.  M.  Richardson 
A.B.Quanerman 
C.  M-Uuddlestou. 
Mrs.  B.  K.  Bislioi>. 
E.  li.  Cordrey  . 
J-  N.   CruLchlield. 
A.  Tredick. 
J.  R.  Avera. 
F.H.VVibser 
Neall>odd. 

Ben. Johnson. 
J  .  M .  Rlcketts . 
Paul.  Babb. 
J  .  C.  CUenault. 
George  \V.  Niehoaldis. 
University  of  Arkansas 
U    S-  Weather  bureau^' 
T.  J    Logan. 
Charles  Hiitium. 
A-  H.  France 

Dr.  F.  C.  Mullins 
A.  F.  Stevens. 
C.A.  Caywood. 
T.J.  Mitchell. 
Cha^.  Smothers. 
N.  P.  O'Neal. 

A .  &  N  .  Ueii .  Hospital 
C-  A  Berry. 
W-  E.  Bivker 
Benedictine  Sisters. 

J.  A.  Lowd(U-V>ack . 
G.  H.  Dismukes. 
U.S.  Weather  Bureau  • 
H.Kautl'eld- 
State  .Agriculture Sctio< 
Mrs.    Kate  L- Smith. 
W.  S.  Vincent. 
Mrs.  Mary  Spaine. 
Charles  WaUoii 
W.  F.  Reeves. 

V.  W.  St.-lohn. 
J.  W.  Dilbeck. 

B.  S.  Ualbert. 

G.  A.  Whittinglun. 
Henry  A.   Davis. 
Charles  Pa.xloii. 
GeorKe  L.  Uobiiison. 
U.S.  Forest  Ser\  ice. 
At  wood  P.  SmiLh. 
L.  M.  Guthrie. 

Rov  Hammon. 
Bene<licLiue  Sisters. 
T-  A.  Corson  . 
Irvin  A.  Blakely 
Foote  (.'oleman. 
Geo.  H.  'I'isdale. 
Carl  A .  Starck . 
Miss  Sarah  Cypert. 
Miss  Elsie.  Glover  ■ 
G.  Field.     • 

H.  A.  Buerkle. 
New  Subsaco  Abbey. 
U.S.  Brashear. 
U.  S.  Forest  Service. 
Cheves-  I'.evil. 
J.L.Clegg- 
Kiilela  M  Scliirmor. 
E.  O.  Allen. 
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as  have  u  11  or  mare  years  ri^cord ;  but  all  complete  reports  are  used  iu  determin- 

late  to  be  included  in  means  and  .sumuuu-ies-    Reference  letters  W.appeariiig 
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1.3.'5 

1.  1« 

.64 

.13 

53 

.80 
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.10 
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.88 
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.37 
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i  I'iiy  

US  
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.90 
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2.41 
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T. 
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T. 

.22 
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.10 
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it   as  indicated  obsM-vatio'is  ire  ?i  levilly  nvU  lat">  i  i  tin  atT-^rmon.  iT>ar  siinet.  aid  prjcipititiou  i'3Corl»,  1  is  for  the  24  hours  en  liu^  it  the  time  of  the    observation, 
egiilar  Weather  Bnreau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period.  midai'iTht  to  mi  lni?ht.    t  Separate  dates  of  falls  not    recorded.    *Precipitation    included    in    the    next 
dug  ineasuremoat.    ii  il  Precipitation  measured  in  the  moruin?:  amount  then  rocorded  is  for  the  precedln?24  hours.      T.  Trace,  or  less  than  0.01  inch. 

Daily  River  Stag-es  for  August,   1919. 
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2.1 

9.:- 
15.  e 
19.^ 
■i.4 

4.f 
2.'i 
l.-l 
6.C 
3.1. 
1.2 
ti.t 
2.t 

v. 

15. t 
19.  i: 
3.^ 

3.9 

2.C 

0.9 

5-1 

2  f 

1. 

6  f 

2.' 

2  ' 

•  9.i 

14.4 

'l8.£ 

3..^ 

3.9 
1.9 
0.5 
5  2 

2.S 

o.s 

6.C 
2.7 
2.- 
9.^ 
13.  t 
17.  f 
3.:- 

3.- 

!.■ 
0. , 
4.f 
2.^ 
M 

2.f 

2.e 

9.i 
13.  f 
16.t 

3.i 

■3-4 
If 

o.i 

4.- 

2.i: 

1.1 

6  .= 

2.t 

>    2.C 

9.- 

)12.t 

>,1«.5 

i3.2 

.3.  a 

l.£ 

0.2 

4.;: 

2.fc 

0.7 

6.£ 
2..^ 
2.1 

1  9.  f 

)12.f 
15- ■ 

1  3.2 

t 

3.3 
14 
0.2 
4.4 
2.8 
0.6 
61 
2.5 
2  1 
9.4 
ll.fi 
15.2 
3.2 

3.- 

I.; 

0.1 
4.C 

2.f 

0.- 

5.t 
2.4 
l.E 

9.: 

10.  e 

14.  t 

3.- 
1.-. 

0.1 
4.1 
2  i 
0-.' 
6.( 

2.r 

1.* 
9.'.i 
9.t 
13. £ 

1    3.5 

1.1 

1*0.2 

1  3.9 

>i  2.5 

)l  0.4 

)I  5.9 

!;  2.1 

1.7 

9.0 

»    9'0 

13.1 

,    3.2 

I 

3.; 

l.( 

*0.c 

ii: 

'   O.l 

'  5.- 

2.( 

l.f 

8.f 
12.  J 
3.i 

)    3.5I3.5 

)    l.Ol  O.t 

)*0.6!*0.( 

3.61  3.C 

)    2.5    2..- 

0.1   0.: 

5.7    5  - 

)1  2.0    l-i 

>    1.5!   1.4 

8.7i  8.1 

8.618-4 

111.  9    .14 

i  3.2]  3.2 

1         1 

3.. 

0.' 
)*0.. 
)    3.- 

>  2.; 

0.- 
5.f 
l.i 

1.: 

8. - 
S.- 
11.'. 
3.2 

)    3.' 

i    I.: 

)  *o.  ■ 

3.- 
)    2.; 

0.£ 
)    5.i 

l.i 
i    1.: 

8.:- 

8  - 
11.1 
3.3 

■545. 

1.4    1.; 

*0.6*0.( 

3.4    3.' 

2.3   2.; 
0.7    0.; 
5.8'  5.i 
1.8|  1.' 
1.31   1.2 
8.11  8.C 
8.71  8-^ 
11.  111.  1 
3.31  i.e. 

)    6. 
i    3. 

j.*0. 
1\  3.. 
i    2.' 
)    0. 
)    5.* 

!.■ 

.    1.'- 

I   8.( 

1  9.f 

11.2 

3. J 

I  5.; 

3    2.i 
5*0.' 
i    4.( 
I    -2.2 
I    0. 
i    5.- 
1.  " 
>.    l.L 
)    7.S 
1    9.( 
lll.b 
)    3.4 

i  6.5!  5.; 

i    3.3;  2.( 

1   0.1   0.- 

)    4.  ll  4.< 

>    2.2i  2.( 

0.3,  0.' 

5.5'  6.( 

1.7.   1.- 

1.3    1  I 

8.0    8- C 

9.3    9.f 

11. 7  11. £ 

3.41  3.£ 

)    5. 
i    3. 
■    1. 
)    o.< 
)    2.( 
1    0.. 
)    5. 

1- 
1  1.' 
)    8.^. 

9.( 
V2.( 

6  2 

?    5.3!  5 
i    2.8i  2. 
3'   1.4|   1. 
)    6.11  5. 
)    1.8    1. 
5    0.3    0. 
i    5.7    5. 
"    1.6    1- 
I    Ml   1. 
I    8.11  8.' 
)|  8-6    8-- 
):il.9  1I.- 
>lll.515.' 

1    5.3'  4. 
5    -2.41  2.2 
5    I.3I  1. 
i    6.2:  5. 
S    1.81  1. 
1    0.31  0. 
"i  5.8    5. 
51   1-6:   1. 
1.0'  0. 
)|  8.0    8. 
I    7.9    7. 
?111.2  11 
1,16. 2  16. 

■i  4.- 

>.    2.~ 

1  o.< 

i    5.. 

<    l.i 
J    0. 
■    5  - 
3    l.< 
J,  O.i 
J    7.< 
i    7. 
J  10. 
}il5. 
1 

l.j 
)    0.( 
)    5.: 
i    3.( 

t  0.; 

5.; 

;  i.> 

V  0. 
j!  7. 
3    7. 
i\0. 
5  15. 
i 

!    6.0 
»    1.5 
)    05 
tl  5.1 
);  2.8 
i  0.2 
5    5.4 
)    15 
■    0.6 
i    7.7 
i    7.2 
5  10.4 
5  10.6 

Below  Zero 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


Al'GT'ST,    1919. 


Daily  Temperatures  for  August,  1919. 


i 


stations. 


17   18 


20   21 


23 


26 


27 


28 


29   30 


31 


Batesville^i 

Bee  Branch  

Beutonville 

Bergman 

Booneville  

Briukley 

Calico  Rock  ^  ■  . . 

Camden 

Conway  

Crossett 

Daidanelle 

Dodd  City 

Dumas 

Eldorado 'J'5 

England  W  

r.ureka  Springs  . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Grannis  

Gravette 

Hardy 

Hope 

Huttig 

Jonpsboro 

Junction 

Little  Rock 

Lutherville 

Magnolia  

Malvern 


Maximum . . 

Minimum  . . 
I  Maximum. . 
I  Miuiiiuuu  . 
i  Maxiuuim. 
I  Miuimum  . 
\  Maximum, 
i  Minimum  . 
j  Maximum, 
i  Miiiinuim  . 
\  Maximum. 
\  .Miuiniuni  . 
\  .Maximum. . 
(  Miuimum  .. 

\  .Maximum. . 

I  Miuimum  . . 

\  Maximum,. 

)  Minimum  .. 

\  Maximum.. 

I  Minimum  . . 

)  Maximum.. 

)  Miuimum  . . 

)  Maximum.. 

*  Minimum  . . 

\  .Maximum. . 

I  Minimum  . . 

i  Maximum.. 

i  .Minimum  . . 

)  Maximum. 

'  Minimum  . 

)  Ma.ximum. 

(  Miuimum  . . 

i  Maximum. . 

I  -Minimum  . . 

)  Maximum.. 

I  Minimum  . . 

\  Maximum.. 

(  Minimum  .. 

S  Maximum. . 

'  Minimum  . . 

\  MLiximum.. 

(  Minimum  . . 

j  .Maximum.. 

'  Minimum  . . 
.  )  .NTaximum. . 

/  ;.[inimum  .. 
.  )  .Ma.ximum. . 

(  Mininuim  . . 
.  j  Maxiumm. . 

/  .Minimum  . . 
,  J  Maximum. . 

I  Miuimum  . . 
.  \  .Maximum. . 

I  .\linimum  . . 

.  )  .Maximum. . 

(  Minim  lira  . . 

.  )  Maximum.. 

(  Minimum  . . 

Mannnoth  Spring.  \  .Maximum . , 

)  .Min.imum  . . 


Mariann^ 

Marked  Tree  $4., 

Mar.shall  

Mena  

Morrilton    

Mountain  Home 

Mount  Ida  

Xail 

Newport 

Okay  

Osceola  

Pine  BlulT  §i  . . . 

Pof'ahonta.s 

Portlands§ 

Prescott 

r.i.son     

Rogers  

j-earcy 

Stuttgart 

Subiaoo   

'IVxarkana    — 

I'mphers  

Warrfii    

WynnesV" 


.  S  Maximum.. 

)  Mininuim  .. 
.  )  Maximum . . 

I  Minimum  . . 
•  \  Maximum. . 

I  .Minimum  . , 
.  'j  .\!aximum., 

'  Minimum  . 
.  j  Maximum. 

(  Minimum  . 
.  \  Maxinuim. 

(  .Minimum  . 
.  (  .Maximum. 

/  .Minimum  . 
.  \  Maximum. 

I  Miiiimum  . 
I.  S  .Maximiun. 

(  .Minimum  . 
. .  J  Maximum. 

(  jliuimum  . 
. .  j  .Maxinuun. 

I  .Minimum  . 
. .  )  Ma.ximum. 

(  .Mininauu  . 
. .  )  .Maxinmra. 

/  .Minimum  . 
. .  j  .Maxiumm. 

(  -Mininram  . 
. ;  j  .Maximum. 

(  Miuimum  . 
. .  S  .Maximum. 

I  .Minimum  . 
. .  j  -Ma-ximum. 

*  Sriniiiuim  . 
..  j  Maxinuun. 

I  Miuimum  • 
. .  )  Maxinuun. 

'  Miuinunn  . 
. .  \  Maxinnnu 

(  .N'jnimum  . 
. .  )  M;ixi:iium 

'  .'-iiuinsum  . 
. .  )  .Maximum . 

'  .'■lininuim  . 
. .  )  .Maxinium. 

./  .Mir.inuun  . 
. .  )  .Ma-tiiiUim- 

'  Minimum  . 


98 
70 
10-) 
74 
9-i 
73 
93 
70 
IfiO 
75 
99 
74 
99 
72 
94 
71 
99 
73 
90 
75 
100 


86  97 
69  72 
lOO  106' 
701  70 


96 
71 
101 
70 
97 
74 
93|  101 


68 

69 

97 

100 

72 

1 1 

99 

100 

7*> 

7'; 

98 

98 

// 

7G 

100 

101 

73 

74 

96 

90 

76 

76 

95 

87 

76 

72 

95 

97 

72 

72 

94 

90 

76 

74 

96 

94 

68 

66 

100 

90 

74 

75 

101 

102 

76 

73 

71 

92 

65 

99 

78 

96 

73 

98 

70 

93 

68 

91 

69 
100 

74 

94 

71 

94 

70 
99 
70 

lOi) 
73 

100 
72 
97 
71 

101 
73 
98 
75 
97 
73 
90 
72 
98 
73 
93 
70 
95 
74 

101 
73 


98 
70 
105 
68 
94 
71 
94 
69 
102 
74 
100 
75 
97 
72 
96 
70 
102 
67 
98 
73 
101 
71 
94 
67 
101 
73 
99 
71 
98 
70 
92 
73 
91 
73 
100 
76 
94 
67 
95 
71 
101 
72 
100 
72 
100 
69 
99 
79 
100 
73 
9() 
75 
98 
72 
97 
71 
98 
69 
95 
70 
100 
75 
10(1 
76 


102 1  101 


104 
76 

101 1  104 
72  72 
98  101 


6   76 


73 
95 
70 
103 
71 
98 
76 
94 
71 
95 
67 
100 
76 
97 
74 
99 
72 
96 
72 
94 
74 
103 
75 
95 
68 
97 
72 
102 
75 
'100 
74 
100 
72 
99 
76 
102 
74 
97 
77 
100 
73 
9 
74 
99 
72 
96 
71 
103 
75 
103 
72 


95 

71 

93 

75 

94 

09 

98 

66 

8a 

70 
100 

74 

92 

68 

95 

76 
102 

73 

97 

74 
100 

72 
luO 

70 
103 

V5 

87 

70 

9' 

71 

101 

lor 

72 
97 
74 
98 
73 
97 
76 
lui  100 
~   78 


70 

95 

71 
105 

68 
101 

75 

99 

73 

9' 

65 
102 

72 

99 

71 
101 

70 

98 

74 

95 

74 
104 

76 

97 

68 

99 

72 
105 

71 

101 

74 

102 

7; 

1(12 
79 

103 
73 
99 
76 

101 
73 
99 
74 

100 
7( 
98 
68 

104 
72 

103 
75 
98 
68 
99 
73 
98 
77 
97 
67 

101 
65 
8'.l 
72 

104 
72 
95 
73 

73 
105 

74 
101 

71 
102 

7.1 
101 

72 
104 

73 

99 

73 
100 

10:i 

li'a 
75 
'jV 
71 

!01 


107 

74 
101 

70 

9' 

69 
105 

70 
101 

75 
102 

72 

96 

67 
102 

73 

99 

72 
102 

72 

90 

75 

95 

75 
lOo 

76 
101 

08 

93 

73 

103 

71 

103 

70 

102 

74 

100 

77 

102 
74 

99 
75 

100 
75 
99 
70 

101 
71 
97 
68 

105 
75 

102 
73 
98 
69 

100 
72 

100 
75 
96 
68 

in5 
6i: 
91 
71 

105 


93 
70 
99 

72 

88 

08 

91 

67 

95 

76 

95 

6S 

94 

70 

99 

69 

96 

73 

9( 

73 

95 

75 

88 

66 

99 

77 

98 

74 

92 

70 

95 

68 

92 

70 

92 

78 

9' 

71 

90 

71 

92 

70 

9, 

73 

101 
73 
05 
73 
97 
72 
89 
75 
90 
75 

100 
70 
99 
75 
90 
09 
96 
72 
96 
0 

98 
69 
93 
70 
90 
75 
89 
69 
96 
66 
81) 
70 
97 
74 
89 
70 
90 
74 
99 


99 


102 


91 

66 

96 

68 

86 

66 

88 

63 

93 

74 

95 

65 

91 

72 

95 

72 

96 

72 

94 

73 

92 

73 

86 

62 

88 

75 

92 

72 

92 

70 

92 

6; 

89 

6 

92 

75 

79 

70 

88 

67 

on 

68 

99 

72 

85 

70 

91 

65 

93 

70 

90 


91 

6i; 

91 
69 
97 
71 
91 
69 
90 
65 
9b 
71 
90 

9 

69 

91 

70 

91 

71 

88 

59 

93 

67 

95 

6; 

95 
6' 
93 
69 
85 
06 
87   87 


105  105 
74  72; 


94 
58 
97 
61 
92 
62 
92 
58 
96 

75 
98 

63 

93 

59 

93 

69 

98 

61 

96 

73 

90 

64 

91 

50 

94 

74 

95 

71 

95 

65 

9 

02 

94 

64 

90 

71 

96 

67 

94 

65 

93 
59 
97 
69 
95 
Cj 
94 
61 
95 
72 
93 
71 
95 
65 
92 
72 
95 
08 
8- 

5; 

90 
60 

101 
62 

102 
70 
i*8 
68 
91 
60 
90 
57 

100 
63 
85 
00 
97 
63 
92 
62 
91 
64 
98 
6S 
91 
64 


98 

57 

110 

01 
95 
65 
90 
01 
94 
73 

101 
63 
98 
60 
94 
68 

102 
02 
95 
74 

100 
65 
96 
61 
96 
70 
92 
69 
96 
6' 
9' 
69 
94 
68 

iOO 
73 
93 


99 
591 
106 
72 
95 
69 
94 
71 
97 
73 
101 
70 
98 
61 
96 
68 
105 
71 
96 
73 
100 
75 
95 
69 
100 
72 
97 
70 
98 
68 
99 
76 
9''j 
76 
102 
77 
94 
70 
92 
74 
104 
72 
102 
74 

100 

06 
98 
70 
99 
72 
96 
75 
100 
09 
96 
71 
99 
71 
95 
65 
94 
70 
93 
70 
99 


100 


6i 
9.) 

70 

100 

6'J 
10-.i 
72 
9- 
0-i 
97 
62 
9 
66 

i;)i 

09  i  OS 

90  99 

70!  70 

94i  97 


90 
79 
98 
68 
101 
67 
89 
7J 
101 
72 
90 
72 
92 

61,  61 
lOll  10: 

70l  7; 

961  98 
Ca 
96 

6; 

101 


69 


9- 

09 
,  90,  1'.'2 
07l  671  64 


93 
65 

lO'. 
75 

101 
73 
97 
76 
98 
73 
91 
69 
90 
73 
96 
76 
94 
72 
92 
03 

"76 
100 
69 
99 


74 
67 

101 
69 
94 
67 
95 
65 
97 
75 

101 
63 
99 
68 
98 
73 

102 

100 
76 

103 
T 
90 
6i 
99 
74 
9' 
76 
90 
05 
98 
68 
92 
/•! 

101 
73 
93 
!■ 
93 
72 
98 
68 

102 
76 

100 


103 


99 


89 
71 

104 
67 
86 
66 
87 
64 
90 
70 

100 
70 
90 
69 
96 
75 
92 
69 
98 
75 
93 
68 
92 
61 
88 
77 
93 
75 
92 
65 
89 
64 
89 
65 
91 
68 
8-i 
67 
88 
65 
91 
68 
95 
68 
98 
69 
95 
71 
88 
69 
86 
69 
91 
67 
87 
71 
85 
68 
89 
69 
94 

ioi 

60 

87 
67 

88 


94  i  93 
62|  64 
102  100 
62 1  67 
87 
66 
91 
61 
94 
73 
95 
72 
93 
65 


^72! 


94 

89 

73 

66 

93 

90 

65 

67 

100 

89 

71 

07 

88 

86 

;o 

6» 

100 

92 

72 

70 

95 

88 

68 

74 

89 

83 

71 

68 

103 

92 

72 

72 

95 

91 

OS 

69 

99 

88 

10 

75 

IM 

9:i 

76 

75 

10  i 

90 

7  . 

60 

9o 

8.^ 

72 

60 

95 

89 

72 

6> 

98 

88 

1  '5 

96 

09 

68 

9;.' 

96 

75 

70 

98 

9- 

73 

6'i 

98 

6t 

71 

68 

10 

1  '-'^ 

91 
64 
90 
61 
92 
71 
98 
69 
95 
63 
88 
68 
99 

6; 

98 

71 
101 

66 

91 

62 

9b 

6 

95 

70 

94 

65 

92 

69 

93 

65 

99 1 

6S 

91 

63 

92 

02 

98 

03 

97 

70 

98 

72 

96 

69 

94 

68 

94 

71 

96 
60 

91 
71 
95 
68 
9u 
60 
98 
09 

101 
67 
93 
64 
95 
66 
93 
68 
95 
60 
98 
66 
89 
61 

101 
65 
90 
66 
90 
07 

100 

70 
94 
63 
9a 
68 
98 
71 
10!) 
71 


■.'i  72 


95 

59 

97 

61 

88 

58 

90 

66 
100 

75 
100 

62 

93 

59 

85 

68 

95 

6! 

96 

72 

93 

61 

90 

55 

9' 

68 

96 

69 

92 

66 

92 

61 

8b 

60 

90 

68 

90 

68 

88 

59 

94 

62 

90 

60 

98 

66 

93 

62 

93 

72 

91 

72 

92 

66 

9 

70 

92 

68 

88 

59 

96 

66 

93 

63 

84 

58 

93 

6' 

95 

ill 
65 
95 
66 
87 
6i 
98 
01 
87 
62 
88 
01 
98 
71 
92 
60 
97 
66 
9( 
69 

10! 

71 
90 


87 
59 
95 
66 
73 
65 
81 
65 
90 
66 
92 
69 
86 
60 
94 
68 
89 
69 
95 
71 
85 
71 
89 
62 
93 
70 
9-2 
69 
92 

6(: 

89 

61 

86 

05 

81 

67 

84 

67 

79 

06 

92 

65 

90 

59 

92 

68 

90 

65 

92 

73 

86 

72 

82 

64 

89 

69 

85 

70 

86 

62 

91) 

70 

94 

72 

86 

62 

86 

69 

87 

73 

85 

62 

85 

67 

74 

62 

98 

68 

78 

09 

85 

61 

93 


68 

82 

67 

90 

67 

78 

70 

85 

6! 

89 

68 

89 

72 

82 

70 
82 
66 
78 
09 
80 
OS 
84 
64 
80 
71 
82 
70 
84 
701 
79 
68 
80 
71 
88 
61 
83. 
68 
80 
64 
84 
72 
81 


79 
69 
79 
0 
8' 
70 
81 
7u 
80 
70 
81 
I   69 


77 

70 

78 

68 

82 

60 

84 

63 

85 

64 

SO 

691 

8i 

69 

8P 

69 

7s 

70 

81 

70 

80 

70 

82 

04 

8u 

69 

84 

69 

7» 

67 

83 

65 

81 

60 

84 

70 
72 
69 

93 

67 

83 

68 

72 

69 

87 

68 

91 

69 

83 

71 

73 

70 

78 

69 

79 

70 

74 

69 

82 

69 

79 

68 

92 

70 

84 

68 

75 

69 

87 

70 

85 

61 

75 

69 

74 

64 

79 

69 

76 

60 ! 


71 

70j 

77 

70 

09 

»;-, 

82 

72 

7u 

88 

89 

09 

oa 

70 

74 

70 

69 

79 

7"^ 

09 

6y 

70 

83 

62 

6. 

81 

77 

71 

69 

8'. 

77 

7;. 

0.) 

6) 

84 
68 

91 
07 
91 
68 
87 
68 
91 
64 
93 
6' 
94 
69 
8-1 
07 
78 
70 
91 
6' 
9! 
71 
90 

92 

60 

8i 

70 

7t 

69 

94 

68 

80 

65 

89 

68 

93 

71 

86 

09 

88 

65 

94 

66 

85 

68 

74 

68 

93 

66 

79 

68 

86 

69 

90 
69 

78 

69 

80 

68 

90 

68 

90 

71 

92 

71 

87 

72 

83 

68 

83 

69 

94 

63 

91 

69 

85 

64 

9. 

691 

84i 

64 

88 

70 

90 

69 

92 

70 

78 

71) 

85 

i.b 

8' 

b9 
00 

88 


92 
09 
98 
77 
89 
05 
94 
67 
93 
6b 
96 
70 
87 
6b 
80 
69 
94 
70 
92 
71 
95 
In 
93 
6". 
92 
71 
93 
68 

68 

9'. 

6a 

91 

67 

94 

74 

91 

68 

91 

6' 

94 

69 

95 

70 

94 

66 

91 

62 

88 

69 

90 

71 

93 

71 

90 

69 

86 

70 

89 

68 

931 

89 
62] 
90, 
74 
92I 
69  i 
85  i 
731 
94l 
67! 
94  j 
6a' 
■  801 
64 

'P 
60 

89 

091 

87! 

71  i 

991 

09 

90 

71' 

951 

85l 
70, 
90 
691 
83, 
69 1 
90' 
71 
93 


89 

60 

8a 

6i 

86 

71 

87 

66 

80 

62 

91 

60 

91 

68 

92 

06 

87 

07 

92 

70 

82 

71 

84 

69 

83 

07 

85 

69 1 

84] 

59 

85! 

67! 

92! 

631 

83 1 

68 1 

81I 

661 

84 1 

70 1 

88 

631 

89 

66 

8I! 

63 1 

sa! 

Ooj 

82; 

651 
84 
61 1 
901 
68| 
88 
03 
92 
67 
90 
67 
88 
63 
89 


88 
64 
87 

0-; 

94 

72 

88 

68 

8a 

65 

91 

64 

92 

68 

94 

68 

87 

65 

93 

71 

87 

70 

90 

68 

91 

7i 

8 

6 

83 

62 

88 

66 

91 

63 

86 

t)8 

90 

Oa 

85 

69 

90 

65 

94 

65 

84 

68 

89 

60 

84 

64 

80 

62 

93 

68 

80 

64 

96 

6 

93 

69 

94 

73 

8' 


fiO!  04 
821  88 
67 1  65 
90 
60 


971 
72l 
931 
6.J1 
8b  i 
71 
94! 
711 
94' 
7oi 


92! 
68! 
94 

''! 

8:.l 
67  i 
9-' 
69 
9! 
661  0-1 


95 

72 

85 

67 

94 

70 

91 

74 

92 

70 

91 

72 

88 

70 

88 

64 

81 

71 

96 

68 

90 

72 

89 

69 

92 

72 

93 

66 

92 

67 

76 

60 

92 

70 

& 

69 

85 

63 

9 

73 

91 

66 

90 

73 

94 

721 

"^1 
OS! 

89 

63 

92 

70 

95 

73 

96 

70 

9; 

73 
89 
67 
93 
73 
93 


71 
85 
69 
87 
66 
81 
72 
96 
68 
89 
70 
82 
00 
81 
72 
90 
04 
82 
66 
84 
64 
92 
60 
78 
69 
88 
60 
91 
70 
91 
66 
91 

87 
70 
90 
70 
83 1 
65 
88 
Oo 
911 
72 
aO 
70 


90 

O'. 

85 

64 

9( 

Oa 

88 

68 

8 

62 

98 

6- 

89 

68 

90 

69 

95 

'si 

68 
91 
71 
92 
66 
85 
72 
91) 
70 
88 
65 
94 
63 
84 
65 
91 
68 
89 
67 
85 
68 
95 
66 
95 
67 
79 
55 
95 
60 
89 
03 
89 
70 


93 

85| 

09 

70 

94 

86 

67 

63 

91 

89 

90 

87 

70 

69 

90 

85 

70 

56 

87 

81 

03 

60 

89 

85 

6.-1 

68 

91 

82 

03 

60 

;).i 

s7 

0.) 

67 

9- 

rA) 

7;  ■ 

Oj 

88 

82 

65 

60 

>5 

71 

1 

8t 

H 

0.- 

* 

71. 
93.' 
67.! 
91.; 

m. 

ml 
93. 

88 
69. 
8!) 
67. 
94. 
66. 
93.! 


93.i 
fi9< 
93., 
71 
89 
72, 
91. 
69, 
90.1 
71  i 
90i 
70 
89i 
64 
92! 
70, 
9&, 
67, 
aii 
68. 
91 
ti' 
88 
70. 
90i 
64; 
93 
GO 
83 
65 


9: 

69 
9, 
7v 


44    iiij,tiun:ents  ari>  road  in  the  morning  t!.o  maxinuun  t''mc'pin'ii 


,ur.>  thmi  -.(-ad 


. ,  liau  -.'-d  to  th  c    pii'C -ediug  day.  on  which  it  most  always  occur,-. 
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J.  S.  DEPARriYlLNT  Ul'  Al.KllUl.TUKE,  WLiATllLU  lUJUKAU. 

ARKANSAS    SECTION- 
HARVEY  S.  COLE,  Moteorolofflst 

..  XXIV     Lrn'i.K  Rock,  Ark.,  Skptemiieb,  1919.     No. 9 


■  GENERAL  SUMMARY 

'111'  pn-('ipit:itimi  ;iV('r;iKi'(l  uIhuU  ".")  ju'rci'iit  nf  tho  iinnnn'!  a- 
mil,  Uio  local  amounts  showing?  a  riinfi;i' of  almut  six  inches. 
'  largest  amounts  fell  in  an  area  extending  from  west  to  cast 
)8S  tlu>  ccntiM- of  tlic  Sl;iti',  tlic  least  fell  in  llie  sout  liern  eoim- 
.  The  (lislril)ution  over  the  month  was  unsatisfactory  for 
wuv^  veL^etation  as  it  iK^irly  all  fell  in  one  four-day  pcriotl. 
[alive  departures  priHlominati'd  over  the  State,  positive  oc- 
riiif;  only  in  som(>  sout  Investern  and  east  central  districts. 
a  whole  the  temperature  av(~rafi:(-tl  alxn-e  normal  and  no  record 
aking  extremes  were  rejiorted.  Tiie  temperature  departures 
0  generally  positive,  the  greatest  occurring  in  the  northern 
tion  of  the  State,  and  the  least  in  the  southern,  while  nega- 
'  departures  were  reported  in  a  narrow  area  extending  from 
loke  County  southwt>stward  to  Miller  County.      I'^xcept  for 

rainy  period    from  th.e  19th  to  the  2od,   the  weather  was 
aralile  I'or  matured  crops,  outdoor  work,  gathering  fruit,  eot- 

pieking  and  harvesting.      It   was  unfavorable  for  planting, 
ing  and  for  growing  vegetation  until  the   last  week  of  the 
!ith. 
5.  T.  G.  S. 


TEMPERATURE 

'lieaverageSeptember  temperature  for  .57  stations  it  Arkansas 
;  74. G°.  For  42  stations  having  a  record  of  ten  years  or  more 
average  was  0.9°  above  normal.  The  highest  monthly  mean 
;77.4:"  at  Hot  Springs,  (Jarland  County;  the  lowest,  70.0° 
Dkay,  Pope  County,  The  highest  temperature  observed  dur- 
the  month  was  108°  at  Bee  Branch,  Van  Buren  County,  on 
10th;  the  lowest,  40°  at  Gravettc,  Benton  County,  on  the 
li.  The  greatest  daily  range  was  50°  atGravette  on  the  12th 
1  Batesville  on  the  14th.  Generally  the  highest  temperatures 
orred  near  the  10th  and  the  lowest  from  the  12th  to  14th. 


PRECIPITATION 

'he  average  September  precipitation  for  73  .stations  in  Ark- 
as  was  2.72  inches.  The  average  for  57  stations  having  a 
)rd  of  ten  years  or  more  was  0.85  inch  below  normal.  The 
itest  monthly  amount  was  G..SO  inches  at  Higden,  Cleburne 
nty;  the  least,  0.42  inch  at  Warren,  Bradley  County.  The 
itest  amount  recorded  in  twenty  four  consecutive  hours  was 
)  inches  at  Wynne  on  the  22d.  Nearly  all  the  precipitation 
from  the  19th  to  the  23d.  The  average  number  of  rainy 
s  was  four. 


WORTHY  MENTION 
Ictober  G,   1919,   eomiileted  24  years  of  service  for  Carl  A. 
rek,  cooperative  oliserver  at   Rogers.     During  this  time  Air. 
•ok  has  never  missed  a  day's  observation  nor  received  a  cent 
Compensation.     This  cooperative  record  is  unequaled  in  the 


hisldry  uf  the  Arkansas  tlimaiolngiciil  Service.  ,\  rcmrd  Ihai 
nearly  eiiiials  (iiat  of  Mr.  Stiirck'n  in  tlutt  of  II.  A.  iWierkle  (jf 
Stuttgart.  .Mr  I'.u.ik If  began  IiIh  HcrviocH  Sept.  1,  I89(;,  utirl  Ims 
missed  only  one  ob.servat Imh  in  23  years  of  Hcrvlce.  Other  Icjng 
inilividual  records  witii  only  slight  brenks  are  J.  K.  Scimlan, 
Hee  Branch,  nrarl.\  27  years;  ami  .1.  T.  .Ma.xey,  IJcrgman,  23 
years.  These  men  render  invaluable  sern/T  to  ycienec  Miid  to 
th(>  comnumilies  in  which  they  live. 


MISCELLANEOUS  DATA 


Pressure     (Soft-lovel) 

Wind. 

Rfilatlvn 
Hu  tnldlty 

o 

Stalioii.t 

"if 

a.' 
S3 
60 

t5 

3 
d 

O 

23 

23 

1 

1 

Hi 

n 

1 

g  . 

o  Ss 

bnaa 

■AS 

% 

» 

se. 
s. 
s. 

Ci 

18 
18 
18 

< 

1' 

teg 

liciitoiivillp.. 
Kort  SiiiiUi. .. 
l.iUIr  i;,)fk.. 

30.02 

;!0.oo 
:iO.  0-2 

30. 28 
30. 24 
30.  22 

29.57 
29. 65 
29.  70 

18 
18 
18 

3,097 
4,224 
4.928 

22 
26 
30 

84 
82 
79 

60 
68 

62 
69 
67 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 
Thunderstorms:—  lUh,  1;  IGth,  1;  18th,   2;    19th,  5;   20th,  4; 
2Ith,  8;    22d,   1. 

Dense  Fog:  —  8th,  2;  2Gth,  G. 
Lunar  Jlalos:  —IGth,  1. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS SEPTEMBER 


Temperature. 

Precipitation. 

Number  of  Days. 

Year. 

Fh 

.c 

GJ 

■i'bo 
+3  cc 

a   . 

;^ 

>'^ 

o  ° 

c  > 

K 

-  3 

GJ  U 

c2 

1 

1891 

73.4 

+0.8 

102 

40 

0.94 

-2.49 

22 

6 

2 

2 

I.sy2 

70.  8 

-1.7 

96 

32 

2.14 

-0.  28 

23 

4 

3 

3 

IS'.I3 

74.0 

+  1.5 

103 

36 

3.75 

+0.  63 

19 

5 

6 

5 

1891 

73.1 

+0.6 

100 

38 

3,56 

+0.  44 

14 

8 

8 

6 

1895 

77.1 

+4.1 

105 

32 

1.36 

-1.76 

19 

4 

4 

1896 

73.  3 

+0.4 

106 

35 

3.25 

+0.19 

11 

9 

10 

10 

1897. 

76.6 

+3.7 

108 

.33 

0.60 

-2.46 

21 

7 

2 

2 

IS'.IS 

75.2 

+  1.9 

104 

40 

7.35 

+  4.07 

15 

6 

9 

b 

1899 

71.9 

-1.5 

109 

28 

1.21 

-2.19 

20 

3 

3 

19U0 

78.0 

+4.7 

104 

48 

4.25 

+  0.  98 

12 

12 

6 

1901 

72.6 

-1.2 

101 

32 

3.08 

-0.  22 

18 

8 

4 

4 

19112 

68.  4 

-5.3 

99 

30 

5.00 

+2.  02 

15 

8 

H 

1903 

70.7 

-2.3 

102 

34 

2.47 

-1.09 

18 

5 

5 

1904 

7.5.4 

+2.1 

101 

37 

2.46 

-0.77 

15 

9 

6 

5 

1905 

74.2 

+0.2 

100 

44 

3.90 

+0. 42 

16 

8 

1900 

75.  7 

+2.5 

100 

47 

6.24 

+2.  88 

11 

9 

10 

10 

1907   

73.9 

+  0.5 

106 

38 

2.22 

-0.96 

19 

8 

3 

4 

190.S 

73.  4 

0.0 

101 

29 

4.00 

+0.98 

13 

8 

9 

7 

19)9 

74.7 

+  1.5 

108 

31 

2.84 

-0.77 

18 

7 

5 

5 

1910 

76.4 

+3.1 

101 

44 

2.41 

-0.S7 

18 

8 

4 

5 

1911 

79.0 

+5.4 

102 

46 

3.67 

+0.65 

18 

9 

3 

6 

1912 

7.8.5 

+  1.0 

106 

32 

2.40 

-0.  94 

18 

8 

4 

4 

191:! 

71.7 

-1.6 

108 

33 

10. 10 

+6.38 

9 

9 

12 

13 

191-1 

74.4 

+  1.1 

101 

38 

3.19 

-0.24 

16 

9 

5 

5 

1915 

74.9 

+  1.3 

100 

34 

1.43 

-1.92 

16 

8 

6 

3 

1916 

72.5 

-U.9 

102 

30 

3.40 

-0.29 

19 

6 

5 

6 

1917 

71.8 

-1.9 

99 

37 

1.76 

-1.87 

18 

7 

6 

4 

1918 

67.  3 

-6  2 

104 

29 

4.63 

+0.95 

16 

5 

9 

7 

1919 

71.6 

+0.  9 

108  1 

40 

2.72 

-0.S5 

15 

8 

4 

ERRATTA 

Alay,  1919.—  Georgetown,  piecipitation  should  be  5.57  mches. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION. 


September,  1919J 


stations. 


Amltv 

Arkadelphia  ... 
Arkansas  City.. 

Batfsville 

Bee  Branch 

Bentouville  

Bergman 

Black  Rock  .... 

Booneville 

Brinkley 


Calico  Rock 

Camden  

Ceut'H-point 
Clarenilon  . 

Conway  

Corning 

Crossett..  .  . 

Danville 

nardanetle  . 
Dodd  City  . . 


Dnnias 

Dutton 

Eldorado  

England 

Eureka  Springs... 

Fayetteville 

Port  Smith 

Fulton 

Georg^itown 

Gillett 


Mena 

Morrilton 

Mountain  Home 

Movuit  Ida   

Murfreesboro 

Nail  

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark 


Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

PrinccTon 

liison 

HoKers 

."^earcy 

.SlitTidan 

Springbank  it. 


Climatologrical  Data  for  September,   1919. 


Counties. 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit). 


a 

o    . 

c  o 


•s. 

p 


Granuis   

Gravette  

Hardy 

Helena  ., 

HidS'-n  

Hope 

Hot  Springs 

Huttig   

Jelks 

Jonesboro  


Junction+t 

Leuisville 

Little  Rock 

L\itherville  Xt  

Magnolia 

Malvern   

Mannnoth  Spring  ... 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall  


Clark 

do 

Desha 

Independence. 

\'an  Buren 

Benton 

Boone  

Lawrence 

Logan 

-■^lonroe 


Izard  

(luachita  . 
Howard  . . 
Monroe. . . 
F-uilkner. 

Clay 

Ashley.... 

Yell 

Yell 

Marion . . . 


Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington 

Sebastian 

Hempstead 

White 

.Arkansas 


250 
•250 
145 
277 


1303 
132-1 
259 

'  '226 

361 
15S 
470 
171 
309 
293 
175 
337 
330 
1175 


Polk 

Benton  

Sharp 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead.  . .. 

Garland 

Union 

Woodruff 

Craigliead 


Union 

Lafayette 

Pulaski 

Johnson 

Columbia 

Hot  Spring 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 


Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery . 

Pike 

Newton 

Jackson 

I'ope 

Mississippi  . . . 
Franklin 


921 
1250 
643 
182 
400 
377 
600 


Jefferson 

Randolph  . . . 

Ashley  

Nevada 

Dallas 

Cleveland  ... 

Benton 

White 

Grant 

Miller 


Stuttgart 

Snijiaco 

Texarkana  

I'liipli! fr>  tX 

Wiildon 

WarrtMi   

Whit<-cliirs 

Wynne 

."t  i-'c  Mem"  and  1 

The  departures 
Ini?  section  mean- 
ill  tl'.e  tabli-  indie 
Ramliilpli  La.:  Li 


196 
345 

182 
262 
286 
775 
315 
277 
512 
235 
229 
1083 

1284 
347 
800 
730 
307 

2233 
231 

1700 
240 
377 

215 
300 
122 
327 
287 
243 
1385 
236 


240 


Arkansas 228 

Logan I     1050 


Miller.... 

Yell 

Scott 

Hradley 

Little  River 
Cross 


332 

2000 

675 

206 

'  '250 


Cxfremes 


162 

11 

1590 

17 

265 

15 

229 

12 

1465 

17 

1451 

33 

481 

37 

264 

33 

200 

6 

75.0" 


72. 4 

77.2 
71.4 

73  el- 


74.4 
75.7 


73.0 
73.8 


76-0 


76.2 


75. 2 
72  4 

75-2 

74'9' 
73.6' 
73.8 
71.6 
75-6 


+  0.9 


-0.3 
+  3.0 

+  2.5 
+  3,7 


96< 


100 
108 

94 

99b 


+  L6 


1.3 


+  2.2 
+  "6.'4 


+  0.7 


too 

102 


94 


106 


94 


lot 


ID- 
10 


9t 

n 


10 


-  1.7 
-33 
+  1.9 

-  0.7 
+  2.9 


72.4 

70.8    -  0.1 

75.  6    +  3. 1 


99 

98 

96  j 
93  I 

98  ; 

93 
97 


11 

lit 
10 

10 
10 


93 

93 
105 


74. 2    +  0. 1 


77.4 
76.0 


79.8 


+  2.4 
-0.5 

+  '2'.6 


75. 8   +  0.  3 


75. 3 
76. 0 
75.0 
74.2 
13.6 
7-5.2 
75.0 
73.6 

72.6 
74.5 
73.8 
73.2 

71.2'' 
76.6 

70.0'' 
72-8 
74.  9" 

76.4 
76.0 
76.6 

75.4 

7.5'7" 
72-2 
74.5 


+  2.2 
+  2.5 


-  0.2 

+  1.9 


102 
94 


+  M 
+  2.9 

+  '6.'8' 

-     1-6; 


95 
100 
93 

95 
98 
97 
103 
95 

94 
98 
101 
98 

"gi" 

102 
93'' 
94 
97" 


70.8 

75  1 
■/4.0 

7.V8' 

76  2 
74.fi 


+  0.71  101 

+  3. 1  102 

+  0.5  101 

-0.5  95 


10 

lot 

10 


lot 


+  0. 
+  1.0 


+  1.2 
+  1.7 
-   1.7 


0  6 

's'il 


10 
10 
10 

11 
lot 

16 
10 
19 

1(1 
10 
10 

11 

'io 

10 
19 
10 
16t 

10 
10 

11 

10 

'io 

10 

lot 


+  0 


97 

101  I 
97 
98 

95  r 

102  j' 
108  I 


52» 


45 

48 
44 
43b 


49 


55 


Precipitation,  inches. 


Number  of  days . 


6 

o 

H 

t» 

u 

■d 

o 

o 

^ 

PI 

t» 

^ 

cd 

h 

o 

d 

o 

o 

Ph 

Obseryers. 


13+ 


13t 
24t 
18 
13 


39« 


50 
45 
37 
441. 


13t 
l: 

13t 

"it 
2 
13 
13t 
24 


55 
50 
55 
53 
41 
50 
49 
47 

51 
50 
45 
44 

'56' 
51 
51' 
50 
50" 

55 
48 
55 


2t 
2f) 
23 

'24 

2+ 


26 

25 
2t 
2t 

13 

24 

I3t 

13 

2 
13 
24 
13 

'13 
24 
1 
24t 
24t 

12 
21 

It 

2 

"it 

V.i 
24 


3.58 
2.70 
0-70 
2.87 

2  25 
1.64 

3  69 
2.16 
1.50 

4  41 

2.49 
1.42 


37 
44 

33 

34 

38b 

41 

47 
29 


24 
32 
29 
30 
49 
37 
46 
33 

34 
33 
40 
45 

'29'' 
36 
31" 
39 
43" 

40 
35 
32 
31 

32' 
42 
34 


2.90 
3.64 
1.50 
1.62 

4.(12 
309 
2.73 

2.23 

'l.84 
3.75 
2 

1.42 
0.  5(' 
2.87 
3.8' 


0.69 


2.78 

2.50 

0.87 

2.50 

2.3 

2.80 

2.04 

2.52 

5. 25 
3.10 
2.0- 
4.04 
3.45 
3-60 
2.56 
2.59 
3.10 
1.18 

3-98 
2. 3( 
0.94 
3.03 
4.00 
1.33 


+0.  251 

+0.23] 
2.20I 
1.54 
1.00 
1.83 
0.11 
L42 


+  L18 


-L44 
2.02 


2.851 
1.901 
0.04 
2-22 
1.20 
1.34 
1.69 
1.10 
0.87 
2.31 

1.42 
0.74 


-119 

-0.01 
-2.18 
-1.01 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 

0.0 
0.0 


2  60 
2.92 
1.00 
1.35 

2.82i 
-0.  42i  2.00; 
-1.12!   1.43! 


0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


-I.90I   1.47|     0.0 


-1.421 
-0.221 
-1.65' 
-2. 10, 
-2.61 
+0.39' 


1.00; 
3.15! 
1.36j 
1.29' 
0.43; 
L70 
2.76! 


40 

18< 

10 

4 

15 

8 

13 

1 

9 

14 

16 

6 

21" 

4 

21 

2 

25 

5 

15 

10 

18 

2 

/ 

12 

i  1.93! 

-1.33'  2.10; 
-0.741  2.10) 
-2.36|  0.70{ 
'  3.  55 


-0.50: 
+2.02: 
-2.20 

-'i.'iS' 


2.02 
2.481 
0.91! 
22.0] 
1.63 


-1.60   0.27,     0.0 


-0.48 
-1.14 


-0.58 
-2.  11 


-0.33 


2.711 

1.15! 
0.32; 
2.00 
L67j 
I.9O1 
1.74! 
l.OOi 


+  1.65   2.57 

.    ..I  2.  :W 

1.05 

2.  65 

3.03 

1.50 

1.56 

1.46 

-0.38i   1.80 

-1.79|  0.84 


+0.76 

-(3.98 
-1.33 


39 
39 
40 
26 

32 

"33t 

50 


1   !.'/■-■ 

3.68 

;  2.52 

4.00 

2.(16 

2.93 

3.55 

4.3fi 

0.42 

4.10 

4.72 

2.72 

+0.45 1 
-1.27! 
-2.06| 
+0.04i 
-1-0.  69 1 
-2.  58j 
- 1  90! 

i 

-6.' 78 


3.51 
1.35 
0.57 

2.20! 
3.  40! 
0.8S! 
1.16! 
2.  SO 

0.80 


-|-0.,50  3.59 
-1  24  l.U 
+0.14     1.60 

I  2.  00 

.  ...  I  o  94 
0.17, 
2.00! 
4.301 


-4.18 
+1.82 
+1.22 


72  -0-85 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'6!6' 

0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
(J.O 
0.0 


11 

14 

24 
12 
18 
15 
10 


430      0.0 


12 
20 

9 

9 
25 
13 
23 

8 

13 
12 
17 
13 
8 

17" 
18 


S. 

ne. 
n. 


s. 
sw. 

s. 


S". 

sw, 


s. 

sw 


s. 

ne. 

sw. 


sw. 

s. 


se. 
sw. 


J-  W.  Campbell. 
F.J.  Carpenter. 
Geo.  E.  Payne. 
Mrs.  Lelia  I.  Tet«r. 
J  .  E .  Scanlan . 
U.S.  Weatlier  Bureau 
.lohn  T.  Maxey . 
S  J  .  Howe . 
Supt-  Tuberculosis  SaE 
a.  L.  D.\Vhit.soii. 

J-  M.  Richardson 
A.B.Quarterman 
C.  M.Huddleston. 
Mrs.  11.  K.  Bishop. 
E.  E.  Cordrey . 
.1.  N.   Crutchlield. 
A.Tredick. 
J.  U.  A  vera. 
F.U.Wieser 
iNeal  Dodd . 


Ben.  Johnson. 

J.  M.  I'.icketts. 
I'aul.  Babb. 
J  .  C.  Clienault . 
George  W.  Nirhoalds.' 
Uuiver.sity  of  Ark.viisik! 
U    S.  \Veatl)er   Kur.juii 
r.  J    LoK.m. 
Cliarles  Hiibiirn. 
A.  H.  France 


Dr.  F.  C.  Mullins 

.\.  F.  Stevens. 

C.A.  Cay wood. 

T.J.  .Mitchell. 

Cha.s.  Smotliors. 

N.  R.  I)  i\'i_^ai. 

A  .  it  N .  Gen .  H  ospits' 

C.A  Uerry . 

.V.  E.  Baker 

Uiniedicuiie  Sisters, 

.1.  A.  Lowderback. 
G.  H.  Dismukes. 
U.S.  Weather  Bureau ' 
H.  KaulVeld. 
State  Agriculture Sehot' 
Mrs.    ICate  L.  SuiiUi, 
W.  S.  Vincent. 
Mrs.  MarySpaine. 
Charles  Wa'.ton 
W.  F.  Reeves. 

V.  W.  St..Tolm. 
J.  W.  Dilbeck. 
U.S.  Halbert. 
G.  A.  Wliiltingtou. 
Henry  A.   Davis. 
Charles  Pax  ton. 
George  L.  Robinsm*. 
U.  S.  Forest  Servii'ri. 
At  wood  I'.  Smith. 
Isham  Barrow 

Roy  Ilammon. 
ll.;iiedictiiie  Sisters. 
T.  A.  Corson . 
Irvin  A.  Illakely      , 
Foote  Coleman. 
Geo.  H.  Tisdale. 
Carl  A.  Starclt. 
Miss  Sarah  (Jypert. 
Miss  Elsie.  (!lo\  er  • 
G.  Field. 

H.  A.  Bil°rkle. 
New  Snbiaco  Abbey. 
H.  S.  Brashear. 
U.  S.  Forest  Sfi'Vicft. 
Cheves.  I'.evil. 
J.  L.  Cleg?. 
Enlela  M  Schiriuer, 
E.  0.  Allen. 


from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record ;  bat;  all  complete  reports  are  used  m  determin-, 
r.  I'recipilalion  is  le.ss  than  0.01  inch  rain  or  in-lted  snovv     ttiteceived  too  late  to  be  inchid.id  in  m  -ans  and  .<umraarie;.    Reference  letters  '.".".appearing 
ate  niimb.-roi  d.tys  missing:  for  exampl ',  "  represents  two  days  missing.    tAlso  on  other  dates.    iiPost  offic*.^  addresses  of  the.se  stations  as  follows:-  Junction, 
ithi'rvillo.  II.F.I).  .\o.  2,  I.iiinar,  Ark. :  Springlmnk.  lioddri(i«e,  Ark.,  Umphers,  Kover,  Ark. 


;PTKMHKR,    l!)lt) 


CMMATOl.OCK'AL   DATA:    AKKANSA.^  SKCI'ION 


C'.l 


Dally  I'lccipiUitioM  i(j 


pl.'iiih.^r,   lUlU. 


Stations. 


WiUcrsluHls. 


Duy  u{  iiiuiiUi. 


I.'i      Ifl      17 


18     19     aO     21     22 


23 


24     2fl 


26     27 


28 


29     80 


tty  nil 

>n>)oli>liin  1  1  ■ 
ftusas  c"Uy  11  11 
.xsviUoJlll 

>  BlHIU'll    

itoiu  illo  ••*. . 

Oiiiit'hitA     .... 

.58 
.20 
.16 
.10 
1.  20 
I.IH 
.93 
.90 

2.HR 

1.90 

.06 

2.2-2 

80 

.16 
.20 

3.68 

..U) 

.... 

.jt) 
.10 





.20 
.03 
.0'2 

.20 
.06 

2.70 

0. 70 

W'hiti*         ...- 

T. 

.41 
.26 
.17 

'.'h7 
2.31 

.02 

2.87 

T. 
.08 

2. 26 
1.  04 

,lo         

.26 

' .'  io 

Whllo 

do . 

.07 

tV 

1  69 
1.10 

1.00 
T. 

3.  ti9 

rk   Kockllll... 

IIU'V  lllo- 

iiklcy    111 

Ico  Kookllll.. 

ml.-u  II  11 

teriHiint 

IVIl'loil  11  II  — 
IWll.V    

Ilil'U  i  1 

SSl'll 

iviUo  II  II 

-lllllH'llO 

l<i  City 

.06 

2.16 

.tW 

1  60 

Wliitc 

.06 

.06 
.24 
.20 

1.81 
.78 
74 

.18 
.05 

4.  42 

do       

1.42 

T. 

2.  49 

.06 

08 

.17 

.12 

.06 

1.42 

Hixl 

\VliH,>      

.15 

2.60 
2  92 

.16 

2  90 

.\rkansas  — 
White      

.07 
T. 

1.00 
1   35 

.66 

3.64 

.80 

150 

.06 

.22 

1.62 

.41 

.76 

,23 

1.47 

.26 
.26 
.82 
.30 

2.82 

2.00 

.25 

.17 

.04 
07 

4.02 

do 

8.09 

White    

T. 

1.43 

.10 

2. 73 

.\rkansrts 

White       

T. 

■J' 

T. 

.05 

oy 

.05 

2. 23 

.  16 

1.00 

.20 

.47 

1.36 

I  24 

30 
3. 15 

.05 
.13 

.13 

1.84 

?laiul  II  11 

r«>kii  Springs  . 

3.75 

Wliiif      ..     .. 

.28 

.30 

13 

.26 

2 .20 

ilo    

1.42 

i  SniiiU  •••  .. 

toil  nil 

iiV'toun  II  II.. 

.01 

t'. 

T. 

.08 

.02 

T. 
T. 

.43 
.75 

.75 

.02 
1.70 
2,76 

T. 
T. 

056 

Ked       

T. 

■r. 

.18 
.32 

T. 

.24 

T. 

2.87 

White      

.04 

3.87 

.Vrkansas 

Ked    

T. 

T. 

.05 
.24 
.01 

.06 

.36 

'.'■io 

1.77 

2.10 

2.10 

.20 

1.93 

T. 

'1'. 

.28 

.03 

.12 

'1. 

T. 

4. 60 

White 

'V. 

?.34 

do 

T. 

.13 

.  75 

.70 

2.75 

2.  02 

1.90 

.05 

.35 

.82 

.19 

T. 

3.39 

leiui  11  II 

tden  II  ii   

.20 

.06 
3  55 

2.' 48 

116 

White   .     ... 

T 

T. 

6  30 

Ked 

T. 

T. 

T. 

.15 

'.'98 
.91 

'.'io 

24 

.01 

.10 

2. 52 

t  Springs 

■ 

5.60 

do 

0.96 

je   Ii    II 

.... 

1 

2.20 

.08 

2.63 

PSboro 

White  

T. 

■f.' 

'.'•23 

1.63 

2.46 

Ouachita  . . . 

.27 

0  69 

visville 

tloKook  ••♦.. 

horxilln 

K^d      

Arkansa.^i 

do 

.01 

T. 

T. 

T. 

.42 

.28 

T. 

.07 
.10 

1.24 
.86 

'.'io 

167 

'.'io 

1.60 
1.97 
1.00 
.50 
117 

1.24 
1.15 

.32 
2.  00 

.28 
1.90 
1.74 

.72 
2.57 
2.00 

.15 
2.65 
3.03 

■  94 
156 
1.06 
1.80 

,20 
3.51 

.45 

.16 
2.20 
3.40 

.01 

T. 

2.78 

....  .... 

2.50 

gnolia 

Ivorn   ;:ll 

iiimoth  Spring 

rianna   III; 

rked  Tree  ||  ||  . 
r<linll 

Red             

'.'36 

T. 

0.87 

T. 

.10 

T. 

vsn 

White      

T. 

.40 

.42 
.40 

2  37 

.10 

2.80 

St     Fraiici'> 

.20 

2  04 

White 

T. 

.20 
.02 
.10 
.29 

2,  62 

Ouachita    . . 

.02 

T. 

.55 

T 

T. 

.05 

.01 

T. 

.06 

6  m 

rrilton 

nitain  Home. 

Ant  Ida    

rfroosboro  jj  11 
1 

3.10 

White 

1  05 

.05 

2.04 

4.04 

do 

.11 

.08 

.23 

3  45 

Wliite 



T. 

1.25 

1.50 

3.69 

do    

.90 

.10 

2.56 

colli    

,rk 

Arkansas   

Mississippi  . . . 

Arkansas   

do 

T. 

.50 

T. 

T 

■  07 

1.46 

•>  59 

.10 

3. 10 

(Vi 

!io 



.11 
".40 

.84 
.35 
1.35 
.09 
.10 

1. 18 

1     "^ 

.12 

3  98 

tlaud  il  II 

seott 

nccton  11  il 

White      

2  30 

.57 

.13 
.15 

0.94 

.     .  do 

".'30 

.35 
.30 

.02 

.20 

3  08 

Ouachita    .. 

.... 

4.00 

do 

.02 



.29 

.88 
116 

.87 

133 

Arkan.sas . . . 

m 

.53 
T. 

1.7? 

White 

2  SO 

.01 

3.68 

■ridau  Hi!  

insl.anklllt... 
ttgart 

Ked 

.08 


T. 

T. 

T. 

■'36 
.15 
T. 

■  34 
.02 

.74 

".29 
.63 
.33 

"■OS 

.80 

.06 
1.11 
1.63 
1.10 
3.94 

.17 
1.80 

.30 

.60 

3.59 

.30 

.30 

2.00 

.08 

.07 

2,00 

4.30 

.15 

12 

■  03 

2.5? 

Arkansas 

..do 

■  35 

tV 

4. 00 

2.06 

:arkana   il  II  ... 
phers 

Ked 

T. 

'.'62 

2.93 

.10 

3  55 

do 

4.36 

Ouacliita  . . . 

.04 

.... 

T. 

.... 

.08 

0  46 

itecUfs  nil  .  . . 
nno  Ii  l! 

Red 

.30 

4  10 

St.  Francis... 

T. 

... 

T. 

4.72 

spt  as  indicated obsiirvations  are  g;;nerally  mid 
Regular  Weather  Bureau  station;  precipitation  i^ 
)wing  measurement.    Ii  II  Preci pitation  measured  i 


2  late  in  the  aflernoon,  near  sunset,  and  precipitation  record-sd  is  for  the24  hours  eniingat  tha  tims  of  the    observati 
for24-liour  period,  midnight  to  miilnight.    t  -Separate  dates  of  falls  not   record.^d.    ''Precipitation    included    in    the 
n  the  morning;  amount  tlien  rocorded  is  for  the  preceding24  hours.      T.  Trace,  or  less  than  0.01  inch. 
Daily  River  Stages  for  September,   1919. 


Stations. 


t  Smith  ■ . . . 

■danelle 

I  ;le  Kock . . . . 
]  e  BUitt'.  . . . . 

ck  Kock 

'  ico  Rock.  . . 
!esville 

vport 

kenduii 

I  ena 

ansas  rity. 

aden 


Rivers. 


Arkansas 

do 

do....... 

do....... 

Black 

White 

do 

do 

do....... 

do 

Mississippi.  . . 
do 

Ouachita 


Flood 
Stage  I 


22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
20 
30 
22 
42 
42 
49 


7.1 

1,4 
0,3 
5.1 
2.6 
0.1 
5,4 
1.4 
0.5 
7.6 
7.2 
10.4 
7,5 


7.0 
2.7 

*0.2 
4,8 
2.6 
0.2 
5.3 
1.4 
0.5 
7.5 
7,1 

10^3 
CO 


6.3 
4.2 

*0.2 
4.3 
2.0 
0.0 
5.3 
1.3 
0.5 
7 
7.2 

10.2 
5.8 


5.7| 

3.9; 

I.3I 
4.2: 
2.6| 
'U.2i 
0.3| 

0.5l 
7.61 
7.  6i 

10. 31 

5.4' 


5.0 
.3.2 
1.9 
6^4 
2.3 
0.2 
5.2 
1.2 
0.4 
7.6 
8.0 
10.4 
5.0 


9 

2 
4 
5 

21  9. 
2  11. 
3l  4. 


9       10      11 


12 


4.  Ii  4.0    3.6 

1.4I  1.3!  1 
0.5  *0. 21*0.3 


13 


5.o|  4.6 

4.3 

1.8'    1.8l  1.8 

*0.  41*0.3 

-0. 3 

4.8!  4.8 

5.6 

l.l|  1.1 

1.0 

0.2i  0.1 

U.  1 

7.2    7.1 

7.1) 

8.41  7.4i  66 

12-4  12.0  11.0 

3.71  3.4    3.2 

3.4 

1.0 
*0.4 
4.2 
IS 
*0.3 
4.9 
l.Oj 
0.1 
0.9 
G.O 
10. ol 
3.2: 


15      16 


17 

18 

19     20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28     29 

30 

31 


3.2 

0,' 
*0.5' 

;3.9 

1.6 


fO.  3*0.1  ' 
4.  8|  4.8 
1.0    1.0 

*0.  l'''0.2' 
6  8|  6. 
5  8!  5.6 
9.51  9.0 
3.2!  3.2| 


3.2 

3.2 

2,9 

2.8 

2.81  2.8 

2.7 

2.8 

7.  el  6.6 

5.6 

5.2 

6.0 

4.5 

4.3 

U.6 

0,5 

0.4!  0.3 

0.31  0.3 

0.4 

0.5 

0.3|  0.3 

41 

3.7 

2.8 

2.3    1.9 

*ll  6 

*0.7 

*i.o:*i.i 

*1.2*1.4 

*0.6 

*0.2 

0.3|  0.0 

*0.1 

*0.2 

2.4 

2.3    1.8 

:i.  8 

3.6 

3.4 

3.3 

3.2;  3.2 

3.4 

36 

3.8    4.7 

4,7 

4.2 

4.5 

5.8    6.:i 

1  1   6 

1.5 

1.5 

1.5 

1.4|  2-0 

3.0 

3.2 

3.2I  2.5 

2.6 

2.5 

2.5 

2.5    2.5 

*0.2 

*0.3 

*0.3 

*0.4 

*0.4*0.5 

*0.2 

0.4 

0.2!  0.0 

*0.3 

*0.3 

*0.3 

*0.3 

*0.] 

4.9 

4.9 

4-9 

4.8 

4.9;  4,9 

7  5 

.5.9 

5.61  5.6 

5.5 

5.3 

5.0 

4.9 

5.0 

1.1 

1-1 

1.0 

0.9 

0.9    1.0 

1.0 

1.0 

2.4|  3.5 

3-8 

3.5 

3.0 

2.8 

2.4 

*0.  3 

*0 .3 

*().4 

♦0.5 

*0.  6  *0.  6 

*0.5 

*0.4 

*0.2    0.1 

0.4 

0.6 

0.7 

0.6 

0.5 

6,7 

fi.6 

6.6 

6.5 

6  51  6  5 

6-7 

67 

0.7    6.9 

7.4 

7.8 

8.0 

80 

7,8 

,5.5 

.5.0 

4.0 

3.8 

3.7I  3.2 

3.0 

3.1 

32    3.4 

3.4 

4.0 

4.3 

4.5 

4,3 

!  8.6 

8.3 

8.0 

7.7 

7.3    6.8 

65 

6.1 

5.9    6.0 

6.1 

6.2 

6.4 

6.9 

7.1 

|3.1 

:3. 1 

31 

3.1 

3.1    3.1 

3,1 

3.1 

3.1    9.0110.0 

1 

9.2 

7.0 

6.4 

6.0 

*  Below  Zero 
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Daily  Temperatures  for  September,  1919. 


Stations. 


13   14 


18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


29 


30 


I 


Amity  §S i  Maximum.. 

)  Minimum  . 
Batesville  45 S  Maximum. 

I  Minimum  . 
Bee  Branch  j  Maximum. 

)  Minimum  . 
Bentonville j  Maximum . 

(  Minimum  . 
Booneville  (Maximum. 

I  Minimum  . 
Brinkley \  Maximum . 

(  Jlinimum  . 
Calico  Rock  $5  . . .  S  Maximum . 

I  Minimum  . 
Camden \  Maxinmm . 

I  Minimum  . 
Conway i  Maximum. 

(  Minimum  . 
Crossett \  Maximum . 

)  Minimum  . 
Dardanelle S  Maximum . 

(  Minimum  . 
Dodd  City \  Maximum . 

)  Minimum  . 
Dumas j  Maximum, 

(  Minimum  . 
Eldorado  W '>  Maximum. 

)  Minimum  . 
England  M  >>Iaximum. 

(  Minimum  . 
Eureka  .Springs  ..  j  Maximum. 

(  Minimum  . 
Fayettoville j  Maximum . 

)  Minimum  . 
Fort  Smith (  Maximum. 

/  Minimum  . 
Grannis  j  Maximum. 

(  Minimum  . 
Gravette )  Maxinmm. 

I  Minimum  . 
Hardy j  Maximum. 

)  Minimum  . 
Hope \  Maximum . 

»  Miniuumi  . 
Hot  l^prings (  Maximum . 

t  Minimum  . 
Huttig j  Maximum. 

I  Minimum  . 
Jonesboro (Maximum. 

)  Minimum  . 
Junction )  Maxi  mum . 

/  Minimum  . 
Little  Rock )  Maximum. 

I  Miuiiuum  . 
Lutherville j  Maximum. 

I  Minimum  , 
Magnolia  j  Maximum. 

I  Minimum  . 
Malvern )  Maximum. 

(  Mininuun  . 
Mammoth  Spring.  \  Maximum. 

I  Minimum  . 
Marianna )  Maximum . 

)  Minimum  . 
Marked  Tree  W. . .  S  Maximum. 

)  Minimum  . 
Marshall i  Maximum. 

'  Mininmm  . 
Mena j  .Maximum. 

I  Minimum  . 
Morrilton   (Maximum. 

(  Minimum . 
Mountain  Home.,  j  Maximum. 

I  Minimum  . 
Mount  Ida. )  Maximum. 

)  Minimum  . 
Nail )  Ma.ximum. 

I  Minimum  . 
Newport (  Maximum. 

(  .Minimum  . 
Osceola  (.Maxinmm. 

I  Minimum  . 
Pine  Bluff  §§ (  .Maximum. 

t  Minimum  . 
Pocahontas )  .Maximum. 

)  .Miniuunn  , 
Portland^? j  Maximum. 

(  -Mininuun  . 
Prescott  •• (  Maximum. 

)  .Minimum  . 
Ki.son     j  Maximum . 

'  .Minimum  . 
Rogers  (  .Maximum . 

>  Minimiuu  . 
.Searcy (  .Ma.Kinmm . 

'  Minimum  . 
Stuttgart (  Maxinunn. 

(  .Minimum  , 
Subiaco  (  .Maximum 

'  .Minimum  . 
Texarkana (  Maxiimuii. 

'  .Minimum  . 
l'mpli(-rs  (.Maximum., 

)  Mijiinunn  . , 
Warren    (  .Maximum . . 

'  .Mininuim  .. 
VVynncW (  .Maxiimun.. 

(  Minimum  .. 
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85 
48 
80 
52 
79 
47 
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87 
49 
81 
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86 
49 
82 
55 
B3 
52 
83 
46 
82 
58 
80 
53 
80 
50 
88 
50 
81 
50 
82 
59 
79 
52 
82 
49 
85 
50 
80 
53 
SS 
58 
83 
54 
84 
51 
72 


85 


93 

96 

96 

68 

69 

70 

107 

lOS 

104 

65 

68 

71 

95 

100 

85 

65 

65 

67 

91 

94 

90 

65 

66 

66 

96 

100 

100 

69 

70 

71 

99 

102 

101 

67 

69 

70 

98 

98 

76 

67 

67 

68 

90 

93 

94 

68 

68 

69 

9t 

106 

100 

61 

68 

70 

93 

m 

95 

71 

72 

72 

9i 

99 

96 

68 

70 

73 

96 

98 

94 

6c 

61 

69 

92 

96 

95 

68 

68 

70 

91 

92 

93 

m 

70 

71 

92 

95 

98 

6' 

65 

68 

9. 

9t 

95 

67 

71 

69 

9( 

9;- 

92 

6; 

66 

68 

95 

97 

93 

70 

72 

74 

90 

93 

91 

66 

68 

71 

9( 

9;- 

91 

61 

64 

08 

102 

105 

94 

67 

69 

70 

8; 

86 

92 

69 

69 

72 

97 

97 

96 

70 

71 

77 

95 

95 

97 

6« 

69 

68 

9< 

102 

96 

68 

71 

73 

92 

9.! 

94 

70 

70 

68 

91 

95 

94 

7; 

74 

78 

98 

100 

95 

62 

70 

72 

92 

9:i 

91 

69 

;0 

71 

9:- 

92 

95 

68 

69 

71 

96 

98 

98 

65 

65 

69 

9-i 

96 

95 

70 

70 

71 

97 

103 

94 

65 

66 

70 

91 

92 

82 

69 

72 

70 

90 

94 

93 

67 

68 

69 

92 

98 

89 

70 

71 

74 

lot 

101 

89 

64 

64 

67 

91 

97 

98 

63 

65 

68 

89 

91 

89 

67 

72 

72 

100 

102 

91 

70 

71 

71 

89 

94 

8,S 

70 

70 

71 

9S 

101 

99 

69 

71 

69 

1)9 

MU 

98 

6X 

09 

72 

97 

98 

101 

68 

68 

69 

92 

95 

94 

69 

70 

72 

93 

9fi 

95 

71 

72 

67 

93 

96 

<« 

04 

(16 

69 

95 

97 

97 

67 

69 

72 

94 

97 

95 

6H 

70 

70 

9« 

101 

100 
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71 

74 

93 

95 

95 

70 

70 

69 

91 

95 

96 

69 

74 

76 

92 

95 

94 

70 

7.' 

73 

97 

102 

9! 

70 

',-i 
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94 

55 
106 
64 
95 
45 
90 
55 
97 
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62 
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89 
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95 
01 
93 
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99 
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53 
93 
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89 
65 
96 
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95 
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6( 
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63 
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9( 
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8S 

61 

66 

69 

71 

71 

98 

97 

98 

98 

87 

60 

66 

73 

70 

70 

91 

90 

9( 

90 

89 

67 

71 

73 

72 

72 

95 

92 

93 

90 

81 

69 

67 

73 

70 

71 

89 

88 

96 

92 

87 

64 

62 

6- 
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96 

94 
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85 

05 
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61 
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96 

SO 
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66 

-f 
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96 

88 

80 

6b 

70 

7;: 

73 

03 
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88 

9f 

89 
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71 

75 

73 

72 

9i 

94 

92 

91 

83 
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71 
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66 

94 

92 

96 

97 

87 
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75 
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91 

87 
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71 
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88 
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'i^    Instrumi'iits  an'  n'lul  in  tli.-  miii-nin<i  tln'  niaximiim  t  •mp.raturc  thru  rcail  is  clumsr-d  t;i  thi-  profociling  ilay.  (in  w  tiiiOi  it  uinst  always  iccurs. 
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GENERAL  SUMMARY. 

Tlio  woatluM-  in  Avkuiisns  i'or  October,  U)19,  was  quite  ahnor- 

al  ami  I'or  an  aKrioultural  state  was  ratlier  disastorous.     The 

-v  i^RH'ipitation  was  tlio  srcatcat  monthly  averast^  recorded 

State  durinjithe  past  2!)  years.     Nearly  all  previous Oeto- 

■eipitation  totals  were  oxeeeded.  The  humidity  was  ex- 
.  i'or  the  season  and  the  sunshine  decidedly  del'icicMit.  The 
uhIkt  of  rainy  days  was  three  times,  the  number  of  cloutly 
lys  I'our  times,  antl  the  number  of  clear  days  one-third  the 
lual  number  for  the  month.  Occassional  24-liour  amounts  of 
•ecipitation  of  five  inches  or  over  were  reported  and  amounts  of 
'0  inches  or  over  were  frequent  during  the  month.  Tiie  Hrst 
•y  of  the  month  was  the  only  one  on  which  no  precipitation 
IS  recorded  in  the  State. 

The  avei-age  temperature  was  the  highest  on  record  for  Octo- 
r.  with  one  exception,  during  29  yeans.     The  maxi)na  aver- 

uly  O.o"'  al)ove  normal,  in  fact  about  one-third  of  the  stat- 

lowed  negative  departures,  while  the   minima  averaged 

'  >o\e.     This  condition  was  caused  by  the  abnormally  cloudy 

,., ,  K  r  which  kept  the  day  temperatures  down  and  prevented  the 

[ual  amount  of  radiation  at  night.     The  lowest  temperature 

''e  month  was  one  degree  higher  than  any  similar  record 

■  State  for  29  years.  Light  frost,  causing  no  jnaterial  dam- 

•curred  on  the  18th  and  lOtli. 

abnormally  wet  weather  practically  stopped  outdoor  v.'ork 
;li  as  plowing,  seeding,  fiarvesting,  cotton  picking,  haying,  and 
iibcring.  Nearly  all  the  stations  south  of  a  line  extending  from 
wrence  County  to  Polk  County,  the  most  productive  section  of 
i,State,  show-ed  ten  inches  or  over  of  rain,  the  totalg  decreasing 
1^  there  northward.  As  the  fruit  district  lies  north  of  this 
^,  fruit  harvesting  did  not  suffer  so  much.  Matured  crops 
ith  of  this  line  that  were  not  harvested  suffered  heavily.  Un- 
;ked  open  cotton  fell  into  the  mud  and  was  lost,  unopened 
■e  cotton  rotted  in  the  bolls,  the  seed  being  destroyed  in  both 
ies.  Much  corn  and  rice  rotted  in  the  fielas  but  the  growing 
>ps  did  not  suffer  much.  A  con.servative  estimate  of  the  dam- 
•to  cotton,  rice  and  corn  during  the  month  was  placed  at 
i^l  'iiiD.tjiJt).     The  acreage  of  winter  grains  was  cut  down  con- 

'ly- 

'  continuous  heavy  rains  raised  all  .streams  of  the  State. 
e  White.  Hlack.  and  Arkansas  Rivers  did  not  reach  flood  stage 
t  the  Petit  Jean,  Ouachita,  and  Red  Rivers  passed  it.  The 
s  on  the  Petit  Jean  in  matured  crops  was  $15,000.  The  loss 
ropson  the  Red  River  in  Arkansas,  was  estimated  at  $100,000. 
c  losses  on  the  Ouachita  could  not  be  so  cJoselv  estimated, 
ices  and  levees  valued  at  $25,000,  1 .000,000  bushels  of  corn. 
)  bales  of  cotton,  500  farm  animals  and  much  hay  were  lost 
tin-  upper  Ouachita.  The  loss  on  the  lower  part  of  the  river 
5  not  estimated,  bu.t  it  was  enormous  on  account  of  the  flood 
iiii;g  at  the  season  when  crops  were  mature  i)ut  not  gathered 

T.  (;.s. 

TEMPERATURE 

!hv  average  Octol)er  temperature  for  5G  stations  in  Arkansas 
» (iC.Cr  .  For  41  stations  having  a  record  of  ten  yc  ars  or  more 
jniean  was  4.1^  above  normal.  The. highest  monthly  mean 
j  71.7^  at  Portland,  the  lowest,  61.1°  at  Nail.  Tlie"^higliest 
iperalnre  observed  during  the  month  was  98°  at  Batesville. 


on  tire  Ist;  the  loweHt,  33°  at  Do.ld  City,  on  tlie  !!»th.  Gen- 
erally the  highest  tempcrnturi'S  oecurrcl  the  Ist  or  2d  and  IIk? 
lowest  (he  IXd,,  I!)(h,  ..r  28lh. 

PRECIPITATION 

The  average  0<'tober  precipitation  for  73  Btalions  in  Arkansas 
WHS  10.90  inches.  For  5(1  .stations  having  a  re(!ord  of  ten  yearn 
or  more  the  average  was  8.0!)  inches  above  normal.  'J'lie  great- 
est monthly  amount  was  IS.2S  inches  at  'J'exarl<ana,  the  least, 
(>.31  inches  at  Rergman  and  Dodd  City.  The  greatest  amount 
recorded  in  24  consecutive  hours  was  7.03  intrhes  at  Huttig,  (jm 
the  28d.     The  average  number  of  rainy  days  was  14. 
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Bentonville.. 

30.01 

8 

3.785 

21 

91 

28 

Fort  Smith... 

29.99 

30.26 

17 

29.65 

8 

5,.317 

26 
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27 

90 

80 

32 

Little  Rock.. 

30.03 

30.26 

7 

29.75 

9 

5,543 

40 

w. 

8 

92 

82 

11 

MISCELIiANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 
Thunderstorms:—  4th,  3;  5th,  2;  8th,  9;  9th,  9;  10th,  4- 
nth,  3;  12th,  1;  13th,  1  ;  14th  1;  loth,  1;  20th,  1 ;  21st',  8 i 
22d,  6;  23d,  1;  25th,  1:  26th,  1;  28th,  2;  30th,  1;  31st,  9. 
Dense  Fog:  -  6th,  1:  11th,  1;  14th,  1:  15th,  3;  16ih,  1;  18th, 
1:  19th.  1;  20th, 1  ;  22d,  1;  23d,  2;  24th,  2;  26th,  2;  29th,  4; 
30th,  3;   31st,  1. 

Lunar  Halos:  —Sd,,  1.     Solar  Ilalos,—   19th,  2. 
Light  Frosts,  — 18th,  13;  19th,  6.     Hail,—  Waldron,  light,  9th. 


COMPARATIVE  DATA  EOB  ARKANSAS- 

~  OCTOBER 

Temperature. 

Precipitation. 

Number  of  D;iy.s . 

Year. 

■3  * 

a? 

"5 

11 

^S 

O  0) 

OJ  - 

►i^ 

O 

S=3 

OS 

o 

a,  o 

o 
o 

£  = 

1891 

60.4 

-1.1 

92 

27 

0.65 

.   -1.51 

25 

4 

2 

2 

Ib92 

63.8 

+2.5 

92 

27 

3.26 

+  1.04 

16 

7 

8 

6 
3 
3 

1893 

60.5 

-0.8 

99 

23 

1.30 

-0.92  [ 

24  1 

4 

3 

1894 

63.0 

+1.7 

96 

24 

1.62 

-0.70  1 

22  1 

5 

4 

189a ; 

57.1 

-4.2 

95 

21 

1.44 

-0.78 

19  1 

6 

6 

4 
6 

1896 

60,8 

-0.6 

98 

25 

3.59 

+  1.45 

18 

5 

8 

1897 

67.6 

+6.2 

99 

28 

2.01 

-0.13 

21 

6  1 

4 

60.0 

+  1.2 

100 

23 

5.44 

+3.11 

15 

8 

8 

18*19 

65.6 

+4.0 

101 

28 

2.88 

+0.  65 

19 

7 

5 

14' to 

66.0 

+4.2 

97 

32 

4.31 

+  1.95 

14  1 

10 

6 
4 

iqOl 

63.7 

+  1.2  . 

95 

27 

2.07 

-0.67 

18  1 

9 

4 

lyry 

62.5 

-0.2  ' 

90 

27 

2.68 

+  0.18 

1^ 

9 

4 

4 

19(j:j 

60.9 

-1.2 

97 

26 

2.22 

-0.  39 

17 

8     ■ 

6 

4 

2 

)yil4 

62.5 

+0.6 

100 

20 

0.94 

—  1.56 

Li?. 

8 

IDO'D 

R'.  1 

-0.9 

92 

23 

4.49  1 

+  1.98 

].'> 

11 

5 

',,,  2 

-3.5 

94 

25 

2.38  ' 

-0.22 

18 

8 
g 

6 

2 

1907   ■ 

-1.9 

0.0 

96 

23 

3.03 

+  0.57 

16 

7  ' 

19  18 

.")'.!.  2 

-2.8 

93 

24 

0.48 

-2.12 

21 

5 

4 

lU  « 

6:i.  <i 

+  1.  1 

98 

24 

2.15 

-U.21 

21 

6 

4 

6 

62.  9 

+  0.7 

96 

16 

5.19 

+2.23 

21 

5 

5 

i'Hi 

G2.  7 

— (>.  6 

liil 

25 

1.67 

-0.84 

14 

9 

s 

5 
4 

9 

IMj-^ 

CM.  8 

+  I..S 

22 

2.97 

+0.78 

18 

8 

5 

[')]:; 

6U.  1 

—2.  1 

'^■■. 

18 

.5.41 

+2.67 

13 

9 

9 

19U 

1915 

t«.  U 

+  1.1 

V-U 

21 

1.74  < 

-0.83 

li* 

s 

10 

m.i 

+  1.0 

94 

56 

2.83 

+0.05 

22 

4 

1916 

62.3 

+  1.  1 

96 

21 

2.  .30 

-('.  70 

21 

4 

6 

4 

1917 

56  6 

—  .5  '^ 

99 

V2 

r  >**) 

-0.88 

21 

5 

5 

:> 

1918 

65.  '■ 

-    '  '• 

(' 

*I.  31 

13 

5 

13 

S 

1919 

66.  ii 

—• <•  09 

6 

0 

21 1 

14 
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stations. 


Amity 

.\rl;adelphia  

.\rkansas  City 

I'.ate.sville 

15ei'  Braiioh 

BfiitouviUe  

Korgmaii 

Black  Koek 

Booueville 

Brinkley 


Calico  Rock 

Camden 

Centerpoint 

("lareudou   

Conway 

f  :ovning 

Danville 

Dardanelle 

Dodd  City 

Dmnas 


Dutton 

Eldorado 

Kuglaud 

Kureka  Springs 

Fayi-tteville 

Fort  Siiiith 

Fulton 

(ieorgetown 

Gilleit 

(Trannis  •  — 


(Iravctte  . .  • 

Hardy 

lli-leiia 

llidgi-n  .... 

Hope 

Hot  Springs 

Huttig   

Jelks  tt 

Jonesboro  .. 
Junctiou»t.. 


Lewisville 

Little  Rock 

Lvitlierville  tt  •  •  • 

Magnolia 

Malvern    

Manniioth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marsliall  

Mcna 


MorriUon 

.Mountain  Home 

.Mount  Ida    

Marfrecsboro  . . .. 

Sail   

Newport 

Okay 

Osceola 

O/.ark 

Piue  IJhilT 


Pocahontas 

Portland 

I'rescott  ..;.... 

Princeton 

Rison 

Rogers 

.Searcy 

.Siii-ridan 

Springbank  tt. 
Stuttgart 

.'^idiiaco 

Texarkana 

I'liiplier  tt 

Waldron 

tVarren 

Wliiieciiirs  .  . . . 
Wyinie 


Climatological  Data  for  October,   1919. 


Counties. 


Temperature  (  Degrees  Fahrenlieit) .        Precipitation,  inches 


Number  of  days . 


a 

o    . 


f-<  '— 


^  o 


Observers. 


Clark 

do 

Desha 

Independence. . 

Van  Bureu 

Benton 

Boone 

Lawrence 

Logan 

Monroe 


Izard  

Ouachita  . 
Howard  . . 
Jlonroe. . . 
Faulkner . 

Clay 

Yell 

Yell 

Marion . . . 
Desha 


250 
250 
145 
277 


1303 
1324 
259 


Madison 

I'nion 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Sebastian 

Hempstead  .. 

White 

Arkansas  

Polk 


Benton  . .   . . 

Sharp . 

Phillips  .... 
Cleburne  . . . 
Hempstead- 

Garland 

Union 

Woodruff... 
Craighead.. 
Union 


226 

361 
158 
470 
171 
309 
293 
337 
330 
1175 
162 

1590 
265 
229 
1465 
1451 
4S1 
264 
2U0 


Lafayette . . . 

Pulaski 

Johnson. . . . 
Columbia  . . 
Hot  Spring  . 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 


921 

1250 
643 
182 
400 
377 
600 


Conway  

Baxter 

Montgomery  . 

Pike 

Newton  -. 

Jackson 

Pope 

Mississippi  .. 

Franklin 

Jefferson  


Randolph 
Ashley   ... 

Nevaila 

Dallas 

Cleveland 
Benton  . . . 

White 

Grant 

Miller 

.\rkaiisas. . 


196 
345 

182 

262 
286 
775 
315 
277 
512 
235 
229 
1083 
1284 

347 

800 

7:jO 

367 
2233 
231 
1700 
240 
377 
215 

•  .301) 
122 
327 
2»7 
243 
1385 
236 


l.ogan 

Miller 

Veil 

Scott 

Bradley 

Little  River 
( 'ross 


240 
228 

10.50 
332 

2000 
675 
206 

'  '2.50 


26 
23 
35 
20 
27 
13 
22 
17 
5 
37 

15 
33 
23 
15 
35 
27 
4 
33 
37 
11 

17 

15 

12 

17 

33 

37 

33 

6 

1 

1 

21 
22 
48 

1 
47 
27 
12 

3 
24 
26 

17 

40 

22 

1 

36 

14 

8 

4 

4 

31 

1 

5 
18 

3 
26 
.35 

4 

19 
23 
35 

27 
13 
37 
12 
17 
28 
(1 
6 


66.3 


65.0 
67.0 
62.0 
63.8 


+  3.6 


+  3.2 
+  4. 
+  4.0 
+  4.7 


6?,  6 
67.8 


+  5.8 


64.4  |... 
68-1  i+  4.5 


S7.  5  ,+  6.3 


67.  3  j    .. 
63.4  ,+  3.6 
69.  6  I.    . 


69.  5 
67.7" 
64.0 
63.6 
65.  7 


89 


92 


+  49 
+  5.4 
+  4.2 
+  3.1 
+  4.0 


2 

39 

3 

39 

I 

37 

1 

34 

2 

40 

1 

40 

I 

39 

2 

43 

38 


62.4    +3.0 
65.6    +  46 


69.3 
68  6 
70.9 


4  6.4 
+  4.9 
+  6.3 


67.4"  1-1-  4. 
70.0    +  6. 


66.6    +  3, 
67.0  i+  5.8 
69. 2 


66.' 
64.8 
68. 0 
67.4 
65.4 
66  6 

65.6 
65.3 
67.0 


+  3. 

+  6. 


+  4.2 


61.1"+  2.1 
66.9  +  6.0 
62. 41 
67.0  !+  6.5 
6R.3'  +  4.5 
67.6  1+  4  4 

67.6"  +  6.8 
+  8.  3 

:+  5.1 

+  '5.'8 
!+3.7 


1, 
69.1 

68.' e' 
63.1 
C6.  8 


19 

19t 
23 
18 


19 
19t 


34 


35 


It'       43 


.State  Means  and  Kxtremes 


68.3  +  02 

67.4  +  4.0 
69  4      1-3  y 

"';^t : 

70.0  +  6.2 
68.6'  +'6'.(i 
66.6    +  4.9 


87. 
90 
88 
87 
89 
94 
97 
85 
85 

88 
93 
87 

'si' 

94 

t5i 
90 
90 
91 

93 
93 
90 

"96' 
86 
90 


18+ 
20 
18 
37 
28 


12.59 

12. 50 
9.30 
7.90 
9.60 

10.71 
6.31 
9.82 
8.17 

10  66 

6.35 
16.62 


+9. 90  3. 15 
•10-03  3.90 
+7.38  1-90 
+5.191  2.50 


+7.00 
+7.90 
+3.35 
-f-7.40 


32 

34" 

39 

18+ 

34 


9  10 
8.18 
11.50 
12.11 
7.67 
6.31 


+7. 

+3.92 
*14.25 


1.90 
3.64 
3.11 
2.71 
L65 
1.96 

2.09 
3.65 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0-0 
0-0 
0.0 
0.0 
0-0 
0.0 

0.0 
0.0 


+6.22  2.35 
+5  72  2.26 
+8.55',  3.00 

I  5.10 

+5.14,  1.97 
+3.30'  2.04 


U-22  +8.49i  2.05 


16  02 
11.70 
9.24 

8-28 


1 

1 
I 
1 
1 
1 
35 
2+ 
1 

4 
2 
1+ 

"i' 
1 

1 
I 
1 

ii' 

1 
2 
1 

"i' 
1+ 
1 


17+ 
18 


47 
43 
45= 
41 
36 
41 
40 
36 
41 

42 
3") 

38 

'34> 
42 
38  i 
42 
44' 
41 

44c 
45 
44 

-44 
34 
41 


33 


27 


38 


13.46 
12. e6 
14. 81 
13.31 


*13.  83l  3.2O1 
+9.35'  2.951 
-1-6.47,  1.65' 
+5-20,  1-911 
36! 
4.20 
2.60 


.38+4.55, 


9-52 
8.10 
10.64 
10.91 
13.98 
15.64 
13.20 
1,5. 16 
33»!  9.25 
33    11.43 


28 
18 
18+ 
19 
18 
9 

18+ 
18 
18 

28 
18 
19 

'28 
18+ 

18+ 
19+ 
18' 
18 

28 
19 


18 
18 
18+ 


18 
17+ 

171 

'i9' 

18 
19 


15.29 
10.79 
I8.C.4 
13.  78 


11.  56 


+  6.53    1.97 
+5.47    1.60 


2.94 


+  9.28 

*i6!74' 
*12  94i 
*11.  00: 

+4.80 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0  0 
0  0 
0.0 
0.0 
00 
0-0 

0.0 


3.00 

1 

3  ..54 
3. 80! 
7.031 
3.90i 
3.05 
4.00 


0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
00 
00 
0  0 
0.0 


*12.74  6.32 

+7.23  2.90 

.  5.40 

*11.47  3-10 

.94'+5.25  2-12 

13.40 3.00 


11.05 

7  31 
9  39 

9  611 
7,81 
12.  06 
10  32 
8.37 
9  96 
9,45 
10.43 

8  11 
11.74 

8.92 
9.l'8 
12.  63 
10.74 
10.  65 
9.76 
11.75 

13.28 
8  73 


+6.51 


-6- 14 


+8. 83] 

-f4'f>G 
+7.56 


1.80 
1.50 

3.12, 

2.60 
1.74 
1.27; 
2.58 
1  92 
3.11 


+8.20  2.75' 
+5.  161  2.001 
+9-39;  3.41 

+6.25I  2.70' 
+7.25  1.35 
*10.43:  2.85 
+8.34 
+8.12 
+  7.06 


3.  20: 
3. Oil 
2  77; 
3.  75' 


*n.41:  2.75 
+5.97    3.10 


+  5.84 
-*16.  08 


8.93 
18.28 
10.80 

8  17 
10  46+7.31 


2.90 
3.;-2 
2.  00 
3-96 
3.I1. 


14.35  ♦12.09    5.00 
12.88,+9-.W|  3-30i 


0-0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'0.0 

0.0 

0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 


14 


10 


23 


5         11 

5 

5  I         4 
3  3 

0 


10 
5" 
6 
7 
3 
9 
4 


n. 

s . 
lie. 


sw. 
sw. 


21 

16 

1G» 

25 

17 

22 

15 

10 

22 

21 

22 

20 

29 

20' 

13 


8 

4 

5 

2 

4 

6 

3 

10 

5 

1 

7 

1 

8 

0 

5"^ 

3' 

8 

7 

6 

4 

4 

1 

8 

12 

5 

11 

12 

6 

•J 

- 

4 

11 

5 

8 

4 

5 

5 

4 

6 

5 

ne. 

sw. 
sw. 


19 
24 
21 

18 
25 
23 
23 
18- 
16 
21 

■26 
11 

15 
13 
17 
16 
18 
22 
22 

20 


J-  W.  Campbell . 
F.J.  Carpenter. 
Geo.  E.  Payne. 
Mrs.  Lelia  I.  Teter. 
J.  E.  Scan  Ian. 
U.S.  Weather  BureB' 
John  T.  Maxey . 
S.  J.  Howe. 
Supt-  Tuberculosis  Si 
H.  L.  D.Whitson. 

J.  M.  Richardson 
A.B.Quarlennan 
C.  M.iluddlesiuU. 
Mrs.  B.  E. -Bishop. 
E .  E .  Cordrey  . 
.1.  N.  Crutchtield. 
J.  R.  A  vera. 
F.H.Wieser 
NealDodd  . 
Ben. Johnson. 

J.  M.  Ricketts. 
Mrs.  Virgil  N.  Walls; 
J  .  C.  Cheiiuull. 
George  W.  Nichoaldi 
University  ofArkans 
U    S.  Weather  Bnrei 
T.J    Logan. 
Charles  lliiburn. 
A.  H.  France 
Dr.  F.  C.  Mullins 

A.  F.  Stevens. 
C.A.  Cay wood. 
T.J.  Mitchell. 
Chas.  Smothers. 
N.  P.  O'Neal. 
A.  &  N.  Gen.  Hospi 
C .  A  Berry . 
W.  E.  Baker 
Benedictine  Sisters 
J.  A.  Lowderback. 

G.  H.  Dismukes. 
U.S.  Weather  Buret 
H .  KauHeld. 
State  AgricultureScl 
Mrs.    Kate  L.  Smith 
W.  S.  Vincent. 
Mrs.  Mary  Spaine. 
(.liarles  Wa'.tou 
W.F.  Reeves. 
V.  \V.  St. John. 

J.  W.  Dilbeck. 
U.S.  Halbert. 
G.  A.  Whittitigton. 
Henry  A.   Davis. 
Charles  Pax  loll. 
George  L.  Robinsom 
U.S.  Forest  Service. 
Atwood  P.  Smith. 
Ishain  Burrow 
Roy  H.  Hammon. 

Benedictine  Sisters. 
W.  E.  Kdniislon. 
Irvin  A.  Blakely. 
Foote  Coleuiae. 
Geo.  H.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
Miss  Sarah  <;ypert. 
Miss  Elsie.  Glover 
G .  Field . 
H.  A.  Buerklo. 

New  Subiaeo  Abbpyl 
H.  S.  Biashcar. 
U.  S.  Forc.-i  -Service, 
Clieve>.  Bevil. 
J.  L.  Clegg. 
Kiilela  .M  Schirmer. 
E.  O.  .\lleii. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  imre  years  record;  but  all  compl-'t^^"  rep-)r>--> '",''  ''"^''/"^ppgg^jjj 
ing  .section  means.      I".  Precipitation  is  less  than  0.01  inch  rain  or  melte-l  snovv     ++;;ec  -ived  too  late  to  be  included  in  m-ans  and  sum-naries      Hnerence  leice  s     .  ,^  .<  IP 

in  tlie  table  indicate  numbcrof  days  mis.siug;  lor  exampl-.  '•  r.pre-,.„ts  two  days  mi^sin?.     'Also  on  other  dates,    ttl'o^  office  addresses  ot  these  stations  as  lollon>.-  JU'i^l 
Itau-lolph  La.;  l.uth-rville.  It.F.D. -No.  2,  Lamar.  Ark.;  S„nii;,'l,ank.  Doddndge,  Ark..  I'mpliers.  Rover.  Ark.  -idks.  Patterson  Ark.        Plus  Deparlure. 
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=•„«,. ^r    n„  in, lieatpdohs-rvationsare  generally  mal3  lat'^  m  thiiiUrnoi.  n  Mr  rU  i^?c.  :H  I  Pi.L.iJ.i-i-i  '  1 ''"'"■'■  •  a    ,     *,,      .    ..  .■         •     i   .^    .    •      .i 

E\-e^nt    as  indioateaoos.ivaii  .  ■•.«>,  u  -^a   ,„;,i„i  w,i  tr,  .ni  i  lip-ht     i  S^narata   dates  of    falls  not    recorded.    *Precipitation    inelnded    in    the 

**     i.„.,„l.„.WV-ither  Bureau  station ;  preeipuation  IS  for  ■24-houv  period,  niidnulu  to  :ni  1  light.    ,.  S-.p^rau,  ,        „  r>,  •      v, 

*'     ue^niu  \\eaiiu.i  nuiciiu    ■•  ,.       ,  ,,,  .„   „  „,.,.,,v  i..!  ic  fnr  the  nreepdin''24    loiirs.       T.   Trace,  or  less  than  O.Ol  inch 

f.,llo^villS  measmvment.    ill; Precipitation  measured  in  the  mnniinr;  anioiinl  tn -n  rocorde.l  is  tor  the  preee  ii.v, 
'  "  Daily  River  Stagres  for  October,   1919. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


OCTOBEE,     1919. 


Daily  Temperatures  for  October,  1919. 


Stations. 


Amity  §§ 

BatesTille  $$.. 
Bee  Branch  . . 
Bentonville  .. 

Bergman 

Booneville  . . . 


j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximimi 
<  Minimum 
)  >raximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 

Brinkley )  Maximum 

'  Minimum 


Calico  Rock  5$  , 

Camden 

Conway  


S  Maximum 
(  Miuinmra 
j  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 

Dardanelle \  Maximum 

'  Minimum 

Dodd  City j  Maximum 

(  Minimum 

Dumas }  Maximum 

'  Minimum 

Eldorado j  Maximum 

I  Minimum 

England  M 


)  Maximum. 

'  Minimum  . 

)  Maximum. 

(  Minimum  . 
..  S  Maximum. 

(  Minimum  . 
. .  )  Maximmn. 

I  Minimum  . 
..  \  Maximum. 

'  Minimum  . 
..  j  Maxinuim, 

'  Minimum  . 
. .  j  Maximum. 

'  Minimum  . 
..  )  Maximum. 

'  ivliruraum  . 
.  )  Maximum. 

I  .Minimum  . 
.  )  Maximum. 

(  .Mintmujn  . , 
.  >  Ma.xiumm. , 

'  -Minimum  . , 
.  !  Maximum, , 

'  Minimum  . . 
.  )  Maximum. . 

'  Minimum  . . 
.  )  .Maxinuim.. 

>  Miiiimum  . . 
.  )  -Maximum. . 

I  Minimum  . . 
Mammoth  Spring,  j  Maximum. . 

'  -Miuinumi  . . 


Eureka  Spring.s 

Fayetteville 

Fort  Smith  . 

Grannis 

(I'ravette  . .. 

Hardy 

Hope , 

Huttie 

Jonesboro . . . 

Junction 

Little  Kock.. 

Lutherville . . 

Magnolia  ... 

Malvern 


Marianna 

Marked  Treat's.. 

Marshall  

Mena 

Morrilton   

Mountain  Home. 

/ 

Mount  Ida. 

Nail 

Newport 

Osceola  

Ozark  

Pine  Bluff 

Pocahontas 

l'ortlaudi§. 

Prespott  •  ■ . 

Hison     

KoglTS    

>'iaroy 

Stuttgart  . . 
Subiaco  ... 
Texarkaua 
C'lni'lK'rs  .. 
Warren  ... 
WyunesVJ...*. 


)  Maximum. 

'  -Minimum  . . 

\  Maximum.. 

(  Mininuim  . . 

j  Maxinuim.. 

'  Minimum  .. 

*  -Ma.ximum. . 

'  Mininnun  . . 

)  Maximum.. 

'  -Miniouuu. . 

)  Maxinuim. . 

'  -Minimum . . 
)  .Maximum. . 

'  Minimum  . . 
)  -Maximum.. 

'  -Minimum  . . 
*  -Maximum,. 

'  -Minimum  . . 
^  -Ma.xiraura. . 

'  .Minimum  , . 
)  -Maximum  . 

'  -Minimum  . . 
)  .Maximum. . 

'  .Minimum  . . 
j  .Maximum. . 

'  Minimum  ,. 
)  -Maximum.. 

'  -Minimum  . . 
)  -Viaximura. . 

'  -Wininium  , . 
*  -Maximum. . 

'  .Minimum  . 
)  -Vlaxijiium. 

'  -Miiiim.im  . 

>  .Maximum.. j 

'  -Minimum  . . 

)  .Maximum. . 

I  -MinimiMii  . . 

j  .Maximum.. 

'  .>li-.u"mum    . 

)  .Maximum.. 

'  Minimum  . 

I  .Maximum. 

'  .Miiinnum  . 

S  .Maximum. 

'  iiinimum  . 
—  )  .Maximum. 
/  .\:i:ii Ill 
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,  DtrAixIMLNT  Ol-  AlilMl'ULTUIU;  WKAIULK  UuKI'.AU. 

ARKAISISAS    SECTION- 
HABVE7  S.  OOLE,  Heteorolocrlat 


)(.\l\'    l.rniK  Udck,  Ark.,  NovEMnEit,  1919.  No.    11 


GENERAL  SUMMARY. 

iveni^c  tnupi'raturo,  llio  iuiiuIhm-  ot  rainy,  clour,  nnd 
:lays,  ami  the  prrccntaKC  of  sunshine  were  nearly  nor- 
^he  avevase  l)feeii)itation  and  the  liuinidity  were  above 

the  averajje  preeipitatiuu  beiuK  tiu;  secdud  largest  for 
ler  recorded  in  the  State  for  "29  years,  'i'hc  departures 
p  normal  of  teniperattire  were  generally  nes^ntive  in  the 
1  districts  ai\d  sj;enerally  positive  in  the  snuthern  portion, 

the  niaxiina.  niininia.  and  nuan  nearly  agreeing:.  The 
,tnre  extremes  remained  wiihin  tliose  estahlished  !iy  pre- 
30rds.  The  h(\ivier  preei[>itatioii  totals,  rt-achin^' nearly 
nches  in  some-  eases,  oeeurred  in  the  northeastern  dis- 
lile  th(^  li<;'ht(M-.  less  than  tliree  inches,  were  reported  in 
tern  portion  of  the  State  wiiere  the  only  nesalive  dcpar- 
re  noted.  The  daily  amounts  of  precipitation  were  heavy, 
ormally  wet  weather  eoui)led  with  that  of  Octol»er  caused 
inued  deterioration  of  matured  ero|)s  and  retaliation  of 
Xir  work.  Frosts  decurred  frequently  durning  the  tirst 
the  moiUh  and   hy   the   lllli  killing  frosts  had  extended 

entire  State,  Tliis  is  a  little  latei-  tiian  the  average  date 
g  frosts  here  and  niii>t  of  the  crops  susceptible  to  in.jury 
I    had  already  matured.      All  streams  of  the  the  State 

comparatively  high  stages  and  the  Black,  Cache,  and 
ni  Rivers  slightlv  exceeded  Hood  stages. 

T.  G.  S. 


TEMPERATURE 

verage  November  temperature  for  5G  stations  in  Arkan- 
51.4'^.  For  41  stations  having  a  record  of  ten  years  or 
e  mean  was*  0.3"  below  normal.  The  highest  nionthlj- 
as  .37.4°  at  Huttig  Union  County;  the  lowest,  4.5.0^  at 
^ladison  County.  The  highest  temperature  observed 
he  month  was  SG"  at  Camden,  Ouachita  County,  on  the 
I  lowest,  14^  at  Bergman,  Boone  County,  Dodd  City, 
County,  and  Eureka  Springs,  Carroll  County,  on  the  13th. 
atest  daily  range  was  50^  at  Dodd  City  on  tlie    12th. 

the  highest  temperatures  occurred  on  the  23d  or  24th 

lowest  on  the  loth  or  14th. 


PRECIPITATION 

verage  November  precipitation  for  72  stations  in  Arkan- 
6.27  inches.  For  .50  stations  having  a  record  of  ten  years 
.the  average  was  2. 82  inches  al.iove  normal.  The  greatest 
,s  11.97  inches  at  Wynne,  Cross  County;  the  least,  2.42 
:t  Springbank,  ^liller  County.  The  greatest  amount  for 
?cntive  hours  was  ."^.OO  inches,  reijorled  at  Corning,  Clay 
:,on  the  2Sth.  Nearl^^  all  the  rain  fell  on  the  1st,  !)th 
and' 26th  to  29tii.     The  average  number  of  rainv  davs 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting.) 

TInimlcrstnrtm:—    \A,    4;    9th.    7;    lOlh,    3;    2.'.tli.   10;    2(;th.  3; 
2Sth.   1;    2!ltli.  :;.        I)n,H<'  F.uj:  —    :;,!.  1;    4th,  2;    7th,   I;    9th. 
1;    12tli.  I;  21-^t,   I;  22d.    I;  2;'.d.  1;  21th,  1;  2(ith,  1;  2Sth,   1 
Sdliir  llnlns:—    I'.lth,  1.      LniHir  Ilnlos:  —    3(1,2;  4th,   1. 
Ll;/hf  Frnsis:-    1st,  2;    2d,   21;    3d,  S ;    Uh.  1;    .-)th.  7;    dth.    1; 
10th,  3;    Uih,  21  :    I2th,  20;    13tli.  1. 
Heiu-ii  Fra.<t.-^:—    2d.  4;    l!th.3;    13th,  (5. 

Killluii  Fro.4s:—  2il,  4;    11th.  S;    |2th.  3;    13th,  31;    I4th.  20. 
Shrt:—    2'.)th.   1  . 

COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS-—  NOVEMBER 


Temperature. 


Precipitation. 


Xumber  of  Diiys- 
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IS'.ll '  J9-V 

is;i-' 19. '.I 

W.I.; 4y.  y 

IS'J] 5' I. -I 
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189() o-2.!i 

1897 1  51.0 

1898 -17.  .^ 
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16 

8  I 
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15 
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.5.56 

+  1.  13 

5.83 

+  0.73 

4.21 

-0.89 

1.12 

-3.  9S  1 

4.  .82 

-0.28 

4.34 

(1.00 

2.82 

-1.53 

3.  20 

-0.  98 

2.G1 

-1.51 

4. 28 

+0. 25 

2.  99 

-0.81 

(!.  60 

+2.  08 

0.(14 

-3.42 

1.38 

-2.  34 

3.  28 

-0.30 

5.90 

•T-2.30 

5.71 

-  2. 1  'S 

5.40 

--1.71 

3.  75 

(1.  lai 

0.47 
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3.  IS 

-(I.  40 
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-2.  (17  1 
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CLLMATO LOGICAL  DATA:    AilKAX^A^  SECTION. 
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Climatolog-ical  Data  for  November,   1919. 


Strttions. 


Amity 

Arkadelpliia  

Arkansas  City 

IJatesville 

\>.e  liraiuh 

Kentuuville  

iM'rgmau 

J51ack  Hook 

I'.ooueville 

HrinUley 

Calico  Kock 

Caiiiden 

CViit!-rpi>iiit 

Claivuilon   

Conway  

Corning 

Danville  

Dariia  nolle 

Do.t.l  City 

Dnnnis 

Duttou 

l-:icl.jrailo 

ICiiglanil 

KuroUa  Springs  — 

l-'ayetlevill.' 

Fort  Siiiitli 

I-uiton 

(ii'orgotoun 

Cillett 

(Irannis   

(iravotte  

Hardy 

Helena 

IHdgin  

"Hope 

Hot  Springs 

lluttig    

-  Jflks  it 

Jonesboro 

J  unction  ti 

•  Lowisvillo 

l.ittU"  liock 

I.uthcrville  tt  ... 

Magnolia 

.Malv.-rn    

.MaiiiMioth  .Spring 

Mariaiina 

Marki'd  Troo 

Marshall  

M.Mia 

Morrilton 

Mountain  Home  . 

Mount  Ida    

Murireo.sboro 

Nail   

Newport 

Okay 

O.scpola 

Ozark 

i'ini'  liluir 


rocaliontas 

I'ortlaud 

I'rescott 

rrlnccton 

Uisoii 

liOgiTS 

Sr'arcy 

ShiM'idan 

Spriugbank  Jt . 
Stuttgart 

Suhiaco 

Texarkana  

Cinplier  " 

Walilron 

Warren 

Whileclins 

Wynne 


Counties. 


Temperature  (  Degrees  Fahrenheit). 


Precipitation,  inches. 


Clark 

do 

Desha  .r 

Independence. 

Van  lUiron 

Uenton 

Boone  

Lawrence 

Logan 

-Monroe 

Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Faulkner 

tUay 

Veil 

Yell 

Marion 

Desha 


Madison... 

Inion 

Lonoke 

Carroll 

Washingtoi 
Sebastian  . . 
Hempstead 

White 

Arkansas  .. 
I'olk 


Benton 

.Sharp 

Phillips 

Cleburne  

Hempstead.  . 

Garland 

Union 

WoodrutV 

Craighead. . . 
Union 

Lafayette 

Pulaski 

.lolmson 

( 'olunibia  . . . 
Hot  Spring  .. 

Fulton 

Loe. 

Poinsett 

.Searcv 

Polk 

Conw  av 

lia.vter 

Montgomery 

Pike 

Newton  

.lacksoa 

Pope 

.Mississippi  . . 
Franklin  . . . . 
.Ieirer>nn  .... 


Handolpli 
Ashley  ... 
Nevada. . . 
Dallas  .... 
cii.vehmd 

l!ell^)ll  .  .  . 
White 

I ; rant 

Miller 

Arkansas. . 


Logan 

Miller 

Veil 

Scott 

llradlev 

Little  River. 
Cro.ss 


■250 
250 
145 


130:i 
]3-.'l 

'  '-iJc 

361 
15S 
470 
171 
:ji)'.)  ! 
29:1 
:!:17 
:i:!0 
1175 
lti2  . 

1.590 
2C.5 
229 
14u5 
11.' 1 
is  I 
2(il 
200 

1250 
(■,43 

1H2 
400 

000 

"iwi 

:!15 

1S2 


2:!5 
229 
10s:5 
r2S4 

:!47 

SOU 

730 

307 

2233 

231 

170U 
2^1 

215 

3' Ml 
122 


J2.0''  -  0.3 


-a  - 
^  u  1 


/" 

^ 

d 

*-' 

o_: 

-f 

■-  S 

' 

=  o 

*^ 

^ 

S-i   '" 

c 

■^ 

o. 

^ 

o 

H 

^ 

o 

Number  of  davs . 


Sa 


Observers. 


48.2 
51.4 
46.2 
4S.3 


47 
54.2 


-  3.6 

-  0.2 

-  0.5 

-  0.5 


15 
33 

23 
15 
35 
27 

4 

33  !  49.7     

37  1  47.2   '-    1.1 

11   I  54.0     

I 

17   :   .15.(i'v-  3  1 
15      .55.  3    -i-  0. 


55  ..S-'i+  2.1 
4S.7  1-  2.'. 


47. 1) 
50.0 


]      :-, 


46.9 

4»,8 


i-   1 


51.9  .+  1 
55.0  ,+  2 
57.  4  I  1-  2 

,52.'7'  +'i.' 
53.8    -  0 


52.8  ;  1-  1. 
50.4    -  II. 

51.5"' 

52.0  -  II 
49.11  :-  u- 
.52.0     

4  ;  51.8  I 

4  I   48.  9-! 

.1    I  52. 9  '+  0 


.18.  S 
47.9 


IS 

51.  1 

.3 

26 

46.4 

-1.1 

35 

50.7 

0.0 

4 

■19. 8'' 

19 

62.4 

—  3.1 

23 

50.  5 

—  2.  1 

3) 

51.0 

~  2.1 

27  j  ,50.5      i-  0.6 

13  ; 

.37  :  54.6  ;+  0.7 


1-  0.4 
-   l.( 


"JnT 

1; 

l:;s5 

•2S 

47.8 

236 

() 

51.3 

240 

228 

31 

53.4 

10.50 

00 

51.1 

3,32 

37 

.56.0 

2000 

2 

50.6 

675. 

1 

206 

24 
14 

55.6 

2.50 

11 

50.7 
51.4 

+  1.5 


1.3 

0.7 


t-  1.3 
-  1.7 
•0.3 


740 

78 
72 
74 


23 


s+ 

1  1 


22+1 

31  i 
1   j 

24  ! 

24+1 


75 
74 
71 

6! 
23 
23 

78 ' 

•••.;)• 

76 
so 
74 

24 

23t 
23 

77 

"'24' 

SO 

1 

77 

23 

24  1 

7S 

3 

14 

s2 

24 

23 

71' 

24 

-J 

78 

'^ 

21 

74 

0:1 

11 

7.J 

3r 

IS 

76 

24 

25 

75 

23 

25 

73 

23 

15 

75 

23, 

IS 

SlV 

■  ■ '24+ 

"23' 

79 

17+ 

25 

82 

6 

26 

82 

...... 

22 

73 

9 

25 

75 

■ '.',.',' 

■■•26-j 

79 

1 

24' 

,.) 

"3. 

'^■i 

72 

9+ 

19 

23 
20' 


17 
19 

16 
24 

16^' 

23 
21 

21 

•21 

24 
17 
22 

23 

25 
23 


14+ 
13+ 
13 
13 

"n 

14 

14+ 

14+ 


39'" 


45 
42 
34 
39 

12 
43 


4.93|+0.88l  2.24i 
6.85;-l-3. 151  2.40i 
7.94; +4. 18 
4. 82i -1-1.31 

6.30; -1-3.10 


13+ 

U 

13 

'i-i' 
"u 


5.16 
5.36 

6.57 
3.70 
8.26 


1-2.1 
-1-2. 85 
-f2.57 


41"    5.. 59  f2.68 
40      0.44  4-2.36 


14 

38 

13 

5.1  j 

14 

3,8 

13+ 

43'- 1 

14 

36  ! 

14 

44- 

6.4ii 

-1-2.47 

1.30 

-l-S.  27 

4  86' 

4.73  -rl  31 

4.15  -hi.  16 

7.73 

h4.2.s 

2.13 
2.44 
2.501 
2.. 50' 
1.40 
2.44 
1.  25 
2.24 

2.07 
1 .73; 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


4.24  2  42 
3. 191 
o.OOi 
2.41 
I  .7:, 
1  91. 
2.1)0 


43 

40 


40 
39 
45 

'41 
32 


2.S5  -0.19  1.81. 

5.99   t1.  .55.  1.5s 

7.  14  -1-3.  59i  3.06, 

5,54    1-2.97'  2.10 

4  63! -1-1.80^  1.7i!i 

2.81-0. -ni  0.97 

6.18  -f2.6s  2.34 

S.79 1  3.20 

6.' 47  '.'.'.'.".  3.02 


91   f.5.  41  J. 72, 

61)  -^3.  3U  2  .25 

81  -i-0.  36  4.00 

55] I  2.45 

26'-!  2.681  2.46, 

70-1-0.231  2.30; 

40  -1-6.60]  2.6  1; 

05- 1  4.80: 

03  4-2.811  1 

18 -r  1.75  1.2.' 


0.0 
0.0 

O.'lV' 

0.0 

0.0 

0.0 

11.0 

11.0 

0.0 

1'. 
0  0 
0  0 
0.  0 

T. 

T. 
0.  0 
0.0 

"o'.iV 

T. 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0  0 
0  0 
0  0 
0.0 


40 


8.21  -f3.62    2.83, 
4.94  -1-1.57.   1.49 

7.  60 

8.90  4-4.27 
6.61  -1-3.41 

0.  69 

9.26  4-4.  S3 

4   14' 

4.81  4  1-44 


0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2, 50  "-0 .0 

3.45:     0.0 

....:     0.0 

1  .4.S      0.  0 


2.90! 
2.50| 
2.211 


4.  so: 

4.54 


2.00: 
1.70 


5.62   f  1.53    3.10 


4.S8 1 

3.60  -+0.29, 
'  7.32 -h2.  82 

5.21 

11.06    1-6.24!  3.511 

3.71  4-0.  761    1.08> 

5.51    rl.26,  2.  li 


.40] 
l.^lOi 
2. 05 
1 .63 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


6.55  -1-3.32]    1.50      0.0 


5.  ,82  -1-2.27, 

6.  65  -1-2.  52! 
4.43  4-1.02 
6.20.-1-3.56; 
S .  58 


3.00 
2.  .50: 
i.oO] 


0.0 

0.0 

0.  0 

T. 


2.42,-0.66    O.yo 
7.844-3.77    2.00 


4.02:4-1.11 

7.55;-r4.53 

4.62 

3.  44 

.5. 17:  4-1. 36 

6.40]  +3.78 
11.97 +9.16'  3.97; 
,  1  ! 

i  6.27' 4-2.82!  5. 00 


1.31 
2. 75 
2.00 
LSI 
1.18 
3.00 


0,0 
0.0 
0.0 

T. 


■v. 

10   , 

0.0 

6 

0.0 

9 

0  0 

4 

0.0 

'' 

6 

111 


0.0 

7 

0.0 

8 

0.0 

8 

0.0 

9 

0.0 

8 

0.0 

0 

15'-; 

15 

11 

17 

16 

14 

IS 

17 

20 


1  1 
13 

14'' 
16 
1S» 
15 
17 
15 
14 
17 


14 

U 

19 

19 

IS 

23 

19" 

20 

19 

13 


15 
18  : 
13" 

10 

IS 
16 
IS 


15 
15  : 
13    . 
10    . 
12 
U  ; 
12 
8 
10 

13 
15 

'  io' 
0 
12 

ii 

s 


9'' 
11  ■ 
U" 
lu 
10 
12 
10 
13 


U 
13   ! 

II  • 

13 

10  j 
9  ' 
10'' ] 
II 
10  I 

II 


I  J-  W.  Campbell. 
1  F.  .1 .  Carpenter. 
t  Geo.  IC.  Payne. 

Mrs.  Lelia  I .  Tetor. 

J.  E.  Scanlan. 

U.S.  WeatUer  Bureau 

lohn  T.  .Maxey . 

S.  .1.  Hou-e. 

Supt.  Tuberculosis  Sar 

H.  L.  D.Whitsou. 

1  J.  M.  Richardson 
A.B.Ciuartennan 
C.  M.IIuddleston. 

:  Mrs.  li.  K.  IJisiiop. 
K.  li.  Cordrey . 

:  .1.  N.   Crutehfield. 
,1.  11.  A  vera. 

I  K.H. Wieser 

j  Neal  Dodd. 
Ben.  Johnson. 

I 

i  .I.M.  Ricketts. 

I  Mrs.  Vi.'gilN.  Walls- 

.I.e.  Chenauh  . 
.  i  George  W.  NicOioaMs. 
Tniversity  of  ,\rUans» 
U    .S .  Weather   lloreai 
T.  .1     Logan  . 

I  Charles  Uii'nirn. 
•  1  A. H.  France 

1  Dr.  F.  (-.  MuUins 


nw . 
n . 


lie. 
ne. 


A 

F.  Stevens. 

C 

.V.  Caywood. 

1' 

.1.  .Mitchell. 

Cha.s.  .Smothers. 

N 

P.  O'Neal. 

A 

A  N .  t.;en.  Hospita 

C 

A  Berry . 

W 

.  E.  Baker. 

l!enedi<'tine  Sisters. 

.1. 

A.  Lowderback. 

0.  H.Dismukes. 
U.S.  Weather  Bureau 
II .  KaulVeld. 
State  AgricuUureSche 
ihs-   Kate  L.  Sniitli, 
W.  S.  Mnceut. 
-Mr.<.  Mary  Soaino. 
Charles  Wa'.lou 
W.  F.  Reeves. 
\'  .  W.  St.  J  oil  11. 

J.  W.  Dilljeek. 

B.  S.  Ifalbert. 

G.  A.  Whittington. 
;  Henry  A.   Davis. 
I  Charles  Paxton. 

George  L.  Robinson. 

U.  S.  Forest  Service. 

Atu-ood  P.  Smith. 

Ishara  Uurr.)\v 

Roy  H.  Hammon. 

Benedictine  Sisters. 
]  W.  E.  F.dmistoii. 
j  Irvin  A.  Ulakely. 
1  Foole  (;oleinan. 

Geo.  H.  Tisdalc. 

Carl  A.  Starck. 

.Mias  Sarah  Cypert. 

Miss  Elsie.  Glover. 

G.  Field. 

n.  A.  Buerklo. 

New  Subiaco  Abbey. 
U.S.  Brashear. 
U..S.  Forest  Service. 
Cheves.  Bevil. 
J.  L.  Clegg. 
Ealela  JI  Schirmer. 
E.  O.  Allen. 


tate  Means  and  Extremes  

The  departures  from  normal  temperaluro  and  luveipUation  ar.-  <  ornputed  only  for  such  stations  a«  have  ten  or  more  years  record;  but  all  complete  reports  are  use  un  deteriniii. 
ing  section  moans.  T.  Precipitation  is  less  than  O.OI  inch  rain  or  melted  snow.  ++iieeeived  lo.i  late  to  hs  iucl'ided  ht  msans  and  sii,n:n  u-L^s.  Rjferen  ■  -  letters  \  ,  ■''PP'^''""" 
in  tlie  lable  indicate  nnmberofdays  missing:  for  example, "  represents  two  days  missin-.  KUso  on  other  d.ite=.  ttPo.^t  office  addressn.?  of  th3se  s:atons  as  follows;-  Junction 
1  a  .dolph  La.;  Liillierville.  R.F.D,  No.  2,  Laroar,  .\rk, ;  Springl.in  k,  Doddridge.  Ark.,  Umphers,  Rover.  Ark.  Jelks.  Pattersm  Ark. 
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(•l.l.M.\'r(ll.(>(iI(  Al.    l).\l.\:    .\1;K.\\S.\S  MllK/N 
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31 
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1 
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r 

06 
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2 '.24 

'  .ia 

'.'28 
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.12 
.10 
.23 

1.00 
.80 
.98 

2.  .-iS 
.35 
23 

125 

i.'45 
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1.25 
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9.40 
11.05 
6.03 
5. 18 

s.'-ii 

4 .94 
7  (ill 

Jolks  il  il 

Jonesboro  

Cache 

White  

Ouachita  ... 

Red 

Arkansas..  . 

do 

Red  

Ouachita   .. 
Wliite 

.... 

tv 
'tv 

'."59 

t'.' 
'.'08 

f ' 

t.' 
■'65 

T. 

1.10 

2!  78 
1.0^ 
1-05 

Lewisvillo 

LidleKock  •♦'.. 

Lnttierville 

Magnolia 

Malvern  IIP, 

>hiniriioth  Spring 

Marianna   ilil 

Marked  Tree  II  II  . 

Marshall 

Mi-na  Ml       

'.'63 
T. 

'.'69 
1.49 

2!  40 
2-21 

—  1  — 

.... 

.... 

. . . .  j. . . . 

.15 

.20 

1.30 

1.13 

1.89 

2. 30 

.42 

.49 

.70 

.20 

i.'48 

.60 

2.05 

t 

8.90 
6.61 
6.  69 
9.  26 
4   14 

T. 

■f.' 

....|.... 

1  5<) 

Mississippi  . 
St.  Francis 

White 

Ouachita    .. 
Arkansas  ... 
White. 

T. 

.42 

.62 

./.■i 
.10 
.90 

2.50J  T. 
....I3.O') 

f.' 

.... 

.... 

.  .  .  .  |.  .  .  . 

1 

2.30 
3.45 
.45 
.30 
1.10 
l~3g 

.09 

tv 

1.32 
1.48 



) 

i.'io 
.8«; 

.JS 

... 

;::: 

4  SI 

Morrilton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida   

M  urfreesboro  II  II 
Nail 

. 2012. 00 
.26  1.',0 
.  S9  3. 10 
....  3.40 

j 

4. .SO 
4.  .14 
5.02 

T. 

....J... 

1 

.... 



.... 

.79 

.34 

do 

1.... 

White 

do 

Arkansas    . . 

Mississippi .. 

Arkansas  ... 
do 

White 

.60 

.84 
1.50 
1.70 

.40 

'.'so 

.09 

T. 

t.' 

.V2 

.... 

.70  I.4( 
.25  2.00 

|... 

.50 

30 

T 

10 

.10 

';i7 

3.  .5.) 
.62 
.liO 
.20 

3  fill 

Newport  :ill 

Okay 

O.-ceola  

Ozark 

Pir.eHluff   II 11.... 

I'oiahonlas 

I'oitlanil  ilil 

.0^ 

■ 

'.'.". 

7.  32 
5.21 
11.1*6 
3.71 
5.51 
6. 55 

1.00!l.63!.... 

.... 

\ 

.... 

.  1=; 

.70 

'.'i.5 
2.11 
1.00 

'.'60 
'.'6.5 

\"" 

'"62 

1.S5,  .01 

3  40'  '1^ 

.32;i.01 

....  1.4C 
l.OOil.50 

1 

.OS 

....1 

1.08 
"."9.5 

t.iol.... 

.... 

.... 

do 

1 

.05 

.Oo'3.(K) 
....il.St 
1..50I.... 
.731    .42 
.17  1  60 

j 

1.40 
2.50 

'.'(18 
1..50 

''74 

2  (Kl 

22 

.10 

■  28 

i.'is 

9( 

.05 
'.'48 
*  'OT 

.■ih^V.ial'.'.'.'. 

.20  2.45  .... 
.95 

— 

5.82 
CIS 
4  43 

Princeton  II  || 

Kivdii  11 II    

1  Ouachita  ... 

'.         do    . 

".T> 
1.23 

. . . . 

•I'V 

.10 

'.'i4 

■jo 

•  il 
'.'is 
■.'03 

.03 

i  — 

....  i  .M 

Kosers 

Arkansas... 
White 



....'<  .62 

.06  1.4M  .... 

1     jr.  •>   AA 

6.20 

1 

•^he!  idan  1!  li 

-priiiglank  II II... 

-I  I'i:  CO 

PcxKikana   Ml  ... 

"mi'..|  rs  

Val.l.  nil  i!   

Va 1 1 r  n 

.Vhil-elffs   nil  ... 
iVyni;i-JI     1 

....1.... 

....!.... 
.20  1..V 
.40!   .67 
.:(Ol2.7.i 
.30  2.00 

1 

.... 



.... 

.02 

■■■■|  '"^ 

.  Red 

Arkansas.. . 
do 

Red 

Arkansas  . . . 
do...... 

Ouacliita.... 

Red 

.90 
.70 
.82 
.95 
.40 

'.'53 
1.20 
2.46 

T. 

\. '.'.'. 

.  1  <:' 

.04 

1.10 

1.31 

1.S5 

.81 

.93 

.  22 

.02 
T. 

'."64 
.CO 
T. 

".04 

.35    .3.5,.... 

90  l,02i... 
.20    ..381.... 

80    ..5.51.... 
.?,5    .24:..   . 
■1.    1-081.... 
.84;  .93..... 

-50i  .80  .... 
..0 

2.42 
7.84 
4.02 
7.  .55 
4.  62 
3.44 
.5.17 
6.40 

l.-Sl 
.31 

.... 

.99 
3.00 

.... 
— 

T. 

T. 

St.  Francis.. 

O'' 

'1'. 

.10 

.30 

2.67 

.07 

..... 

3.97 

'        . 
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Ixcept    as  indicated  observations  are  generally  made  lale  in  the  aflernoon.  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hour.?  endin?at  the  time  of  the    ob.sorvation. 
*    ReETular  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  21-honr  period.  midniTht  to  niidnik'ht.    t  Separate   dates  of   falls  not   recorded.    *Rrecipitatioii    iiuluded    in    ihe    next 
ollowing  measurement,    il? Precipitation  measured  in  th.^  morning:  amount  tiien  rnconli!;!  is  lurthe  preceding 24  hours.      T.  Trace,  or  less  than  o.Ol  inch. 

Daily  River  Stages  for  November,   1919. 


Stations. 


Fort  Smith. . .. 
Pardani  lie.... 
l.ittleUoi-k.... 
Pine  Bluff.  .... 
BhuUi;nek.... 
Calieii  Rock.  .. 

r.at.-svil',..' 

New  port 

George! own. . . 

Clari'tidon 

Helena 

.•\rkansa>  (itv^ 
Canuleii V 


Rivers. 


Flood 
Stage 


Arkansas 

do 

do...... 

do..... 

Black 

White 

do 

do 

do..... 

do 

Mississippi. 
do 

Ouachita ... 


22 
20 
23 
25 
14 
18 
23 
26 
30 
22 
42 
42 
49 


3 


16.6'1S.0'17^8  16.4  13.: 
16.8,16.0  16.1 1 16. 2  15 
14.0il6  "llCOllfiS 
l2.3!lS.9'20.ii'20.ii 
5.8113.2;12.8|12.  1 
7.6;  13. 2;  12.  41 12..^ 
14.8  19.1119.9119.5 
4.9il3.1il7. 619.3 
S.9il3.6ll7.4  I8.3II8. 
18.2-18. 5119.4  20.4121. 
21. 4'24. 4127.4  28.  6':n 
25. 526.729. 8;:;i.7,;i3. 
28.8  28-3  27. 2l26.3'26 


2  10.9  9 
1 1 13.  Olio 
6:1,5.  7;  14. 
0119.  7  18 
6111. lilO. 
9'  6.9,  5^ 
OII5.2I12. 
0120.1119. 
4!l8.6'l8. 
2(2 1.  9-22. 
6'32.6.<3. 

8:i5.-;;i:irt. 

6  26.1  25. 


6  8. 
2 1  8. 
OlU. 
5  16 
31  9. 

5  4. 

6  U. 
9  16. 
S  18, 
,4  22 
,21:54 


8.5! 

-! 

14  5! 
S.Oi 
4.1 
10  r, 
11. y 
19.1 
23. 3 
3.5  0 
37-6 
2(1.  7 


10      11 


9.0    9.5 


12      13      14  I  15      16  I  17      18      19      20  I  21 


7.91 
9.  Oi 
13. 9 
12. 0 
6.2 
13.4 
10.0 
19.3 
23.  Si 
35.  8' 
:W,5 
20.0 


3| 
10.2 
l:^.^l 
18.21 
8.81 
16. .5! 
\-,.7'- 
20. 1  i 
24. 3j 
06. 0| 
39  0: 
19.6' 


10.2111.811 

Oi  9.9    9.0i  8.5    8.0 

8.7i  7.8|  9.OI  9 

7!  8.7:  7 

6    6.7 

11.9,11.6'll 

Ojio. 

8;il. 510.41  9.0 

14.9  15.7  15 

314 

9115.0  14 

8' 1.3. 9 

18.5il6.5  15 

6:15 

2; 14. 8  14 

4  13  0 

8.  01  731  7 

0!  5 

9;  5.0    4 

4i  3.9 

14.814.8  13 

y.Kioiu.s  ii.ci'10.2 

19.  11 19. 5  !S 

6' IB 

o!17.7  17 

2  10.7 

21.0'21.6  21 

5:21 

3121.2  2; 

I  20  9 

24.7  25. 0  25 

2-25 

6|26  0  26 

3  26.  5 

|:j!;.  6  37.0;?7 

3:!7 

4  :57.  6  :57 

5  37  0 

::59.  4  29.  8  40 

r4ii 

5  408  41 

0,41.2 

'2n.l2S.6:;o 

8:!1 

4  :«  0  :i2 

3  30.0 

7.7    7.4! 

6-0    5  5; 

7.7  6.61 
12.5:11.2; 
12.0'U.O 

3.6    3  3! 

9.8,  9.5. 
16  2  12. 4 
2U.  s  20.1) 
26. 1;  26  5 
30.  6  :Jo  6 
41.3  41.3 
27.9  25.11 


7.0 

.5.5 

5.9' 

10. 5 

'.0.  3 

3.1 

9.3 

11.:; 

211  2 

26  5 

:'.3.5 

411  S 

21   5 


23     24  !  25 


7.0 

4.81  4.61 

5.  4|  5.0! 

9.9    9.5; 

9.5|  9.2: 

2.  9|  2  3 

8.9;  8.6 
10  9lln.(l 
19.6'lS.,s  17. .s 
2f..  4:26.3  26.1 
:!1.I".129.7  27.  0 
411.  2  :i9. 1  37  9 
19.  9  16.3  1.5.  1 


/■2 
4.5 
4.  6i 

9. 01 
9.0 


30      31 


6.5    6.8 

4.9|  5.9 

4. .51  5.2 

8.71  9.0 

8.5:11.  1 

l..si  7.3 

S.  II  S.6, 

8.9    8.7 

17.ri7.:{ 

26.0  26.0 

24. 622.0 

3fi.3,3»  7 

13.2  12. 3 


I2.5!l».5  12. .. 

5.2    6.7ill.:! 

6.0'  6.3    6.6 

9  5;  9.  S'10.4 
1.5.0  14.9  15.0 
10  9  12.6  10.3 
14.9  19.0  19.3 

9.0  11.6  10.7 

17.3  17.5  IS.  2 
25.8  25.S2.5.9 

21.4  20.0  19  0 
:'y  7  :lli.  6  :!:)  0 
15.  0  ix  2  22.  3 


1 1 .  '>  . .  . 
12.2  ... 

i:;.o  . .. 

17,01... 
s.6:... 
17.li|.., 
20  61 . . , 
19.3!... 
20. 1 1... 
2ii.ii|.., 
29. 7i... 
26  (1  . . . 
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I 

I 
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CLDIATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 
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Daily  Temperatures  for  November,    1919. 


Stations. 


Amity  §§ \  Maximum-  • 

(  Minimum  . . 
BatesviUe  ^ \  Maximum . , 

(  Minimum  . , 
Bee  Branch  \  Maximum . 

(  Miniuium 
BentoBville \  Maximum'. 

i  Minimum 
Booueville  (Maximum' 

'  Minimum 
Brinkley 1  Maximum' 

(  Minimum 
Calico  Kock  W  ...»  Maximum' 

'  Mininunu  ' 
Camden j  Ma ximum ' 

'■  Minimum  " 
Conway j  Maximum' 

'  Minimum  ■ 
Dardanelle )  Maximum- 

'  Mininuim  ' 
Dodd  City ^  Maximum • 

'  Minimum  ■ 
Dumas \  Maximum- 

'  Minimum  ■ 
1  luttuii )  Maxi mum  • 

'  Minimum  • 
Eldorado *  Maxinnnn- 

'  Mininnun  ■ 
England  W  >  Maximum- 

'  Mininnnn  ■ 
Eureka  Springs  ..  )  Maxiuuun- 

'  Mininuim  - 
Fayetteville )  Maxin)um- 

'  Mininunu  • 
Fort  Smith )  Maximum- 

'  Minimum  • 
fjrannis  <  Maximum- 

'  Minimum  • 
<iravette *. Maximum- 

'  Minimum  • 
Hardy *  Maxinmm • 

'  Minimum  • 
Hope *  Maximum- 

'  Miin'nnnn  • 
JIdl  Springs i  Maximnm- 

'  Minimun!  ■ 
lluttig *  Maximum- 

'  .MinijMvnn  - 
-louesboro '  Maxinnnn- 

'  Mininnun  • 
Junction >  Maxiunnn- 

'  Mininnun  • 
Little  Hock *  .Maximum - 

'  Minimum  • 
Lutherville i,  Ma  ximum- 

'  Minimum  • 
MaKnoli'ia   >. Maxinnnn- 

'  Mininnun  - 
Malvern  )iS' >  .Maxinnnn  - 

'Minimum  - 
.Mannuotli  Spriug-  \  Maximum - 

'  Mininuim  - 
Marianna  §§ (  Maximum - 

'  .Mininnun  ■ 
.Marked  Tree  ^. . .  <<  .Mirxinmm- 

'  .Mininnun 
Mar.-luill  ).Ma.\imuin- 

'  Minimun*  - 
Mena  *  Ma.xjnuun- 

'  M-uiinura  • 
-Mi.irilton    *  .Maxinuun- 

'  .Mininnim- 
Mountaiu  Home. .  V.Maxinumi- 

' "Minimum  - 
Mount  lila- ),  Ma.ximum - 

*  Mininnun  - 
Nail (.Maxinunn. 

'Minimum  - 
Newport i  .Maxinuun. 

'  Minimum  - 
Osceola  \  .Maxinnnn. 

'  .Mininunu  - 
"zark  ). Maxinnnn. 

'  .Minimum  . 
I'ine  HUilT \  .Maximum. 

'  .Mininuim  . 
I'uoaliinitas *  .Maximum. 

'  .Minimum  . 
I'n-seott  -  • \  .Maxiiiium. 

'  .Minimum  . 
Jtison     (.Maximum. 

'  Minimum  . 

'Jogi-rs  ). Maximum. 

■  '  Mininuim  . 

Searcy , . .- (  Maximum 

(       '  Minimum  - 

Stntlgart ,. . .  J  Maximum. 

.•      .'  Minimum  . 
SuWaco   ,...  ( .Maxiimim. 

i.  .Minimum  . 
'i'.jxarkana  .......(  Maxinmm 

I  '  Minimum  . 

'  nipli.-i-s  )  Maxiinum- 

.'  Mininnun  . 
Warren    j  M-ximnm. 

'  .Minimum  . 

Wy  nne4>> )  Maximum . 

'  ^'''M'n1lm  . 


63     64 


6-2 

39 

39 

59 

68 

72 1 

59 

32 

32 

77 

67 

78 

48 

35 

36 

54 

61 

69 

3t. 

33 

41 

68 

70 

70 

36 

S9 

46 

78 

68 

72 

49 

38 

38 

56 

61 

46 

00 

35 

36 

86 

69 

67 

65 

42 

40 

6S 

66 

73 

50 

36 

39 

06 

61 

67 

57 

36 

40 

68 

62 

78 

4> 

29 

28 

75 

64 

73 

57 

42 

43 

56 

60 

71 

43 

28 

33 

77 

65 

(0 

58 

46 

42 

50 

50 

72 

5fl 

36 

38 

73 

66 

73 

4(1 

31 

41 

5; 

58 

72 

41 

31 

40 

66 

64 

69 

45 

38 

45 

70 

61 

70 

49 

36 

40 

7-2 

^>2 

69 

41 

31 

39 

.69 

61 

731 

45 

33 

36 

71 

68 

72 

5fi 

47 

45 

.10 

74 

78 

,  50 

49 

44 

80 

66 

80 

58 

45 

43 

82 

,  64 

7-8 

49 

38 

38 

6S 

()6 

68 

39 

42 

44 

69 

59 

70 

'''1 

43 

45 

,ffo 

6! 

69 

49 

3--! 

4:-' 

79 

a5 

75 

.  •->/ 

42 

46 

71) 

60 

73 

63 

38 

39 

66 

70 

■68 

47 

31 

34 

62 

70 

68 

39 

39 

48 

73 

64 

6« 

66 

37 

39 

-09 

61 

69 

46 

35 

46 

68 

63 

73 

46 

35 

40 

60 

62 

66 

-53 

38 

42 

«« 

61 

72 

46 

30 

35 

.  VI 

60 

75 

,.  51 

34 

35 

64 

01 

67 

..41 

35 

40 

,53 

63 

7? 

5*) 

37 

39 

V9 

70 

76 

6o 

38 

41 

68 

59 

67 

b:^ 

36 

-to 

64 

54 

.59 

()4 

44 

41 

68 

63 

71 

49 

38 

36 

73 

67 

Tl 

53 

41 

40 

6.^ 

64 

73 

42 

41 

53 

69 

64 

70 

.4-2 

31 

36 

,71 

C:i 

72 

o2 

37 

38 

'77 

■{'■\ 

72 

56 

41 

4! 

'6<. 

64 

-69 

■ou 

36 

30 

Tl 

61 

■76 

52 

41 

■46 

6o 

59 

(-.6 

44 

40 

40 

76 

64 

72 

(Vn 

44 

44 

.  l>-2 

60 

68 

6-J 

39 

42 

70; 
47} 
641 

491 
68; 


49i     51 


45!     .37 


50  :  '39 1 
•()5|  60 
53  39 
67 
47 
71 

r.3 

65 
41 
69 


A\ 
65 
49 
57 
39 
641 
53  46 
63  61 
44'     39 1 


39 


5: 


54      59 

53 

51 

49 

69 

45 

46 

43 

68 

4 


12      13 


68 

67 

49 

48 

66 

66 

60 

50 

56 

33 

68 

69 

55 

51 

50 

31 

64 

51 

58 

51 

37 

30 

64 

66 

01 

50 

40 

35 

68 

68 

66 

58 

58 

36 

66 

65 

58 

39 

55 

35 

64 

r.'. 

70 

-50 

57 

35 

67 

•67 

63 

55 

52 

33 

66 

K. 

63 

49 

51 

34 

61 

63 

60 

43 

46 

27 

69 

6f 

63 

.52 

5S 

39 

58 

57 

46 

26 

75 

72 

63 

54 

59 

37 

76 

61 

58 

45 

40 

62 

6:^ 

62 

49 

3S 

30 

65 

64 

57 

56 

38 

30 

66 

55 

60 

54 

41 

35 

66 

65 

5« 

-53 

4-i 

33 

64 

64 

.58 

52 

3f 

26 

61 

68 

61 

51 

hi 

32 

73 

71 

64 

58 

49 

34 

66 

72 

63 

55 

5;: 

36 

77 

76 

71 

56 

55 

40 

63 

67 

63 

50 

63 

37 

■73 

69 

66 

58 

47 

37 

69 

68 

60 

54 

48 

1  42 

69 

65 

'  59 

53 

45 

34 

73 

61 

62, 

.50 
59 
4 

''■^\ 
5t' 
67 
51 

74i  69!  .58 
,53i  53i  50 
■31  521  Oil 
411     49      49 


67 

54 

60 

48 

63 

51 

68 

64 

60 

40 

66 

53 

62 

52 

61 

49 

71 

50 

60 

63 

7-2 

65 

71 

59 

64 

5:1 

66 

54 

69 

55 

67      6 

47  41; 
71 
53 

64!    166 

45;     40 

70 

561 

65' 

.50 


60 
33 
51 
34 
60 
32 
62 
33 
50 
32 
63 
38 
64 
38 
69 
58 
54 
42 
63 
.33 
69 
34 
64 
36 
60 
27 
61 
56i  35 
fi9i  64 
571  3s 
03 
34 
65 
3f 
58 
38 
0  63 
56  39 
63  .58 
6n      38 


53!     50 


14      15 


16     17 


20 


21 


22      23      24      2- 


26 


8     29      30      31 


14 
48 
30 
48 
17 
53 
29 
60 
24 
51 
14 
4' 
18 
45!  4 
32;     25 


60 
36 1 

48r 

30! 
461 
32 
01  i 
36 ' 
59 1 
37 1 

05; 
il 


351 
501 
35 


351     24 
63 1     56 


49;     56' 


38'  2.-! 

62  50 

381  30 

S4i  43 

38  -26 


56 

60 

64 

72 

68 

59 

65 

08 

73 

74 

74 

73 

56 

61 

24 

20 
02 

28 
63 

33 
72 
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'v\ .  XXIV  Little  Rock,  Ark.,  December,  1919.  No.    12 

GENERAL  SUMMARY. 

Tlio  ;\vorat:o  priH-ipitiition  -nn^  nhout  ">()  pcrront  of  th(>  iic>nu:\l 
il  pnictically  all  of  it  fell  as  rain,  only  four  stations  reporting 
■asurcal^lo  aniomits  of  snow.  At  Ozark  tlu>  ni«>nthly  prccipita- 
n  was  ().()(')  inch,  wliicli  is  th(>  smallest  Deeenilier  total  for 
kansas  shown  on  29  year's  roeord.  'Phe  nortiuvestern  quarter 
tlie  State  reeoived  totals  of  l(>ss  than  one-half  inch  hut  they 
sroaseil  from  the  houndariesof  that  section  eastward  and  south- 
,rd.  and  reaehed  nearly  seven  inches  in  Lee  County.  The 
partures  from  normal  at  stations  havinp;  ten  year's  record  or 
>re  were  all  negative  exept  at  Osceola.  Over  th(>  southeastern 
If  of  the  State  rainfall  was  sullieiently  heavy  to  continue  tlie 
normally  wet  conditions  of  th(>  two  ]M-ecedinp;  months  and  in- 
■fere  with  farmiu}^.  Imnhcring,  and  markelinu'  ofcroj's.  Con- 
leraVile  rice  and  cotton  remained  in  tiie  fields  over  the  east-ccn- 
il  districts  at  the  close  of  the  month.  Over  the  northwestern 
If  of  the  State  conditions  were  more  favoraMe.  The  average 
wperature  was  l.d  helow  normal  hut  no  record  hrerking  ex- 
jnics  were  reported.  Some  late  sown  Avinter  oats  were  killed 
the  low  temperatures  of  the  10th— 14th.  The  temperature 
partures  were  all  negative  except  at  a  few  places  along  the 
Lithern  border.     No  floods  or  destructive  stromswere  reported 

T.  G.  S. 


TEMPERATURE 

The  December  mean  temperature  for  5.3  stations  in  Arkansas 
IS  40  4-^\  For  40  stations  having  a  record  of  ten  years  or  more 
e  mean  was  1.6"  below  normal.  The  highest  monthly  mean 
is  46  C)°  at  Portland,  Ashley  County,  Eldorado,  Union  County, 
id  Texarkana,  Miller  County;  the  lowest,  a2.S°  at  Nail,  Ncw- 
n  Count}'.  The  highc'^t  temperature  observed  was  78^  at  Pine 
luff,  Jefferson  County,  on  theoOth:  the  lowest,  1"  at  Bergman, 
Done  County,  and  Nail.  Newton  County,  on  the  10th  and  Grav- 
te,  Benton  County,  on  the  ]4tli.  The  greatest  daily  range 
IS  .")0-  at  Pine  Bluff  on  the  oOth.  Generally  the  highest  tem- 
?ratures  occurred  on  the  6th.  30th  ami  3!st  and  the  lnw(Vt  on 
ic  10th  and  14th. 


PRECIPITATION 

The  average  Decendier  precipitation  for  70  stations  in  Arkan- 
IP  was  1 .94  inches.  The  average  for  •")■')  -tations  having  a  record 
^  ten  years  or  more  was 'J. (l7  iiK'hes  below  nnrn];il.  The  gr<'at- 
;t  monthly  total  was().ii4  inches  at  Marianna.  bee  County;  th(> 
■ast.  O.OG  inch  at  Ozark.  Fraid<liii  County.  The  greatest  ;  - 
irunt  recorded  in  twenty  fom-con-'ecutive  hours  was  3. Si;  inches 


at  .Marianna  on  liie  (lib.  Nearl.s  all  lb<'  piin'ipiliil  ion  fill.i- 
rain.  only  four  stations  -bowing  measureiilile  luiiounts  of  <now. 
The  average  innuiiir  df  niiny  days  was  five.  .Nearly  all  lii'' 
preei|)itatioii  fell  lirforc-   \li<-  1  hb  of  \\\i-  hii<nili. 


MISCELLANEOUS  DATA 
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Wind, 
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Hii  inldlty 

0 

Stations 

4) 

if 

i 

t 

i 

a 

3. 

3  '^ 

3-3 

«  i> 
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Hpntoiiville.. 
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29.60 
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24 
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12 

79 

49 

Ki)rt  Smith... 

30.19 

30.  S.'i 

10 

29. 62 
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5. 29^2 
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sw. 

12 
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67 

54 

Little  Hook.. 
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10 

29.  ."JT 
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36 
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81 

82 

68 

42 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(Dates  and  nundier  of  stations  reprirt  itig.) 

Thini(lci:<<fonus:—   .Ith,  1;  <''th,-_>;    l-Jth.  2. 

Dense  Fog:  —  3d,  3;   4th,  2;    .Vh,  4;   Oth,  2;    9ib.  1  ;  12tli.  3; 

21st,  4;  22d,  13;  23d,  5;  24th,  2;  2."')th,  1;  2P)th,  1. 

Solar  HnJo.^ :  -   .-)th ,  1 ;    1  Gt h .  2 ;    1 7t h ,  1 . 

Lunar  Halos:—   9th.  1;    lOtli,  1  ;    30th,  1. 

Sleet.—  9th,  2;    13th,  7;    14t!i,  2;   24th,  1. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  ARKANSAS DECEMBER 


Temperature. 

Precipitation. 

Xuraber  of  Biiys . 

Yoar. 

1.. 

X 

■/; 

si  j    -i 
5  i      ?  .^ 

1 

3  0 

3 

0 

0  Zi 

-■  2 

~" 

C^ 

= 

- 

-  S        -s 

' 

^  V 

£  = 

ISIl 

46. 9 

+3.6 

72 

13 

4.69 

+0.33 

14 

7 

10 

- 

1892 

ixyy 

1804 

189.3 

40.9 

-4.5 

8.3 

—   7 

8.79 

+4.  15 

7 

6 

18 

10 

45.4 

-0.6 

79 

3 

1.83 

-2.51 

14 

8 

9 

5 

44.6 

-(.1. 9 

82 

—11 

3  48 

-0.86 

14 

6 

11 

6 

43  8 

-1.7 

7K 

i} 

3.96 

-0.38 

13 

6 

12 

7 

IS'Jfi 

1S')7 

45.  8 

+2  3 

81 

H 

0.84  1     -3. 81 

8 

7 

16 

8 

'       40-3 

-3.2 

86 

10 

6.00        +1.35 

10 

5 

16 

s 

ISOH 

39.5 

—3. 9 

7() 

-   4 

1.87        -2.89 

16 

6 

9 

5 

isiiy 

IMIK) 

41.  li 
44.9 

—2.4 

+  1.8 

74 

»2 

8 
10 

4-08        -O-U 
2.76  i     -1.54 

15 
16 

6 

9 
9 

5 

HKIl      

;i>.  5 

-3.9 

,s7 

-  6 

4.42  1     +0.73 

12 

6 

13 

6 

UHn.' 

1*)03 

4(1.8 
39.7 

-1,9 
-3.1 

8ii 
74 

5 
6 

5.71 
3.44 

+  1.68 
-0.:)5 

10 
IS 

6 
5 

16 

s 

8 
6 

1904 

19(iri 

wot; 

I'.IOT   

I'lUS 

42.  9 

;!s.  5 

-0.  3 
-3.7 

80 
70 

3 

7 

;').  10 
4.96 

+  1.2S 
-=-0.64 

12 
14 

5 

12 
1     '- 

9 

46.  5 

+4.1 

S3 

10 

.5.64 

+  1..58 

8 

1 

'     16 

S 

41.4 

+2.2 

85 

11 

2.70 

-1.31 

12 

6 

13 

7 

4(i.  0 

+  4.0 

82 

11 

1..50 

-2.  42 

13 

7 

11 

0 

19119 

lyiii 

I'.iii  .   .. 

33.3 
4(1.8 

-6.8 
-1.7 

82 
(5 

1 
9 

526  1       H.35 
3.57   1     -0.45 

14 
13 

6 
6 

11 

12 

9 
6 

4:!.0 

-:-o  7 

78 

:\ 

7.0(1  ■     -2.81 

10 

7 

14 

12 

417 

—0.  ."1 

70 

s 

2.63  1     -1.46 

14 

; 

1(1 

wi:; 

1'.114 

191.i 

lillii 

1917 

lill.s 

1919 

4:(.  t; 
36.  1 

-1.2 
-6.2 

7(1 

14 
-U 

3.26        -0.26 
6.  2(i        +2  24 

8 

4 

17 

19 

9 
12 

4:;.  9 
4'1 

-  2.4 
-(1. 1 

s-> 

11 
-16 

4.73        +0.72 
3.35        —050 

12 
14 

4 

6 

l.i 

1   n 

6 

:;4.  .s 

47.6 
4(1.4 

-6.3 
-t  5. 9 

-l.C 

,sl 
7,S 

-21 
9 
1 

1.29        -2.69 
5.62  1     -l.tM 
1.94        -2.07 

13 
14 
13 

I 
4 

12 
12 
14 

1 

3 
5 

92 


CLLMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION. 


<l 


Decembek,   11)1 


Climatologrical  Data  for  December,   1919. 


Siations. 


Comities. 


.■Vuiity 

Arkadelphia  .. 
Arkansas  City. 

P.atesville 

Bee  Branch  . . . 
Bentonville  ... 

Bergman 

lilack  Rock  ... 

Bouneville 

Krinkley 


Calico  Rock 

Camden  

Centerpoint 
Clarendon  . 

Conway  

Corning 

DauviUe 

Dardanelie  . 
Dodd  City  . . 
I'tiuiias 


Dutton 

Kldorado 

Kugtaiid 

l-'.u!-t'ka  .Springs. 
Fa.velteville  — 

F'ort  Smith 

Fulton 

Georgetown 

(iillett  

Grannis   

< irax'ette  

liardv 

Helena 

llidgeU    

Hope 

11. )t  .-Springs  — 

lluttig   

Jelks  it  

.Jouesl)oro 

Junctionjt 

I.ewi>ville 

l.irtlf  Rock. 
lAilherville 

Magnolia 

Malvern   

Maunrioth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall  

Mena 

Slorrillon 

Miiiuilain  Home  . 

Mount  Ilia   

Murfreesboro 

Nail   

Newport 

Okav 

(J.^ceola ■ ...  . 

Ozark 

Tine  Bliilf 


Clark 

do 

Desha 

Independence. 
\a,n  Kiiren  — 

Benton  

Boone 

Lawrence 

Logan 

.Monroe 


250 
•J50 
145 
277 

'  mi 

1324 
259 


Izard  

dnachita  . . . 

Howard 

Monroe 

Faulkner . . . 

Clay 

Yell 

Yell 

Marion 

Desha 


n 


Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Sebastian 

Hempstead  . . 

White 

Arkansas 

I'olk 

Benton  . .   . . 

Sharp  

I'hillips 

C'li'biu'iie  . . . 
Hempstead-  . 

(iarland 

Union 

Woodruff... 
Craighead. . . 
I'nion 


Lafayette.... 

I'ulasUi 

.Johnson 

(cihiMiliiii  , . . 
Hot  ,<pring  .. 

Fulton 

.  Lee    

Poinsett . 

Searcv 

Polk." 

Conway  

Ba.xter 

Montgomery  . 

Pike 

Newton 

Jackson 

Pope 

Mississippi  . . 

Franklin 

.lelTer.s(jn  


Pocahontas '  Randolph 

Portland '  Ashley  ... 

Pi  eseott I   Nevada 

Princeton I  Dallas  .... 

Risdii !  Cleveland 

Itogers I  Benton  — 

Searcy |  White 

Sheridan Grant 

spiiiigbank  tt Miller 

Stuttgart Arkansas.. 


Sllbiaeo 

Texarkana  . 
I'liipher  rt . 
Waldrou... 

Warren 

Whitecliffs  . 
Wynne 


Logan 

.Miller 

Yell 

Scott 

I'.radlev 

Little  River. 


(■ 


State  Means  and  lO.xIreiiies 


Temprrature  (  Degrees  Fahrenheit). 


Precipitation,  inches. 


a 

o  . 


•i;  ss 


Number  of  days . 


Is 

Si. 

■r  O 

Si 


J 


Observers. 


i 


226 

31)1 
15s 
470 
171 
309 
293 
337 
330  i 
1175 
182  ! 

1590  I 

265  : 

229  j 

1465 

14.51  I 

m 

264  I 
200 

"921' 

1250 
643 
1.S2 
445 

600 

"i96 
345 

182 

262 
286 


229 
1063 
12S4 

347 

800 

7.30  ; 

367 
2233  : 

231 
17(J0  I 

240 

377 

215 

300  I 
122  I 
327 
287  , 
243  1 
1385  ' 
236  I 

"246 


1050 
332 
201  iO 


26 
23 
35 
20 
27 
13 
22 
17 
5 
37 

15 
33 
23 
15 
35 
27 
4 
!J3 
37 
11 

17 

15 

12 

17 

33 

37 

33 

6 

1 

1 


48 
1 
47 
27 
12 

24 
26 

17 

40 
22 
"1 
3(i 
14 

!< 

4 
4 

31 

1 

5 
IS 

3 
26 
35 

4 
19 
23 
35 


36.2 
37.6 
35.8 
38.8 


41.6 
40.7 


35.9 

42.8 


38. 2 
37.6 

43. 0 

36. 4 
46. 6' 
37.6" 
38.6 
38.  S 
39.2 


30.4 


43.7 
43.4 

46.2' 

39' S 

46  5 


40.6 
39.. 8 
46  0 
41.5 
37.0 
39.  3 
40.1 
39.7 
41.0 


38.8 
41.2 


32.  8" 
37 


42.0 
38.3 
40.4 

38.2 
46. B 
43. 2 


42.8 
38.6 
39.5 


4L6 

41.0 
4G.6 

40.  6 

44!  2 

38.' 6' 


5.1 
4.8| 
I. 

1.81 


2-6 


-  2.6 


-1.3 


-  1.0 
+  1.2 

-  4 

0.0! 

-  0.6! 

-  2.5: 


30t 
31 


-  29 

-  l.Oi 
-(-  0.  1 

-'o'ei 

+  l.Oi 


2  9 
0.8 


-  2,4 

-  1.0 


4.4 
3.6 


72 
70 
75 

66 
74" 
68' 


75 

74' 

68 
72 


69 
66 
74 
70 
66 


70 
69 

72 
70 
73 


6 

30 
31 
31 

(it 
30t 
3! 

(■) 

6t 


6t 
30 


10+ 
14 


10+ 
15 


3. 20: -1.891  1.60 

4.22'-0.7»j  1..^2 

0.90|-2.75  038 

0.  50!-3.25j  0.3u 

0.  46i-2.  301  0.23 

0221-2311  0.14 


I.2I1-2.35 

0.41! 

3.41  -1.61 


0.41 
3.12 


42 


60" 
69 


-  1.2! 

-  3.9, 

-  4.3 

-  0.6: 


70 
63 

78 


31 
6+ 
30 

31 
31 
6+ 


-  1.71 
4-  0.21 


0.7 
0.0 


-  0.1 
-'2'.,3| 


40.4  i-   1.61 


74 
74 
69 

'73' 

6.5' 

78 


10+ 
10+ 
14+ 

10+ 
14 
9 
10+ 
14 
14 


14 
10' 
14 
10+ 
10 
9+ 
lit 
10 
10+ 

10 
10 
15 


3.60 
LSO 
030 
0.56 
0.37 
0.11 


0.49 
0.  35 
2.14 


-2.45    0.21 
-1.68    1.05 


44 
43 
41  j  3. 32 

44  I  0.39 
34-' i  L86 
36i  3  23 
40  j  0.47 

45  ;  0.,56 
37  I  0.15 

....  2.17 
....    2.73 


-1.92 
-2.26 
-3.20 

-2.89 
-2.  91 
-2. 06 

-2. 56 
-3.98 
-1  .36! 
-1.77; 
-2-05 
-2.  73i 
-L35I 


14 
15 

10+ 

14 

14+ 
14 


13 
10 
10+ 


10+ 
10 

11 

9+ 


14+ 

'16+ 
10+ 


0.0 
0,0 
0.0 
00 
0.4 
0.0 
0.0 
00 
0.0 

0.0 

T. 


2,01 
0.93 
0.30 
0.38 
0.17 
0.06 
1.30 

0.  191 
0.63| 
2.  Oo| 
0.201 
0.35 
0.09 

1.  19 
2.10 


6 

15 

9 

11 

5 

15 

2 

12 

6 

11 

2 

12 

7 

16 

2 

17 

6 

12 

14 

11 


0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

T. 
0  0 

T. 
0.0 

T. 

T. 
0.0 
0.0 


1.70 !  0.85      0.0  ! 

0.  .55^-1.  591  0.29i      T. 


4.411-0.67 

0.  oO! 

3.30^-1.15 
0.471-3.83 
2.981-2.17 
3.00i  .... 
3 .70  -0. 91 
2.65  -1.33 


-1.90 
-3.  30 


.33 

2.84 

35 

0.32 

38 

3.71 

34 

4.10 

44 

0.16 

42 

6.94 

44 

3.77 

34 

0.20 

35 

0,,S7: 

38° 
38 


0.50 
0.19 
0.89 
2.07 
0.30 
2.97 


-0.  56! 
-3'26i 


-3.42 


-3.29 
-0.85 


42  i  4.401 
39  I  0.06: 
50  :  2.44 


0.90 

4.65 

2.36 

4.92 

1   77 

0.52 

3.40 

1.94 

4.24 

0.29 

1.82 

0  73 

0.77 

3.95 

1.20 

3.33 

1,94 

i-0. 30 
-3.23 
-2.73 

-2.63 
- 1. 12 

-1.87 
-0.73 
-1.99 
-1.64 


-2.  99 
-0.65 


-1.6;? 
-3. 22 
-1.45 

-2.07 


1.44 

n.  3' ! 
1.19 

0.22 

1  .97, 
1.951 
2.0oi 
1.29i 


1.85: 
0.  14' 
1.28' 
2.4<l| 
0.  I61 
3. 86; 
2.93! 

0. 12! 

U.26! 

0.20: 
0. 12' 
0.47 
1 .23 
0.30 
1.88 


0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 

o.n 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
II. 0 


?1 

1  : 

li 

2  I 
9  , 

3  I 
0  I 
5  I- 
3  1 

i\ 
3 


2 

8  I 
3  ' 

l\ 
6  ' 


3-00 
0.04 
0.  98 

0.30' 
1.55 
0.94 
2.  20 
1.06 
0.24 
1.55 

6.' 55 
i..s4 

0.13 
0.45 
0.27 
0,  33 
131 
1.00 
2. 08 

3. 86 


0.  u 

8 

0.0 

3     : 

0.0 

2  ■■ 

0.0 

3  : 

0.0 

^  i 

0.0 

1   1 

0-0 

5  1 

0.0 

5  1 

0.0 

3  ! 

0.0 

-I 

0.0 

4  i 

0.0 

6 

0.0 

9  I 

0-0 

4 

1.5 

5 

0-3 

4 

0.0 

7 

0.0 

■    'e' 

0.0 

6 

0.0 

4 

0.0 

/ 

0.0 

5 

0.2 

7 

T. 

7 

0.0 

0 

0.0 

6 

T. 

5  I 

Ul  1 
16 
19  I 

\i\ 
11 

9  i 

11  ; 

ii  r 

9  i 

11 1 
13  r 

lO'l 

is! 
IS  I 
15 
16 
13"! 
18  1 


10 
14 
I) 

9 
16 
11 
16 
li 
12' 

13 

13 
12 

8 


n. 

nw. 


nw. 
nw. 


w. 

nw. 


sw. 
n. 


ne. 

s. 

sw. 

nw . 


18  i 

19  I 


12  i    nw. 


15 

3 

13 

15 

2 

14 

16 

2 

13 

17 

0 

14 

12" 

6" 

11'' 

U 

7 

13 

n 

2 

18 

14 

'""(V 

■•■i7' 

13 

•> 

13 

14 

2 

!5 

15 

•> 

11 

IG 

1 

14 

10 

7 

14 

13 

4 

14 

13 

3 

15 

13 

1 

17 

10 

4 

14 

ne. 
ue. 

sw. 


n. 

nw 

n. 

ne. 

n. 


J-  W.  Campbell. 

F.  .1.  Carpenter 
Geo.  E.  Payne. 
Mrs.  Lelia  I.  Tetor. 
J.  E.  Scanlan. 
U.S.  WeatliiT  Bur,-ii 
John  T.  Maxey . 

S.  J .  Howe . 

Supt-  Tubeit  Hlosi>  .s 

H.  L.D.WhiiMju. 

J.  M.  Richardson 
A.B.Quanenuun' 
C.  M.HudiUesi.jn. 
Mrs.  B.  K.  Bishop. 
E.  E.  Cord  rev  . 
J.  N.   Criiiclitielir. 
J.  R.  A  vera. 
F.H.Wieser 
Neal  Dodd . 
Ben. Johnson. 

J.M.  Ricketts. 
Mrs.  Virgil  N.  \Va!'s- 
J.  C.Chenaiilt. 
George  W.  Nichouiila 
[;niver.sity  of  Arkaiis 
U    S.  Weather  lUiivii 
T .  J    Logan . 
Charles  Hiibiirn. 
A.  H.  France 
Dr.  F.  C.  Mullius 

A .  F.  Stevens. 
C.A.  Caywood. 
T.  J.  Miteliell. 
Chas.  Smothcjs. 
N.  P.  0  Neal. 

A.  &.  N.  Gen.  lli,.~n:i 
C .  A  Berry . 

W.  K.  Baker 
Benedictine  Sislevs. 
J  .  .V.  Lowderbiii  k. 

G.H.Dismukos. 
Vi.  S.  Weather  Biir.-a; 
H .  Kaulleld. 
State  .\gi-icultureSclii 
Mrs.    Kate  L.  Suiiiii 
W.  S.  Vincent. 
Mrs.  Mary  Spaine. 
''Iiarles  Walton 
W.F.  Reeves. 
\' .  \V.  St.Joiin. 

J.  W.  Dilbeck. 

B.  S.  Halbert. 

G.  A.  Wiiittingloii. 
Henry  .\.   Davis. 
Charles  Paxton. 
George  L.  Robiii-iiil. 
U.  S.  Forest  Servi.-e, 
Afwood  P.  Smiili. 
Ishaiu  Burrow 

Roy  H.  Hammon. 

Benedictine  Sisters. 
W.  E.  Edraiston. 
Irvin  A.  Blakely. 
Footo  Coleman. 
Geo.  H.  Tisdale. 
Carl  A.  Starck. 
Miss  Sarah  Cypert. 
Miss  Elsie.  Glover. 
G.  Field. 
H.  A.  Buerkle. 

>'ew  Snbiaco  .\bbey. 
U.S.  Brashear. 
U.  S.  Forest  Service. 
Cheves.-Bevil. 
J.  L.  Clegg. 
Eulela  M  Sclurmer. 
E.  0.  Allen. 


TliR  fleparlures  from  normal  temperature  and  piei-ipiiatiou  are  conipnted  only  for  such  stations  a?  have  ten  or  more  years  record ;  but  all  complete  reports  are  used  in  detemi.m 
iiig.sectionineans.      T.  Precipitation  is  less  than  O.di  iueh  rain  or  melted  snow.    ++f.eceivod  too  late  to  be  ineludod  in  m.^aits  and  siimmarie.3.    Ruferenco  letters  \'',",ap  >eirii, 
in  ll.e  table  indicate  numbi'r  of  days  missinx:  for  e.xaiiiple.  "  repr-seuts  two  days  mi,ssiu!j.     lAl.so  on  otlier  dates.    tiPost  ofCiM  a  Ulre.ssjs  o;' thisa  si;atij.is  as  follow,-:-   J.i.u-ii  » 
l.andulpli  La.:  Liilli.'rville.  K.F.Ii.  .\o.  2.  Lamar.  Ark.;  Siiringbank.  Du-ldridg.'.  \i\..  rmiiUeis.  Hover.  Ark.  Jelks.  P.itterson  Ark. 


1)1..  I.MIIKI!,     1  !)!'.» 


n.iM  A  roi.otiu  \i,  i».\i  A:   \i;ka\sas  skcikin 


!):; 


Utiily   i'mcipilulion  lui    Duuuii.bur,    lUll). 


StiktIoiH, 


\Vi\lor>lu'ils. 


Diiy  of  month. 


10 


13 


Ifl 


IS 


20 


21 


22 


28 


24 


26 


20 


27 


2A 


29 


80 


"l^ 


Amity  III! 

Aikii.l.lplilii  1  I 
Aikiuisjvs  Olty  II 
l«niosvilU>llll.... 

Hoo  llriviu'h 

lii'iitonvillo  ••*. 

HiMU'.iiivn 

H'Hcl;  Uockllll-. 

KiinnoviUo 

Briiikloy    li'l  ....   , 
Ciilii'o  Uockllll.. 

CaniiWu  il  II 

tVntoriioiiit 

»'lniiMuloa  II II ] 

I'mnvay 

l\iniii>K  II  II 

Diiiiville   1  II 

DimlauoUe 

PoililCity 

Dimias  

Dutton  

Eldoratlo  il:l  

EiiKlaiutll  II 

Kurcka  Springs  . 

Kayi-tt<nillo 

KiH't  Sinilli  •••  .. 

Kiilton  nil 

Uoorgotown  II  li.. 

(Jillctt  

Oraimis 

Oravotle 

Hardy 

Ilolonall  II 

Higclou  i!  |l   

Hope  .   

Hot  Springs 

Htulig 

Jelks  II  i 

Joiioshoro 

Junction 

L"\visvillP  

Liule  Hook  ♦".. 

Lutlwrville    

>f  agnolia • . 

Malvern   i!:' 

^Ialouloth  Sprinif 

Marianna   :l.l   

.Mnik.-.l  Treoli  II  . 

Mar~liall 

M-na  1  !i 

Morrilton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida    

Mui-l'rt»psl)oro  :'  il 

Nail  

Ni'wporl  iH 

Okay   

Osreola 

Ozark  

rino  lUnff    ::!.... 

I'ocaliontas 

I'ortland   3 

l'rt\-.(oti 

I'rino'ton  'I  li  — 

l<i>on  I:  ;l 

Kog-ors 

Srarcy     

i^iuiidau   }  i 

.■^Pi-iuKbank  II  I!. .. 

Stimsart:  

SnIiiiK'o 

IVxarkaua 
Vniplicrs  . 
\\  iildon  "  il 
Wunvii  ■. 
WhitPolffs 
\Vy  lino  nil 


OuaoliitA. 

do. 


'  II 


Mis!iis>lppl  . 

Whlto    

Arktmsns  .. 

do 

Whilo  

do 

Arkansas. .. 

VVhito     

do    ... 

Ouachitft  . . . 

K.'d 

White 

.\rkansas  .. 

White 

Arkansas.. . 

do 

White 

Arkansas... 

Wliite 

Ouachita  ■ . . 
Arkansas  .. 
White  ..     .. 

do 

Arkansas.. . 

Red 

Wliite 

.Xrknnsas  ..  • 

Red  

White 

do  .... 

Mississippi  . 

White  

Ked  

Ouacliita . .. 

do 

Cache 

White  

Ouachita  ... 

Ked   

.Arkansas.. . 

do 

Ked  

Ouachita    .. 

White 

Missisi-ippl  . 
St.  Francis. 

White 

Ona<'hita  .. 
.Vrkansas  ... 

White 

Ouachita. .. 

do 

Whin- 

do 

Arkansas  .. 
Mississippi.. 
.'Vrkansas  ... 

.1(1 

Wliit.> 

Onitcliila  .. . 

.1(1 

Ouachita  ... 

do 

.Vrkansas.. . 

Whin- 

Ouachita. .. 

ked 

.Vrkansas.. . 

do 

Keil 

Arkansas. .. 

do..... 

Ouachita  ... 

Ked 

.St.  I'rancis .. 


T. 


.0.3 


;i  ;l^ 


I.... 


T. 


T. 


.01  ....I   .02 


...  11 
...     .2-4 

...I  .09 

..  .i. 

.113  '.i;!l 

...  T  I 
...  .1.31 
.0-2   .:i3i 


ftO 

.1011.04 

12|     Ot) 

30 

07 


.22  .10 
.  00| . . . 
.08 
.11  .03 
06    .80 


.0.5 


23  .... 

.291... 


.OR 
.30 
.03 
T. 

'•70 

.40 

1.29 

'.'05 
.14 
.68 
.15 
.16 

3.86 
.45 
.08 
.20 
.20 


1. 00 


.97 


.06 


09 


.02 


.24 


.20 


.10 


.OS 


.10 
l.»2 


.201 


.10 


•  35 


.17 


.10 


.01 
.10 


1.60 
IS 


49 

.28  2.14 

97 


2.00 
.08 


.26 


.30 


.20 
2.00 


.77 

2.101 


.10    .01  .. 


.321 


••..I  T. 
T.  I.... 


.05 

•Oil   .01 
.22    .03  ... 
.10    .30i....l.^^. 
T.    ....  I.44|   .25 

•  12    .041  .0;?  .••• 
..•.|....l....  1.02 

. ..     .15: 30j 

.03i   .23. 

•  yil   .22  ....       01' 


::::|.:f!j 

.40! .... 
I I 

.  45| I 

.'6i!'.'22' 


1.44    .40 


.79 

.10 

.22 

1  9i 


.32,2.00  .... 
T.      .24  .... 


1.18    .67 


..|1.28  .... 
..!2.40|  T. 


. . l2. 26  .... 
..'.... 12. 93 


.11'  .01 


1  ..55  . . . . : 
.20    .201. 
.5o! ....'. 
! . .     ' 

".m'.'.'.'.l'. 

.221 . . • •  . 


,.;i.88 
...  3.oo'!!:; 


....  .98 
....;  .30 
.ll!.^.. 
....I  .80 
. . .  •  ;2 .20 
l.OBI.... 


.1.5 


T.    r. 

.41  l.b-l  .... 

.10    .03; 

.211     .43 

.20    .10    .01  . 

.02!. •••'.••• 
.lt<!l.02  ••• 

."68  '-os^.'-io,! 


T. 
.  12 

.551    .15  ... 
.32i 

.20 

■:32!:::::::: 

.  i9 

•d. :::::; 

■■■ 

.30,....;... 

1                               1 

.04 


T. 


.40 


1.05 
".OS 


.06 


1.19 


.13    .85 


.03, 


.401.55' 

i''.':'. '231'.' 06,'. 

.loil.42    ...1. 

.loj  •30;!!;!:. 


.80 


•  08 


.02 


44 
1. 
.70 


.57 


.47 
1.23 


..93 


....I   .95 
....|   .91 

.151... 


.02 


T. 


.02 


.02 


.03 


.03 


.80    T    I  T. 


.25 


,  IS    .m  T 
. .      . 20     . 

. ..  ?-0s   T. 


.>   .33^... 
.  ....  1.311... 
'l.OOi... 

'1         I 


T. 


....I... 


..I.. 


T. 


4.22 
0.  Ui) 
0.6(1 
U.4A 
0.22 
1.21 
0.41 
3.41 
0-41 
8.12 

3  60 
l.HO 
O.M 
O.ftii 
0.37 
0.11 
3  32 
0.39 
1.8« 
8.23 
0.17 
0.56 
0.15 
2.17 
2. 73 

i.'70 
055 

4!4i 
0.50 
3.30 
0.47 
2.96 
3.00 
3.70 
2.65 

2.3-i 
032 
3.71 
4.10 
O.Ki 
fi.94 
3.77 
0.20 
0.87 
0..iO 
0^  19 
0.  S9 
■i.  07 
030 
2.97 

4.' in 
0.06 
2.44 
0.90 
4.65 
2.:16 
4. 92 
1.77 
0.52 
3.40 

i.h'i 

4.24 
0.20 
1.S2 
0.73 
0.77 
3.95 
1.20 
3.33 


E.xcept    as  indicatedobseryations  arc  generally  made  lato  in  the  aflernooa.  nuar  sunset,  and  pre.-ipitation  recorded  is  lor  tlie  2 1  liours  i-niinsfat  the  time  of  the    oh.^ervation. 
*«    RegnlarWoather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-honr  period,  midniKht  to  raidniffht.    J  S^eparate   dates  of    falls  not   recor.lod.    *Hreeipitation    iu.lii.l.-.l    iu    th..    i 
foUowing  inea.surement.    „!' Precipitation  measured  in  the  moniinsr:  amount  then  rocoivled  is  for  the  preceding 24  hours.      T.  Trace,  or  le.ss  tiian  0.01  inch. 

Daily  River  Stages  for  December,   1919. 


Stations. 

ltivi>rs. 

Flool 
Stage 

1 
1 

2      3    j    4       5       6    17 

8       9 

10 

11 

12 

13      14 

15 

16     17     18 

19 

20     21     22 

23 

24     25     26     27  j  28 

29     30 

31 

Fort  Smith 

'Vrkansas 

-0 

14..=; 

14.8:12.5  12.51  9.5 

9.0    8. .5 

8.5    8.4    8.9 

8.4 

7.9    7.4    7.2    6.7 

6.5 

62    6.1    6.0    6.0    6.0    5.9 

5.7 

5.6'  5.6 

5.7    .5.7    .5.5;  5.5    6.0,  5.7 

do    . 

20 

'll.2!l'>.lll3.2!ll.7l  9.e 

8.2    7.3 

6.8    6.4 

6.2 

6.3 

6.4    58    .5.2    4.7 

4.4 

4.0    3-9    3.6    3.5i  3.4    3.4 

3.4 

3.3i  3.2 

3.1    3.0    3.0 

2.9    2.81  2.7 

Little  Uock 

d.l  ....... 

23 

!l2.5ll2.2!l2.9il3. 5:12.5 

11.0  9.4 

S.4    7.8 

7.0 

6.7 

6.4!  6.0    6.4    5.71  "-'^ 

4-7    4.4    3.9    3.5    3.3    3.1 

2.8 

27:  2.5 

2.4    2.3    2.3 

^•3    2.2,  2.-J 

I'ine  Bluff- 

do....... 

25 

11.5. 4il6.1il6.''ll7  .0117.2 

15.  8114.4113. 0il2.1 

UI 

10.8 

10.4110. 2il0.ltl0.l!  9.9 

9.0    8.6    8.2    S.2i  8.0    7.9 

(.0 

7.3|  7.3 

7.3    7.3;  7.2 

7.0!  6.sl  6.7 

Black  Kock  ..   .. 

Black 

14 

ilC..fi'10.0;i5.-IU.8ll4.o 

13  6'l2.S 

r2.2!l2.0ill.o 

11. 0|  8.8110.01  9.6!  9.0|  8.7 

8.2    7.6    7.0    7.0    6.8    6.6 

b.  3 

6.0|  61) 

0.61  0.0    4.6 

4  61  4.6 

4  5 

Calico  R(^clc. 

\\hitf> 

18 

1  8.7l  b.O,  S.2;  7.0!  6.11  .5.5    5-0 

4.8    4.7l  4.o|  4. 21  3.9    3.7i  3.5    3.31  2-9 

2.6    2.0    2  1    2-3    2.2    2.1 

1.8 

1.51   1.7 

1.61   1.6    1.5 

l.Oi  1.6 

1  ■> 

Batesville 

Newport 

t;eorgetown. 

Clarcudon 

H'dMia 

...do... 

23 

I15.5  15.0  15.5114. 5:13.2112.4  11.8 

11.0  10.8110.7110.5  10.1    9.9!  9-6    9.3I  91 

8.01  8.6    8.5|  8.1;  8.1    8.1 

^9 

7.4    7.2 

7.3|  7.3    7.3 

7.0!  7   1 

6  H 

...   .do 

26 

20  720.4  19.9  19. 7!l9.7|l0.4  IS. 6 
20. 1  20.6  20.9,21  .0121 .2,21 .3  21.  4 

I7.9I15.8  14.6114.0  13.6  13.2  12.8  12.612.4111.2,10.41  9.61  9.3;  9.01  8.8 

/.9 

7.3    68 

6.2'  5. Si  5.4 

■5.  1 1  4.9 

4.S 

do....... 

30 

21.4  21.3  21.1i20.9  20.5:20.4j20.l|l9.H;i9.3  18.5'17.8U7  3,16.5,1.0.5114.6 

13.8 

12  9  12.0 

11.1  10.2'  9.4'  8.7'  8.-'l  7  ,; 

do 

!     22 

26.4  26.  7  26. 9'27.0'27.1  27.2  27.2 

■n  2127  2  27.2127  ■' •>7. 2127.  4127.4127.4127.4127.  .T27.  1 ,27.0  26.7126.  5126.2 

25.  8  2.3.0  20. 0  24.  li  24.  2  23.7  23  2  '2  6  >■'  ■> 

Mississippi.  .. 
lio 

1     42 

;22.6  26.2  29.  61*2. U  34.0,35.  4  36.  6 

37.4l38.O38.8  3S.6|38.6  38.7;3S.7!3S.7:3S.7:3S.S.39.o|39.6  39.8  40.0;40.6 

40.8l40.914O.9'41.o  40.8  40.3  39.4:17.. 5  •«ii 

Ar.cansas  City^.^ 
t'aui'len •  •  • 

•     42 

'29.  0  30.  9  32. 6'34. 6,36 .2  37.  6,38.  8 

39.010.4  41.0i4l.5'41.SI42.1  42.  3142.5142.6142.7142. 8  42. 943. 2  43.  4143.5:43.  7143. 944. 144. 2  44. 3  44. 3'44. 2  43.  9  43  -J 

Ouai  hita 

'      40 

•■7.0  2S.  1  28.  7'28.7'27.9  25  0  23. 7 

22..S|21.120.  lllS.9ilS.3'18.0ll8.7  21.1 

24.5,24. 2  23. 9,22. 8  21.4  21.  8122.0  22 .9 

1         .   _ 

234  20.9  19  6  17.  4  15.. '>1 14.  2  13.3 

12.  4 

'   1 

idol 

V  /..■ 

•0 

94 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


Decembek,  1919. 


Daily  Temperatures  for  December,    1919. 


ir 


stations. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

Amity  ^^ 

\  Maximum. 

1 

.... 

\  Minimum  . .  j 

.... 

...» 

Sateivilleii 

\  Maximum..] 

'60 

"45 

"37 

"■43 

"58 

"67 

"42 

"44 

"'46 

"29 

'"48 

■■54 

"25 

"32 

"45 

"si 

"56 

"54 

"47 

"47 

"42 

"44 

"49 

"39 

"48 

".44 

"56 

"45 

"62 

"59 

"66 

4'7'.5 

\  Minimum  . . 

-27 

•29 

29 

30 

31 

41 

37 

32 

36 

10 

11 

13 

23 

11 

13 

13 

18 

24 

29 

19 

19 

36 

30 

34 

27 

24 

22 

25 

24 

28 

28 

24.9 

Bee  Branch 

\  Maximum.. 

57 

58 

38 

40 

45 

68 

68 

45 

45 

29 

44 

46 

51 

31 

41 

49 

56 

54 

63 

46 

47 

43 

46 

45 

40 

42 

52 

53 

59 

62 

63 

48.8 

1  Minimum  . . 

-J8 

32 

27 

30 

37 

40 

35 

33 

21 

9 

13 

29 

13 

9 

13 

19 

26 

32 

33 

24 

24 

33 

31 

28 

27 

26 

24 

35 

24 

31 

36 

26. 5 

Bentoaville 

(  Maximum.. 

58 

34 

31 

41 

52 

62 

41 

46 

40 

32 

51 

57 

18 

32 

42 

49 

67 

56 

40 

62 

40 

54 

60 

36 

35 

40 

51 

43 

63 

70 

58 

46.5 

<  Minimum  . 

34 

-20 

21 

31 

37 

31 

28 

25 

6 

3 

20 

14 

9 

6 

18 

28 

32 

38 

24 

22 

34 

33 

32 

80 

30 

31 

26 

30 

30 

32 

23 

25.0 

lioi'guiau 

)  Maximum.. 
(  Minimum  . . 

60 
SO 

50 
21 

44 

20 

39 
26 

40 
34 

68 
38 

67 
27 

.  49 
19 

41 
10 

33 

1 

56 

13 

62 
32 

69 
10 

60 
3 

50 
26 

54 
13 

61 
26 

61 

36 

55 
26 

48 
18 

60 
33 

62 
32 

63 
23 

62 
29 

45 
26 

42 
24 

64 
19 

47 
36 

65 

27 

71 
32 

69 
40 

53.5 
24. 2 

Booueville  

\  Maximum. . 

57 

70 

54 

50 

39 

48 

65 

66 

60 

34 

45 

62 

55 

28 

38 

44 

63 

54 

55 

60 

45 

40 

43 

42 

35 

39 

60 

66 

65 

70 

74 

51.5 

\  Minimum  . . 

31 

35 

36 

34 

34 

35 

39 

39 

18 

10 

17 

46 

20 

10 

22 

28 

35 

29 

34 

37 

33 

21 

35 

34 

29 

34 

37 

34 

40 

42 

42 

31.6 

Brinkley 

\  Maximum. . 

63 

52 

42 

44 

47 

66 

65 

43 

44 

31 

50 

63 

63 

29 

46 

51 

61 

59 

69 

47 

52 

43 

60 

39 

48 

39 

57 

52 

62 

66 

73 

61.8 

(  Minimum  . . 

3-2 

38 

30 

33 

40 

45 

39 

33 

25 

14 

15 

33 

19 

13 

16 

24 

31 

36 

35 

26 

26 

31 

34 

30 

27 

28 

27 

36 

28 

32 

45 

29.6 

Calico  Kock  ^  . . 

\  Maximum.. 

60 

42 

41 

42 

54 

68 

45 

45 

42 

28 

48 

55 

24 

30 

46 

45 

69 

67 

42 

42 

40 

43 

46 

37 

44 

44 

66 

43 

67 

69 

69 

47.8 

(  Minimum  . . 

24 

32 

28 

28 

32 

40 

36 

30 

32 

8 

8 

16 

19 

9 

9 

12 

17 

23 

28 

19 

19 

31 

33 

33 

29 

25 

24 

24 

25 

24 

29 

•24.0 

Caiudeii 

\  Maximum. . 

56 
29 

66 
36 

65 
34 

46 
36 

54 
40 

62 
47 

70 
43 

64 
38 

49 
39 

48 
18 

37 

18 

50 
19 

66 
34 

35 

17 

42 
16 

50 
20 

54 
27 

60 
36 

60 

44 

56 
34 

43 
35 

58 
28 

61 
29 

65 
30 

42 
34 

47 
30 

39 
28 

60 
35 

55 
28 

68 
29 

73 
32 

54.5 

'  Minimum  ' . 

31.1 

Conway  

\  Maximum]' 

65 

52 

40 

43 

46 

69 

65 

46 

43 

31 

48 

50 

52 

32 

45 

56 

64 

62 

i4 

47 

56 

49 

46 

42 

44 

45 

61 

62 

66 

70 

71 

51.9 

i  Minimvim  ] ' 

31 

39 

32 

35 

40 

46 

35 

33 

26 

13 

14 

31 

20 

12 

15 

19 

24 

30 

41 

24 

24 

33 

37 

31 

30 

24 

27 

34 

24 

30 

46 

29.0 

Dardauelle 

S  Maximum  _ , 

62 

40 

38 

42 

49 

71 

43 

47 

35 

29 

41 

54 

27 

35 

45 

50 

67 

54 

52 

46 

54 

39 

42 

41 

45 

46 

60 

47 

60 

72 

69 

48.3 

<  Minimum  ' ' 

32 

38 

32 

33 

35 

42 

38 

87 

35 

13 

13 

•22 

25 

14 

15 

17 

21 

29 

35 

26 

25 

29 

31 

36 

34 

30 

26 

26 

25 

28 

35 

28.2 

DoddCity 

)  Maximum]' 

58 

51 

29 

38 

60 

66 

64 

40 

40 

27 

53 

69 

55 

29 

46 

54 

61 

66 

58 

45 

37 

60 

57 

50 

44 

41 

55 

51 

66 

70 

64 

51.1 

* 

(  Minimum  ] ' 

28 

•23 

21 

27 

35 

40 

28 

32 

13 

3 

14 

28 

12 

2 

13 

18 

25 

27 

27 

15 

22 

28 

23 

28 

27 

23 

23 

36 

33 

33 

40 

24. 0 

Dumas 

)  Maximum' ' 

63 

62 

48 

49 

60 

69 

67 

62 

50 

34 

48 

64 

64 

31 

45 

52 

52 

53 

65 

47 

64 

50 

60 

51 

42 

37 

60 

53 

66 

70 

75 

54.3 

(  Minimum 

3(i 

45 

32 

38 

44 

60 

44 

42 

33 

19 

21 

38 

23 

17 

17 

22 

23 

36 

45 

33 

35 

28 

31 

33 

31 

27 

31 

36 

30 

34 

52 

32. 9 

l)Utti>U 

*  Maximum' ' 
(  Minimum 

51 
37 

40 
23 

35 
23 

39 
32 

45 
39 

63 
44 

56 

32 

61 

25 

44 
12 

32 
3 

47 

17 

56 
27 

54 
12 

32 
3 

44 

9 

49 
15 

59 
23 

64 
30 

53 
26 

55 
20 

44 
20 

58 
20 

60 
23 

44 
26 

40 
27 

40 
28 

52 
18 

49 
21 

64 

20 

66 
24 

63 

43 

49.5 

'23-3 

Eldorado  

S  Maximum]; 

63 

65 

58 

60 

61 

72 

68 

67 

50 

33 

49 

69 

66 

50 

68 

61 

48 

55 

59 

64 

58 

44 

58 

66 

66 

72 

74 

59.0 

(  Minimum  ]] 

33 

61 

34 

38 

33 

52 

48 

39 

33 

18 

19 

36 

"n 

23 

30 

40 

30 

28 

34 

36 

33 

29 

33 

■29 

33 

38 

50 

34.1 

Eniflaud  ^^  

S  Maximum" 
(  Minimum  " 
)  Maximum' ' 

"eu 

50 
'5-2 

52 
30 
29 

58 
48 
41 

60 

50 
43 

68 
50 
61 

45 
35 
46 

40 
38 
45 

48 
12 
40 

38 
18 
36 

48 
35 
56 

"38 

58 

"-24 
36 

•26 
14 
35 

"46 
13 
45 

46 
18 
51 

55 
32 
60 

"35 
56 

"■24 
55 

38 
26 
56 

"28 
41 

40 
28 
56 

40 
30 
64 

38 
30 
51 

'  40 
26 
36 

38 
24 
40 

60 
26 
53 

45.8 
29.3 
49.9 

"36 
46 

Kureka  Springs  . 

"66 

"i4 

"62 

'  -Minimum 

35 

,21 

20 

28 

36 

41 

29 

26 

11 

S 

16 

35 

10 

3 

21 

30 

36 

43 

»6 

18 

•29 

34 

37 

•29 

28 

31 

36 

36 

30 

38 

31 

'27.3 

Fayetteville 

.  )  Maximum" 

54 

50 

30 

40 

48 

64 

43 

50 

43 

35 

60 

58 

40 

34 

44 

51 

59 

55 

43 

53 

52 

58 

61 

61 

34 

40 

52 

48 

63 

75 

6', 

60.2 

/  Minimum 

37 

22 

21 

21 

39 

41 

29 

29 

11 

4 

22 

37 

10 

3 

20 

31 

37 

43 

26 

21 

26 

35 

35 

30 

29 

20 

30 

35 

31 

30 

49 

27.5 

Fort  Smith 

.  j  Maximum' ' 

62 

47 

35 

40 

47 

69 

¥ 

4h 

44 

30 

43 

63 

27 

32 

47 

53 

69 

53 

53 

46 

61 

43 

49 

47 

39 

45 

56 

50 

66 

72 

61 

49.0 

'  Minimum 

36 

29 

29 

35 

40 

41 

34 

37 

14 

12 

-20 

26 

17 

12 

18 

24 

30 

36 

31 

30 

32 

28 

32 

37 

34 

34 

30 

37 

30 

35 

34 

29  5 

Grannis  

.  *  .Maximum' ' 

62 

61 

40 

44 

48 

71 

69 

47 

46 

37 

44 

47 

47 

38 

45 

50 

55 

52 

63 

49 

69 

58 

63 

47 

40 

40 

5b 

61 

65 

68 

60 

62.2 

(  Minimvnu 

35 

36 

34 

36 

37 

48 

37 

38 

19 

14 

18 

30 

19 

11 

17 

23 

29 

33 

46 

33 

33 

32 

34 

39 

33 

33 

31 

37 

29 

39 

39 

31.3 

( Jravette 

.  )  Maximum' ' 

59 

55 

28 

40 

46 

60 

44 

46 

41 

38 

62 

58 

26 

33 

44 

58 

64 

55 

53 

51 

42 

56 

60 

47 

34 

40 

50 

46 

64 

6u 

47.8 

1  Minimum  ' ' 

21 

20 

20 

27 

37 

41 

27 

26 

10 

4 

20 

26 

9 

1 

15 

29 

2b 

49 

29 

21 

26 

35 

26 

30 

30 

32 

2L 

32 

■la 

33 

24.9 

Hope 

.  )  Maximum" 

65 

67 

53 

49 

64 

75 

70 

48 

45 

35 

39 

53 

48 

36 

50 

54 

56 

58 

54 

45 

64 

65 

65 

49 

39 

39 

61 

55 

66 

71 

"1^ 

65.0 

/ 

'  Minimum 

32 

45 

37 

36 

44 

67 

38 

38 

25 

17 

18 

30 

23 

15 

17 

22 

28 

38 

43 

41 

32 

28 

30 

34 

S3 

33 

29 

36 

30 

32 

4c 

32.5 

Hot  Springs 

.  *  Maximum' ' 

62 

61 

61 

44 

80 

72 

70 

46 

45 

39 

4.S 

56 

57 

41 

46 

51 

62 

66 

66 

47 

62 

61 

60 

63 

65 

44 

60 

62 

67 

63 

6u 

.56.3 

(  Minimum  " ' 

36 

3b 

32 

35 

41 

40 

37 

35 

25 

14 

16 

31 

21 

15 

17 

18 

36 

40 

45 

30 

31 

30 

29 

30 

29 

32 

30 

31 

30 

31 

32 

30.4 

Huttig 

.  \  Maximum- • 

66 

65 

63 

69 

62 

74 

74 

57 

54 

38 

64 

73 

69 

40 

49 

54 

49 

62 

62 

48 

57 

62 

67 

63 

47 

40 

60 

68 

70 

1-i 

59.3 

(  Minimum  ■  • 

34 

47 

34 

38 

47 

50 

50 

45 

35 

19 

23 

50 

27 

17 

16 

20 

16 

37 

37 

34 

37 

27 

29 

40 

32 

26 

28 

37 

27 

35 

33.1 

Jonesboro 

.  S  Maximum'  ■ 

63 

62 

38 

39 

43 

64 

64 

62 

44 

33 

50 

52 

53 

44 

42 

47 

58 

60 

52 

44 

81 

45 

42 

43 

46 

40 

51 

48 

58 

67 

Of 

50.5 

'  Minimum  •• 

28 

34 

32 

31 

36 

42 

32 

34 

21 

10 

16 

33 

16 

11 

IS 

29 

33 

37 

32 

24 

24 

34 

32 

32 

24 

28 

36 

38 

32 

35 

41 

29.2 

Junction 

.  *  Maximum'  ■ 

64 

66 

58 

66 

69 

71 

68 

60 

55 

45 

49 

66 

67 

34 

40 

48 

56 

62 

69 

49 

54 

56 

62 

51 

66 

64 

55 

57 

64 

70 

7, 

58.1 

'  Minimum  •• 

35 

4S 

40 

44 

55 

58 

54 

44 

38 

20 

22 

34 

27 

19 

17 

21 

28 

38 

36 

36 

36 

28 

30 

33 

SO 

35 

30 

38 

30 

31 

46 

34.9 

Little  Kock 

\  Maximum-  ■ 

63 

54 

38 

44 

48 

69 

50 

46 

42 

28 

47 

54 

44 

29 

47 

61 

60 

57 

63 

45 

53 

48 

46 

40 

38 

44 

60 

49 

64 

68 

69 

49.9 

\  .Minimum  •- 

38 

36 

32 

34 

42 

47 

38 

37 

19 

15 

19 

36 

21 

14 

20 

27 

34 

39 

33 

27 

32 

29 

31 

33 

28 

30 

32 

38 

32 

43 

3t. 

31.4 

Lutherville 

.  >  Maximum-  ■ 

60 

54 

38 

40 

45 

65 

6S 

44 

44 

32 

43 

51 

51 

33 

43 

60 

55 

50 

62 

52 

54 

47 

58 

60 

41 

46 

64 

49 

58 

60 

64 

50.1 

<  Minimum  •• 

35 

32 

35 

33 

37 

42 

34 

34 

20 

8 

17 

32 

18 

8 

8 

20 

31 

39 

45 

25 

30 

29 

28 

28 

34 

30 

27 

33 

29 

36 

47 

29.4 

Magucjlia  

.  S  Maximum  ■- 

64 

66 

52 

54 

56 

71 

69 

62 

48 

34 

48 

64 

67 

34 

47 

48 

58 

61 

61 

48 

55 

60 

64 

59 

40 

38 

69 

54 

69 

70 

74 

■56.3 

(  Minimum  •  - 

42 

50 

37 

39 

46 

54 

46 

40 

34 

19 

20 

36 

29 

IS 

19 

23 

30 

46 

48 

35 

41 

30 

30 

39 

34 

34 

30 

49 

32 

37 

38 

.35.6 

Malvern  §§ 

.  )  Maximum-  - 

64 

56 

45 

47 

50 

69 

48 

49 

40 

35 

47 

60 

34 

35 

46 

50 

60 

68 

54 

46 

55 

58 

48 

43 

46 

40 

60 

56 

63 

68 

70 

51.1 

(  Minimum  •  - 

31 

39 

38 

38 

40 

42 

46 

39 

38 

15 

17 

-22 

34 

16 

15 

20 

26 

37 

40 

38 

27 

29 

31 

34 

33 

34 

26 

36 

28 

38 

41 

31.9 

Mammotli  .Spring 

.  s  .Maximum-  - 

59 

49 

37 

34 

60 

66 

63 

43 

37 

29 

45 

56 

57 

31 

39 

51 

65 

67 

62 

45 

45 

41 

41 

41 

42 

46 

62 

60 

65 

66 

66 

49.4 

'  Minimum  •  • 

30 

25 

30 

38 

33 

29 

19 

12 

30 

16 

8 

12 

16 

25 

23 

31 

18 

18 

33 

36 

33 

26 

24 

20 

37 

24 

25 

29 

24.7 

Marianna  SS 

.  S  Maximum- • 

54 

40 

40 

60 

65 

54 

46 

41 

31 

47 

64 

38 

29 

41 

49 

41 

44 

55 

60 

49 

64 

38 

47 

44 

45 

55 

48 

«0 

65 

70 

70 

49.6 

(  Minimum  ■ 

32 

30 

31 

35 

42 

44 

38 

40 

15 

15 

22 

81 

15 

17 

20 

28 

20 

29 

40 

28 

28 

31 

31 

30 

27 

28 

29 

29 

32 

35 

27 

29.0 

Marked  Tree  §$.. 

.  S  Maximum-  - 

63 

61 

53 

43 

45 

61 

65 

46 

43 

45 

30 

49 

64 

39 

31 

43 

42 

60 

60 

41 

45 

65 

39 

47 

44 

46 

40 

53 

69 

65 

72 

60.0 

(  Minimum  •  • 

46 

49 

35 

30 

29 

33 

41 

36 

36 

37 

14 

15 

22 

30 

14 

16 

22 

29 

31 

36 

27 

27 

30 

33 

35 

27 

29 

30 

30 

32 

34 

30.2 

Mar>hall  

.  S  Maximum- ■ 

57 

55 

35 

42 

45 

70 

67 

45 

40 

28 

4S 

53 

47 

30 

45 

52 

58 

62 

60 

52 

43 

44 

60 

54 

42 

48 

63 

46 

63 

65 

63 

50.7 

'  Minimum  ■  • 

37 

28 

25 

31 

36 

42 

33 

31 

20 

6 

17 

36 

15 

8 

•22 

30 

37 

40 

32 

21 

•24 

24 

26 

31 

29 

28 

30 

34 

30 

37 

60 

28.7 

Mena 

S  Maximum-  • 

60 
38 

63 
31 

60 
31 

39 
35 

48 
39 

69 

53 
35 

48 
38 

44 

IS 

34 
11 

47 
16 

4S 
37 

48 
19 

30 

45 

47 

56 

49 

50 

49 

58 

68 

54 

47 

38 

40 

56 

50 

64 

69 

58 

61.1 
30.9 

\  M-_iiinunu  •- 

48 

11 

16 

25 

30 

39 

36 

32 

31 

30 

35 

33 

32 

32 

30 

39 

32 

34 

45 

Mountain  Home. 

.  ^  Maximum-  - 

60 

49 

32 

36 

41 

7u 

53 

42 

40 

30 

52 

67 

50 

33 

48 

64 

61 

54 

68 

60 

54 

47 

49 

42 

45 

44 

66 

49 

69 

70 

68 

61.1 

'  Minimum- • 

31 

26 

24 

30 

35 

39 

32 

36 

16 

5 

12 

30 

15 

6 

12 

18 

26 

29 

30 

35 

3b 

35 

31 

31 

27 

25 

24 

30 

23 

29 

25 

260 

Mount  Ida. 

.  )  Maximum- . 

64 

51 

40 

47 

49 

72 

68 

58 

45 

35 

51 

63 

54 

39 

52 

53 

61 

58 

52 

51 

59 

64 

65 

42 

39 

44 

61 

55 

71 

73 

70 

54.7 

(  Minimum  •• 

-26 

37 

32 

35 

34 

48 

32 

34 

23 

12 

11 

31 

11 

11 

10 

16 

23 

29 

43 

29 

26 

25 

26 

28 

33 

36 

23 

39 

22 

26 

64 

27.7 

Nail 

.  \  Maximum-  - 

52 
32 

49 
23 

31 
-20 

35 
28 

41 
34 

60 

66 

44 

28 

40 
9 

24 
1 

43 
13 

48 
20 

48 
10 

26 

43 

48 

58 

43.8 
21.8 

(  Minimum  ■• 

40 

28 

3 

IS 

28 

35 

.... 

Newport 

.  S  .Maximum- - 

61 

49 

36 

42 

59 

65 

43 

42 

39 

30 

46 

62 

25 

30 

46 

51 

67 

"56 

"46 

"4.5 

"49 

"■46 

"46 

"39 

"45 

"4-2 

"52 

"45 

"62 

"66 

"69 

47.7 

'  Minimum  -  ■ 

31 

33 

34 

29 

32 

41 

37 

34 

36 

11 

11 

16 

19 

11 

lO 

19 

29 

29 

38 

25 

24 

35 

37 

36 

27 

27 

28 

28 

29 

28 

34 

•27.7 

Osceola  

.  *  Maximum.- 

65 

58 

60 

56 

48 

64 

64 

45 

51 

42 

51 

as 

63 

54 

66 

58 

66 

60 

54 

44 

62 

44 

54 

54 

46 

43 

54 

64 

56 

62 

70 

54.4 

(  Minimum  • . 

35 

30 

32 

33 

40 

43 

38 

31 

29 

14 

20 

38 

21 

13 

18 

27 

29 

36 

32 

26 

26 

29 

31 

32 

25 

29 

26 

26 

32 

34 

47 

29.7 

O/ark  

.  )  -Maximum-  ■ 

60 

60 

35 

40 

46 

63 

62 

46 

46 

30 

43 

50 

45 

28 

40 

45 

66 

53 

50 

50 

45 

42 

45 

45 

39 

45 

56 

56 

56 

63 

57 

48.3 

'  Minimum  . . 

33 

34 

32 

35 

40 

40 

36 

33 

21 

14 

21 

31 

21 

12 

11 

20 

25 

31 

39 

21 

26 

21 

31 

31 

34 

35 

27 

36 

21 

30 

35 

•28.3 

I'iue  Bluff 

.  )  .Maximum.. 

61 

54 

50 

58 

60 

67 

57 

52 

45 

38 

42 

65 

38 

22 

39 

47 

46 

64 

60 

47 

48 

42 

52 

47 

38 

38 

56 

50 

62 

78 

72 

50.8 

'  Minimum  .  • 

38 

34 

34 

3S 

48 

41 

38 

37 

12 

12 

20 

3& 

13 

12 

19 

24 

33 

42 

37 

33 

21 

31 

S2 

32 

27 

22 

34 

30 

31 

43 

22 

29.9 

Pocaliontas 

.  )  Maximum.. 

62 

51 

34 

35 

42 

64 

63 

47 

37 

27 

46 

4b 

63 

33 

45 

49 

55 

62 

52 

45 

54 

49 

40 

40 

43 

48 

53 

48 

60 

64 

68 

48.9 

(  -Minimum  .. 

2'J 

33 

26 

30 

35 

39 

35 

34 

22 

9 

15 

34 

19 

8 

15 

21 

24 

26 

33 

23 

20 

33 

36 

34 

22 

26 

28 

37 

26 

83 

48 

27.5 

I'ortlanil  

)  -Maximum.. 

66 

61 

57 

57 

62 

73 

73 

57 

64 

35 

60 

70 

66 

60 

44 

54 

61 

61 

68 

48 

56 

60 

65 

65 

42 

38 

58 

57 

67 

73 

75 

63.3 

(  Minimum  .. 

51 

34 

39 

48 

53 

63 

47 

35 

21 

24 

36 

26 

19 

19 

22 

29 

44 

37 

36 

40 

31 

31 

36 

32 

37 

31 

39 

29 

37 

34 

.34.9 

I'rcscott 

.  S  -Maximum.. 

65 

65 

45 

51 

.52 

73 

65 

49 

47 

35 

47 

40 

46 

33 

47 

51 

56 

59 

55 

50 

56 

60 

65 

63 

44 

39 

68 

66 

67 

73 

73 

54.2 

'  .Minimum  . . 

30 

43 

52 

33 

43 

43 

43 

37 

25 

16 

IS 

30 

24 

15 

17 

22 

30 

35 

46 

34 

35 

29 

30 

35 

33 

34 

29 

E9 

30 

33 

53 

3-2.1 

Kison   

.  S  -Maximum.. 

64 

08 

41 

50 

62 

67 

52 

46 

46 

32 

50 

65 

30 

45 

50 

59 

61 

57 

54 

43 

64 

58 

64 

40 

44 

36 

70 

62 

65 

71 

74 

53.5 

]  -Minimum  .. 

40 

32 

34 

39 

46 

41 

37 

41 

17 

19 

31 

29 

16 

24 

24 

27 

39 

4ti 

33 

32 

27 

29 

34 

31 

29 

28 

32 

31 

36 

43 

29 

32.1 

Kugf*rs  

.  ^  Ma.ximum . . 

37 

54 
21 

30 
2i 

40 
29 

44 
36 

63 
43 

43 

28 

48 
28 

40 
11 

36 
3 

55 
17 

36 
10 

34 
4 

46 

17 

51 
27 

59 
33 

65 
41 

54 
20 

45 

56 

54 

54 

35 

40 

54 

47 

65 

27 

73 
29 

63 
36 

49.7 
26.6 

(  Minimum  . . 

08 
36 

26 

30 

35 

27 

3o 

29 

SI 

27 

35 

■-earcy 

.  '  .Maxiijium- 

61 

54 

48 

43 

44 

6(i 

64 

41 

42 

29 

40 

46 

50 

31 

42 

60 

56 

59 

55 

48 

61 

44 

43 

40 

41 

43 

56 

75 

61 

66 

69 

.50. 3 

'  .Miniimnn  . . 

2'J 

39 

30 

32 

40 

43 

39 

33 

24 

12 

15 

30 

20 

12 

17 

20 

26 

31 

37 

25 

26 

33 

35 

35 

26 

25 

26 

34 

24 

38 

41 

28.7 

Stuttgart 

.  *  -Maxinumi. . 

61 

57 

46 

45 

50 

67 

65 

50 

45 

32 

46 

58 

65 

36 

43 

4b 

6b 

58 

S3 

46 

50 

44 

49 

46 

39 

38 

56 

62 

61 

66 

71 

61  6 

'  Mininuun  .  ■ 

3;i 

43 

3o 

35 

42 

4S 

42 

34 

31 

16 

IS 

84 

21 

16 

17 

24 

32 

36 

44 

30 

29 

30 

32 

30 

29 

27 

28 

33 

29 

31 

48 

31.5 

Subiaco   

.  S  -Maximum.  • 

65 

5S 

■it> 

40 

41; 

6s 

57 

60 

44 

32 

45 

6S 

51 

35 

46 

54 

59 

54 

55 

48 

65 

46 

48 

48 

39 

46 

69 

53 

6.^ 

74 

6b 

5-2.0 

il  -Minimum  . . 

32 

33 

30 

34 

38 

44 

36 

36 

18 

11 

17 

30 

22 

12 

19 

22 

34 

36 

39 

27 

28 

31 

30 

31 

33 

35 

32 

37 

2, 

36 

4.: 

3'1.1 

Ic.xarkaiia 

.  *  -Maxinunn.- 

61 

67 

55 

63 

55 

71 

06 

49 

49 

40 

50 

64 

60 

3b 

49 

49 

61 

64 

60 

59 

59 

62 

66 

60 

40 

52 

65 

59 

70 

7'- 

7-1 

57.7 

'  -Minimum  . . 

36 

52 

3b 

38 

45 

52 

45 

42 

27 

20 

20 

39 

■22 

17 

19 

23 

31 

45 

50 

39 

42 

32 

33 

39 

35 

35 

29 

37 

3o 

32 

54 

35.5 

luiphiTS  

.  \  Maxinumi.. 

57 

52 

47 

:!» 

44 

69 

63 

43 

43 

26 

4.! 

52 

52 

40 

43 

47 

57 

54 

53 

45 

49 

62 

54 

51 

51 

37 

55 

54 

65 

64 

64 

60.8 

Warren    

<  Minimum  . . 

.  S  -Mr.ximum. . 

'  Minimum  . . 

34 

31. 

28 

31 

38 

43 

34 

34 

10 

10 

14 

32 

19 

14 

14 

26 

35 

40 

41 

38 

32 

30 

27 

30 

30 

31 

31 

30 

36 

43 

51 

30.4 

63 

6l 

1     ■*" 

53 

56 

6s 

67 

'     60 

49 

36 

i     48 

66 

66 

31 

45 

50 

58 

56 

55 

47 

53 

57 

61 

56 

42 

48 

56 

64 

6. 

68 

73 

55.0 

WynneW 

31 

4c 

8: 

34 

46 

51 

46 

40 

35 

19 

'     21 

36 

25 

17 

17 

22 

28 

39 

39 

34 

36 

29 

30 

34 

31 

29 

31 

36 

3-2 

38 

52 

33.4 

.  S  -Maximmn. . 
<  -Minimum  .. 

60 

1     5C 

\     37 

43 

58 

04 

44 

44 

44 

28 

'     4-) 

61 

30 

27 

42 

49 

56 

67 

54 

63 

41 

40 

44 

38 

43 

40 

55 

46 

59 

65 

64 

47.3 

31 

1     31 

31 

31 

31 

43 

l_-u 

1    JJ2 

1     32 

14 

i     15 

19 

29 

14 

15 

20 

27 

31 

35 

28 

24 

27 

34 

34 

28 

25 

26 

29 

31 

31 

32 

28.3 

S    Instruinentsarp  n-a.l  in  tin-  innniiii^-  the  niiiximum  Icmp'Tatui-o  tlicn  road  is  chansfed  to  tho  procooding  day.  on  wliicli  it  most  always  occcurs. 


T 


V 


1\ 


f 


-V 


I  1  I  1  1  I 

^  -  -  -  -  v> 

Gq  ~i  •t  -^  <o 

"fe.  2  S  5  3  g 


Ig 


LuJ  iuiiu  liiiMi 


'i^riK 


fJBRAPY 
UKIVER    liY  Or  ILLINOiS 

URBAHA 


V.  S.   Dl'.rAKrMl'NT  OV  A(iKU  11 
\V1' A  rill'.K      lilRl"  AU 

CHARl.HS  F.  MARVIN.  CMIHK 


II  Kl- 


CLIMATOLOGICAL    DMA 


ARKANSAS    SEC  TION 


ANNUAL  1919. 


BY 


HAR\^EY  vS.  COLE 


MinT.0R01.CX. 1ST 


""'"'UHmu3v-, 


LlTTLli  ROCK.  ARK. 

WEATHER   BUREAU  <  iff  ICE 

M.\r.<,'n  30.  19W. 


ANNUAL    MEAN    ISOTHERMS    AND    PREVAILING    WIND    DIRECTION,     1919; 

[\l!l!(l\\S     l-l.^      WITH     Tin-:     WINIl] 


^ 


1 


'^ 


;.u.,    I!ll!1 


I  I.IMA'lOl.OdH'Al,   DATA:   ARKANSAS  >1.(   1  ln\ 


.  i,.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU. 
ARKANSAS   SECTION. 

HARVEY  S.  COLB,  Motoorolo»i«t 


XXIV   Little   Rock,   Ark.,    Annual,  1919.   No.   13 


GENERAL,  SUMMARY 

le  average  temperature  fertile  year  was  Gl.6'^,  or  0.6°  above 
ml,  the  departures  varying  from  1.7'^  below  normal  at  Bates- 
to  '2.0^  above  at  Hot  Springs.     The  annual  means  ranged 

65.1°  at  Junction  to  57.6°  at  Bentonville.  The  extremes  of 
lerature  were  113°  and  —10^^  respectively,  and  while  show- 
•ather  a  large  range,  they  remained  within  the  limits  of 
er  records.  The  temperatures  were  generally  favorable  for 
oor  work,  agriculture,  and  health.  The  most  abnormal  tcni- 
;ure  conditions  for  the  year  were  the  low  day  temperatures 
lay  and  the  high  night  temperatures  for  October,  both  re- 
ng  from  abnormally  cloudy  weather.  The  mild  weather  in 
ig  permitted  agricultural  work  early  but  did  not  advance 
tation  ahead  of  the  season. 

le  precipitation  averaged  54-52  inches  or  7.20  inches  above 
lal.  The  greatest  annual  amount  was  71 .94  inches  at  Wynne; 
east,  31.31  inches  at  Fort  Smith.  The  greatest  monthly  tot- 
is  18.28  inches  at  Texarkana  in  October;  the  least,  0.06  inch 
zark  in  December.  The  average  for  the  period  from  April 
)  October  31st  was  34.50  inches  or  6.88  inches  above  normal. 
h  of  this  excess  was  accumulated  at  the  beginning  and  end- 
)f  the  season,  a  deficiency  being  show  in  the  middle.  The 
'all,  rainy  days,  and  cloudy  weather  were  quite  abnormal 
\lay,  October,  and  November;  October  showing  the  largest 
ige  monthly  precipitation  experienced  in  the  State  during 
;ars.  The  geographical  distribution  was  irregular,  the  heavier 
ants  occurring  the  eastern  and  southern  portions  and  the 
er  in  an  area  extending  from  Fulton  County  soutliAvestward 
;bastian  County,  in  which  area  the  only  negative  annual  de- 
ures  were  noted.  The  snowfall  averaged  3  4  inches  and  ranged 
1  17.0  inches  at  Bentonville  to  none  at  nearly  all  the  south- 
stations. 

le  seasonal  distribution  of  rainfall  was  generally  unfavorable 
.griculture.  The  heaviest  occurred  at  the  planting  and  har- 
ng  seasons  and  the  lightest  during  the  growing  season.  It 
too  wet  for  cotton  during  planting  and  cultivation  time  and 
ate  picking.  The  rice  crop  was  materially  damaged  at  har- 
ng  and  threshing  time  by  wet  weather.  Some  corn  was  in- 
i  at  blossoming  and  earing  time  by  dry  weather.     The  fruit 

was  excellent  and  winter  grains,  hay,  pastures,  and  truck 
s  were  generally  satisfactory.  Lumbering  operations  Avcre 
lown  considerably  by  wet  weather  at  the  proper  logging  sea- 
!.  Bad  roads  interfered  with  marketing  crops  during  the 
r  part  of  the  year.  T.  G.  S. 


THE  WEATHER    BY  MONTHS. 

muary:  —  The  weather  for  this  month  was  not  unusual,  the 
peratures  being  nearly  normal  and  the  precipitataion  about 
er  cent  of  the  normal  amount.     During  the  first  decade  the 


temp<'rutur('  reiiiaincd  lu'luw  iinriiiiil  liu(  in  the  l:i-^(  two  it  Wii;J 
above,  the  departures  being  mure  iiiflikcd  in  tbi'  iiml  liein  ilmn 
in  the  southern  portion  of  the  State.  Tint  number  of  clear  ila\- 
was  comi>aratively  large,  the  amount  orsinnvfiill  sinnll,  :ind  oui 
door  work  was  carried  fm  tbeemire  inonili.  Wlnai.  .'illiilfn  ;iimI 
fruit  were  in  good  conilitioii  at  the  elu-e  of  ihc   nionili. 

Februarij : —  The  |)recipit:it  ion  averaged  about  93  per  cent  of 
the  nornuil,  amounts  falling  somewhere  in  the  State  every  <lay 
except  the  16th.  Its  distribution  was  fairly  luiiforin  but  tliedi- 
parturfw  were  irregularly  distril^uti-d  and  small.  'J"he  snow  fidi  was 
about  normal  and  fell  in  tlu;  first  decade.  The  temf)eniture  av- 
eraged 2.1  degrees  above  normal,  zero  temperatures  or  Ixlow  ne- 
curring  in  the  northern  counties  on  the  9th,  but  after  tliat  liie 
weather  was  mild.  Agricultural  operations  were  delayed  by  fre- 
quent rains  in  the  south  but  advanced  satisfactorily  in  the  north 
and  early  crops  were  being  planted  by  the  close  of  the  moiifli. 
Fruit,  wheat  and  pastures  were  in  good  to  excelUait  condition. 

March:—  The  precipitation  showed  great  geographical  varia- 
tion, the  heavier  amounts,  exceeding  t(;n  inches  in  sonunnstan- 
ces,  occurred  in  the  eastern  lowlands,  while  the  lighter  amr)unts. 
ranging  from  one  to  three  inches  fell  in  the  western  and  north- 
western hilly  districts.  Some  snow  fell  in  the  northern  portion 
on  the  6th  and  8th.  The  temperature  averaged  slightly  above 
normal  and  nearly  all  stations  sliowed  positive  departures.  Frost 
was  frequent  but  btit  backwardness  of  vegetation  prevented  in- 
jury. Preparation  for  planting  was  slow  in  the  region  of  heavy 
rainfall  on  account  of  wet  soil  Imt  advanced  satisfactoril\-  where 
the  lighter  rains  fell.  Winter  grains  were  excellent,  fniit  promis- 
ing and  meadows  and  truck  late.  A  small  tornado,  injuring 
nine  persons  and  causing  damage  to  the  extent  of  ■■^^O.OOO  wns 
reported  near  xVltus,  Franklin  County,  on  the  ICth. 

Ajyril:—  Tornadoes  occurred  on  the  ninth,  nortliAvest  of  Tex- 
arkana in  which  two  persons  were  killed  and  fifteen  injured,  nt 
Saratoga  in  which  four  were  killed  and  seventeen  injured,  and  at 
Ogden  in  which  two  were  killed  and  fifteen  injured,  [-"roperiy 
loss  to  the  extent  of  $60,000  was  reported  in  these  storms  The 
temperature  averaged  slightly  above  normal  and  the  daily  ranges 
were  large.  Frosts  that  injured  straAvbcrries  in  the  northwestern 
counties  and  retarded  vegetation  in  all  sections  were freciuent  dur- 
ing the  month.  The  precipitation  was  ample  except  in  a  U-w 
western  localities  and  well  distributed  over  the  iiionth.  hut  \\a< 
generally  below  normal.  The  wet  condition  of  the  soil  retaided 
agricultural  work  the  first  week  but  conditions  improved  after 
that.  It  was  too  cool  and  wet  for  cotton  but  other  crops  gener- 
ally made  good  progress. 

May:  —  The  day  temperatures  were  h  iw,  the  daily  ranges  small , 
and  the  W'eather  abnormally  cloudy,  the  average  number  of  cloudy 
days  exceeding  previous  records.  Tlie  temperature  departiu-es 
were  negative,  those  of  the  maxima  being  nearly  twice  as  great 
as  those  of  the  minima.  About  two  thirds  of  the  stations  showed 
postive  precipitation  departures,  the  remainder,  mainly  in  west- 
ern part  of  the  State  showing  negative.  The  totals  ranged  over 
nine  inches.  Rain  was  reported  on  every  day  somewhere  in  lh(> 
State.  The  weather  was  unfavorable  for  agriculture,  the  freciuoit 
rians  interfered  with  outdoor  work  and  the  cloudy  weather  vr- 
tareded  growth.      The  cotton  crop  suffered  tlie  imist.      .\  ilmd 
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Year,"  1919. 


I 


Stations. 


on  the  Petit  Jean  River,  c^vjsed  damage  to  the  extent  of  S12,000i 
and  a  local  excessive  rain  nc^ar  Harrison  on  the  26th  destroyed] 

property  to  tl^e  value  of  $5S,.")00.  ATi(^Ta~ 

June: —  The  temperature  for  the  month  was  practically  nor-  Arkansa'scuy 
nial  ai;id  the  precipitation  about  25  per  cent  above.  After  the iBee'^BValrcii '.'.'.! 
first  three  days  the  amounts  were  light  and  well  distributed  over  Be"'/,i"ai'i^^*!';; 
the  month.  Conditions  became  favorable  for  agriculture  early  in •  f;(^J-^p(?iifLl^ ; ; ; 
the  month.  Planting  was  completed,  the  fields  were  generally} ca'uco 'Rock'.", 
cleaned  of  grass  and  crops  generally  improved. 


KILLING    PBOSTS,     1919. 


1  Camdpu 
ClareiKion 

/((/,(/ — :  The  temperature  averaged  somewhat  above  normal  butiCorninV.-.----^ 
no  extended  period  of  high  temperatures  to  affect  crops  or  health | Dan vuie' .■.;;.' .'.'.■; 
was  experienced.  The  precipitation  averaged  only  about  50  per,  Dodd  wty'^.".* .'.'.'.' .'.' 
cent  of  the  normal,  however  this  was  sufiicient  in  most  instance.sDuttou' .'.'.' .'!'.],'.'.". 
as  the  two  preceding  montJis  had  been  very  wet.  Outdoor  work: Engiaua .'.'.'.'.'.'.'.'.'.' 
was  carried  oi.)  the  entire  month  and  much  fr.uit  was  gathered  and'Fayrttovmc"'!^]!! 
shipped.     Cotton  improved,  early  corn  was  about  mature,  bu'L;Georgeto'wn;!;!!.'] 


Last  in 
Spring. 


Apr. 
Apr. 


26 

18 


Apr.  26 

^'-Apr.  1 

Mai .  27 

*Apr.  26 


Mar.  12 

*Apr.  16 

Mar.  7 

Apr.  2 

*Mar.  26 

*Apr.  26 

Apr.  28 

Apr.  18 

Mar.  6 

*ApT.  26 

*ifar.  6 


First  in 
autumn.  | 


Nov.  14 
Nov-  14 
Nov-  14 
Nov.  13 
Nov.  11 
Nov.  13 
Nov.  13 
Nov.  12 
Nov.  I'l 
Nov.  13 
Nov.  11 
Nov.  13 
Nov.  13 
Nov.  13 


Stations. 


Last  in 
spring. 


I'Mar. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 


irn  was  hurt  l)y  lack  of  rain  and  meadows  and  truk  neededlGravette'.'-i'. '.!!.' !!.'.'.'.'!  Apr!' 


late  C( 

rain  at  the  end  of  the  month. 


Hardy. 

Fligden 

Ilopp  

AiK/iist: —   Botli  temperature  and  precipitation  averaged  abovelHot springs 
iicinnal.     TJK'  month  opened  liot  and  dry  Avith  little  rainfall. !Joiifsi>oro 


Apr. 


|*MaT. 

I'.VIar. 

|*Mar. 

_^.-|*Apr. 


Nov-  13 
Nov.  14 

+Nov.  2 
Nov.  14 
Nov.  2 
Nov.  14 
Nov.  13 
Nov.  11 
Nov-  11 
Nov.  13 
Nov.  14 
Nov.  13 
Nov.  11 
Nov.  13 

,  Nov.  14 
Nov.  13 

tNov.  13 

+Nov.  13 
Nov.  14 


Apr.  2 

Apr.  2 

*Mar.  6 

*Apr.  J 

•Mar.  7 


Junction *Mar.  12 

Little  Roc  k Mar. 

Lutlierville 1  Mar.    7 

Magnolia  

Malvern  » M.ir.   12 

Mammotli  Spring, 

Marianna  

Marked  Tree 

M.arsliall 

Mena 

Morrillton 

Nountam  Home . . 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Okay 

Osceola  

Ozark    

Pine  Bluff, 

I'ocahontas 

Portland 

Prpscott 

Princeton   

Rison 

Rogers 

Searcy  

Stuttgart 

S'nbiaco 

Texaikana 

Umphpr.s  

Waldron 

Warren 

Wliitecliffs 

Wynne 


First  in 
autumn. 


Nov-  14 

Nov.  13' 

Nov-  13 

+Nov-  12 

Nov-  13 

Nov.  13  • 

Nov-  13 

Nov-  14 

Nov-  la 

Nov.  13  ■ 

Nov-     2 

*Apr.   26  i+Nov-      2 

*Apr.    18    +Nov-  12 


26 
Mar.   12 

*Api'.  28 
Apr.  1 
Mar.  12 

*M,v.  6 
Apr.  1 
Mar.     6 

*Mar.  6 
Apr.     2 


TNov.  11 

Nov.  J  3 

Nov.  13' 

Nov.  13 

Nov.  13 

Nov.  14 

Nov.  13 


♦Apr.  12 
*Mar.  9 
Apr.  1 
*Mar.  6 
•Mar.     6 


*Mar. 
Mar. 


Nov.  14 

Nov.  14 

Nov.  13 

tNov.  11 

Nov.  13 

Nov-  14 

Nov-  14 

Nov-  14 

Nov-  13 

Nov-  13 

Nov.  14 

Nov .  14 

Nov.  13 


This    was    faVOral)le    for    outdoor  .W()rk,    fruit    gatliering    and    the!      *y"  killing  frosi  recorded;  last  freezing;  temerature  in  SprinL^  . 

development  of  cotton  but  unfavorai)le  for  late  corn,  truck  and! 


Month, 


meadows.     The  prepipitation  totals  ranged  aljout   nine  inches. ,- 

increasing  from  the  northeast  to  the  southwest.     The  departures! 

were  ('(dually  divided  in  numbej'  betwe.en  positive  and  negative. 

Si-ji/eiiili'-r: —   The  precipitation  averaged  about  75  per  cent  of 

the  normal  an<l  iicarJvall  fell  in  one  four-dav  period.      The  totalsi 

.  .       .  i 

showed  a   range  of  aliout   six   inches,   the  heaviest  falling  in  an: 

area  across  the  center  of  tlie  Sfate  from  east  to  west.     The  tem-j 

peratviri'  averaged  a  little  above  normal  and  positive  departuresP^'"|^jj 

were  sliown  at   nearly  all  the  stations.      Tlie  Hr.<t   tliree  wceks'i^'ji^p"- 

of  the  month  wen'   favoi-al)]e   for  matured  (■r(j])S,  outdoor  work, |''^",'^'j|-;|- 


tNo  killing  frost  recorded:  first  freezing  temperature  lii  Autumn. 
TEMPEBATTTKE  AND  PRECIPITATION  FOR  ARKANSAS,  1919; 


.lanuary  . 
h'ebruarv 
March.;. 


Temperature, 
in  degrees  Fahrenheit. 


harvesting,  and  cotton  [liekiiig,  the  last   week   was  fax'orabje 
gi'owing  crops,  sowing  and  planting. 

Oiiiihrr: —  The  weathi'r  for  this  month  was  (piito  abnormal. 
Tlie  monthly  avei-age  [)recij)itat ion  was  the  greatest  record(>d  in 
the  State  I'oi-  ll'.'  y(ars  and  nearly  all  previous  October  totals  were 
exceeded.  ( )vei-  li;ilf  of  the  stations  showed  totals  exceeding  ten 
inches  and  occasionally  dailx'  amounts  of  over  of  nveincfhes  were 
re[)orled.  The  humidity .  cloudiness,  and  number  of  rainy  days 
were  exce.-^sive  for  the  season  and  the  number  of  clear  days  and 
sun-hiiie  decidedly  delicicnt.      The  average  temj)erature  was  the 


f,-.,.iSeiitemb<M-. 
"^'  'October.   . 


N'ovember  , 
December.. 


Annual . 


41.4 
44.1 
53.2 
61.6 

G6.8 
76.9 
81.2 
80.6 
74.6 
66.6 
51.4 
-10.4 

61.6 


+  0.1 
+  2.1 
+  0.6 
+  0.5 
•  •  2.  3 
+  0.1 
+  1.2 
+  1.3 
+  0.9 
+  4.9 

-  0.3 

-  1. 

+  0.6 


80 
86 
95 
96 
100 
104 
113 
108 
98 
86 
7S 

113 


-  3 

-  10 
11 
24 
38 
45 
54 
55 
40 
33 
14 

1 

-  10 


Precipitation,  in  inches. 


3.00 
3.34 
5.47 
3.06 
6.01 
5.11 
1.91 
4.29 
2.72 
(0.90 
6.27 
1.94 

54.52 


is 

33  S 
t-l  ^ 

o  z 


a  — 


-  1.23 

7.80 

-  0-25 

5.56 

+  1.05 

11.66 

-  1.27 

7.02 

+  1.11 

11.15 

+  1.12 

9.80 

-  1.82 

7.35 

+  0.511 

10.24 

-  0.85 

6.30 

+  8.09 

18.28 

+  2.  82 

11.97 

-  2.07 

6.94 

+  7.20 

18.28 

Sk 


., 

>^ 

■c 

o 

o 

o 

O 

a 

16 

6 

13 

4 

17 

5 

14 

6 

9 

9 

11 

10 

19 

8 

16 

8 

15 

8 

6 

5 

17 

3 

13 

4 

166 

75 

sw. 

s. 


OOMPAKATIVE  ANNUAL  DATA  TOR  ARKANSAS. 


TEJirEit.vruRK. 


PRECIPITATld.V. 


YEAI!. 


>.  ■' 

H  ^- 

lU 

cJ. 

r^  t: 

II- 

high(.'St,   ^vitli   oiir>  exception,   for  ()ctol)cr   in   'IS)  \'ears  and  theiisiy 
hnvest  tem|)erature,  was  one  degree  higher  than  any  ;similar  re-;iso4... 

...  .  ,..,  .      .  ,  . ,    J  -,      ,  ilS95. . . 

(•mil  li!!'  llie  same  tiim'.  Mie  niinmia  ax'eraged  <S  •)-  ai)o\'e  iior-'i,S96... 
mal   ami   1  he   inaxiiiia    oidv  O.o"-   abo\'e.      The  abnorinallv    wetisy.s'!. 

I  I  II-  T  1  ■  I  •     '  1S99... 

weal  her  Ilea  lay  >lo|i|ieil  plow  ing,  seeding,  harvesting,  .lia\'ing,  cot -.19(H)... 
t"ii  picking  ami  limihei-in<i:,  I'niil  harxcsting  being  delayed  I  ess:  1902.!'. 
1  hall  1  he  I'l  hers.      .Abitured  cro[)<  suffered  heavily,  a  conservative  1904!.' 

1 905 . . . 

CM  I  male  of  t  he  111-,-  ill  corn  .  cotton  and  rice  was  placed  .S^O.OOO. (!()()  1966... 

1907. 

I  lipickeil  11  pen  coll  (in  fell  into  t  he  mud  and  unopened  ripe  cot  ton  linis"' 
rotted  in  the  hoi  I-'.  Thi'  heavy  raiiis  raised  all  streams  of  the  State  p.no.'.'." 
causing  exieii-ive  damage  on  the  {led  'and  Ouchita  Rivers  and  liirj  '^ 
Scinie  on    1  he    I'elil    .Ie;iii .  '  liiii... 

191.')  . . 

Xumiilui-:  —    'l"he  average  tem[)"ral  urc,    the  nuniher  of  rainv.  {;||-'  ■ 


!  1S91 1    eo.  5 


eler 


aidy   days,    ami    the    percantagi 
(  Ciiiitiiiiif(l  on  [iiKjc  JOS.  ) 


if  sunshine    wcrt. 


I9IH. 


60.0 
60.7 
61.3 
59.8 
63.0 
62.4 
61.4 
60.  6 
62.  0 
61.1 
60.4 
59.  3 
60.5 
,59.  5 
60:2 
61.7 
62.  I 
62.  1 
61.0 
62.  9 
09.  S 
61.6 
61.4 
tifl.  6 

tn.o 

.^>9.  2 
61  4 
fi'.6 


-01 

-0.  6 
0.0 
-1.5 
+2.4 
+  1.7 
+0.7 
-0.5 
+  1.0 
-0.  1 
-1-0.7 
-1.5 
-0.3 
-1..3 
-0.0 
+0.  9 
+  1.4 
+  1.4 

f-2.  2 
+  L9 
-1.2 
-  0.8 
+  0.7 

-0.2 
+  1.2 
-1.7 
+'1.  7 


108 

106 

103 

lOS 

105 

112 

111 

108 

112 

108 

116 

108' 

105 

105 

106 

nil 

113 

11'.:! 

Ill 

105 

107 

106 

108 

110 

107 

107 

106 

115 

I  1:1 


6 
-14 

-13 

-17 

4 

-.  2 

-  4 
-25 

-  6 

-  o 

-  12 

-  5 
-29 


-19 
-13 

-  9 
-16 

-  1 
-11 

-  ,■! 
-16 
-21 
-23 
-10 


44.  49 
57.  75 
47.  91 
49.  05 
44.69 
38.02. 
46.  .52 
56.  S3 
41.49 
49. 03 
35  28 
51.70 

44.  62 
43.45 
63.  65 

.  ,56. 97  ■ 
49.71 
4>^.  88 
■14.05 
45.21 
49.  53 

45.  83 
54.01 
42.  85 
53-08 
42.  18 
40.72 
44.64 
.-4..')2 


-1.45 
+  7.79 

-  2.05 

-  0.91 

-  5.27 
-10.04 

-  4.26 
+  6.60 

-  2.40 
+  0.69 
-11.07 
+  5.01 

-  2.09 

-  4.75 
+  16.35 
+  8.60 
+  2.  06 
4    2.06 

-  2.93 
-1   2.15 

-  1.87 
+  5.09 

-  4.02 
+  6.57 

-  5.99 

-  7.15 

-  2.96 
I-  7.20 


Number  of  Days  . 


>.>> 

>, 

.S't3 

s 
0 

5 

91 

94 

180 

159 

98 

109 

185 

95 

85 

176 

97 

92 

167 

92 

106 

171 

.  97 

98 

178 

96 

91 

1.59 

105 

102 

170 

105 

90 

1.50 

120 

95 

175 

111 

79 

150 

121 

94 

162 

107 

96 

169 

112 

80 

146 

107 

112 

156 

96 

113 

163 

91 

111 

1.58 

100 

108 

173 

93 

96 

172 

109 

84 

1.52 

117 

96 

171 

110 

85 

158 

107 

100  1 

149 

109 

107  i 

163 

81 

121 

191 

76 

99 

187 

74 

104 

174 

76 

115 

166 

75 

124 

94 
98 


83 
79. 
76 
89 
76 
92 
65 
81 
84 
78 
103 
95 
86 
92 
83 
84 
95 
81 
89 
82 
82 
75 
75 
75 
91 


Vi  u;,    litlO 


I'LIM  AIOI.OCU'AI-   DATA;    AllKANSAS  SI':('I  ION 


CliiiiiilolOK'icul  Diitu  for  Docoiubur,    H)19. 


1 

Conntii's. 

1 

c 

o 

O 

Tonu'cmmre 

(Pimrops  Knlironliolt.) 

Proclpllatlon  (InchoH.! 

Niiinlinr  (if  (lay* 

1 

Stations. 

•6 

s 

eg 

1 
"3 

3 
C 
C 
< 

1 

0 

0 

5 

a3 

0 

1 

s 

i 

tn 

CI 

S3 

i 
1 

t 
'J 

3 
5( 

If 

3 

s 

ll 

s 
2  = 

11 
ll 

--  0 

u 

■A 

■5 
1 

1 

5 

162', 

186  1 

129 

114 

IW 

136 

a 
1. 

1 

Chuk 

do       ... 

250 
260 
M5 
277 

26 

1 

26 

23 
35 

U"           -1 
134"        68* 
167          12 
136        100 
163         HS     ! 
207'        50'    , 

rk.'uli'liiluii 

rUmi'^as  I'itv 

nli'>\illo  

64  83 

V>..'iO 

Oct. 
Oct. 
June 
Oct. 
Oct. 
Julv 
Oct. 
Oct. 
Mar. 

Oct. 
Oct- 

0  83 

Anr. 

0.0 
T. 
5.0 
67 
14.8 
17.0 
6.2 

76 
104 
IOC 

91 

113 

■    73 

114 

11'*. 

lio<Ua            

1 

fifi.  73       9  30   1 

0.  70    Si'Dt.  1 

Indcpendoiice.. 

14 
27 
13 

22 

58.9 
61.9 
57.6 
58 .8 

102 
113 
97 
99 

Aug. 

Aug. 
Aug. 
Sept, 

C 
5 
5 
10 

4  Jan. 

5  Jan. 
-2  Jan. 
-2  Jan. 

4 

4 
3 
4 

20    50.98  1 
27    49.62  i 

8.59 
9.60 
10.74 
7.35 
9.8' 

0.90  1 
0  .50 
0  46 
0. 22 
1.21 
0.41 
1.51 

041 
1.41 

Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dcc- 
Aug- 

Dec . 
Sept. 

i;l03 
i;!27 
259 

13 
22 
17 
5 
37 

15 
33 
23 
15 
35 
27 
4 
33 

11 

17 
15 
12 

17 

33 

37 

33 

6 

1 

1 

21 
22 
48 

1 
47 
27 
12 

3 
24 
26 

17 
40 
22 

1 
36 
14 

8 
14 

4 
31 

1 

5 
18 

3 
26 
35 

4 

19 
23 
35 

27 
13 
37 

45.  09 
46.00 
62. 77 

H. 

pr'iiiMii 

lioono    

s\v. 

liu-k  Kook 

l.nurence 

205 

24 

!i. 

S 
87 

4 

33 
23 

'ei.i' 

58.5 
62.3 

106 
107 

102 
99 

Aug. 
Aug. 

.Tuly 
Aug. 

7 
7 

11 

8 

1 

.     8.i7   1 

Tinkloy 

226 

361 
158 
470 
171 
309 
2i« 
337 
330 
1175 
162 

1590 
265 
229 
H05 
1451 
481 
264 
200 

8  Jan. 

4 

10 
4 

64.92 

37.86 
66.44 

11.66 

6.35 
16-  62 

T. 

6.0 
T. 

97 

98 
119 

190 
194 

57 
19 

118 

152 
152 

S. 

rUi'o  Kock    

Izard 

Oiuuhita 

Howard 

2 

12 

Feb. 
Jan. 

140     '     73 

S. 

eiitoj'poiut 

63.07 
50.86 
55.60 
48.27 
37  93 
37.32 
62.52 

9.97 
8.28 
11.50 
12.  1 1 
7.67 
6.31 
11.22 

Mar. 

Oct. 

Oct. 

Oct- 

Oct- 

Oct. 

Oct. 

2.14 
1.19 
0.30 
0.56 
0  35 
CU 
1.G7 

July 
July 
Dec. 
Dec. 
July 
Dec. 
July 

T. 
3-5 
2.0 
0.7 
3-5 
12.8 
T. 

105 
94 

58 
81 
92 

89 
109 

114          76 
193         98 
234'        11* 
206         23 
161        104 
103       205 
77       201 

175 
75 

iig* 

136 
KJO 
57 
87 

M. 

oiwvuy 

Faulkner 

Olay            

35 

62.4 

106 

Sept. 

10 

16 

Jan. 

4 

S. 

nw. 

Yell      



arda nolle  

oiltl  I'itv 

Yell 

Alariou        ...  . 

11 
38 
10 

17 
15 
12 
17 
33 
37 

62.1 
58.0 
63.6 

103 
98 
102 

Julv 

Sept. 
Aug. 

11+ 
10 
6+ 

8 

-3 

13 

Jan. 
Jan. 
Jan. 

4 
4 

4 

6' 

sw. 

Ultoll 

Madison 

KU>r;i(io 

63.9 
61.3 
59.2 
59. 1 
01.9 

99 
102 
99 
W, 
104 

July 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 

24 
7 

13 
13 
6 

11 

8 

—  0 

i 

Ian. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 

4 

4 
4 

3+ 
3 

71.01 
61-96 
45.00 
45.54 
31.21 
53.33 
62.  66 

16. 02 
11.70 
9.24 
8.28 
7.38 
13-46 
12-  06 

Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 

1.84 
0.50 
047 
0.53 
0.15 
0-45 
1.05 

Sept. 
July 
.Ian. 
Jan. 
Dec. 
Julv 
July 

0.0 
0.2 
9-0 
15-5 
2.2 
0.0 
4.6 

93 
85 
81 
106 
106 
64 
122 

i84         48 

133 

sw. 

iu'laiul 

Lonoke 

Carroll           .... 

urt'ka  Si)rin"s 

140       144 
153       114 
136         99 
146         81 
171     ,    22 

81 
98 
130 
148 
172 

sw. 

ivvettoville 

ort  Smith 

uU(i[) 

Washington 

Sebastian 

Hempstead 

White       

s. 
s. 

w. 

illi>tt 

1 
1 

21 
22 

Polk 

921 

1250 
643 
182 
445 
377 
600 

57.9 

101 

99 
105 

Aug. 

Aug. 
Aug. 

7 

6 
6 

47.45 

ne'oi' 

53.05 
63. 98 
68.88 
55.75 
63.62 

13.31 

9.52 

8.10 
11.64 
10  91 
13.98 
15-64 
13-20 
15-16 

9.25 
1143 

Oct- 
Oct. 
Oct- 
Oct. 
Oct. 
Oct . 
Oct. 
Oct- 
Oct. 
Oct- 
Oct. 

1.70 
0.52 

Oct. 
Jan. 

nwctlo 

Benton 

Sharp 

Phillips 

Olebmue  

Hempstead- 

(iarland 

-10 

1 

Feb. 
Jan. 

9 
4 

8.5 
7-8 

89 

130'      lOOi 

126' 

sw. 

1.20 

July 

91 

2:«           5 

126 

.    11. 

igUon 

ope 

ot  Springs 

nui'; 

47 
28 
12 

63-6 
64.4 
65.1 

10.^ 
105 
102 

Aug. 
Aug. 
Aug. 

7 
6+ 

14 
8 
12 

Jan. 
Jan . 
■Fan. 

4 

4 
4 

0.64 
0.47 
0.26 
0-41 
1.99 
0.69 

Julv 
Dec. 
iulv 
Jid'y 
Aug. 
Sept. 

T- 

00 

2-5 

4-9 

0.0 

98 
79 
91 
76 
92 
73 

186"       45'' 
214         79 
150'"     118"' 
231*          4* 
213          47 
184           70 

132'' 
72 
84'" 

129» 

105 

111 

S- 

s. 

elks 

WOodrafli 

Craigliead 

196 

345 
182 

262 
2S6 
775 
315 
277 
512 
235 
229 
10S3 
1284 

347 
800 
735 
367 

2233 
231 

1700 
240 
377 
215 

300 
121 
327 
287 
243 
1385 
236 

II . 

onoslxiro 

24 
26 

17 
40 
22 

3^ 

61.7 
64. 2 

102 

X  ncr 

ti 
6 

i 

12 

Jan. 
Jan. 

4 
4 

103       Alio- 

u. 

Lafayette 

Pulaski 

itlle  Kock 

62. 2 

99 
104 
100 
101 

98 
105 
103 
102 
100 

100 
301 
105 

Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
July 
Aug. 
July 
Aug. 
Aug. 

Aug. 
Aug. 
Aug. 

7 
15 

8 

7 
25 

7 
20+ 
U 

7+ 

7 
10 

id 

13 

-3 

9 

I 
5 

Jan 
Jan 

Jan. 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
Jau. 
Jan. 

4 
3 

4 
9 
4 
4 
4 
4+ 

58.65 

46.71 

64.' 67' 
40.10 
64.48 
64.50 

54 '43' 

15.29 
10.79 
18-04 
13.78 
7.94 
13.40 
11.05 
7.31 
9.39 

Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct- 
Oct. 
Oct- 
Oct- 
Oct. 
Oct. 

2.34 
0-32 
0.78 
1.49 
0.16 
1.41 
1.16 
0.20 
0.87 

Dee. 
Dec 
Inly 
Apr. 
Dec. 
July 
July 
Dec 
Dec. 

0.8 
4-8 

118 
97 

129        112 
196          76 

124 
93 

0. 

uthcrville 

.Johnson 

Columbia  

Hot  Spring 

Kidton 

(!. 

T. 
5.5 
T. 
5.0 
15.9 
08 

103 

88 
63 
99 

'  '123 

92          77 
184          96 
140''        96» 
180         93 

196 

85 
127'» 

92 

IIP. 

lainnioth  Sprinn 

14      59. 2 

sw. 

.aria  una 

Lee     

10 
4 
4 

31 

1 
5 
5 

61.4 
62.6 

'eo'o' 

59-3 
61.0 

< 

[nrkod  Tree 

Poinsett 

Searcv 

Polk 

^. 

larsluill  

leua 

-w  ■ 

rorrilltoii              

Conwav  

Baxter 

Montgomery  .  . . 
Pike 

ioiiiitain  Home 

[ount  Ida 

6 

4 

Jan. 
Jau. 

4 
4 

13.79 
V2.  76 

46.87 

63.' 66' 

43'.  72" 
63. 50 

50.08 

.57'.7i' 

7.81 
12.05 
10.32 

8.37 

9.96 
1101 
11.06 

8.11 
11.74 

9-80 
9. 68 
12-63 
10.74 
10-65 

9-76 
11.75 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

May 

Nov. 

Oct. 

Oct- 

June 
Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 
Oct. 

0.19 
0-89 
1-43 
0.  30 
0.93 

Dec. 
Dec. 
Apr. 
Dec. 

July 

5.0 
T. 
1       0.0 
12-0 
4-0 
6.0 

91 
69 
53.. 

187     '     49 
154''       64'' 

129 
145'' 

-.,:, 

[ail  . 

Newton 

Jacksou 

Pope 

26 
35 
4 
17 
23 
35 

27 
13 
37 

'ei'V 
'ei'i' 

63.5 
61.1 
'64.6 

92 
105 
9:1 
97 
104 
105 

102 
102 
103 

July 
Aug. 
Aug. 
June 
Aug. 
Aug. 

Sept. 
Aug. 
Aug. 

25 

7 
13+ 
16 

7 

6+ 

10 

61 

-1 

i 

.Jan. 
Jan. 
Jan. 

3 
4 
4 

s. 

95 

163"      125" 

76' 

los 

sw. 

kav 

Mississippi 

Franklin 

Jefferson 

Randolph 

.Vshlev 

1  65 
0.06 
0.29 

0.80 
0.94 
0.97 
2.07 
0  ..53 
0.32 
1.00 

-Vug- 
Dec. 
July 

Julv 
Sept. 
July 
Jinie 
July 
•Ian. 
July 

, 

»2ark 

8 
11 

4 

12 
10 

Jan. 
Jan. 

Jan. 
Jan. 
Jan. 

4 
4 

4 
4 

4 

;    0.8 

1    0.5 

5.0 

T. 

0.0 

u.o 

1-5 
12.1 
4.0 

79.. 

108 

93 

iue  Blnff 

170         62 
146        111 

,;: 

I  

113 

78 

77. . 

99 
119 

202    1    ii 

152 
1:35 

:i>n 

Dallns 

Cleveland 

IJeuton 

White 

12  i63.91 
17  !.=i:!.95 

225 

6 

1      se. 

1 

11 
6 

61.7 

105 
99 
102 

Aug. 
Aug. 
Aug. 

6 
7 

1    sw- 

Orel's 

leridan 

-2 

Jan. 
Jan. 

3+ 
4 

28 
6 
6 

'47.19 
59.90 

163 

175" 

87 
52* 

115 
137' 

1         ^. 

,    sw. 

Miller 

240 
228 

10.50 

332 

2000 

675 

2u0 

1 

1     25U 

.=>R.R2 

13-28 

8-75 

8- 93 
18-28 
10-80 

Oct. 
Mar. 

Oct. 
Oct. 
Oct. 

1.85 
1.13 

0.29 
1.82 
0.73 

July 
July 

Dec. 
Dec. 
Dec. 

0.0 
T. 

2.1 
0.0 

109.- 
93 

98 
99 

tutl^an  

.\rkansas 

I.ogan 

MiUer 

Yell 

31 

22 
37 
2 

62.6 

62.6 

64.0 

105 

105 
102 
102 

Aug. 

Aug. 
Aug. 
Aug. 

13+ 

12 

7 
13 

Jan. 

.Ian- 
Jan. 

4 

4 
4 

31    60.72 

22  '40.62 
37  ,64.01 
•2  1    

176     1  115 

74 

100 
105'' 

s. 

abiaco 

exarkuna  

SinpliiTs 

162 

ige^ 

103 
63" 

Scott  

Bradlpv 

Little  Kiver... 
Cross 

1 
04 

1 

filflVMI 

24 
...... 

1 

64.2 
61 '9 

101 

"ios' 

Aug. 
.\ug. 

7 
■■■- 

12 

""9 

Jan. 
.ia'n.' 

4 
•■■■4 

10   7.1 

10.60 
14-35 
12-88 

Mav 
Oct. 
Oct- 

0.42 
0.33 
1.63 

Sept 
Apr. 
.\ug. 

T. 

0-tl 
4.0 

94 
48 

112 

n. 

f.vnui' 

14    46-06 
n    71.94 

1 

178 
177 

'     48 
59 

1 

139 
129 

se. 
s. 

The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  such  stations  as  have  ten  or  more  years  record;  but  all  complete  reijorts  are  used  in  delermin- 
ins;  s.-otiou  means.  T.  Precipitation  is  less  than  O.ol  inch  rain  or  meltcii  snow.  ++i!eceived  too  late  to  be  included  in  means  and  summaries.  Reference  letters  ".''.'^.apix'aring 
in  the  table  indicate  numberof  clays  missing;  for  example. ''  rejiresents  two  days  missing,  t.vlso  on  other  dates.  "Post  office  aldn'ssi/s  of  tl-iese  .stations  as  follows:-  Junction 
liancliilph  l.a.;  Lui  hcrvilli'.  K.K  I).  No.  2.  Lamar.. \rk. ;  Springbaiik.  Dodd'idgr.  Ark..  I.'miiliefs.  Rover.  .\rk.  Ji'lks.  Patterson  .\rk. 


i 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Tear,  1919. 


Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Year  1919,  with  Departures  from  the  Normal. 


Stations. 


January. 


February. 


M.I 

rch. 

April. 

B 

a 

0 

o 

"S 

f. 

OS 

r. 

M 

rt 

3 

c 

o. 

o 

c 

j^ 

O. 

i.      a 


M:iy. 


.\Iiria  

.\iiiity 

Arkaclelpliiii 

Arkansas  City. . . 

Biitesville  . . ." 

Bee  Hrnnoh 

Bentonville 

Borsniiiii 

B1:h-'k  RocV; 

Booiievillo 


3.fi7  -1.29 

'3!g9  -o'.'is 
4-77I  +  0. 15 
3.58i-0.46 
1.  77 i -2.65 
0.C8J-1.95 
1.08-1.85 
3-40|-l.l 


Brinkloy 

i'alioo  Kock 

Camden 

Centerpoint  

CliirPiKloii 

Conwny  

*  'nrning 

Crossctt 

Duiiville. 

Dardjinelle  

PiKld  City 

]>iimas 

Duttoii  

f;i<iorado 

Kiiirland 

Kiireka  .Springs.. 

l"avptt(!ville 

]'"(i'rt  .Smith 

Kullou 

tiP(iv2(>ro\vn 

riillftt  

iira!iui.< 

(;ravcti(.' 

llardv 

ll.-k-na 

Ilijrd.'ii 

II'M"' 

Hot  Sprin^'> 

Ilmtis.' 

.lelks  

.Tuneslioro 

.Innciiiiii 

I.i-«  isvillo 

Little  Rock 

I.utlicrvillf 

Magnolia 

.\lahcru 

.Mainmntli  Sjiriiij; 

Mariaiiiia 

Marked  Tree 


4.70, 
2. 03i 
4.02! 

•4:73! 
3.29j 

1.70! 
3.79i 

2.  so: 

2.58 


-0. 23 
-1.71 
-071 

+(V.i5 
-1.00 

—2. 18 
- 1.  58 

-6.' 73 


2.45 

.5'.  18 
3.44 
3.48 
3.65 
2.71 
2.59 
2.04 


-1.47 

+  1.08 

-1.30 

-0.4 

+  0.43 

+0.19 

-0.35 

-099 


4.12 
2.57 
3.39 


1.261-1.' 
5.72:+0. 
I 

3.79-0.29 
0.47-2.96 
0.  53  -2.  43 
1.51-1.00 
3.59-0.51 
5.71 


4.20 
3.28 
3. 50 
S.  56 
2.09 
2.05 

3.71 
2.69 

's-ii 
4.39 
2. 50 

2.83 
2.30 
4.11 
3  41 


5.00 
4.52 
3.96 
3.70 
2.71 
1.99 
5.6' 


-0.02 

-0.0 

0.78 

-o.oi 

-0.60 
-0.2' 
+0. 46 

+0. 48 
-1.22 

-6' 40 
+0. 32 
-0.45 
+  0.31 
-0.44 
+  1.03 


0.10 
-105 
-0.06 
-0.94 
-1.11 
-1.18 
+  1.96 


0.52 
1.4.S 
5.96 

'4.65 
2.  59 
3.44 
5.02 

2.60 
5.18 


11.66 
3.01 
7.19 

9!  97 
4.71 
3.90 
5.79 
2.16 
2.21 

1.61 

8. 45 


6. 55H 
1.47  - 
0.  83|  - 
3.461- 
3.981- 
3.95  - 
3.74- 
4.  20|  - 
2.441- 


-0.37 
4.22 
4.45 
•  1 .  00 
-0.75 
•0.  39 
-0.15 
-0.28J 
-3.I0I 


+6.24 
-0.28 
+2. 14 

-f5.'76 
+0. 24 
-0.77 
+0.17 

-•i'.ig 

-2.3' 

+3.44 


9.85  +5.03 


8.65 
2.55 
2.49 
1 .25 
4.95 
8.84 


4.09 

1.05 

-1.51 

-2.37 

+0.49 


.25-2.72! 

.40-2.34! 

.73! -0.88 

.97J-O.79' 

.491-3.69 

.70+1.41 

.10-2.48 

■02-1-3.19 

.09 

.92 


June. 


July. 


August. 


September. 


October.   I  November.    December. 


-1.02 


2.60-1.52    4.64 
3.34  -1161  8.36 


7.26 
5.18 
5.54 

k'.so 

5.80 

6  10 
10.09 

7  ■  79 
6.07 


5.06-0.13i  8.51 
5. 14|-0.59'  4.24 
4. 061-0. 44 
3. 12J-1.0- 
2.;X):-H)0 
1.79! -2. 30 
3.11;.. 


-2.31!  2.06i-0.01  2.41-1.02  4.40l+0.56 
-2.80  3.47+0.19  4.36!+0.1!  3.08J-1.50 
hO.56!  3.87  +1.03    8.61i-f2.57    3,12-2.30 


-1.051  4.44  +0.32 
2.5li  2.65  -1.22 
-0.80  3.5S;-0.90 
4.03  ... 


-2.58 
-1.33 


2.46-1.82 
4.22+0.74 


2.  72  -2.  07 
1.46  -2.28; 

4.20  -i!45i 
0.76    -2.83 

2. .53 

5.45  +0.62; 


6.60+1.38 
3.46-1.62 
7.15^+1.93 

9.251 

I 
8.55|+4.11 
7.  .35  +2.15 


3.55|~0.63    6.44  +1.50 
3.03:-0.321  2.38  -1..33 


5.56! +  1.88 
2.38—1.03 

2.991 

3.391-0.62 


Marshall   

Meii.a 

Moi-rilllon 

.Moiititaiii  Homo  , 

.Mount  Ida 

.Miirtreesboro  . . . . 

\ail 

Nowpoft 

(Jkav  

Osci'ola 

O/.ark 

I'iiK'  llluir 

Tocalioiitas 

Portland 

l'ri.si-ott  

I'rini'cton 

liison 

Rogers 

Sl-arry 

Sheridan 


1.37 

3.  SO 


0.00 


O.'iT: 

2.98,-1.51 

2.  65 

065  -.3.43 
5.00  +005 

1.05 

3.50  -1.30 


2.56i. 
2.35i- 


105 


-2. 27 


2.55 

2.40 

4.0t 

2.981     0.00 

3.27-0.67 

3.561 


6,34 
3.14 
10.91 
9.12 

2 .20 
2.9 


Sprint 

Ml:tl!.':; 

Siihiae 
Tevarl, 
liiiphi' 
\\al,h(, 
\\arr<-r 
U  hilce 
\V\  nije 


bank 


125 
3  11 
2. 15 
4. 52 
3.52 
3.49  ■ 
3.  83 
0.32, 
3.  14, 
7.  80| 


-1.22 

-2.2l| 
-2.281 
-I).  1! 
-0.88 
-1.31 
-2.  03 
-2.  36 


94 '+0. 
011+0. 
65! -U. 
25! -2. 
58|  +  1. 
26+0. 
IS  +1. 
44-0. 
15 
10 


2. 24 
1.45 
2.  4S 
3.57 
7.05 
4.15 
10. 12 


3.22 
10.40 
5.10 
4.94 

5.34 
9. 29 


+  1.53 
+  0.10 


+5.15 


-2.09 


-3.12 


1.88  -3  41 
309  -2.9' 
6.20'-fl.61 
4.  55 

4.94  +0.85 
4.58  -0.03 
2.54  -2.66 
4.091-0.4: 
4.  74; +0.61 

i.  49-3'46 
3.14-2  32 
2. 93  . . . 
3. 34 -2.35 

4-05  ... 
4  61  -0,85 


-2.69 


-1. 

-f  2. 67 


-4.70 


3.73+0.32 
2.111-3.02 
1.80-1.48 
3.40+0.31 


lilTs 


3.351 
2.20  ■ 
2.49 


-1.41 
■0.77 
•2. 92 


4.51  +0.9S 
3, 64 1 -0,4 
1,961-0.99 
4.14+1.18 


3.75-0.81 
3,W)i+0.  41 

3.351-0 '33! 


-1.33 
+5.2 
+0.52 
-0.  45 
+0.'..2 
-ho.  09 
8.821+4.25 
2.94-0.56 
6 


3.00 
8.7.=i 
2.07 
4.95 
098 


9,05 


-0,.58 
^3,  32 
-1.77; 
+  I.0I 


4.16 

2.88 
1.43 

4.26i-0.  83 
5. 931-f  1. 17 

4.  70, 

3.73-0.1 


.67+0.5' 
50-3.70 
87-0.71 
38  -0  .32 
14  -2,95 
67-2.51 
91-0.77 
20-0.04 


+  3-53 


3-80  -O.OC 
9  50i-,5,.5( 


.3.  64 -2. 80 
4.95+0.1.1 
3.98-0.07 
3.201-1.54 


3.20-2.07 
0-33  -5- 38 
4.21  -1.  Hi! 


4.70 
4.45 

5.57 


3.05 
5  02 
5  58 
7.32 

5.84 
J. 46 
7.1 
6.50 

4.74 
6.56 
7.00 
4.6' 

6.8' 

4.99 
3.03 
6. 56 
8-2' 

5.13 
8  01 


6.45 
6.17 
1.82 

'9.' 20 
11.01 
9. 86 

5.73 

5.69 

4. 

6.79 

4.88 

4.88 

.5.92 

7.24 

7.09 

2.90 

3.83 

6.71 
5.33 
3.  30 
3.95 


-f  2. 58 
110 
1.03 

+.S.'2i 

+0.88 
+2.  07 
+  6.03 

+6!  31 

-0.48 
+3.9' 

+3.34 
-0.13 
-089 
+  0.33 
-0.21 
-0.24 


-0.8' 
-fO.65 

+2.88 

+  6.48 
—2.55 
+  1.39 


-t  0.  84 
+0.  9; 
-1-1.94 
-0.43 
+  1.58 

+6'2i 
-1.13 

+3."  85 


-1-86 


10.60 


-0.O4 

+5'i9 

-V5.'27 

-0.44 
+0. 94 
-0.35 
■fO.86 
-0.33 
-0  61 
+  2.26 
+  1.96 


4.13 
3.48 
4.17 
8.59 
7.00 
6.83 
5.35 
9.48 
2.75 

3.89 
4.85 
5.77 

3.06 
4.13 
8.70 
7. 42 
2.21 
4.51 

5-61 
4. 

4.24 
4.12 
6. '28 
6.63 
2.49 
3-46 
4.5( 


3.85 
7.17 
72.  3 
5.29 


1.67 

2.03 

-0.20 

+4.62 
+3.33 
+2. 27 
+  1.22 
+6.40 


.5. 
4 

5.(r2 
4.68 


6. 5 

5.8: 
3.10 
2.75 
3.  73 

3.6; 

3.50 
5.90 
5.  12 
4.0' 

5.72 
5.41 


9-27 
7.051 
2-  79 
5.  76 
4-58 

4.' 02 

7.S9 
9 
9.80 
4.71 
3.  78 
2.  07 


+0.  51 

+  1.08 

0.96 

-o.'io 

+0. 28 
+4.53 
+  1.9': 

+6.89 

■*-1.33 
+0.90 

-0.16 

+0,60 
-  0. 06 
+2. 11 
-1.51 
-0. 07 


+  1.72 
-1-2.  90 
+1 

+6.96 
-064 
+0 


+2.89 
+  1.90 
-1.35 
-1.34 
-0.96 

-6^54 

-M.44 


+095 


+0.55 


-0.09 
11.  9(1 
-0.74 
-0.89 


-to.  91 


8.C5!+4.'95 


+0.70 
-f-0.96 

+i.'i.5 

+  3.50 
+  5.46 
+C.08 
+0.  82 
+0.16 
2.18 


1.90 
1.04 
1  67 
2.90 
2.5(1 
7.35 
2.01 
0.86 

2.79 
1.76 
2. 96 

'2'i4 
1.19 
0.50 

2.  67 
3.99 
0.35 

3. 42 
107 

'2.' 85 
0.50 

3.  60 
2.  62 
0.24 
0.45 
1.05 


2. 09 
2.09 
1.63 
1.20 

'6,  .54 
1.78 
0.26 
0.41 

2.47 
1.39 

2  36 
3-83 
0.78 
3-89 
0.80 
1.41 
1.16 


-1.4; 
-1.48 
-1.03 

-i'.,54 

-2.34 
-3.22 

-2.3C 

-3.' 38 

-1.2- 
-2.  T 

-o.'ie 

-2.48 
-0.56 
-1.51 
-3.60 
-3.05 


3.  fiOi-0.48 
6.22+1.49 
2.741 


3.  04 
010 
1.45 
1  85 
1.61 
4.25 
0.93 
1.38 
3. 02 

1-87 
0.29 
0  SO 
3.  9' 
0.9 
3.44 
0 .53 
2.60 
1.06 


5  81 
3.  63 
5.52 
3. 63 


!+2,10 
-0.44 
+  1.50 
-1-0. 08 


1.8,: 

l.l^ 
2.  73 
•3.10 
1.99 


.3.71 
2.651 
0.9-' 


-0341 

-0.  87| 
+3.78 


-2.74 
-2.  49 
-2.  64 

-4.05 
-2.76 
-3.85 


-0.C6 

-2.73 

-i.63 
+0. 25 

+6  ".4' 
-3.21 

-i.  79 


-0.78 


-1.97 

-6' 89 
-2.16 

-6.49 

-1.89 
—  3.. 5' 
-3  90 
-0.  80 
-2, 
-0.64 
-2. 99 
-1.80 


1.51 
1.16 
6.24 

4.43 
2.64 
4.50 
9.1x1 
2.59 
1.38 

1.1 
3.63 

'7.'i3 
5.31 
2.94 
6.56 
4.92 
5.85 
3, 02 


9.89 
3.46 
1.95 
2.60 


-  1.40 
+3.13 
-1.21 
-0.37 
-1.09 
-■1.89 
-2. 75 


-2. 01 

4.4 
-1-3.06 

-6.56 
-1.04 

+1.00 
+5. 29 

-244 

-3.47 
-0.20 

+  3.' 27 
-f0.30 
-2.10 

+2.. 37 
+  1.26 
1-2.  14 


-013 
-2.56 
-1.23 


10.24  -f6.79 
5-  51  +1.  68 
4.64+0.3' 
2.60 


1.99 

8.56 

3.' 4.5 

2.12 
9  07 
5.42! 
3.87 
2.21' 
3  58 


-1.80 

+5.1 


-0.20 
-2. 33 


1-1.96 
-0-68 


-0.38 


3.44 
6.37 

1.41. 

2,22 

5.3-1 

9.  3 

3  5s'+0.n' 

4.23!+0.7; 

2.99 

1.65  -1.31 


-fl.60 


+2. 01 


-1.15 
-3. 23 
-0 
■0.05 


1.48- 
1.10 

2.231 


2.19 
0.84 
1.25 


3.09 
4.68 
2.69 
5. 58 
8.66 
6.50 
5,95 
4.03 
3.90 


9.69 
4.99 
1.93 
7.71 
2.84 
3.23 
4.60 
2.95 
1.63 


hO.62 


-1-5. 
+  1. 
-2.1 
+4.' 


3.58 

2.70 
0.70 
2,87 
2.25 
1.64 
3.69 
2.16 
1.50 

4.41 
2.49 
1.42 

2^90 
3.64 
1.50 
162 
4.02 
309 

2.73 
2.23 

'i'84 
3. 

2.20 
1.4-. 

0.56 
2.87 
3.8' 


4.60 
2.34 
3.39 
1.16 
6.30 
2.. 52 
5.00 
0.96 
2.63 

2. 4.: 
0.69 

'2 
2.50 
0.8 
2  50 
2.  3 
2.80 
2.04 

2.52 
5.25 
3.10 
2. 04 
4.04 
3.45 
3-69 
2. 56 
2. 59 
3.10 

1.18 
3.9t! 

2.  30 
(1.94 

3.  03 
4.00 
1. 33 
1.72 
3.68 


j 

+0. 25 
+0.  23 
2.20 
1.54 
-1.00 
-183  10-71 
-O.lll  6.31 
■1,42;  9.82 
i  8.17 


12.561-1-9.90 

12.50j*10.13 

9.30!-f7.S8 

7.90;-|-5.19 

9. 60  -f-7. 00 

+7.90 

+3.85 

-f7.40 


+1.18  10  66 
-1.44  6.35 
-2, 02' 16.  62 


-M9 
-0.01 
-2 .  18 
-1.01 

-6.' 42 


9  10 
8.28 
11.50 


+7.89 
-f3.92 
*14.25 


12.111.... 

7.67|+5. 


93  +0. 88 


8.26 
5.. 59 
6.44 


+3.15 

+4.18 
+1.31 
+3.16 
+2.17 
+2.  85 
+2.67 


+3.40 
+2.  68 
+2,  36 


8.16  +4,24 
6,40! +2.4' 
11, 30! +8. 2' 


-1.121  6.31+3 
-1.90  11.22!-f8. 


-1.42 
-022 
-1.65 
-2. 10 
2.61 


16.02j'«13. 
11.70!-!-9. 
9. 24!-j-6. 
8.28[-t-6. 
7.38!-H. 
+0.39!l3.46!*ll. 
1I2.I6I... 


114.81  .... 

113.31  .... 

-1.331  9.621+6. 
-0.74!  8.10:-f-5. 
-2.36111.641+9. 

110.91;... 

-0.50113. 981*10, 
-f2.02!15.  641*12 
-2.20il3.  20!*11. 
il5.16  .... 


4  86 
4.73 

4.15 
7.73 

2.85 
5.99 
7.14! 
5.64 
4. 63 
2.81 
6.18 


+130 

+  1.16 

+4.28 
-0,49 
+  1.65 
+3,  .59 
+2,97 
+  1.80 
-0.47 
+2.68 


3.20 
4.22 
0.90 
0.50 
0.46 
022 
1.21 
0.41 

3.41 
0.41 
3.12 

3. 60 

1.80 
0.30 


Annual. 


-1.89 
-0.78 
-2.75 
-3.26 
-2.30 
-2. 31 
-2.35 


-1.61  64.92 

-2.4537.86 
-1.68  66.44 


.79 1 


7.91+5.41 
6.60I+3.30 
9.  81; +5.  36 
4.55 

-f2, 
+  0-23 
-1-6,60 


7,26 
4.  7(' 
9.40 
11.05 


1.13;  9.25'-|-6,25,  fi.03  +2.84 
-1.6'J;11.43J+S.80;  5.18+1.75 


-0. 


+1 


48  15.29*12. 
14  10.79+7 
...I  IS.  04,.... 
58  13.78*11. 

ir  7.94+5. 

...113.40.... 
33:11.05;-|-6. 

,..!  7.31;.... 
.65!  9  39+6. 
,..|  9.60;.... 
...I  7.81!.... 
76il'2.  05,-h8. 
..'10.32  .... 
98!  8.37+4. 
33i  9.96+7. 
..I  9.  45  . .. 
3S' 10.43 -f-8. 


8.21  +3.62 
4.94  +1.57 

7.60  

8.9O1+4.27 
6.611+3.41 

6.  69 

9. 26! +4. 83 


+  1.44 


4. 14 

4.81 
4.80 
4.5J 
5.62 

4.88 

3.  60 

7.,3J 
..i  5.21 
20lll.06'+6.24 


+  1.5C 


fO.  29 
12.82 


-1.79 
+0.45 
127 
2.06 
1.1.04 
-t-0.  69 
2.  ,58 
190! 
.... 


11+5. 
74+9. 
92I+6 
68;-|-7. 
6:'.i*10. 
74i-f8, 
65! +8 
76  +7. 


2.52-0 
4.001+0 
2.061-1 
2. 9:!  +0 
3.55 
4.36 
0.42  -4 
4.10  +1 
4.72+1 


.18 


3.71! 
5.611 
6.  ,55! 

6.'82i 
0.65 
4.43 
0.20' 

8.58 


+0.76 
+1.26 
+  3. 32 

-h2/27 
+2.  ,52 
+  1.02 
+3.56 


0.56 
0.37 

0.11 
3.32 

0.39 
1.86 
3-23 
0.47 
0.56 
0.15 
2.17 
2.73 


1.70 
0.56 

4.' 41 
0.50 
3.30 
0.47 
2. 96 
3.00 

3.70 
2. 65 

2.34 

0.32 
3.71 
4.10 
0.16 
6.94 
3.77 

0.20 
0.87 
0,50 
0.19 
0,89 
2.07 
0.30 
2.97 


-1.92 
-2. 26 
-3.20 


-2.89 

-2. 91 
-2. 06 

-2. 56 
-3.98 
-1.36 
-1.77 
-2.05 
-2.  73 
-1.35 


-1.59 
-6' 67 

-3,83 
-2. 17 


-0.91 
-1.33 


-1,90 
-3.30 


-0.46 
-2.72 


03.07 
60.86 
55.60 


+13.  79 
-  5.46 
+  16.67 

+  i6'.6i 
+  3.75 
+  10.12 


-0.56 


48.2' 
37.93 

37.32 
62.52 

71.'6i 
61.96 
45.00 
45.54 
31.21 
53.33 
62. 66 


47.45 

64.99 

66!6"l 
53. 05 
63,  98 
68,88 

55.75 
63,62 

58."  65 
46.71 


+  2.53 

+  7.07 

+  4.38 

+  4.72 

+  2.07 

+  4.59 
-f-  6.80 


-  6.54 

-  8.60 
+12-49 

+20.32 
+  13  08 

-  2.48 
+  1.45 
-10.13 
+11,77 


+  4.22 

+  ii.''74 

+13. 19 
-  1  23 

+13.84 


-  8.88 
-18.08 


+  8.76 
-  0.43 


64. 67  +  5. 30 
40.90  -  5. 72 
64.48-  5.72 
64.50+15.88 


-3.26154.48!+  1.49 


-3.42 


-3. 29 

-0.85 


4. 40  +0.  30 


43.79 
52.76 
46. 87 

63.' 66 


13.28*11.41 
8.73+5.97 
8.931+5.84 

1S.28,*16.08 

10.801 

8  17! 

10.461+7.31 
82114  .35*12.091 

12-8S'-|-9.6 


2.42 

7.84 

4.02 

7., 55 

4.  62 

3.  44 

5.  17 

6.40 

11,97 

-0.66 

+  3,77 
+  1.11 
+  4,53 


+  1.36 

+3.78 
+9.16 


0.06— 3. 2343. 72 

2,44-2,73163.60 
O.9O1  -2.63l50.08 

4.65!-1.12] 

2.361-1.87157.71 
4.92-0.73163.91 
1.771-1.99163.95 
0. 521-1. 64I47. 19 
3.40| 159.90 


94-2.99 
24-0.65 


-2.72 
-1.73 


-1.63 


56.82 
60.72 
40.62 
64.01 


+  0.75 
+16' 14 


-  0.61 
+  12.68 
+  2. 46 

-hii'.92 
+12.15 
+  9.04 
+  5.  S3 


+11.53 
+  9. 19 
••  3.  .39 
+23.  82 


+  6.22 


69. 74 

-3.22i46.06!+  3.88 
1.45  71.941+24.28 


111  the  abovp  talili-  the  depar  iircs  from  tho  norinal  precipitation  are  basod  only  on  rooords  from  .stations  tliat  liavo  10  or  mor,-;  jears  of  obs(>r\atio;is.  *  Plus  departures 


mist. 


(  I.IMATOl.iXiU  AL    DATA:    AltKA.NSAS    SF.CTION. 


lo:i 


Monthly   uiul    Aiiiuiill  Mean  Trinjii'i  .<  t  in  en   t\ 


1918,  with  Departures  from  the  Normal. 


Stations. 


.tniiiKirr. 

c, 

3 

e 

3 

& 

E 

e 

fL 

sS 

& 

Kohrimry.l    Mitri'h.        April. 


May. 


.Itiim. 


July. 


AuKliNt.    !Huptnmb(.<r.    Oi-to>i(>r. 


Nov«inli«r. 


AlU-lft    

Aiiiily 

Itiutsville 

B  >«•  Uraiioh 

Iti'iitaiiviUc 

Bowman 

B.H)lH'Vlll0 

Briukloy 

<■«!«■<»  lUvk 

Oanulen 

Ont'^rpoint 

Conway 

^'l■OS^l•t^ 

PanlnuoUo 

IKnUl  City 

IHmiHS 

iHUlon 

KWonulo 

Kuithuut 

Kurokiv  Springs... 

FayottovilU' 

Fort  Smith 

<ininnis 

liravcuo 

Hardy 

ll.)pe 

Hot  Springs 

Huttis 

Jon'^sboro 

Juutlion 

i..pwisville 

Little  Rook 

Lulherville  

Magnolia  

JIalvern 

Mammoth  Spring . 

Marianna 

Marked  Tree 

Mar^lmll 

Menu  


UO.4 

ISV.':'' 
39.7 
.17. 4 
'89. 'i 

\ti.2 
,l37.S 
142.2 


'41. S 
•44. 1 
42.7 

137.0 

|42-8 

i4;'t!4' 
'40.6'' 
'38.6 


-  0.243.2 

-'.i.'iioi' 

-  i.eUa.  1 

-  0.l|38.4 
+  2.7';W.» 

"6' 6  46. 6' 

:;),<.  6 

-  2.9  47.  U 


I-   1. 
-  0. 


-  3. 

-  4. 
+  0. 


2  45. 
5  4'J. 
.44 
9  3!). 
.'47. 

6,47. 

2  46. 

3  39. 


+  l-»i 

'-'tVA4H'6* 
I-  1.7W.6 
-  0.li4y  S 
+  3.0fiU.6' 


+  3.7 
+  6'4 


54  fi 
47.0 
53.. i 


.".  :: 


.t»9. 

.  1 15. 

.145 

■k 

■  42. 


20,40. 4 
3.1:43  2 


2.9f>;i.6 
4.057.0 

.  ...;6I  6 
O.S  49.0 
. . . .  54. 8 

i!»  54.6 
1.5151 .3'' 
0- 3150 .5 


f  3.4  51.fi' 

+   1.4  54.'.: 


'43.2 

41.8 

1 46.  2 
!3S-  6 

!42.U 
141  6 
141.8 
!40.4 


0. 039.1  i+  2.4150.8 

1.740. 2  :+   1.8;51.1 

1.5:48.2  1+   1.0i3J.4 

1.8  48.8  14-  2.7|.')7.0 


Morvillton 

Mo'uuain  Home  . 

Mount  Ida 

Nail 

Kowport 

Okay 

Usci>ola 

Ozark  

Pine  Bluff 

Poeahonta.^ 

Porlland 

Prosoot  t 

];iMiu  

Rogers 

Peariy 

ytuttsart 

P  Libin  CO 

Texarkaiia 

fiiiphers 

^\■arreu 


1.850 
l.S|43 
3.5  46  8 


+  2.6  4o.  0 
+  1.3|42.S 

+  '3.1:46.6 
-^    1.4:10  4 

:  41;.  2 

44  4 

41.9 

-   1.441.4 


i.-VJ.O 

40.2 
1 36.  9 

141.4 

l46.9'>  - 
43.8  + 
139.8     + 


....UO.3 
....44.2' 
0.3  36.  S" 
2. 2' 4.5.  I 
....J42.8' 

6!2  41.b' 
0.4  49.1 
1-2|42.6 


144.8 
|44.2 

38.7 
40. 9 
42.  S 
42. 2 

|44.9 

44  !6^ 


—  2 

-  0 


—  u 

r  0 

-  1 


,6j49. 

9:40. 
.U5 

2:46. 
544. 

7U9. 


+  1.2:57. 6b 
+  2.8151.2 
+  0.9:.%  3 


0.9153.8 
2.3:53.6 


2.6 


1.8 


!-  04 
+   4.3 


57.3 
50.2 
>!.  3 

52.  8 
53.8 
51. 3 


51.4 
51.8 
47.6 
53.9 
46.6 

56:2 
55.9 


2 

2  i    . 

3  :+ 

0  '  + 

8   '  + 


Wynne 41.6    +1.644.0!      0.051.9 


-  0.8  49.0?:  + 


2.  6'56.6 
3.S|56. 4 

'2'6i5i.5 
.  .:54.6' 
2  7,53.5 
2.8  54.5 
2.  6  57.  6 
....  55.3J 
4.2  .56.6" 


4.4 

0.5 
2.  5 
2.8 

+  'i!6 


82.4"  +  1.966.H 
161.8+1-  0.3  66. ft 
58  0  -  2.1  65.4 
62.3  if  1.4  67.  8 
9  1+  10  63.2 
60.7"    (-  3.3  63.6 


+  1.0 
+   1.0 


0.1 


-  1.3 

-  3  3 
+  0.1 

+  2.4 
+  29 

+  'i-4 

+  1.5 

+  0.2 

+  3.8 

+  0.5 

-  1 

-  0.5 


+  1 

+  1 


+-  3. 
+  0. 


1.0 


1.3 
2.5 


-  O.C 

+  0.4 

+  2.2 

-  '6.9 


61. 0 
56  1 
61.2 

62. 4 
62.  4 
65.2 
63. 2 
58.9 
62.  7 

6;i.'2' 
59.5' 
60.8 

60.0 

62. 0 

.59- 6 
60.2 
6.3.2 
65.1 
64  4" 

61. 1  -  01 

64.2  +  0.7 


J.7  67.1 
. . .  |65.  6 
i.4  60.8 


-  03 

-  3.1 
+  2.3 

+  1.3 

-t-  0-3 

+  '2.'2 
+   1.2 

-  0  5 
+  2.1 

-  0-9 


65.4'' 
61.6 

61. 8 

63.' i 
60  0 
61.9 
63.1 
62  3 
62.0 


67  8 
0.0 
67.8 
63 .0 
68.2 

es's' 

67.2' 
64  2 

64  2 
67  7 
66  3 

61. 7! 
65.6 
68.2 
68.4 
69.4' 
65 .2 
70.3 


+ 


+  0.1 


59. 6 
61.2" 

54.8'' 
63.0 

'.59. P 

61.8° 

-  3.7  60.7" 
+  1.8163.9 
+   1.4  60-6 


-  0.1 
+   1.5 


+  3.0  60. 3 
61.2 
+  0.4:61.5 
+  16  62.8 


6:3.6 
63.9 


-  T.7 
^+  1.3 

|  +  '6'4 

-  1.8 
+  0.9 

1+  0 

0.0 

1+1.1 

i+'2:i 


1  .6 


+  1.3 
1.1 


-  0.8 
+  1.9 

-  O.I 

60-6  ] 

62.7    -  0.1 


63.8 


62.2    +  1.1 


64.  6 
66.  0 

68.' 'i' 

63.5 

66. 4 

67.2'' 

68.8 

66.8' 

69.2 
68-8 
70.4 
63.9 
66.9 
67.7 
67.6 
68.7 
64.6 
68.4" 

68.2 


1.778.2 
2.0I79O 
77.4 
4.3(73.7 

78.4 


2.1 
2.6 
2.7 

2.4 
2.0 

'3.' 9 
1 

,3.0 
1.2 
2 

4 
0.8 


78.0 

75  0 
74  6 

74.2 
77.4 

76  6 

73.0 
76  2 
7G.6 
78.0 
77.4 
76  5' 
7S.6 


-  2.4178.3' 

-  3.3|77.2 
+  0.6.  .... 

— '3!676.'4 

-  0.7|75.4 
10 

.|8!J.5 
76.6 

-  3.3|75.1 


-4.0 

-  2.9 

-  2.5 

-  2.3 

-  1.7 

-  2.1 

-  0.3 

-  22 

-'i'.i 

-  2.2 

-  2.8 

-  '2.'6 
-0.9 


78.4 
78-1 
79- 4" 
740 
77.2 
77.9 
77.0 


79.8'' 


+  0.5 


1.1 

+  0.9 


82  3 
82.6 
82.8 
1.977.2 
.  ..182.6 

-  6.'982'6' 

-  2.8:79.9a 
+  0.9  79.2 


+  0.1 
+  0.6 

+  '6.' .5 
+   1.1 

-  1.0 
+  0.9 
-1.7 

-  0.8 


78.9 
84.0 
80.8 
78.  9 
81.1 
82.0 
82.4 
81.8 
82-4 
0.0183.1 


1.6 
0.0 


l.Ol 
1.5 


!82.2 
81.4 
82-0 

:S0.    7 

'78.8' 
180.0 
83.6 

86.'g' 


0.4 
16 


1.1 

1.7 
0.8 


06  78.  4 
1.8  83.1 
0. 1  77. 2 

2.0  77.5 
....  8:t.  1 

1.1  81.8 
....   89.0 

04  80  5 


l.fi 
1.5 

2.1 


+  1.3 
-  16 
+   1.4 

-t-  1.2 
+-  3.0 

+'i 
+  2.0 
+  1 
+  1.3 
0.0 
+  21 
+  1.9 


81.5 
83. 5 

81.8 
77.0 
82.5 

si's 

80. 8« 
79.0 

78.6 

82.4 

78.8 

78.3 

80.4 

St.*" 

83.4' 

82-2 

81.4 

82-4 


+    1 
+  2 


-  0. 

+  1. 


0.4 


7I  + 
+  l.Gi81.2    + 


-  0. 

-  0. 


+  0 
0 
1, 


282. 
482. 
0183. 

879. 
.81. 
581- 

i:s3. 

3:83. 
.80. 
382. 


+  1 

+  I.II8I.2 


0.  9 
2.5 

'6.'  i 
2.0 
1 
1.3 

1.0 
0.9 
3.5 
2.3 

oh 

2.7 
0.9 


+  0.4 
+  1.0 


2 

3.9 
0.7 
2.1 


+  0.2 


+  2.6 
-'6-8 


+  0.9 

+  0.8 
+  1.3 


+ 

+'l 
+  2 
+  2 
+  3, 
+  1. 
+  1. 
+  2. 


^9.6 

r7.8 

<0.  1 

r4.8 

?2.  2 

(7.0' 


1.8 
1.9 


0.8 
0.1 


1.8 
2.6 


0.2 

0.1 


.0»  +  0, 
4  I-  0. 
2    +  3 


+  2 

+  a 


+  1.6 


9  ee. » 

365. 0 
0|67.0 
62.0 
63.8 
62.  6 
67.  S 
64.4 
68.1 


2.2 

0.4 


76. 0 
76.2 
75. 2 
72.4 
75. 2 


74.9    -   1.7 
78.6  h  3  3 

73.8  :+  1.9 


75-3 
76. 0 
75.0 
74.2 
73.6 
75.  2 

75. 0 

73.6 

72.fi 


0.7 
2.9 

o.'i 

3.1 
0.1 
2.4 
0.5 
2.6| 
0. 


67  5 

67.' 3" 
63.4 
69. 6 

69.' 5' 
67.7' 
64.0 

63.6 
65.  7 
66. 4 
62.  4 
65.6 
69.3 
68. 6 
70.9 
67. 4'' 
70.0 


+  2 
+  2 


!■■  0 

1+  1 


266.6 

5  67. 0 

.69.2" 

266.4 

.9  64.  8 

68.0 

67.4 

65.4 

2166.  6 


82.2 
82.1 
83.0 
77.8 
80. 5 
SI.  6 
.82.7 
82  0 
79.8'' 
82.1 

88. 0 


74.5  i 65-6 

73.8  1 65.3 

■3.2  1 67.0 

1.2'!+  l.l|61.1« 
6.6  !+  2.966.9 

0.0"! 162.41 

728  '+  0.8167.0 
74  9":-  1.6:68.0' 
'2.0176.4  +  0.7167.6 
0.7  76.0    +  3.1:67.6' 


+  14 

+  1.0 
+  2.8 
-+  0.5 

+'i.'s 

+  1.6 

0.0 

+'6.'9 

■+  3.5 


76.6 
75.4 
75.7 
72.2 

74.  5 

75.  3 
76.8 
75.1 
74.0 
75'8 


+  0.5171.7 

-  0.5  69.1 
+  0.5  08.6 
+  1.0  63.1 

66.8 

+  1.268.3 
+   1.7  67.  4 

-  1.7  69.4 
61.7 

06  70.0 

68.0 


2    +  3.1 


S.81.52.0'' 
3. 2;  48. 2 
4. 8  61- 4 
4.046.2 
48.3 
.52. 7 
8  S3. 2 
47.2 
54.2 


+  4.  5 


+  6.8:51.5 
+  '3 


+  4. 

'!-  5. 
+  4. 


.49. 
6  47. 

•154. 
.45. 
9.55. 
4  .5.5. 

2  48. 

1  47. 
0.50. 
.|52. 
0:46. 
6'48. 
4  [54. 
9.55- 
3!. 57. 


3. 
4 

6. 
4. 

6. 

4.81.52.7 
6.1:58.8 


+  3.  7  .52.  8 
+  5.8  50.4 

154.5" 

+  3.7I52.O 
+  6.7:49.0 
...:.52.0 
...J51.8 
. . .  148.  91-' 
+  4.2:52.9 


...148.8 
...  47.9 
...  51.4 
2  lj)6.4 
6.0150.7 
...  49.8' 

+  6.5  52.4 
4  5  -50  5 
4  4151.0 

+  6.8  50.5 


-  0.3 

-  3.6 
0.2 

-  0.5 

-  0.6 

'i-'i'.fi 
+  '6.' 8 


09 


-  1.1 

-  'i.it 
+  0.2 
+  2.0 

-  2.2 

-  1.9 
+  0.1 

-  ''i.'ii 

-  1.9 
+  1.5 
+  2.4 
+  2 
+  1.2 

-  (J.  2 


+  1.3 
-0.8 


-0.5 
+  0.5 


0.4 


iJofi'inbor.!   Aiiiiuiil 


86.2 

37. 6 
35.8 
38.8 
41.6 

40. 7 
35.9 
42.8 


40.4 

88!2 
37.6 
43. 6 

m-i 

46.  «•' 
,S7  6'' 
38.6 

38. 8 
39.2 
11.7 
:i6.4' 

43.7 
43.4 
46.2" 
39-8 
46  5 


40.6 
39.8 
46  0 
41.5 

37. 0 

.0. 3 

40. 1 
39.7 
41.0 


ill 


-  5.  !l58.» 

-  4.  8  61.  9 

-  I.7  67.6 
+  1.8  58.8 

-'itii'i 
58.  S 

-  2.6162.3 


38.8 
41.2 
9|32.8' 


1 
0.0;37. 


+  8.3|... 
54 
53 
47. 
51 


+  3.7 


62 

4.0 
3  9  .56. 
....50 


6.2 
6.6 


3.0  42. 0 
•2.  1  38.3 
2.0  40.4 
06  38.2 

....  46.6 

0.743.2 
0.4' 42. 8 


-  1.6 

+  'i'5 

-  1.3 

-r    0.  7 

+  'i.'s 


38.6 
39.5 
41.6 
41.(1 
-16.6 
40.6 
44.2 

38.0 


18 


1.3 


1.0 
1.2 
4 


62  4 


0'0.59 


0.6 
2.5 


-  08 


-  1.7 
+  l.I 
r  0.7 
+  2.1 

+  '6.'« 
-'i'6 

+  'i.'4 

-"6.' 6 


0.1 

13 
O.fi 


59.1    +0.8 
61.9    +  1.4 


.57.9    +  04 


-  29  63.6 

-  1.0|6).4 
+  0.  llC5. 1 

-  06  61.7 
+   1.0  64.2 


-  2.9  6'2.2 

-  «.sl 

-'•iiiei'.e' 

-  i-0|.5<t.2 
61.5 


-  1.6 


62.6 

eo-'g' 


....  59.3 

....  61.0 

4.4 

3.662.4 

i.'2i. .'!.'; 

3.9  61.1 
4.  3163.  5 
1.2  61.1 


l.S'. 
0.6 
1.7 
0.2 

'2.' 2 
0.7 
0.0,64. 6 

'6'.i64'.2' 

2.3  61. 9 


64.0 

58.9 
61.7 
62.6 
62.6 


+  0.6 
+  2.0 
+  0.4 
+  0.5 
+  0.6 


0.7 
14 


-  0.4 


IS 


-  09 
+  0.6 
+  1.5 


+  09 

+  i.2 

+  '6.'8 
+  1.1 
—  0.2 

+  1.6 
+  12 


In  the  above  table  the  departures  from  the  normal  temperatures  are  based 
Reference  letters  '  ^  "  appearing  in  the  table  indicate  number  of  day 


only  on  records  from  stations  that  have  10  years  or  more  of  observations, 
s  missing:  ''  represents  t^vo  days  missing,  etc.     +    Also  other  dates. 


Coniinved  from  page  100. 
learlj'  normal.  The  average  precipitation  and  the  humidity 
rere  above  normal,  the  average  precipitation  being  the  second 
argest  for  October  in  29  years.  The  heavier  precipitation  totals 
iccurred  in  the  northeastern  districts  and  the  lighter  in  the  \vest- 
rn,  where  the  only  negative  departures  were  noted.  The  daily 
.mounts  of  precipitation  were  heavy.  The  departures  from  nor- 
nal  of  temperature  were  generally  positive  in  the  northern  and 
[enerally  negative  in  the  southern  portion.  The  abnormally  wet 
feather  caused  crops  to  deteriorate  and  retarded  all  outdoor  work. 
t'ro.sts  wore  frequent  during  the  first  half  of  the  montli,  killing 
rests  extending  over  the  entire  State  by  the  Htli. 
Dcrcmhcr; —  The  average  preeijiitation  wa'^  about  50  percent 


of  the  normal  and  nearly  all  fell  as  rain.  The  northwestern  fourth 
of  the  State  received  totals  of  less  than  half  an  inch  but  they  in- 
creased from  there  southward  and  eastward.  xVll  stations  show- 
ed negative  departures  except  Osceola.  Over  the  southeastern 
half  of  the  State  the  rainfall  was  sufficiently  heavy  to  continue 
the  abnormally  wet  conditions  of  the  two  preceding  montlis  and 
to  interfere  with  farming,  lumbering,  and  marketing  of  ci-ops. 
Considerable  cotton  and  rice  remained  in  the  fields  over  the 
east-central  districts  at  the  close  of  the  month.  Conditions  were 
more  favorable  over  the  northwestern  half  of  the  State.  The 
average  temperature  was  1.6°  below  normal  but  no  record  I)reak- 
ing  extremes  occurred.  The  low  temperatures  of  tboltlth-  14th 
killed  some  late  sown  winter  oats. 
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Year,  1919. 


Monthly  Maximum  Temperatures  for  the  Year   1919,  with  Bates. 


January . 

February . 

March . 

April. 

May .       1 

.June.       1 

1 

July . 

August. 

September . 

Oetober . 

November. 

December . 

Stations.              . 

g 

0) 
Si 

1 

6 

0 

a 
1 

s 

i 

a 

i 

i 

0 

i 
a 

p 

a 
a 

1 

a 

a 

V. 

3 

0 

i 
1 

!    ^ 

a 

g 

g 

g 

a 

3 
E 

1 

3 
S 
V. 

0 

67 

19 

65 

1+ 

89« 
87' 
86 
91 
85 

go--- 

23 

•24+ 

22i- 

23 

23 

21 

83 
88 
85 
88 
83 
85 

5+ 
16 
31 
31 

4 
30+ 

Amity 

Batesville 

hpo  Ura  nch 

BentonviUe 

Bergman 

95 
99 
101 
90 
93 
94 
97 

96 
95 

17t 

26 

26 

18 

18 

28+ 

10+ 

10+ 

18 

96" 
100 
108 

94 

991. 
100 
102 

98 

94 

10+ 
10 
10 
10 
10 
lOi- 
10 
9+ 
11 

89 
98 
92 
85 
90 
94 
93 
90 
89 

1 

2 
3 
1 
1 
2 
1 
I 
2 

74" 
73 

11 

74 

77 

78 

70=^ 

86 

23+ 
•23 
3 
23 
23 

? 

8+ 

1 

66 
63 
64 
69 

30 
30 
19 

19-I- 

68 
65 
65 

68 

3+ 
1+ 

11 

11 

74" 
79 
75 

78' 

20+ 
20 
20 
20 

99 
104 

96 
97'' 
104 
100 
102 
97'' 

11 

25+ 

11 

24+ 

11 

29 

11 

121 

102 

113 
97 
96 
100 
107 
101 
99 

6 
5 
5 
6+ 

■7 
9 

8 

67 
63 
70 
71 
74 
73 
69 
73 

6 

6+ 
30 
30 
31 

Biinlcloy 

Calico  Ro'.k 

68 

72 
67" 

31 
30 
20t 

71 
68 
71 

1+ 

1 

2 

78 
79 
76 

20 
20 

16+ 

87 
89 
85 

90 
88 
87 
89 
89 
86 

22 
23 

24 

24 

■22+ 

23 

12+ 

23 

23+ 

87 
85 
86 

31 

51- 
17 

31 

30+ 

31 

C«?nterpoiiit 

68 
67 
75 
66 
66 

19 

21 

13 

19t 

21 

70 
72 
70 
66 
72 

'  ii 
12 
11 

2 
12 

77 
78 
78 
76 

77 

20 

20 

14+ 

20 

24 

89 
88 
88 
85 
89 

31 

31 

4 

4 

31 

90 
90 
94 
92 
95 

9 

16+ 
26 
17 
18 

101 
97 

103 
97 
99 

11 

14+ 

11 

11+ 

U+ 

105 
101 
103 
97 
102 

6+ 
Ot 
15 
6 
6+ 

106 
95 
99 
98 
96 

10 

11 

9+ 
10 
10 

92 
90 
89 
92 

"90 

1 

74 

6 

71 

31 

Ciosseti 

1 
1 
1 
1 

77 

78 

82 

74" 

78 

85'' 

74 

72 
75 
75 
73 
75 
80 
79 
82 
82 
73 

75 
72 
79 
75 
72 
74 
70 
73- 
74 

75 

77 

78 

71 

75 

69'' 

■<9 

74 

74" 

76 

23 
3 
24 
24 
24 
23 
23 

3+ 
24 
23 
23 
23 
24+ 
17+ 

6 

1 

9 

23 
23 

1 
23 

9+ 
23 

6+ 
23 
•23+ 

23 
23 
23 
23 
22+ 

3+ 

1 
24 
24+ 
23 

72 
70 
75 
66 
74.1 

68' 
74 

75 
72 
71 
64» 

36' 

Dodd  City 

30 

31 

Dmtoii 

30 

68 

fi8« 

68 

64 
66 

It 
19 
19 

19+ 
21 

72 

70>> 

67 

65 

66 

1+ 

12 

1 

11 
24 

79 
75" 
75 

78 
76 

16 
21 
21 

31 
30 

89 
87" 
88 

85 
86 

24 

•22 
21+ 

23 
23 

9i 

87" 
85 

82 
87 
83 

mt 

87 
86 

87 
8S« 
88 
88 

i-7 
83 
85 

31 
6 

4i 

4+ 

4 

4+ 
24 
31 

3+ 
31 
10 
29+ 
31 

151 
31 
4+ 

98 
92 
93 

9:5 
94 
92 
90 
94 
92 
95 
90 
97 
98 

94» 
92 
94 
95 
95 
93 
88 
99 
95= 
91 

93" 
92 
96 
80 
97 

92' 
100 
94 

9S 
98 
98 
90 
93 
94 
95 
94 

■■'94' 

95 

17 
10 
27 

IS 

26 

17 

25 

17 

17+ 

17+ 

17 

17 

17 

18+ 
16 
26 

10 

18 

16+ 

27 

16+ 

18 

17 

17 

1.5+ 

17 

17+ 

18 

if.' 

19+ 

17+ 
16+ 

16+ 

14+ 

IS 

18+ 

17+ 

18 

17 

18+ 

'is' 

16+ 

99 
98" 
96 

95 
101 
97 
96 
101 

ini 

100 
99 
99 

100 

"'98' 
100 
98 
98 
98 
101 
103 

24 
11+ 
11+ 

■24+ 

11 

10+ 

11 

241 

24 

11+ 

31 

11 

15 

...... 

11+ 

25 

25 

25 

31 

20+ 

99 
102s 
99 

96 
104 
101 

99 
105 
103" 
105 
102 
102 
103 

"99' 
104 
100 
101 
98 
1051) 
KW" 
102" 
100 

li>0 
9S 

105 
91 

105 
93 
96 

104' 

105 

101 

102 
103 
105 
99 
102 
105 
105 
102 
102 
101 

105 

4+ 
7 
13 

13 
0 

6 
6 

7 

7 

6+ 

6 

6 

7 
15 

8 

6 
7 

5+ 
11 

7+ 

13 
7 

7 

6+ 
7+ 
6+ 
6 

0+ 

6 

7 
13+ 

7 

93 
981) 
98 

93 
97 
93 
93 

105 
96 
97 
97 

102 
94 

"'95' 
100 
93 
95 
98 
97 
103 
95 
94 

98 
101 
98 
91" 
102 
93'^ 
94 
97" 
101 
102 

101 
95 
96 
96 
97 
97 
•   101 
97 
98 
95 

102 

H 

11+ 
10 

10 
10 
10 
10+ 
10 
19 
9+ 
11 

in 

10+ 

"ii/ 
10 
10 
11 
10+ 

16 

10 
19 

10 

10 
10 

11 

10 

10 

19 

10 

16+ 

10 

10 

11 

10 

10 

10 

10+ 

10 

10 

15 

12 

10 

ID 

31 

87' 
88 

84 
89 
83 
86 
94 
90 
88 
95 
95 
90 

87 
90 
83 
87 
89 
94 
97 
85 
85 

88 

93 

87 

8l» 

94 

83) 

91 

90 

91 

93 

93 

90 
90 
86 
90 
91 
91 

ss 

83 
93 

93 

10 
1 

1 

1 

1  + 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
I 
1 
1 
1 
25 
2+ 
1 

4 
2 
1+ 

1 
1 

1 
1 
1 

1^ 
1 

2 

1 

1 

1  + 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

Eurol^a  SpiMiigs 

Fayettpville 

Fort  Smith 

Grauiii*^ 

30 

29 

30 

6 

65 

71 
64 
69 

74" 
70 
06 

"6k' 
65 

19 
30 

13+ 
30 
19 
30 

1 

"'■29' 
19 

66 

66 

67 

71 

73" 

70 

67 

"m 

67 

11 
3 

11+ 
2+ 

11 
1 
1 

"vi 

11 

76 

78 

84 

81 

SOFj 

79 

73 

"'74' 
76 

20 
20 
15 
21 
15+ 
20 
14 

"'i5' 
21 

86 
91 
89 
86 
89« 
88 
90 

88'' 
84 
87 

23 
23 
13 

13+ 
24 
21+ 
24 

24 
23 
21+ 

29 

Hardy 

Hope 

Hot  Springs 

Hutti" 

75 
72 
72 
68 
69 

"'69' 
65 

74 
70 
66 
70 
72 
70 
69 

72 
70 
73 
60" 
69 

6 
0 
6  + 

.Tonosboro 

31 
31 

Lewisville 

Little  ItocU 

Lutherville  

'""o' 

30 
31 

Malvern 

.Maniiiioth  Spring . . 
Mariaima  .... 

66 
68 
67 
71 
69 
65 

31 

18+ 

19+ 

30 

29 

30 

72 
64 
70 
71 
64 
71 

12 

1 

1  + 

3 
18 
11 

7H 
76 
89 
79 
76 
75" 

21 
20+ 
19 
4 
20 
22 

84 
87 
89 
91 
91 
84 

23 

22+ 

•23 

23+ 

23 

23 

84 
83 
82 
91 

88  i 
86 

5+ 
6+ 
5+ 
26+ 
15+ 
31 

0+ 
6+ 
30+ 

Marked  Tree 

Marshall 

31 
6 

M.-na   

Mori'illton  ■ 

99 

97 
101 

92* 
103 

9'2'' 

95 
102'' 
103 
100 

98 
99 

102» 
98 
97" 

100 

103 

101 
95» 
97 

99 

11 

"ii-i- 
10+ 

25 
11 
20+ 
4+ 
11 
11 
30 

l.->+ 

11  + 

24 

11 

■24+ 

31 

11 

11 

11  + 

11 

30+ 

6 
6+ 

Mountain  Home  .  ■  • 

70 
67 
6:i 
6S 
63" 

30 

29 

29 

19+ 

19 

65 

59a 

68 

»)'■ 

66 

65' 

80 

67 

71 
71 

1  + 
11 
U 

u 

1+ 

1+ 

2 

20 

1 

12+ 

1 

77 
7S 
M' 
78 
72 

.30 

21 

16+ 

30 

20+ 

90 
87» 
77" 
89 
83'' 
89' 
88'1 
90 
89 

88 
88 

23 

23 

13 

21+ 

■23 

29 

23 

22+ 

23 

24 
23 

S4 
87 

6 
16 

6 
6 

Nail 

30 

Newport 

Okay 

87 

SO 

88 

88'' 

96 

85' 

88 
8'J 
90 
8) 
85 
88 
88 
88 
82 
91« 

80 

6+ 
29 
29 

6 
31 

6+ 

31 
10+ 
31 

4 
31 
31 

4 
23+ 

4+ 

5 

5 

6 

.    70 
63 
78 
68 

75 
73 
74 
73 
75 
71 
74 
74 
69 
73 

65 

31 

Ozark  

Pine  BlulV 

Po<'ahontas 

Portland 

Pr.-scott 

KisoM 

64'' 

GS 

69 

m 

11+ 

21 

30 

21 
1:5+ 

78" 
86 

78 

7S 
84 

15+ 

22 

30 

14+ 
15 

6+ 
31 
31 

31 

SO 
75 
74 
74 
78 
76 

so 

74 

24 
6' 
23 
23 
21 
24 
23+ 
2-:l 
24 

Ot 
31 

Rogers 

Searey 

Stuttgart 

68 
67 
66 
67 
66 

"'76'' 

30 
19 
1  + 
21 
12 

21 

1S+ 

69 
70 
70 
69 
71 

"'n~ 

70" 

11 
1 

12 
1 

1 

■■■'ii- 

13 

78 
74 
78 
80 
74'' 
7!)'< 

20 

20 

14+ 

18 

19+ 

20 

20 

4 

85 
85 
84 
88 
95 
86 
86 

87 

■29 

22 

21+ 

24 

12 

'23 

23 

30 
23 
31 

Siibiaco 

Texarkana 

rnipliers 

Warren 

30 
31 
6 
31 

30 

Reference  letters 


app'.-iring  in  the  t-able  indicate  nnmbor  of  days  mis^iing;  ''  repre..;ent- two  days  missing,  etc.     +    Also  othT  date 


Yk 


\K 
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li>; 


i>tniloiis. 


Aliria  

Aiiilly. 

Uiitosvlllo 

Uof  Branch. 

Bi'iitonville . 

Ui-rsiimu  ■ . . . 
iHooiifvillo.  . 

Bi-inkley 

•falioo  Kiick . 

Ofiiulon 


iCt>mi>i' point 

Conway 

CY()j;*'tt  ......... 

DurOan.'lle 

Doilil  City 

IHunas 

I')i\tton 

KUloiiulo- ....... 

JCilKlivni) 

Kureka  Spi-injjs. 

Fay.ntfvilK" 

■  Fort  Smith 

Grannis 

Uravetto 

Hanly 

il<J|H> 

Hot  Sprintrs 

llnttiiT .. 

Joucsboro 

Junction 


Lewisvillo 

LitlloRook 

Lutherville  

Magnolia  

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mona  


MorrilUon 

Mountain  Home  . 

Mount  I<la 

Nail 

Newport 

Okay 

Osceola 

OzaTk 

Pine  Blnlf 

I'ocahontas 


Portland .  . . 

Prosoot  t 

Risou  

Rogers 

Searcy  

Stnttgart.  .. 

Subiaco 

Texarkana- 
L'mphers  ... 
Warren 


\\'ynne . 


.Inntmry. 


F"ebruivry 


Moiitlily   Miiiim\ini  TciuporatinoH  for  tlw   Y.  ar    1919,   with  Date*. 
March. 


4.1 
s 

—•1 


M 
12 
8 
-3 
13 


11 
-■2 


-i 

1 
U 

s 

1-2 

1 

12 


U 

4 

-1 


12 

13 


4 
4 

4         25 


13 
19 

IS 
-1 
22 


2J 

19'' 
0 

3 
15 


24 
-3 
22 

17 
10 
lU 


2 
19' 

9' 

9 

Vd" 
17 
19 
21 

8 


10 


9t 
10 
10 


10 
10 

9t 
10 

9 
10 
28 

9 
10 

10 
10 


10 


14 

14 

26 

30 

27b 

21 

26 


April. 


12 

21" 
22 
20 
26 
31  k 
26" 

23 


3U' 
32' 
29 

30 
34 
3U' 


May, 


a- 
-a 


It 

18 
1 

10 
10 


1 
2 

1+ 

It 

10 


5t 


43 
46- 
40 

43 

50 

46 

39« 

43 

45 

48 

4S' 

41 

47 

46 

50 
51 


11 
11 
2t 
11 
21 
21 


lit 
2t 
21 


2; 

lit 

21 

21 
21 
20t 
21 

2t 
21 
13 
22t 
22 
22 

23 

21 

1 


21 1 
21 
11 
14 

21 
2 

21 
11 
20 

21 

21 

21 

Ltlt 

21 

21 


11". 

July. 

Aiiiniiit. 

"1' 

B 

a 

a 

, 

a 

^ 

3 

'a 

a 

■a 

0) 

& 

i 

a 

3 

& 

Hoplcmbi-r.     October. 


51 
50 
47 

49 
53 
49 
.50 
51 
52 
•59 
50 
50' 
52 

52" 
54 


58 
52" 
53 
54 

54 

50, 

59  >> 

49 

.55 

53 

49 

53 


64'" 


66 
61 
65 
60 
55" 
60 
60 


61» 
61 

58' 
00 
65? 
64 
59 

63 

62 

62* 

58 

60" 

62 

60 

68 

65" 

65 

60 


IH 

18 
18 
18 

7t 
17t 
18t 
18 


18 

17 

18 

18t 

17t 


3t 
17t 
19 

17 
18 
18 
IS 
IS 
17 
18 
3t 
IV 
IS 


18 

18 

18 

18 

18 

17t 

18 

17 

18 

17 

4 

16 
18 
18 

4t 
18 
16t 
18. 

3 

171 


68 
65' 
56 

60 
66 
66 
59 
59 
.59' 
66' 
65 

ei-i 

6:; 


65 

62 

67 

67 

57 

62'J 

56 

58'' 

64 

61» 

57 

61 

55 

62 

61" 

61 

63" 

67 

60 

66 
67 
56 
59 
62 
60 
65 
68 
65 
68 

61 


12 

lit 

31 

31 

2:it 

19 
19 
2«t 


46 
18 
44 

4Si. 

47 
49 
48 
52 


25t 
lit 
31 

19 
,18 
26 
19 

lot 

20 
31 
31 
11 
31 


31 

22 

26 

22t 

lit 

31 

31 

19 

12 

31  j 

11 

12  ! 

30 

12 

31 

12+ 

12 

21 

19 

19 

26 

31 

19 

12 

31 

19 

18t 

16t 

IBt 


55 
50 
55 
53 
44 
50 
49 
47 
51 

50 

45 

44 

50" 

51 

SI' 

50 

50° 

55 

48 


i. 

s 
i 


NovombiT.  I)c('cinbiT. 


Hit 

18t 

24t 

13 

13 

2 
l.-it 

1 

3 


2t 

■2 

13t 
13 
13t 


It 
2 
13 

1.3t 
24 

2 
12 
13 

2t 
26 
23 
24 

2t 


26 
25 
.2t 
2t 
13 
24 
13t 
13 


13 
24 
13 
13 
24 
1 
24t 
24t 
12 
24 

It 
2. 
It 

13 

24 

13 

24 

13+ 

26 

13 


38 


47 

43 

45" 

41 

36 

41 

40 

36 

41 

42 
35 

■is 

34" 

42 

38' 

42 

44' 

41 

44' 

45 
44 
44 
34 
41 
42 
43 
46 
44 
44 

43 


19 
19 

I9t 

28 

18 

16 

19 

19 

19t 


18t 

20 

18 

18t 

28 

18 

17t 

18 

18 

28 

19 

18 

29 


28 
18 
18t 
19 
18 
9 

18t 
18 
18 

28 
18 
19 

28 

18t 

IHt 

19t 

18' 

IS 

28 

19 

!9 

18 

18 

18t 

19 

18 

17t 

17t 

19 


26 
22 
24° 
33 
19 
23 
23 
20^ 
25 

26 

17 

19 

16 

24 

16'' 

23 

23 

21 

21 


Reference  letters  "  ^  °  appearing  in  the  table  lnclica,te  number  of  days  mis.sing:  "  represents  two  days 


14 
14t 

i:>+ 

13 

13 

12 

14 

14t 

I4t 


14 

13 

14 

13t 

14 

14 

18 

13 
■13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 


13 
13 
13 
14 
14 
13 
14 
13 
13 

l:!t 

13 

14 

13 

13^ 

13 

14 

13 

13 

14 


19 

13 

13 

14t 

14 

13t 

14 

13 

14 


I'l 

III 
III 
Krt 
14 

lot 

16 


lot 
lot- 

14t 

lot 

14 
9 

lot 

14 
14 

14 
14 


14 
10 
14 
10 
15 


14 

10+ 
14 
lot 
111 

lit 

10 
lilt 

10 
10 

15 
10 
15 

14' 
15 

lot 

14 

Ut 
14 
13 
10 

lot 
lot 

10 
14 

9t 
14t 

lot 


etc.     t    Also  other  dates 


^ 


CHAKT    SHOWING    LOCATION    OF    OBSEKVATTON    STATIONS. 


^ 


I — 1-'  ^^  I  I  MARION     I 


ODodd<Cuy                I    F    U   UT  O   N     j   Q\  ra^OLPH,/-^c'l^A^  jj 

<^-.,-^,,- L-  TT '     Hard^V     Pocahoniar^ O' 

T 


^  „  n,M«u*ii«fLHom8  j     Hardy  V^  Pocah 


\WASHINGTONiMADlS  ONyl   NEWTON 


L 
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A   Forecast  (listrilnilion  bv  nifiil. 
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"OOVEBNMENT  AND  STATE  SEBVICES  Al^^WcATIONAI,  INSTITTTTIONS 
»o  V  i!.« JN  Cooperating  with  the  Weather  Bureau. 


Place. 


BoDiioville  . . . 

Civraden 

Conway 

England  

Fayetteville  .- 

Gray? 

Hardy 

Hoi  Springs.  . 

l.onoke 

Mrgnolia 


Name. 


Ark'  Tuberculosis  San 

Post  Office  Department .... 

State  Normal  School , 

Post  Office  Department.... 

University  of  Arkansas  .... 

Post  Office  Department  .... 

i do ..•■•, 

\rmy  &  Navy  Gen.Hospital 
■'  Post  Office  Department . . . . 

State  Agr'c'l  School 


Nature  of  Cooperation. 


C:ooperative  Observer. 
Forecast  distribution. 
Cooperative  observer. 
Forecast  distribution. 
Cooperative  observer. 
C  W  &  F.  warnings  distribution 

Do. 
Cooperative  observer. 
C.  W.  &  F.  warnings  distribution 
C  ooperative  Observer- 


Place. 


Mammoth  Spring 

Okay   

Pettigrew 

Pine  Bluff 

St.  Francis 

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana  

Umphers 


Name. 


Nature  of  Cooperation. 


Bureau  of  Fisheries 

Forest  Service 

Post  Office  Department. 

do 

''      do 

i;: do 

I do 

New  Subiaco  Abbey ... 

Post  Office  Department 

U  S.Forest  Service 


Flag  display. 

Cooperative  observer. 

C.  W.  &  F.  warnings  distribution 

Forecast  distribution. 

C.  W.  &  F.  warnings  distribution. 

Forecast  distribution. 

Do. 
Cooperative  observer. 
Forecast  distribution. 
Cooperative  Observer. 


Aliti.i  

.\iiiity 

.\rkadelphiii . . 
Arkansas  Citv 
B;U.— villi-  .... 
U,-e  Biancli  . . 
Beiitouvilli-.  .. 

Bergman 

Black  Bock... 
Booneville  .. 

Brinkley 

Calico  Rock.. 

I  aiiiiien  

I'lMitvipoiut  . 
('lait-iidon  . .  . 

I'oiiway 

Coming 

Crossett 

banville 

Dardanelle  . . 


.Tnlins  Gnelck. 

,T.  \V.  Cambell- 

F.  0.  Carpenter. 

Geo.  B  Payne. 

Miss  Lelial.Teter. 

J.E.Scanlan. 

ir.S. Weather  Bureau. 
>  ,Joh!]   I'.Max'-y- 
i  S..T.  Howe. 

Ark.  Tuberculosis  San 
i  H.  1,.D.  Wliitsoii. 
'  J.  M.  Kichardson 
I  A-  B  Quaiternian 

,  C.  M.lliiddleston. 

\  Mrs.  B.  K. Bishop. 

1  E.K.Cordrey. 
.    .1.  N.  Crutchtleld. 
.j  A.  iTedicU. 
.1  J.K-Avera. 
.    F.  HWeiser 


Dodd  City 

Dumas 

Dutton^ 

KUlorado 

England 

Eureka  Springe 
!  Fa-yetteville  . . . 

Fort  Smith  . . . . 

i   Fulton 

1  Georgetown 

1  Gillette 

Griinis  

,  Gravette  

Hardy 

Helena 

■<  Hidgen 

Hope 

Hot  Springs.  ... 

i  Huttig 

;  .JeUcs 


Neal  Dodd.  ] 

Ben  Johnson. 
,  J.  M.  Kicketts. 
i  Mrs.  Virgil  N.Walls. 

J.  C.  ChenauU. 
I  George  W.  Nichoalds. 
i  University  of  Ark 

U.  S.  Weal  lier  Bureau. 

T.J.  Logan. 
I  Charles  Hilburn. 
I  A.  H.  France- 
I  Dr.  F.  C-  MuUins. 
I  A.F.Stevens. 
i  C.  A.  Cay  wood. 

F.  J.  Mitchell. 
I  Charles  Smothrs . 
I  N.  P.  O'Neal. 

\.  A  N.  (ien.  Hospital 
1  C.  A.Beny. 

W.  E.  Bsker 


Jonesboio 

Junciion  

Leweville 

Little  Rock 

Lutherville 

Magnolia 

Maivern 

Jlaminoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree  ..  . 

Marshal! 

Meiia 

Morrillton    

Mountain  Home. 

Mount  Ida    

Murl'reesboro  ... 

Nail 

Newport 

Okay  

Osceola 


BenedictineSis'erp. 

J.  A.  Lowderback. 

G.  H.  Dismukes. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

H.  Kaufifeld. 

State  Agr'c'l  School 

Mrs.  Kate  L.  Smith. 

W.  S.  Vincent. 

Mrs.  Mary  Spaine. 

Charles  Walton 
1  W.F.  Reeves. 
;'  V.W.  St.  John 
.!  J.W.  Dilbeck 

B.  S.  Halbert. 

G.  A.  Whittington. 

Henrv  A  Davis. 

Charles  Pax  ton. 

Geo, L. Robinson. 

U.  S.  Forest  Service. 

Atwood  P.  Smith 


Ozark 

Pine  Bluff  ... 
Pocahontas  . . 

Portland 

Prescott  

Princeton 

Kison 

Rogers  

Searcy 

Sheridan 

Springbank. 

Stuttgart  . . . 

Subiaco 

Texarkana. . 

Umphers  .. . 

Waldron  . . . 

1  W  arren 

i  Whitecliffs  . 
'   Wvniie  .... 


Isham  Biirrow- 

Rov  F.  Hammond. 

Benedictine  Sisters 

\V.  E-  Edmieton. 

Irvin  A.  Blakely 
1  Foote  Coleman 

Geo.  H  .Tisdale. 

Carl  A.  Starck. 
!  Sarah  Cypert. 
i  Miss  Elsie  Glover. 
1  G.  Field. 
j  H.  A.  Buerkle. 
i  New  Subiaco  Abbey. 

H.  S.  Brashear. 
,    U.S.Forest  Service. 
.    Chcves  Bevil 
.    .1.  L.  Clegg.^. 
.    Eulela  M.  Sch  inner 
,  1  E.O.Allen. 


FOBECAST    DISPLATMEN    AND    DISTBIBUTOBS 


.  .c. 


-\fonia  . .. 

Alicia  — 

Alma  ••♦• 

AllhclllKT i. 

.\rkadelpliia. -i. 

Arkansas  (!ity    ..t. 

Ashdowii J. 

Alkiiis * 

Augusta  i 

Bald  Knob i 

l(ali->ville 40. .[ 

....do J-' 

|{i  arden t.  ■ 

Itei'bi; i.  • 

liell.'ville i.. 

Ileiiton i-- 

B'nIonvine...f  .80.. 

....do t-- 

Berrvville J.  • 

ISigelow i.  • 

Black  Rock i-. 

Blytheville t.. 

Bonanza t-- 

Booiicville J.. 

Branch t-  • 

Brinkley c  i-- 

Cabin  Creek J.. 

Camden 4S- 

....do i. 

Carlifle t. 

Charleston t- 

Clari'iidon t. 

ClarksviUe J. 

Coal  Hill |. 

Conway ♦• 

Corning c. 

Culler t. 

Cut  ton  Plant i. 

Cr;nvfordsville...i, 

iTossi-tt 41 

Danville t 

Dardaii'-ll'- t 

l"-light ■; 

Df.yueen » 

Dcrmot' t 

I  e-.\ro i 

Di.Vall  Bluff i 

l)i-« iti  X 


S.  W.  T.  &  T.  Co. 
Jidius  (iuelck. 

Alma  Tel,  Co. 

p.  W.  T.  A-  T.  Co. 
Do. 
Do. 
Do. 

.\tkins  Tel.  Co. 

S  W.T.  &  T.Co. 

]i.  K.  Tel.  Oo. 

A.  L.  Ciouch. 

S.  W.  T.  A  T.  Co. 

Bearden  Tel.  Co.  1 

S.  W.T.  A  T.Co. 
I  Do. 

Do.  1 

I  U.S.Weatlier  Bureau. 

t<.  W.  '1'.  A;  T-  to. 

Berrvville  Tel.  Co.        i 

S.  W".  T.  A  'I',  t'o. 
!  Do. 

I  Do- 

I  CltixensTel.Co. 

Do.  1 

S.  W.T. &  T.Co.  j 

!  .Johnson  (3o.Tel.  Co.   | 
'  Postmaster. 
.    S.  W.  T.  &  T.  Co. 
.    Carlisle  Tel.  Co. 
,    Citizens  Tel.  Co. 
clarendon  Tel.  Co. 
Johnson  Co.  Tel.  Co. 
.!  Do. 

.    S.  W.T.  &T.  <!o. 
I  Corning  Tel.  <"o. 
.'  Ark.  Mo.  Tel.  (;o. 
.1  Wilson  A  Hunt  Tel  .Co 
.    S.  W.  T.  &  T.  Co. 

A.  Tredick. 
, .    S.  W.  T.  &  T.  Co. 
..]  l>o- 

I  Iron  Mountain  Ry. 
"  ,   D<'t,iur'-ii  Ti-1.  Co. 
i   S.  W  -    r.  A;  T.  Co. 
.      s  DeVall    Bluff    and 

I  Di-s  .\re  T"l.  C!o. 
. .     Rice  Belt  Tel  Co. 


Dover 

-  +■ 

Dumas 

■  -t-  - 

Karl    

Kldorado 

-  -(-- 

luiglaiid 100. 

I'.ngland 

.  -f- 

Kudora 

.t- 

Eureka  Springs 

■  t- 

Fayetteville  . . 

■t- 

Fordyc(! 

.;- 

Foreman 

.t- 

Forrest  City.. 

•  +  • 

Fort  Smith.. t 

31. 

do 

■  +■ 

Fulton 

■  4- 

(iuither 

•  •*■ 

Garfield 

..t. 

(iilhani 

■  •  -f  * 

Grannis 

••»• 

Gravette 

.c. 

Gravs 

.  .c. 

Green  Forest 

. .  +  . 

t- 


Greenway  . 

Greenwood +  - 

Gurdon t- 

Haekett t- 

Hamburg *. 

Hardy o. 

Harrisburg | 

1  Harrison f 

j  Hartford + 

Hazeu t 

!  Heber  Springs..}; 

I  Helena t 

Hermitage t 

I  Hollv  Grove t 

I  Hope I 

;i  Horatio  t 

I'  Hot  Springs  ....i 

1  Humphrey 5 

r  Huttig 1 

]|  Imboden  i 

'    Jonesboro ; 

Kingsland : 

LakeCit.v 

I,ake  Village...: 

Leslie 

I    L,ewisvillc  


Home  Tel.  Co. 
Dumas  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  A  T.  Co 

Do. 
Postmaster. 
England  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 

Do. 

Do- 
Home  Tel.  Co. 
Foreman  Tel.  Co. 
S,W.T&  T.Co. 
U.  S.  Weather  Buie.au. 
S.  W.  'I'.  &  T.  Co. 

Do. 
Farmers'  U.  Tel.  Sys. 
Farmers'  Mut.  Tel.Co 
Gilham  Tel.  Co. 
Ozark  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 
Postmaster. 

'Ark'.'TeV.'co. 

Greenwood  Tel.  C:o. 

S.  W.  T.  &  T.  Co 

Hackett  Tel.  Co. 

S.  W.  T.  &.  T.  Co.         II 

Postmaster-  i 

1  S.  W.  T.  &  T.  Co.  1 

1          ^"'"'  I 

rHazen'fei'Co.  ; 

S.  W.T.  A  T.Co.  ! 

Do.  i 

Do.  ; 

Clarendon  Tel.  Co.       ; 
S.  W.  T-  &  T.  Co.  ! 

'S.W.T.&T.  Co. 

Humphreys  Tel-  Co. 

S.  W.T.  ct  T.Co. 
i  Ozark  Tel.  Co. 
I  S.  W.T.  &  T.Co. 
i  Do. 

L.C.,  MonetteT.  Co. 
:  S.  W.T.  A  T.Cu. 

Do. 
i  Wahiut  Hill  Tel.  Co. 


Little  Rock f  299.. 

....do t-. 

London i-- 

Lonoke c. . 

...do t.. 

MeCrory +  ■• 

McGehee j-' 

McNeil 1--  • 

Magazine ♦■■ 

Magnolia t-- 

Ma  verii »•• 

Mammoth  Sp'g. I.. 

Mansfield |.  ■ 

Marianna +  -• 

Marion *•■ 

Marked  Mree-.-J.- 
Marmadukc  —  +  -  • 

Marshall +  -- 

Marvell i-- 

Memphis,  Tenn  .2.. 

Mena |'- 

Midland t-  • 

Mineral  Springs;.  ■ 

Monticello |-  ■ 

Morrilton +  •■ 

Mountain  View. f. 

...do t. 

Mulberry +  ■ 

Murfreesboro  ..t- 

Nashville t- 

Newark  +• 

Newport t. 

Nimmons t. 

Ola X- 

Osceola J. 

Ozan X- 

Ozark +• 

Pangburn  .,  — }. 

Paragould X- 

Paris X 

Parkin + 

Pettigrew c  t 

Piggot : 

Pine  Bluff  ....104 

do ± 

Plainview i 

Plummerville. .  .* 
I'ooahontas X 


V.  S. 'Weather  Bureau. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 
Home  Tel.  Co. 
Post  master. 
S.  W.  T.  &  T.  Co 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
W.  S.  Vincent. 
.S.  W.  T.  A  T.  Co. 
Do. 
Do. 
Marked  Tree  Tel.  Co. 
Ark.  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  &1\  Co. 
Marvel  Tel.  Co. 
U.  S.Weather  Bureau 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 
S.  W.  T.  A  T.Co. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
L.  P.  Downey. 
Mulherrv  Tel.  Co. 
Black  Sp'gs  Tel.  Co. 
S.  W.T.  &T.  Co. 
White  River  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 
Ark.  Tel.  Co.    ^ 
S.  W,  T.  &  T.  Co. 
1          Do. 
I         Do. 
j  Home  Tel.  Co. 
I  

Is.  \v.'t."&t.  Co, 

Citizens  Tel.  Co. 
,  I  S.  W.  T.  &  T.  Co. 
I  Postmaster. 
.    Ark.  Tel,  Co. 

Postmaster. 
;i  s,  W.T.  i  T.Co, 

Do. 
. !  Do. 

.1  Ozark  Tel.  Co. 


Pottsville  X 

Portland t 

Prairie  Grove,  c  X 

Prescott 

Ratcliff   

Rector 

Rison 

Rogers 

Russellville.. 

do 

St.  Francis  . . 

do 

Scottsville... 

Searcv  

,....d6 . 

Shreveport,  La.  G 
Siloam  Springs   X 


■  X.. 


..X.. 

+ 
.  .c. 

..t 

.  X. 

.16. 

X. 


X-- 


..25.. 

...X.. 

+ 

'.'.sl'.. 


Springdale 
Stamps  .  , . 

Strong 

Stuttgart  . . 

,...do 

Taylor  ... 

Texarkana 
do X- 

Thornton t- 

Tuckernian J. 

VanBuren X. 

Vandale +  . 

VicksburgMissflO. 

Waldo t- 

Waldron  X- 

Walnut  Ridge,, J. 

Washington.. 


Warren 
Wheat  ley 
Wicks  .... 
■\Vilmar  .. 
Wilmot  ., 
Wilson..., 
Womble  . , 
Wvnne  . . 


■  X. 
...X. 
...X- 

...X. 


Home  Tel,  Co. 
S.  W.  T.  &  T.  Co, 
Prairie  Grove  Tel.  Co 
S,W.  Ark,  Tel.  Co. 
Citizens  Tel.Co. 
Ark.  Tel.  Co. 
Rison  Tel.  Co. 
S.  W.  T.  &  T.  Co. 
S,  W,  T,  &T.  Co, 
Home  Tel.  Co. 
Postmaster. 
Ark.  Tel-  Co. 
Home,  Tel.  Co. 
Postmaster, 
S,  W,  T,  &  T,  Co, 
U  S  Weather  Bureau. 
Siloam  Sp'gs  Tel.  Co. 
S,  W,  T.  <t  T.  Co. 
!  Do. 

Do, 
Postmaster, 
Rice  Belt  Tel,  Co. 

Texarkana  Tel.  Co. 
Postmaster. 
I  S.  AV,  T.  &  T.  Co. 
1         Do, 
Do. 
Do. 
S.  W'.  T.  &  T,Co. 
Do. 
M,  S.  Cooper, 
S,  W,  T.&  T,  CO, 
Do, 
Do, 
Do. 
Do. 
Do. 
Do, 
Do. 
Black  Springs  Tel,  Co. 
S,  W,  T.  &  T.  Co, 


The  figure,  following  the  stations  indicate  number  of  addresses  su"^Uc.d  :fJ;'llT,lZ^"-\eX.^Y.one  lines, 

^  Distributes  forecasts  and  warnings  by  telephone  through  ••exclmnges     and  on     farmers  P 

avallame  on  i.u.uiry,  <■  Cold  wave  and  frost  warnings  -1^;^,^,,;,°;:!;  ;C: fo,"    ^t'her  telephone  companie 

NoTK.  -Through  the. :<..,p"rat in,,  of  tl,.-SonthwestPrn  IVlegraph  A  l.lepnm    «.o„  ,», 


There  are  but  few  exchanges  to  which  the  forecasts  are  no| 
5.  the  f<irecasts  are  made  available  to  .ibout  75,000  subscribe  j 
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